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YES 



CHANNEL 

B 
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l 
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J 3—46 
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1 
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79 


.25 
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J5-31 

85 


.15 
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431 

1 

F 52 

79 


.25 
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J8-3I 

86 


.15 
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432 

1 

E52 

79 


.25 
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A41-43 

3i 


.25 
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80 
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436 

1 
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86 


.15 
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E 53 

80 


.25 

NO 
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1 

A42-43 

32 


.25 
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E53 

80 


.25 
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I 
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30 


.25 
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Jl-1 
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440—4 
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141-4 

11 
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141-4 

31 

.25 YFS 





14 2-4 

32 
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456 l 


111-14 

76 

.25 YFS 





124-1 

72 

.75 YFS 



457 1 


174-1 

77 

.75 YFS 





1 l«-l 

21 

•25 YFS 



458 | 


130-1 

71 

.75 YFS 





Atl-1 

24 

.25 YFS 



459 1 


1M-1 

74 

.25 YFS 





118-1 

2* 

.23 YFS 



*6C 1 


AlW-t 

28 

.25 YFS 





A 39- 1 

79 
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461 1 


A 34- l 

29 

.75 YFS 





A40-1 

30 

.25 YFS 



462 1 


A40-1 

10 

.25 YFS 





Awl-1 

11 
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A61-1 

31 
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32 
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A 
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32 
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J 1-2 8 

87 

.15 

NO 

A 

467 l 

A42-13 

32 

.25 

YES 



Jl-?7 

87 

.15 

NO 

A 

468 1 

A? 7-40 

21 

.25 

YES 



A 3 1-43 

24 

.25 

YES 

A 

469 1 

A ? 7- 3 2 

21 

.25 

YES 



A31-24 

24 

.25 

YES 

A 

470 l 

A? 2-17 

25 

.25 

YES 



A3C-43 

23 

.25 

YES 

A 

471 1 

A32-15 

25 

.25 

YES 



A*0-24 

23 

.25 

YES 

A 

472 1 

A3 2-40 

25 

.25 

YES 
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22 

.25 
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A 

473 1 

A 3 2-32 

25 

.25 
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22 

.25 

YFS 

A 
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.25 
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A 38-43 

28 

.25 
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TB1-4 
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1 
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1 
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81 
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1 
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81 


.25 
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1 
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.15 
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82 
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l 
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85 
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82 


.25 
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I 
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87 
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82 


.25 
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1 


J 5-19 

85 
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83 
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1 
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86 
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F56 

83 
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1 
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99 


.15 
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83 
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1 


J6-8 
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YES 




A 
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1 
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.27 

NO 


A 
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.15 
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.27 

NO 


A 

316 

1 


J 1—66 
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.27 

NO 
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.15 
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.25 

NU 


A 

31 ft 

l 


J6-I7 

102 
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.25 
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11 


305 

1 


A16-4 

n 





Al 7-4 

i? 


306 

1 


A 1 4- I 

10 





A16-1 

11 


307 

1 


A 16-1 

ll 





A17-1 

12 


306 

1 


A 16-21 

11 





J1 -41 

87 


309 

l 


A l 6-13 
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• ?5 
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A 

50 
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.25 

YFS 
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.25 

YFS 




A 

51 

l 


J4-A 
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.15 
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A6C-3 

50 




• 25 

YFS 




A 
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l 


J4-B 
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.15 

NO 
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.25 
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A 
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l 


J4-C 
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.15 
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A 

54 
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A 

55R 
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.25 
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A 

56 

l 


E9 
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.25 

NO 




A 
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72 
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73 
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74 
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A 

75 

l 
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7 

A 

OA 

1 
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.75 
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A 
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1 
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.25 
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.15 

NO 



A 

98 

1 
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• 25 

NO 







J 7-6 
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.15 

NO 



A 

99 

1 


S4-2 

57 



.75 

YFS 


7 





Kl-2 

62 



• 25 

YtS 


7 

A 
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I 


$4-1 

57 



• 7 5 

YFS 
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K 1 - 3 

62 



.25 

YES 


7 

A 

iri 

1 


Kl-3 

6? 



• 25 

YFS 







FIR 

117 



.75 

NO 



A 

1C 2 

1 


J7-7 

101 



.15 

NO 







fclP 

117 



. t 5 

NO 



A 

!*3 

1 


J6-? 

1*? 



.15 

NO 







F l 9 

117 



.25 

NO 



A 

104 

1 


A59-14 . 

49 



.75 

YFS 







F26-R 

37 



.77 

NO 



A 

105 

1 


A47-37. 

41 
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YFS 







F26-F 
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.77 
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A 
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1 
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A 
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.25 
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J7-47 

ICi 


• 15 

NC 





A 
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1 
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43 
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.25 
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A 
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1 
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.25 

NO 
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.15 
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* 
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VES 



SEE NOTE 

V 
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.25 
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A 
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l 
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.25 
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A 
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1 
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.25 
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A 
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A 
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1 
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A 
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1 
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J7-27 
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A 
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1 
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45 
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.25 
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A 
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l 
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1 SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER- 

A - ND1002032 
B - NO1002071 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY 
MIL-0-7C327. 

3 ASSEMBLE PER N01002032. 

4 SOLDER PER NDID02071 USING ITEM 27 OR ITEMS 28 AND 29. 

5 IDENTIFY PER MIL-STD-130 IES267I USING PART NUMBER. 

6 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 17. 

7 NUMBER IN BRACKETS ARE QUANTITIES OF LEADS. 

ft APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NDI002019. OMIT ALL SUFFIX 

LETTERS EXCEPT A AND B. U 

9 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

10 COVER FULL LENGTH OF CONDUCTOR WITH ITEM 15 TO WITHIN 2 INCHES OF 

EACH END. 

11 SPOT TIE AS REQUIRED USING ITEM 17. 

12 ITEMS 30 AND 31 SUPPLIEO WITH ITEMS 19 THRU 25. 

13 GRID MOOIJLE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HAPNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN 4.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS ANO 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 
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WHT/BLU, WHT/REO TOTAL LENGTH 
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WHT JKT, TOTAL LENGTH 
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NUMBER DESCRIPTION 

14 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. 

15 E POINTS MAY BE IN RANOOM ORDER EXCEPT THOSE INDICATED. STAGGER TO 
PROVIOE MINIMUM BUNOLE SIZE. 

16 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

IT THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 

LEAD, COLOR, OR MARKED LETTER - 
A - SHIFLO LEAD ON FRONT END 
L - WHITE WITH BLUE TRACER. 

R - WHITE WITH RED TRACER OR WHITE WITH NO TRACER IF LEAD IS 
SINGLE AND SHIELOEO. 

18 SPOT TIE AREA SHOWN OF BREAKOUTS 1 THRU 32 AND 38 THRU 50 USING 

ITEM 32. 
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.15 NO 


E6 

63 

.25 NO 


J5-56 

85 

.15 NO 


E6 

63 

.25 NO 


E6 

63 

.25 NO 


A59-1 

49 

.25 YES 


K10-8 

54 

.25 YES 

7 

K9-2 

54 

.25 YES 

7 

K9-8 

54 

.25 YES 

7 

K8-2 

56 

.25 YES 

7 

K8-8 

56 

.25 YES 

7 

K7-2 

56 

.25 YES 

7 

K7-8 

56 

.25 YES 

7 

S2-5 

60 

.25 YES 

8 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

ong3»- 


A 

97774 



SCALE-NONE 


REV LTR 




SHEET 


9 OF 55 


WIRING HARNESS 


2901144 


JTj+ 



WIRE 


CIRCUIT PT TERM, 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO 4&> 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

13 

1 


J7-60 

101 




.15 

NO 






E3 

106 




.25 

NO 



14 

1 


J6-60 

102 




.15 

NO 






E3 

L06 




.25 

NO 



15 

1 


K10-3 

54 




.25 

YES 


7 




S2-4 

60 




• 25 

YES 


8 

16 

1 


E3 

106 




.25 

NO 






K1 0—3 

54 




• 25 

YES 



17 

1 


J6-38 

102 




.15 

NO 






E4 

107 




.25 

NO 



18 

1 


J7-38 

101 




• 15 

NO 






E4 

107 




.25 

NO 



19 

1 


F4 

107 




.25 

NO 






K8-3 

56 




.25 

YES 


7 

20 

1 


K8-3 

56 




• 25 

YES 






S2-2 

60 




• 25 

YES 


8 

21 

1 


J6-61 

102 




.15 

NO 






E5-B 

108 




.27 

NO 



22 

1 


J6-37 

102 




.15 

NO 






E5-B 

108 




.27 

NO 



23 

1 


J6-20 

102 




.15 

NO 






E5-B 

108 




.27 

NO 



24 

1 


J7-61 

101 




.15 

NO 






E5-B 

108 




.27 

NO 




SIZE 
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CODE IDENT 
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WIRING HARNESS A 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

(NS 


NOTE 


LFAO 

MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

37 

1 


S2-1 

60 




.25 

YES 


8 





K7-3 

56 




.25 

YFS 


7 


38 

1 


K7-3 

56 




.25 

YES 







A59-2 

49 




.25 

YES 




39 

I 


A59-2 

49 




.25 

YES 







A2-22 

1 




.25 

YES 




40 

1 


J3-5 

95 




.15 

NO 







TB1-7 

54 




.25 

YES 




41 

1 


J3-30 

95 




.15 

NO 







T81-8 

54 




.25 

YES 




42 

1 


J3-14 

95 




.15 

NO 







TB 1-10 

54 




.25 

YES 




43 

1 


J3-28 

95 




• 15 

NO 







TB 1-12 

56 




.25 

YES. 




44 

1 


J3-6 

95 




.15 

NO 







TB 1-14 

56 




.25 

YES 




45 

1 


S2-C1 

60 




.25 

YES 


8 





A22-1 

16 




• 25 

YES 




46 

1 


A20-31 

14 




.25 

YES 







A22-9 

16 




.25 

YES 




47 

1 


A2-17 

l 




.25 

YES 







E5-B 

108 




.27 

NO 



A 

48 

l 


A60-21 

50 




• 25 

YES 







A22-15 

16 




.25 

YES 


. 
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SIZE 
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CODE IDENT 
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CIRCUIT PT 
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MATL 
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STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 
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ITEM 

LG 
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NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

95 

1 


S5-1 

57 



.25 

YES 


7 




K2-3 

62 



.25 

YES 


7 

96 

l 


K2-3 

62 



• ?5 

YES 






E 17 

116 



.25 

NO 



97 

1 


E17 

116 



• 25 

NO 






J6-6 

102 



.15 

NO 



98 

1 


FIT 

116 



.25 

NO 






J7-6 

101 



.15 

NO 



99 

1 


S4-2 

57 



.25 

YES 


7 




Ki-2 

62 



.25 

YES 


7 

100 

1 


S4-1 

57* 



.25 

YES 


7 




K1-3 

62 



.25 

YES 


7 

101 

1 


Kl-3 

6? 

* 


.25 

YES 






E18 

117 



.25 

NO 



102 

1 


J7-7 

101 



.15 

NO 






E18 

117 



.25 

NO 



!03 

1 


J6-? 

10? 



.15 

NO 






E18 

117 



.25 

NO 



104 

1 


A59-14 

49 



.25 

YES 






E26-B 

37 



.77 

NO 



105 

1 


A47-37 

41 



.25 

YES 






E26-B 

37 



.27 

NO 



106 

j 


A 48-37 

42 



.25 

YES 






E26-8 

37 


. 

.27 

NO 
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CIRCUIT PT 
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LEAf 

MATL 

LEAO 
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AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




IDENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NC. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




A 

115 

1 


E21 

120 




.25 

NC 










J7-47 

1C1 




• 15 

NC 






A 

12C 

1 


A49-37 

43 




.25 

YES 










E22 

121 




.25 

NC 






A 

12 1 

1 


E22 

121 


* 


.25 

NO 










J6-48 

1C2 




• 15 

KG 






A 

122 

1 


A5C-2 

44 




.25 

YES 



SEE 

NOTE 

10 





E23 

122 




.25 

NO 







122 

1 


E23 

122 




.25 

NO 



SEE 

NOTE 

10 





J7-26 

IC1 




.15 

NO 







124 

1 


E23 

172 




.25 

NO 



SEE 

NOTE 

10 





J6-26 

IC2 




.15 

NO 







125 

1 


A5C-37 

44 




.25 

YES 










E24-B 





.27 

NO 







126 

1 


E24-BP 

123 




.27 

NO 










J6-27 

1C2 




.15 

NC 







121 

1 


E24-9B 

123 




.27 

NC 










J7-27 

1C1 




• 15 

NC 







128 

1 

* 

A51-3 

45 




.25 

YES 



SEE 

NOTE 

10 





E25 

64 




.25 

NO 







125 

1 


E2 * 

64 




.25 

NO 



SEE 

NOTE 

10 





J8-15 

66 




.15 

NC 







13C 

1 


E25 

64 




.25 

NO 



SEE 

NOTE 

10 





J5-15 

€5 




.15 

NG 
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WIPING HARNESS A 


2901144 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

10T 

I 


A51-3T 

43 




.23 

YES 






E26-8 

37 




.27 

NO 



108 

I 


A52-3T 

46 




• 23 

YES 






E26-6 

37 




.27 

NO 



1C9 

i 


A53-37 

47 




• 25 

YES 






€26—B 

37 




.27 

NO 



110 

l 


E26-88 

37 




• 2T 

NO 






J8-I4 

86 




.15 

NO 



111 

l 


A4T-3 

41 




• 25 

YES 






E19 

118 




• 25 

NO 



112. 

l 


E19 

118 




• 25 

NO 






J6-22 

102 




• 15 

NO 



113 

l 


619 

118 




• 25 

NO 






JT-22 

101 




• 15 

NO 



114 

i 


A48-3 

42 




• 25 

YES 






E20 

119 




• 25 

NO 



115 

t 


E?0 

119 




.23 

NO 






J6—9 

102 




• 15 

NO 



116 

l 


E20 

119 




• 25 

NO 






J7-9 

1C1 




• 15 

NO 



117 

l 


A49-3 

43 




• 25 

YES 






E2I 

120 




• 25 

NO 



1 118 

l 


E21 

120 




• 25 

NO 






J6-47 

102 




• 15 

NO 




REMARKS 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LFAO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


CNE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NC. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




131 

1 


A 5 2-3 

46 




.25 

YES 



SEE 

NOTE 

1C 




E27 

65 




• 25 

NG 






122 

1 


J8-5 

86 




.15 

NG 



SEE 

NOTE 

1C 




E27 

65 




.25 

NG 






133 

1 


J5-5 

85 




• 15 

NC 



SEE 

NOTE 

10 




F27 

65 




.25 

NG 






134 

1 


E2 8 

174 




• 25 

NO 



SEE 

NOTE 

1G 




A53—3 

47 




.25 

YES 






135 

1 


F28 

124 




.25 

NO 









J7-41 

IC1 




• 15 

NC 






136 

1 


F28 

124 




.25 

NO 









J6-4T 

1C2 




• 15 

NG 






137 

1 


A54-3 

48 




.25 

YES 



SEE 

NOTE 

10 




E29 

66 




.25 

NO 






128 

1 


JM-6 

86 




.15 

NG 



SEE 

NOTE 

1C 




E29 

66 




.25 

NC 






135 

1 


J5-6 

85 




.15 

NO 



SEE 

NOTE 

10 




E29 

66 




.25 

NO 






14C 

I 


E3C 

67 




.25 

NO 









A54-37 

48 




• 25 

YES 






141 

1 


ESC 

67 




.25 

NC 









J5-16 

85 




• 15 

NC 






142 



E30 

67 




.25 

NO 









J8-16 

86 




• 15 

NO 

































MIKING HARNfc 


2901144 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

•JUT .SHLO 

IEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LFAO 

FROM € At 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE , 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO € B1 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

^ * 


k 143 

1 


A47-4 

41 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-85 

87 



.15 

NO 





k 144 

1 


A47-4 

41 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Ji-84 

87 



.15 

NO 





1 145 

1 


A48-4 

42 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-82 

87 



.15 

NO 





\ 146 

1 


A 4 8-4 

42 



.25 

YES 








Ji-83 

87 



• 15 

NO 





1 147 



A47-42 

41 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-60 

87 



• 15 

NO 





\ 148 

l 


A 4 7-17 

41 



.25 

YES 



CHANNEL 

8 




J?-85 

99 



• 15 

NO 





A 149 

1 


A47-21 

41 

- 


.25 

YES 



CHANNEL 

8 




J2-61 

99 



.15 

NO 





A 150 

1 


A48-42 

42 



.25 

YES 








Jl-58 

87 



• 15 

NO 





A ’ 151 

l 


A48-17 

42 



.25 

YES 



CHANNEL 

8 




J2-84 

99 



• 15 

NO 





A 152 

1 


A48-21 

42 



.25 

YES 



CHANNEL 

B 




J2-60 

99 



.15 

NO 





A 153 

1 


A49-4 

43 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




J1 —62 

87 



.15 

NO 





A 154 

1 


A49-42 

43 


* 

.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-63 

87 


* 

.15 

NO 







SIZE 

| CODE IDENT 1 





NO. 







2901144 


A 
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WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM 

. JKT 

SHLO 

LFAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



167 

1 


A52-4 

46 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-16 

87 




• 15 

NO 





168 

1 


A52-4 

46 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-33 

87 




• 15 

NO 





169 

1 


A 52- 42 

46 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Ji-17 

87 




.15 

NO 





170 

1 


A52-17 

46 




.25 

YFS 



CHANNEL 

B 




J2-37 

99 




• 15 

NO 





172 

1 


A52-21 

46 




.25 

YES 



CHANNEL 

B 




J2-20 

99 




• 15 

NO 





173 

1 


A53-4 

47 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-6 

87 




.15 

NO 





174 

1 


A53-4 

47 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl -18 

87 




.15 

NO 





175 

1 


A53-42 

47 




.25 

YFS 



CHANNEL 

A 




Jl-7 

87 




.15 

NO 





176 

1 


A53-17 

47 




• 25 

YES 



CHANNEL 

B 




J2-36 

99 




• 15 

NO 





177 

1 


A53-21 

47 




.25 

YFS 



CHANNEL 

B 




J2-19 

99 




.15 

NO 





178 

1 


A54—4 

48 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-19 

87 




• 15 

NO 





179 

1 


A54-4 

48 




.25 

YFS 



CHANNEL 

A 




Jl-20 

87 




• 15 

NO 






SIZE 

A 
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2901144 


WIRING HARNfS# A 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM C A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONF , 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



155 

1 


A49-17 

43 



.25 

YES 



CHANNEL 





J2-83 

99 



• 15 

NO 




156 

1 


A49-21 

43 



• 25 

YES 



CHANNEL 





J2-59 

•99 



• 15 

NO 





157 

1 


A50-4 

44 



.25 

YES 



CHANNEL 





Jl-36 

87 



• 15 

NO 




158 

1 


A50-4 

44 



.25 

YES 



CHANNEL 





Jl-59 

87 



• 15 

NO 





159 

1 


A50-42 

44 



• 25 

YES 



CHANNEL 





Ji-35 

87 



.15 

NO 




160 

I 


A50-17 

44 



• 25 

YES 



CHANNEL 





J2-82 

99 



• 15 

NO 





161 

1 


A50-21 

44 



• 25 

YES 



CHANNEL 





J2-58 

99 



• 15 

NO 




162 

1 


A51-4 

45 



.25 

YES 



CHANNEL 





Ji-56 

87 



• 15 

NO 





163 

1 


A51-4 

45 



• 25 

YES 



CHANNEL 





Jl-57 

87 



• 15 

NO 




164 

1 


A51-42 

45 



• 25 

YES 



CHANNEL 





Ji-34 

87 



• 15 

NO 




165 

1 


A51-17 

45 



• 25 

YES 



CHANNEL 





J2-38 

99 



• 15 

NO 





166 

1 


A51-21 

45 



.25 

YES 



CHANNEL 





J2-39 

99 



• 15 

NO 
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WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LFAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONF, 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO <BI 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



180 

1 


A 54-42 

48 


.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Ji-8 

87 


.15 

NO 





18? 

1 


A54-17 

48 


• 25 

YES 



CHANNEL 

B 




J2-35 

99 


.15 

NO 





183 

1 


A54-21 

48 


• 25 

YES 



CHANNEL 

B 




J2-18 

99 


.15 

NO 





184 

I 


J7-16 

101 


• 15 

NO 








E14 * 

97 


.25 

NO 





185 

1 


J6-16 

102 


.15 

NO 








E14 

97 


• 25 

NO 





186 

I 


Ji-79 

87 


.15 

NO 








E14 

97 


.25 

NO 





187 

1 


J6-33 

102 


.15 

NO 








E15 

96 


.25 

NO 





188 

1 


J7-33 

101 


• 15 

NO 








E15 

96 


• 25 

NO 





189 

l 


Jl-55 

87 


• 15 

NO 








E15 

96 


• 25 

NO 





190 

1 


Jl-38 

87 


• 15 

NO 








E31-8 

98 


• 27 

NO 





191 

1 


Jl—61 

87 


• 15 

NO 








E31-B 

98 


.27 

NO 





192 

1 


J7-31 

101 


• 15 

NO 








E31-B ► 

98 


• .27 

NO 


•• 




SIZE 
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NO. 



2901144 

99974 




| SCALE-NONE | REV LTR 

E*r 

|sHEET 22 OF 55 




















29Cl144 


C r 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• JK T 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 

LEAD NATL 

LE AO 

FROH (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

IDENT I 

TEH 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

i 42 OR 



F47 

74 




.25 

NO 





A 3 2-19 

25 




• 25 

YES 


k 421 

l 


E47 

74 




.25 

NO 





J8-44 

86 




.15 

NO 


1 422 

1 


F47 

74 




.25 

NO 





J5-44 

85 




.15 

NO 


t 423 

l 


F48 

75 




.25 

NO 





J5-45 

85 




.15 

NO 


* 424 

1 


E48 

75 




.25 

NO 





J3-45 

86 




.15 

NO 


1 425 

2 




2.30 

2.00 




8.68 






8.30 

8.00 




A.7 

1 425A 

1 


SHLO A425 


- 



.25 

NO 





E51-B 

78 




.27 

NO 


1 425L 



E50 

77 




.25 

NO 





A37-9 

27 




.25 

YES 


1 42 5R 



F49 

76 




.25 

NO 





A37-1 

27 




• 25 

YES 


1 426 

l 


E49 

76 




.25 

NO 





J5-47 

85 




• 15 

NO 


1 427 

1 


E49 

76 




.25 

NO 





J8-47 

86 




• 15 

NO 


1 428 

1 


E 50 

77 




.25 

NO 





J5-46 

85 



. 

• 15 

NO 



REHARKS 


ACCESSORY 

ITEHS 


10 . 11 

10 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 


9997 + 


SCALE-NONE REV LTR 


2901144 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH« 

• JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REHARKS 


LEAD 

HATL 

LEAD 

FROH (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEH 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG . LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEHS 




441 

l 


A31-13 

24 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





J1 — 14 

87 



.15 

NO 






442 

1 


A30-21 

23 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





Jl-12 

87 



• 15 

NO 






443 

1 


A30-13 

23 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





*11-13 

87 



.15 

NO 






444 

1 


A29-21 

22 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





Jl-75 

87 



.15 

NO 






445 

1 


A29-13 

22 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





J1-50 

87 



• 15 

NO 






446 

1 


A38-21 

28 



.25 

YES 



CHANNEL 






*11-74 

87 



• 15 

NO 






447 

1 


A38-13 

28 



• 25 

YES 



CHANNEL 

A 





*11-49 

87 



• 15 

NO 






448 

1 


A33-18 

26 



.25 

YES 









A29-4 

22 



.25 

YES 






449 

1 


A29-4 

22 



.25 

YES 









A 30-4 

23 



• 25 

YES 






450 

1 


A30-4 

23 



.25 

YES 









A 31-4 

24 



• 25 

YES 






451 

1 


A 31-4 

24 



.25 

YES 









A 3 8-4 

28 



.25 

YES 






452 

1 


A38-4 

28 



.25 

YES 









A3 9-4 

29 



• 25 

YES 






SIZE 

CODE IDENT 


A 


2901144 

99974 



SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH 

•JKT SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REHARKS 


LEAO 

HATL 

LEAD 

FROH 4 At 

AREA 

STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEH 

LG 

TO 4 81 

NO. 

LG LG LG 

LG 

TIN FIG 

ITEHS 



A 429 

1 


E50 

77 


.25 

NO 







*18—46 

86 


• 15 

NO 




A 430 

1 


F52 

79 


.25 

NO 







*15-31 

•85 


• 15 

NO 




A 431 

1 


E52 

79 


.25 

NO 







*18-31 

86 


• 15 

NO 




A 432 

1 


E52 

79 


• 25 

NO 







A41-43 

31 


• 25 

YFS 




A 433 

1 


E51-B8 

78 


.27 

NO 







*18-26 

86 


• 15 

NO 




A 434 

1 


E51-B8 

78 


.27 

NO 







*15-26 

85 


• 15 

NO 




A 435 

1 


J5-52 

85 


.15 

NO 







F53 

80 


.25 

NO 




A 436 

I 


J8-52 

86 


• 15 

NO 







E 53 

80 


• 25 

NO 




A 437 

1 


A42-43 

3? 


.25 

YFS 







E53 

80 


.25 

NO 




A 438 

1 


A40-21 

30 


.25 

YES 


CHANNEL 

A 




**1-1 

87 


.15 

NO 




A 439 

1 


A40-13 

30 


• 25 

YES 


CHANNEL 

A 




*11—4 

87 


• 15 

NO 




A 440 

1 


A31-21 

24 


.25 

YES 


CHANNEL 

A 




Jl-5 

87 


• 15 

NO 









SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 









A 

NO. 


2901144 







A 

99974 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRH 

LEAO 

HATL 

LEAO 

FROH 4 A) 

AREA 

IOENT 

ITEH 

LG 

TO 48) 

NO. 


453 

1 


A39-4 

29 





A40—4 

30 


454 

1 


A40-4 

30 





A41-4 

31 


455 

1 


A41-4 

31 





A42-4 

32 


456 

1 


A33-15 

26 





A29-1 

22 


457 

1 


A29—1 

22 





A30-1 

23 


458 

1 


A30-1 

23 





A31-1 

24 


459 

1 


A31-1 

24 





A38-1 

28 


460 

1 


A38-1 

28 





A39—l 

29 


461 

1 


A39-1 

29 





A 40-1 

30 


462 

1 


A40-1 

30 





A41-1 

31 


463 

1 


A41-1 

31 





A42-1 

32 


464 

1 


A41-21 

31 





J1-3 „ 

87 


SHLD LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


2901144 


REHARKS 


ACCESSORY 

ITEHS 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YFS 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YFS 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YFS 


.25 YES 
.15 NO 


CHANNEL A 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 1 99974 _ 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

F AO 

MATL 

LE AO 

FROM (A) 

AREA 

OENT 

ITEM 

LG 

TO (B» 

NO* 

489 

l 


J6-2 

102 




E58 

125 

490 

1 


J7-2 

101 




E58 

125 

491 

1 


J2-6 

99 




FSB 

125 

49? 

1 


J6-54 

102 




TBI-3 

104 

493 

1 


J 7-54 

101 




TBi-3 

104 

494 

1 


J2-16 

99 




T81-4 

103 

495 

1 


J6-32 

102 




E60 

126 

496 

1 


J7-32 

101 




E60 

126 

497 

l 


J?-5 

99 




E60 

126 

498 

1 


J6-56 

102 




TB 1-5 

104 

499 

1 


J7-56 

101 




TB 1-5 

104 

500 

1 


J2-15 

99 




TB 1-6 

103 


INS NOTE 
STRIP ONF « 
LG TIN FIG 


2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.15 

NO 

.25 

NO 

.15 

NO 

.25 

NO 

• 15 

NO 

.25 

NO 

.15 

NO 

• 25 

YES 

.15 

NO 

.25 

YES 

.15 

NO 

.25 

YES 

• 15 

NO 

.25 

NO 

.15 

NO 

• 25 

NO 

.15 

NO 

.25 

NO 

.15 

NO 

.25 

YES 

.15 

NO 

.25 

YES 

.15 

NO 

• 25 

YES 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A I 97974 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901144 
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2901144 


*L± 




WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM, 

. JKT SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 

LF AO 

MATL 

LE AO 

FROM ( A1 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE . 

I0ENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 


477 

1 


J8-B 

86 



.15 

NO 






E54 

81 



.25 

NO 



478 

l 


J5-8 

85 



.15 

NO 






E54 

01 



.25 

NO 



479 

1 


Jl-68 

87 



• 15 

NO 






E 54 

81 



.25 

NO 



480 

1 


J8-9 

86 



• 15 

NO 






F55 

82 



.25 

NO 



481 

1 


J5-9 

85 



.15 

NO 






E55 

82 



• 25 

NO 



482 

1 


Jl -44 

87 



.15 

NO 






E55 

82 



.25 

NO 



483 

I 


J 5-19 

85 



.15 

NO 






E56 

83 



.25 

NO 



484 

1 


J8-19 

86 



.15 

NO 






F56 

83 



.25 

NO 



485 

1 


J2-30 

99 



.15 

NO 






E56 

83 



.25 

NO 



486 

1 


J6-8 

102 



.15 

NO 






TB1-1 

104 



.25 

YES 



487 

1 


J7-8 

101 



.15 

NO 






TB1-1 

104 



.25 

YES 



488 

1 


J2-17 

99 



.15 

NO 






T81-2 

103 



.25 

YES 



ACCESSORY 

ITEMS 


£ 

REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

2901144 

A 

Y7774 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

*JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LF AO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



501 

1 


J6-55 

102 



.15 

NO 








E62 

127 



.25 

NO 





502 

1 


J7-55 

101 



• 15 

NO 








E62 

127 



.25 

NO 





503 

1 


J2-14 

99 



• 15 

NO 








E62 

127 



.25 

NO 





504 

1 


J5-36 

85 



.15 

NO 








E63 

84 



.25 

NO 





505 

1 


J8-36 

86 



.15 

NO 








E63 

84 



.25 

NO 





506 



J2-51 

99 



• 15 

NO 








E63 

84 



.25 

NO 





507 

1 


E8-B 

35 



.27 

NO 








A45-13 

39 



.25 

YES 





508 

l 


A46-38 

40 



.25 

YES 








A3-13 

2 



• 25 

YES 





509 

1 


A3-38 

2 



.25 

YES 








A4-13 

3 



• 25 

YES 





510 

1 


A4-38 

3 



.25 

YES 








A5-23 

4 



.25 

YES 





511 

1 


A5-23 

4 

- 


.25 

YFS 








A6-23 

5 



.25 

YES 





512 

1 


A6-23 

5 



.25 

YES 








A7-23 _ 

6 



.25 

YES 


• 



SIZE 

A 

CODE IDENT 

777 74 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT SHLO 

LEAO 

INS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO CB» 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 


513 

I 


A7-23 

6 



.25 

YES 





A 8-2 3 

7 



.25 

YES 


514 

1 


A8-23 

7 



.25 

YES 





A9-2 3 

8 



• 25 

YES 


515 

i 


A9-23 

8 



.25 

YES 





All-25 

9 



.25 

YES 


516 

1 


E 8-8 

35 



.27 

NO 





A15-23 

10 



.25 

YES 


517 

1 


Ai5-23 

10 



.25 

YES 





A16-2 3 

11 



.25 

YES 


518 

1 


Al 6-23 

11 



.25 

YES 





A l 7- 2 3 

12 



.25 

YES 


519 

1 


A17- 2 3 

12 

* 


.25 

YES 





Ai9-25 

13 



.25 

YES 


520 

1 


A19-10 

13 



.25 

YES 





A20-38 

14 



• 25 

YES 

A 

521 

1 


A 20-13 

14 



.25 

YCS 





A21-38 

15 



.25 

YES 

A 

522 

I 


A21-13 

15 



.25 

YES 





A22-38 

16 



.25 

YES 

A 

523 

1 


A 2 2-13 

16 



.25 

YES 





A2 3-38 

17 



.25 

YES 

A 

524 

i 


A 2 3-1 3 

17 


1 

.25 

YES 





A24-23 

18 



.25 

YES 


NOTE 
ONE . 
FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

9997+ 

2901144 
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WIPE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO I B1 

' NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

Fib 

A 

537 

1 


A40-23 

30 



.25 

YES 






A41-23 

31 



• 25 

YES 



538 

1 


A41-23 

31 



.25 

YES 






A42-23 

32 



.25 

YES 



54C 

1 


E8-B 

35 



.27 

NO 






A44-13 

38 



.25 

YES 



541 

1 


E8-B 

35 



.27 

NO 






A2-81 

1 



.25 

YES 



542 

1 


A2-81 

1 



.25 

YES 






A47-23 

41 



.25 

YES 



543 

1 


A47-23 

41 



.25 

YES 






A48-23 

42 



• 25 

YES 



544 

1 


A4 8-23 

42 



.25 

YES 






A49-23 

43 



.25 

YES 



545 

1 


A49-23 

43 



.25 

YES 






A50-23 

44 



• 25 

YES 



546 

l 


A 50-23 

44 



• 25 

YES 






AS 1-23 

45 



• 25 

YES 



547 

I 


A51-23 

45 



.25 

YES 






A52-23 

46 



• 25 

YES 



548 

1 


A57-23 

46 



.25 

YES 






A53-73 

47 



.25 

YES 


A 

549 

1 


A53-23 

47 



.25 

YES 






A54-23 

48 



.25 

YES 
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SIZE 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM 

.JKT SHLO 

LEAO 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 


525 

1 


A24-23 

18 







A25-23 

19 




526 

1 


A25-23 

19 







A26-23 

•20 




527 

1 


A26-23 

20 







A 2 7-13 

21 




528 

1 


E8-B 

35 







A29-23 

22 




529 

1 


A29-73 

22 







A30-23 

23 




53C 

1 


A30-23 

23 







A31-23 

24 




531 

1 


A31-23 

24 







A32-38 

25 




53? 

1 


A32-13 

25 







A33-10 

26 




533 

1 


A33-13 

26 







A37-I3 

27 




534 

1 


A 37-13 

27 







A 38-23 

28 




535 

I 


A 38-23 

28 







A39-23 

29 




536 

I 


A39-23 

29 







A40-23 

30 




INS NOTE REMARKS 

STRIP ONE• ACCESSORY 

LG TIN FIG ITEMS 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.27 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 Yrs 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 


SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO. 

2901144 

99974 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

- 

ONE. 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 550 

I 


A54-23 

48 



.25 

YES 






A59-19 

49 



.25 

YES 



A 551 

1 


A59-19 

49 



.25 

YES 






A60-19 

50 



.25 

YES 



A 552 

1 


J6-50 

102 



.15 

NO 






Eil-BB 

112 



.27 

NO 



A 553 

1 


J5-5C 

85 



.15 

NO 






Ell-8 

112 



.27 

NO 



A 554 

1 


Sl-3 

58 



.25 YES 






K5-8 

59 



.25 YES 


7 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

| SCALE-NONE | REV LTR £ 
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WIRE 

L E AO MATE LEAD 
IOENT ITEM LG 

A 299 

A 290 l 

A 291 l 

A 292 1 

A 29* 1 

A 294 1 

A 295 l 

A 296 1 

A 297 1 

A 20R 

A 299 

A 300 


CIRCUIT PT 

TFPM 

FROM I A) 

A*EA 

TO (3) 

NO. 

DELETED 


J5-55 

35 

E 36—BB 

36 

J3-55 

86 

E36-BB 

36 

A? 3—9 

17 

E 36-9 

36 

A 2 3- 31 

17 

E 36-3 

36 

A 2 7-9 

21 

F36-B 

36 

Al 5-24 

10 

E36-B 

36 

416-24 

11 

E36-8 

36 

A17-24 

t? 

E36—9 

36 

DELE TED 


OELETEO 


OELETFO 



JKT SHLD LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG IG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 


.15 NO 
.27 NC 

.15 NO 
.27 NO 

.25 YES 
.27 NO 

.25 YES 
.27 NO 

.25 YES 
.27 NO 

.25 YES 
.27 NO 

•25 YES 
.27 NO 

.25 YES 
.27 NO 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 
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WIRE 

CIRCUIT PT 
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JKT 
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NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LE AO FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCFSSORV 


IOENT 

ITEM 

LG TO m 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 313 

1 

J6-36 

102 



.15 

NO 






E37-0B 

9? 



.27 

NO 




A 314 

1 

Jl-42 

87 



.15 

NO 






E37-B 

92 



.27 

NO 




A 315 

1 

J 1-23 

B7 



.15 

NO 






C37-B 

92 



.27 

NO 




A 316 

1 

Jl-66 

07 



.15 

NO 






f 37-B 

9? 



.27 

NO 




A 317 

1 

J7-17 

101 



.15 

NO 


* 




E 38 

91 



.25 

NO 




A 3 IB 

l 

J6-17 

n? 



.15 

NC) 






138 

91 



.25 

NO 




A 319 

1 

J1-43 

87 



.15 

NO 






E 3 8 

91 



.25 

NO 




A 320 

l 

J7-34 

101 



.15 

NO 






F 39 

39 



.25 

NO 




A 321 

1 

J6-34 

102 



.15 

NO 






13 9 

99 



.25 

NC 




A 322 

1 

Jl-24 

87 



.15 

NO * 






F 39 

89 



.25 

NO 




A 323 

1 

J7-35 

101 



.15 

NO 






E40 

98 



.25 

NO 





A 324 


l 


J6-35 
E 40 


10 ? 

9« 


15 NO 
25 NO 
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.25 

NO 




E 

130L 



P84-R 

28 




.22 

NO 


15 






P113B-2 

14 




.12 

NO 


11 


E 

130R 



P84-P 

28 




.22 

NO 


15 






P113B-1 

14 




.12 

NO 


11 


E 

131 

2 




2.2b 

2.00 




A* 7 

18 








4.00 

3.75 




8,6A 

10» 

9 

E 

13 IB 

1 


Ell6-B 

51 




.25 

NO 








SHLD E 1 3 1 





.25 

NO 




E 

1 3IL 



P84-E* 

28 




.22 

NO 


15 






P1089-28 

9 




• 12 

NO 


11 


E 

131P 



PB4-D* 

28 




.22 

NO 


15 






P1088-27 

9 




.12 

NO 


11 


E 

132 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 








4.00 

3.75 




o« 6A 

10* 

9 

E 

132B 

1 


Ell8-B 

53 




.25 

NO 








SHLD E13? 





.25 

NO 




E 

1321 



P84-J 

28 




.22 

NO 


15 






P109B-22 

10 




• 12 

NO 


11 


E 

132R 



P34-H 

28 




.22 

NO 


15 






P109B-21 

10 




.12 

NO 


11 



REMARKS 


lh 

1^ 

1336 

1336 

133b 

133b 


21 

2L 


1 

1704 

169tj 
169Q 


21 

21 

104( 

104( 

103( 

103C 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901198 


SCALE-NONE 




47 UP 


74 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO I ft) 

136 

2 



136B 

1 


E116-B 

SHLO E136 

1 36L 



P84-E 

P108B-30 

136R 



P84-D 

PI 088-29 

137 

2 



137B 

1 


E125-B 

SHLD E13 7 

137L 



P84-J* 

PU3B-10 

137R 



P84-H* 

PI 138-9 

138 

2 



1338 

1 


E105-B 

SHLD E13 8 

l 38L 



P84-JJ 

P1028-6 

138R 



P84-HH 

P1028-5 


L 


MlftlNS HARNESS L ?9Q119fl 


TERM. 

JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 



NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




2.25 

2.00 




A,7 

18 




4.00 

3.75 




B*6A 

10* 9 



51 




.25 

NO 




21 





.25 

NO 




21 

28 




.22 

NO 


15 


2881 

9 




• 12 

NO 


11 


288/ 

28 




• 22 

NO 


15 


287/ 

9 




.12 

NO 


11 


267 / 


2.25 

2.00 




A,7 

18 




4.00 

3.75 




8* 6A 

10« 9 



59 




.25 

NO 




21 





.25 

NO 




21 

28 




.22 

NO 


15 


1305C 

14 




.12 

NO 


11 


1305C 

28 




.22 

NO 


15 


1304C 

14 




.12 

NO 


11 


1304C 


2.25 

2.00 




A,7 

18 




4.00 

3.75 




B«6A 

10* 9 



41 




.25 

NO 




21 





.25 

NO 




2L 

28 




.22 

NO 


15 


132C 

3 




• 12 

NO 


11 


132C 

28 




.22 

NO 


15 


131C 

3 




• 12 

NO 


11 


131C 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901198 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 


49 OF 74 


MIRING BARNES* E 


WIRE 
LEAD MATL 
IDENf ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO IB) 


133 

2 



1338 

1 

El 00-8 

SHLD E13 3 

38 

1331 


P84-T* 

28 



P100B-6 

1 

133R 


P84-S* 

28 



PtOOB-5 

1 

134 

2 



1348 

1 

El 08-8 

SHLD E134 

44 

134L 


P84-V 

28 



P104B-6 

5 

134R 


P84-U 

28 



P104B-5 

5 

135 

2 



1358 

1 

E105-B 

SHLD E135 

41 

135L 


P34-G* 

28 



PI 028-24 

3 

135R 


P84-F* 

28 



P102B-23 

3 


TERM.JKT SHLD LEAC 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

2.2b 2.DO 

4.00 3.75 


INS 

NOTE 


STRIP 

ONE* 

ACCES 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


A,7 

18 


8*6A 

10* 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.7b 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901190 
113 [sheet 


48 OF 74 





















CABLE A^SEMBL* SCA 


2901217 


* £ 


NUTE 

NUMBER 

1 

2 

i 

4 

5 

6 


11 

12 

13 

14 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NUTE ONE IS NUT APPLICABLE 

INTERPRET CHARING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
HIL-D— 7032 7* 

LACE HARNESS USING ITEM 12. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 12. 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 

features shall be within ^.25 or -.2b and ends of leads and 

ACCESSORIES +.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NG1002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
Inch Hloh characIEks. color black 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTS INSfRT HOLES. EXCEPT ITEMS 
6 AND 7. 

I0ENT1FY PER M1L-ST0-130 IES267) USING PART NUMBER. 

ASSEMBLE PER ND1002032. 

SERIALIZE FER ND1002023. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET USING ITEM 14 TO 
SECURE nIRL BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

I 

2901217 

SCALE-NONE 

REV LTR X £ 

SHEET 2 (IF 19 | 




CABLE ASSEMBLE SCA 


2901217 




(SEE NOTE 
NUMBER HEM 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 


7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

14 

7 

7 

7 


14 

lb 

16 

17 


UTY 

AR 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

97 

2 

2 

7 

AR 

X 

AR 

2 

2 

2 


LIST OF MATERIALS 
PART NU. 
2901217-001 

1897047-614 
1697047-611 
1697047-610 
1697047-613 
1B97398—001 
189/171— 3 

1010736-006 
101049G-2S8 
1010490-256 
1016126—011 
1012507-004 
MS3192A-20A 

MIL-1-631 

1016006-001 

1016006-002 

1016006-003 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181• TYPE 1« CLASS 1« 22AWG« WHT, 

13b FT TOTAL LENGTH 

CONNECTOR, ELECTRICAL 61P2 

CONNECTOR, ELECTRICAL 61PW 

CONNECTOR, ELECTRICAL 61P 

CONNECTOR, ELECTRICAL 61PY 

CONNECTOR, ELECTRICAL 

CONNECTOR, ELECTRICAL 

CONTACT, SOCKET 

INSULATION SLEEVING 

INSULATION SLEEVING 

BAND, IDENTIFICATION 

TAPE, LACING AND TYING 

(1R96855-020) CONTACT ELEC PIN CRIMP {FURNISHED 
WITH ITEMS 2 THRU 51 

FILLER TAPE, TYPE F, FORM T (BLACK}, GRADE A 
CLASS I, .62 WIDE, .02 THICK 

SPLICE REDUCER 

SPLICE REDUCER 

SPLICE REDUCER 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901217 

1 SCALE-NONE 

REV LTR p 
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CABLE ASSEMBLE SCA 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

MARK HEM il PER ND1002019 USING .12 INCH HIGH CHARACTERS. 
COLOR bLAGK. 


lead Tolerance chart 

LEAD JKT SHIELD LEAD INS 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 +.06-.06 ♦.06-.06 ♦•06-.06 ♦.06-.00 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.00 ♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 

3 FT TO 10 FT ♦I.00-.00 

10 FT AND OVER ♦2.00-.00 

Continuity test per conductor chart. Resistance shall be less than 
2 Ohms. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


X [sheet 3~of T 


CABLE ASSEMBLE SCA 


NUMBER ITEM QTV 


LIST OF MATERIALS 


1010490-226 


2901217-002 


DESCRIPTION 


INSULATION SLEEVING 


WIRE ND1002I6I, TYPE 1, CLASS 1, 24AWG WHT 
6 FT TOTAL LENGTH 






SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


£ (sheet 
































MIRE CIRCUIT PT 

LEAD MAIL LEAD FROM (A) 
iUfcNT ITEM Lb TO (Bl 


49 

l 

P3-K 

E6 

50 

1 

P3-L 

Pl-^29 

51 

1 

P3-M 

PI-><15 

52 

1 

P3-N 

J1—130 

53 

1 

P3-P 

E6 

54 

1 

P3-R 

Pi-28 

55 

1 

P3-S 

Pi-40 

56 

1 

P3-T 
. Jl—108 

57 

l 

P3-U 

E6 

58 

1 

P3-V 

PI—17 

59 

1 . 

P3-M 

PI—16 

60 

1 

P3-X 

Jl-110 


CABLE ASSEMBLE SCA _ 


TERM*JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. Ld LG LG LG TIN FIG 

.22 NO 
.37 NO 


2901217 

REMARKS 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 37 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901217 

^ I SHEET 10 OF 19 


LEAO 

1UENT 

MIRE 

MAIL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRUM 4 A) 

TO (B) 

k 73 

1 


P3-K* 

E6 

k 74 

1 


P3-M* 

Pl-72 

75 

1 


P3-N* 

Pi-83 

76 

1 


P6-B* 

Jl—17 

77 

1 


P6-C* 

E5 

78 

1 


P6-0* 

PI—61 

79 

1 


P6-E* 

PI—51 

60 

1 


P6-F* 

Ji-18 

61 

1 


P6-G* 

E5 

62 

1 


P6-H* 

Pi-60 

63 

1 


P6-J* 

Jl-35 

84 

1 


P6-K* 

E5 


CABLE ASSEMBLE SCA 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 22 NO 
.37 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 


2901217 

REMARKS 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 
.37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE SCA 


2901217 




MIRE 

LEAO MAT 


CIRCUIT PT 
LEAO FRUM (A) 


ioENT ITEM 

LG TO 161 

A 61 1 

P3—Y 

E6 

A 62 1 

P3-Z ^ 

PI—30 

A 63 1 

P3-A4 

Pi-31 

A 64 l 

P3-B* 

Jl—88 

A 65 1 

P3-C6 

E6 

A 66 1 

P3-06 

PI—96 

A 67 1 

P3-E* 

Pl-82 

A 68 1 

P3-F4 

Jl—107 

A 69 1 

P3-G4 

E6 

A 70 l 

P3-H* 

Pl-70 

A 71 1 

P3-I4 

PI—71 

A 72 1 

P3-J* 

Ji-128 

MU. 20.4 »*9 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE* 


REMARKS 


ACCESSORY 


TIN FIG 

ITEMS 

• 22 NO 

• 37 NO 

13 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

.22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

•22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

• 22 NO 

• 37 NO 

13 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

•22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

• 22 NO 

• 3# NO 

13 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

8 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

8 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901217 

| SCALE-NONE 

REV LTR X & 

SHEET ll OF 19 j 








CABLE 

ASSEMBLE SCA 



2901217 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 4 b) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



& 


A 65 1 

66 1 

67 1 

68 1 

89 1 

90 1 

91 1 

92 1 

93 1 

A 94 1 

A 95 1 

A 96 1 


P6-M* 

• 22 NO 

13 

Pl-50 

• 10 NO 

8 

P6-X* 

• 22 NO 

13 

Jl—37 

• 10 NO 

8 

P6-Y* 

• 22 NO 

13 

E4 

.37 NO 


Pto-2* 

• 22 NO 

13 

Pl-33 

i 

o 

—4 

• 

8 

Pfr-AA 

• 22 NO 

13 

El 

.37 NO 


P6-BB 

• 22 NO 

13 

Jl-53 

• 10 NO 

8 

P6-CC 

• 22 NO 

13 

E5 

• 37 NO 


P6-0D 

.22 NO 

13 

Pi-43 

• 10 NO 

8 

P6-FP 

• 22 NO 

13 

Jl-54 

• 10 NO 

8 

P6-GG 

• 22 NO 

13 

E5 

.37 NO . 


P6-HH 

• 22 NO 

13 

PI—44 

• 10 NO 

8 

P8—A 

• 22 NO 

13 


• 10 NO 

8 


Jl-105 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901217 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 13 OF 19 

















WIRING HARNESS C 


2901229 




LEAD 

I0ENT 

WIRE 

NATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO Id) 

TERM 

AREA 

NO. 

• JKT SHLO 

STRIP STRIP 
LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

C 109 

1 

*6 


J2-S1 

J7-R21 

137 

109 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 110 

1 


J2-S2 

J7-R22 

137 

110 



• 19 NO 

• 22 NO 

. 

3 

6 


C h il 

1 


J2-S3 

J7-R23 

137 

ill 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 112 

1 


<J2-S4 

’J7-R24 

137 

112 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 113 

1 


J2-S5 

J7-R25 

137 

113 



• 19 NO 
.22 NO 


3 

6 


C 1U 

1 


J2-S6 

J7-R26 

137 

114 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 


C 115 



22-S7 

J7-R27 

137 

115 



• 19 NO 

• 22 NO 


6 


C 116 

1 


J2-S8 

J7-R28 

137 

116 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 117 

1 


J2-T1 

J7-R29 

137 

117 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 110 

1 


J2-T2 

J7-R30 

137 

118 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 119 

1 


J2-T3 

J7-R31 

137 

119 



• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 120 

1 


J2-T4 

J7-R32 

137 

120 



• 19 NO 

• 22 NO 


6 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901229 

^SCALE-NONE | REV LTR S SHEET 14 OF 18 1 
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LEAO 

I0ENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM. (A) 

TO (01 

TERM 

AREA 

NO. 

• <JKT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

remarks 

C 

121 

1 


J2-T5 

J7-R33 

137 

121 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

122 

1 


J2-T6 

J7-R34 

137 

122 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

123 

1 


J2-T7 

J7-R35 

137 

123 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

124 

1 


J2-T8 

07—R36 

137 

124 




• 19 NO 

.22 NO 


3 

6 


c 

125 

1 


J2-UI 

<17-837 

137 

125 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

126 

1 


J2-U2 

<17-838 

137 

126 




• 19 NO 

• 22 NO 


6 


c 

127 

1 


J2-U3 

<17-839 

137 

127 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

128 

1 


<12-04 

J7-R40 

137 

128 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

129 

1 


J2-U5 

<17-841 

137 

129 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

130 

1 


J2-U6 

<17-842 

137 

130 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 


c 

131 

1 


J2-U7 

J7-R43 

137 

131 




• 19 NO 

• 22 NO 


6 


c 

132 

1 


<12-00 

J7-R44 

137 

132 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901229 

[SCALE-NONE [ REV LTR / jsHEET 15 OF |0 1 


WIRING HARNESS C _ * 2901229 /$ 



LEAO 

IOENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 181 

TERM 

AREA 

NO. 

• JKT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

fig 

ACCESSORY 

ITEMS 

remarks 

C 

133 

1 


J2-V1 

J7-R45 

137 

133 




.19 NO 
• 22 NO 


3 

6 


C 

134 

1 


J2-V2 

J7-R46 

137 

134 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

135 

1 


J2-V3 

J7-R47 

137 

135 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

136 

1 


J2-V4 

J7-R48 

137 

136 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 . 

6 


C 

137 

1 


J2-V5 

J7-U1 

137 

89 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

138 

1 


J2-V6 

J7-U2 

137 

90 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

• 139 

1 


J2-V7 

J7-U3 

137 

91 




•19 NO . 

• 22 NO 


3 

6 


C 

140 

1 


J2-V8 
<17—U4 

137 

92 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

141 

1 


J2-W1 

J7-U5 

137 

93 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


C 

142 

1 


<I2-W2 

<17-06 

137 

94 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

143 

1 


J2-M3 

J7-U7 

137 

95 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 


c 

144 

1 


J2-M4 

J/-08 

137 

96 




• 19 NO 

• 22 NO 


3 

6 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 1 61 • 

NO. 

C 

145 

1 


J2-W5 

137 





J7-U9 

97 

C 

146 

1 


J2-M6 

137 





<17—U10 

98 

C 

147 

1 


J2-M7 

137 





J7-U11 

99 

c 

148 

1 


J2-M0 

137 





J7-U12 

100 

c 

149 

1 


J2-X3 

137 





J7-U13 

101 

c 

150 

I 


J2-K4 

137 





J7-U14 

102 

c 

151 

1 


J2-X5 

137 





J7-U15 

103 

c 

152 

2 


J2-X6 

137 





El 

138 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAO 

CUT 

LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 
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GENERAL NOTES 


NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

3 EASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 15. 

A A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

5 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENOS OF LEADS AND 
ACCESSORIES «-.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

6 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

7 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

8 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1D02019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK. 

9 AttSFMAlf: CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 
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10 IDENTIFY PER MIL-ST0-130 CES267I USING PART NUMBER. 

11 SPIRALLING OF LEAD IDENTIFICATION IS ALLOWED. 

12 ASSEMBLF PER ND1002032. 

13 LACE HARNESS USING ITEM 15. 

14 SERIALIZE PER N01002023. 
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1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ALL PART NUMBERS ARE FOR. REFERENCE ONLY. 
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UNUSED TERMINALS _ 

REF DES TERMINAL NO. 

KI 4,6,7 

K2 4,6,7 

K3 4,6,7 

K4- 2,6 

KF ?,4,6,7 

K6 2,6 

K7 4,6,7 

K8 4,6,7 

K9 4,6,7 

KIO 4,6,7 

51 I 

52 6 

53 3 

Jl 47,48,69,72,73, 80,81 

J2 1-4, 7-10,12,13,21,22 2-^ 

26,28, 33,34,40,41,44,48 
49,54,56,57,62-65, 
73-77, 73 

J3 1-4,7, 9-13,15,17,l9,2/,23-2} 

29,31. 33,35-38,40 44 
J5 1-4,10-13, 20-25,27,28,29, 

37, 4/,42,43,48,49,53 
J6 28,29,30,49,51 

J7 28,29,30,49,50.51 

J8 1-4,10-13,20-25.27,28,29, 

37,41,42,43,48,49,50,53 
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SCALE-NONE I REV LTR 


2901420 

IsHEET17OF28 






























WIRE 


CIRCUIT PT 

tfp.m.jkt 

SHLO 

lfao 

INS 


NOTE 



L E AO 

MAIL 

L F AO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

IDENT 

I TEH 

LG 

TO 1 B I 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


49 

1 


pp,-mm 




.?? 

NO 


13 





P1 - A1 7 




.18 

NO 


11 . 

23 

50 

l 


P 8 -NN 




.22 

NO 


n 





P1-A13 




.18 

NO 


11 . 

23 

*1 

! 


PR-E 




.7? 

NO 


n 





PI-G5 




.18 

NO 


iu 

23 

5? 

1 


P2-N 




.22 

NO 


13 





P1-G15 




.18 

NO 


lit 

23 

53 

1 


P7-P . 




.22 

NO 


13 





Pl-Gl 6 




• 18 

NO 


• lit 

23 

54 

1 


P2-V 




.?? 

NO 


13 





P1-A15 




.18 

NO 


lit 

23 

55 

1 


P2-W 




.22 

NO 


13 





P 1 —A 1 6 




.18 

NO 


lit 

23 

56 

1 


P2-X 




.22 

NO 


13 





PI-C13 




.18 

NO 


lit 

23 

57 

1 


P2-Y 




.22 

NO 


13 





t l 5 




.37 

NO 




58 



P?-B* 




.22 

NO 


13 





P 1-012 




.18 

NO 


lit 

23 

59 

1 


P2-C* 




.22 

NO 


13 





F 16 




.37 

NO 




60 

1 


P?-0» 




.22 

NO 


13 





Pl-831 




.18 

NO 


lit 

23 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 10 OF 28 



WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


VOTE 



t EAi. 

MAIL 

LE AO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


73 

1 


PI-D7 




.22 

NO 


13 





PI-07 




.18 

NO 


lit 

23 

74 

1 


F 1 5 




.22 

NO 


13 





E 1 5 




.37 

NO 




75 

l 


P1-C24 




.22 

NO 


13 





PI-C24 




• 18 

NO 


lit 

23 

76 

l 


P1-D24 




.22 

NO 


13 





P1-D24 




• 18 

NO 


lit 

23 

, 77 

l 


P 2 -LL 




.22 

NO 


13 





P12-47 




.15 

NO 


12 


78 

2 


P2-MM 




.22 

NO 


13 





P2—G* 




.22 

NO 




79 

1 


P2-NN 




.22 

NO 


13 





PI-F15 




.18 

NO 


lit 

23 

pn 

1 


P7-A 




.22 

NO 


13 





Pl-Bl 




.18 

NO 


lit 

23 

8 1 

1 


P7-B 




.22 

NO 


13 





El 




.37 

NO 




P? 

1 


P3-C 




.22 

NO 


13 





P1-A29 




.18 

NO 


lit 

23 

P 3 

l 


P3-D 




.22 

VO 


13 





PI-A28 




.18 

NO 


lit 

23 

84 

l 


P3-E 




.22 

NO 


13 





Pl-R? 




.18 

NO 


lit 

23 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99Q74 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 1? OF 2 8 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD IFAD I VS VOTE REMARKS 


LEAD 

HATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. ACCESSOR 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN FIG ITEMS 

A 61 

1 


P2-F * 





.22 

NO 

13 





E1 3 





.37 

NO 



A 62 

1 


P2-F * 





.22 

NO 

13 





P12-27 





.15 

NO 

12 


A 67 

1 


P2-G* 





.22 

VO 

13 





P12-26 





.15 

NO 

12 


A 64 

1 


P?-H* 





.22 

VO 

13 





P1-D16 





.18 

NO 

lit 

23 

A 65 

l 


P2-I* 





.22 

NO 

13 





P1-F 16 





.18 

NO 

lit 

23 

A 66 

1 


PI -08 





.22 

NO 

13 





PI-08 





• 18 

NO 

lit 

23 

A 67 

1 


FI 5 





.22 

NO 

13 





E15 





.37 

NO 



A 68 

l 


P1-F7 





.22 

NO 

13 





P1-F7 





.18 

NO 

11 . 

33 

A 69 

1 


P1-F24 





.22 

NO 

13 





PI-F24 





.18 

NO 

lit 

23 

A 70 

1 


P1-G24 





.22 

NO 

13 





P1-G24 





• 18 

NO 

lit 

23 

A 71 

1 


PI-A24 





.22 

NO 

13 





PI-A24 





• 18 

NO 

lit 

23 

A 72 

1 


P1-B24 





.22 

NO 

13 





Pi-824 





.18 

NO 

lit 

23 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901420 


SCALE-NONE 


SHEET 11 OF ? 8 




~ 




CARLE 

ASSFMRL* 






2901420 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM ( A1 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

85 

1 


P3-F 





.22 

NO 


13 







FI 





.37 

NO 





A 

86 

1 


P3-G 





.22 

VO 


13 







P1-B29 





• 18 

VO 


lit 

23 


A 

P7 

4 . 


P 3—H 





.22 

NO 


13 







P1-B28 





• 18 

NO 


lit 

23 


A 

88 

1 


P 3—J 





.22 

NO 


13 







Pl-Cl 





.18 

NO 


lit 

23 


A 

89 

1 


P3-K 





.22 

NO 


13 







El 





.37 

NO 





A 

90 

1 


P3-L 





.22 

NO 


13 







P1-C29 





.18 

NO 


11 . 

23 


A 

91 

I 


P3-M 





.22 

NO 


13 







P1-C28 





.18 

NO 


11 . 

23 


A 

92 

1 


P3-N 





. 2 ? 

NO 


13 







Pl-01 





.18 

NO 


11 . 

23 


A 

97 

t 


P3-P 





.22 

VO 


17 







El 





.37 

NO 





A 

04 

1 


P3-R 





.22 

VO 


13 







P1-029 





• 18 

NO 


11 . 

23 


A 

95 

1 


P3-S 





.22 

NO 


13 







P1-D28 





• 18 

NO 


lit 

23 


A 

96 

1 


P3-T 





.22 

NO 


13 







Pl-Fl 





• 18 

NO 


11 . 

23 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901420 


1--T 


SCALE-NONE REV LTR 


G 


SHEET IB OF ?n 




















LEAD 

IDENT 

WIRT 

M AT L 
ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO I B 1 

97 

1 


P3-U 

El 

> 98 

1 


P3-V 

P1-F29 

k 99 

l 


P3-W 

P1-E28 

i 100 

l 


P3-X 

P1-D2 

i 101 

1 


P3-Y 

El 

l 102 

1 


P 3—Z 

P1-G29 

1 10*5 

1 


P3-A* 

PI-G28 

i 104 

1 


P3-B* 

PI -F 2 

l 105 

1 


P3-C* 

1 106 

1 


P 3-0* 
P1-A26 

i 1C7 

1 


P3-F * 
P1-A25 

1 108 

1 


P3-F* 

Pl-03 


C A Hi F ASSFMBIJT_ 


TFRM.JKT SHIO LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONF, 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


470 


PFMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

II, 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 

* 


22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


1 8 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

27 

NO 

1 ? 


18 

NO 

11 . 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 14 OF 2* 


WIRE 

IFAD M ATI IF 
I DENT I TEN LG 


CIRCUIT PT 
IFAD FROM (A) 

LG TO IB) 


TFRM.JKT SHID LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONF, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


PiS-0 

PI-E25 


P6-L 

P1-G26 


P6- M 
PI-F26 


P6-T 

P1-G10 


P6-V 

P1-F33 


22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 . 

23 

2 ? 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



72 

NO 

13 


18 

NO 

11 . 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 . 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 . 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


G 


SHEET If, OF ?8 


CABLE ASSEMB 


2901420 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


109 

1 


P3-G* 



• 22 

NO 


13 






E3 



.37 

NO 





110 

i 


P3-H* 



• 22 

NO 


13 






Pi-826 



• 18 

NO 


11 . 

23 


111 

1 


P3-I * 



• 22 

NO 


13 






P1—825 



• 18 

NO 


11 , 

23 


112 

1 


P3-J* 



• 22 

NO 


13 






PI-F4 



• 18 

NO 


11 . 

23 


113 

1 


P3-K4 



• 22 

NO 


13 






E3 



.37 

NO 





114 

1 


P3—M* 



• 22 

NO 


13 






PI-C26 



• 18 

NO 


11 , 

23 


115 

1 


P3-N* 



• 22 

NO 


13 






P1-C25 



• 18 

NO 


11 . 

23 


116 

1 


P12-38 



• 15 

NO 


12 






P12-69 



• 15 

NO 


12 



117 

1 


P4—Z* 



• 22 

NO 


13 






P1—A 32 



.18 

NO 


11 , 

23 


118 

1 


P6-A 



• 22 

NO 


13 






P1-A4 



• 18 

NO 


11 , 

23 


119 

1 


P6-B 



• 22 

NO 


13 






E10 



• 37 

NO 





120 

1 


P6-C 



• 22 

NO 


13 






P1-G25 



• 16 

NO 


11 , 

23 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901420 


SCALE-NONE 


SHEET 15 OF 28 


1 FAD 
IDENT 

WIRE 

MAT! 

I TFM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM ( A 1 

TO (Bl 

t 133 

1 


P 6—X 

P1 —F9 

i 134 

l 


P6-Y 

E6 

i 135 

1 


P6-Z 

PI-G33 

i 136 

2 


P6—A* 

P6-E* 

i 137 

1 


P6-B* 

PI-C1D 

138 

1 


P6-C* 

E7 

139 

1 


P6-D* 

PI-B33 

140 

1 


P6-F* 

P1-A33 

141 

l 


P6-F* 

PI-C9 

14? 

l 


P6-G A 

E7 

143 

1 


P6-H* 

PI-C33 

144 

1 


P6-J* 

PI-C8 


_ CAB! E ASSFMRUr _ 2991420 

TFRM.JKT SHLO LEAD INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


► 22 

NO 

13 


► 18 

NO 

11 . 

23 

► ?2 

NO 

13 


,37 

NO 



,22 

NO 

13 


,18 

NO 

11 , 

23 

,22 

NO 

13 


,22 

NO 

13 


,22 

NO 

13 


18 

NO 

11 . 

23 

,22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 



18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

' 13 


18 

NO 

11 . 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 , 

23 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

29C1420 

SCALE-NONE | REV LTR C, \ 

SHEET 17 HF 28 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 17 OF 28 












?QP 1 


r.ABI L ASS^MHl^r 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLO LEAD 

INS 


note 



LFAO 

MATL 

LFAO 

FROM f A 1 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


OKF , 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO ( & 1 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

145 

l 


P6-K* 


.22 

NO 


13 






F7 


.37 

NO 




A 

146 

l 


P6-M* 


.72 

NO 


13 






P1 -033, 


.19 

NO 


11 , 

23 

A 

147 

1 


P6-PA 


.72 

NO 


13 






P1-C4 


.18 

NO 


11 , 

23 

A 

148 

1 


P6-Q* 


.22 

NO 


13 






F1 0 


.37 

NO 




A 

149 

1 


P6-R * 


.22 

NO 


13 






PI-G27 


.18 

NO 


* lit 

23 

A 

150 

l 


P6-S* 


.22 

NO 


13 






P1-F27 


.10 

NO 


lit 

23 

A 

151 

1 


P1 —F 6 


.2? 

NO 


13 






P1-F6 


.18 

NO 


lit 

23 

A 

152 

1 


Fll 


.22 

NO 


13 






FI 1 


.37 

NO 




A 

153 

l 


P6-X* 


.22 

NO 


13 






P 1-67 


• 18 

ND 


lit 

23 

A 

154 



P6-Y* 


.22 

NO 


13 






E 12 


.37 

NO 




A 

155 

1 


P6-7* 


.22 

NO 


13 






P1-G37 


• 18 

NO 


lit 

23 

A 

156 

1 


P6-AA 


.22 

NO 


13 






PI-G36 


.18 

NO 


lit 

23 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR G 

SHEET 18 OF 28 


CABLE ASSFMRI^ 


?9ri420 


G 




W1RF 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A1 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITFMS 



A 

169 

2 


P7-G 




.22 

NO 


13 







P3-V 




.22 

NO 





A 

170 

2 


P7-H 




.27 

NO 


13 







P3-W 




.22 

NO 





A 

171 

1 


Pl-DlO 




.72 

NO 


13 







PI-DIO 




.18 

NO 


lit 

23 


A 

172 

1 


E 5 




.22 

NO 


13 







E5 




.37 

NO 





A 

173 

1 


PI—021 




.22 

NO 


13 







P1-021 




• 18 

NO 


lit 

23 


A 

174 

l 


PI-022 




.22 

NO 


13 







PI-022 




• 18 

NO 


lit 

23 


A 

175 

1 


P7-N 




.2? 

NO 


13 







P1-G7 




.18 

NO 


11 * 

23 


A 

176 

l 


P7-P 




.77 

NO 


13 







E8 




.37 

NO 





A 

177 

1 


P7-T 




.2? 

NO 


13 







P1-B3 




.18 

NO 


lit 

23 


A 

178 

1 


P7-U 




.22 

NO 


13 







E9 




.37 

NO 





A 

179 

1 


P7-V 




.22 

NO 


13 







Pl-037 




.10 

NO 


11 * 

23 


A 

180 

1 


P7-W 




.72 

NO 


13 







P1-E37 




.18 

NO 


11 * 

23 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901420 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


G 


SHEET ?9 OF 28 


7 9 p \ 4 ? P 


WIRF CIRCUIT PT 

IFAO MAU IFAD FROM CM 
IDENT ITEM LG TO < BI 


TFRM.JKT SHLD LFAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOT F REMARKS 

ONE, ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 


A IS? 

A l r » 

A 15<> 

A 160 

A 161 

A 162 

A 163 

A 164 

A 165 

A 166 

A 167 

A 169 


P6-BB 

P1-C6 

P6-CC 
E 12 

P6-DD 

P1-G38 

P6-FF 

P1-A6 

P6-GG 
El 2 

P6-HM 

P1-G39 

P7-A 

PI-G4 

P7-B 

F3 

P7-C 
PI—026 

P7-D 

Pl-025 

P7-E 
PI—C7 

P7-F 

E4 


77 

NO 

13 


18 

NO 

11 * 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11 * 

23 

2 ? 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


,3T 

NO 



,2? 

ND 

13 


18 

NO 

11 * 

23 

,22 

NO 

13 


,18 

NO 

lit 

23 

,22 

NO 

13 


,18 

NO 

11 * 

23 

,22 

NO 

13 


,37 

NO 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

• 


99974 

2901420 

A 




SCALE-NONE 

?- 


REV LTR 


G SHEET 19 OF ?8 


CABLE ASSEMBLE_2901420_G 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A» 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


18! 

l 


P7-X 



.22 

NO 


13 






PI-A3 



• 18 

NO 


11 * 

23 


182 

1 


P7-Y 



.22 

NO 


13 






E9 



.37 

NO 





183 

1 


P7-Z 



.22 

NO 


13 






P1-D38 



• 18 

NO 


11 * 

23 


184 

l 


P7-A* 



.2? 

NO 


13 






PI-F38 



.18 

NO 


lit 

23 


185 

1 


P7-B* 



.72 

NO 


13 






P1-C3 



• 18 

NO 


lit 

23 


186 

l 


P7-C* 



.22 

NO 


13 






E9 



.37 

NO 





187 

1 


P7-0* 



.77 

NO 


13 






P1-D39 



.18 

NO 


lit 

23 


188 

1 


P7-F* 



.?? 

NO 


13 






P1-F39 



.18 

NO 


lit 

23 


! «o 

1 


P7-F* 



.77 

NO 


13 






P1-A7 



.18 

NO 


lit 

23 


190 

1 


P7-G* 



.22 

NO 


13 






E4 



.37 

NO 





191 

2 


P ?—HP 



.22 

NO 


* 13 






P3-C 



.22 

NO 





19? 

2 


P7-I* 



.22 

NO 


13 






P 3-D 



.22 

NO 






SIZE 

CODE IDENT 
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5. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PER MIL-STD-130 (ES267). 
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7. ARROW INDICATES DIRECTION OF POSITIVE®DIMENSION. 
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22 

I 

MS3126F12—10P 

(1897038-100) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


2) 

7 

MS3126E24-61SW 

(1897048-611) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


24 

9 

MS3126E24—61S 

(1897048-610) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


25 

1 

MS3126E20—16S 

(1897044-160) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


26 

6 

MS3126F24—61SX 

(1897048-612) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


27 

1 

MS3126E12-10SW 

(1897039-101) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


28 

I 

MS3126f12-10S 

(1897039-100) 

CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 


29 

1 
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CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 
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1 
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PLUG* 

ELEC 
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1 
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PLUG* 
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1 
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CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 
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33 

2 
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CONNECTOR PLUG 

• ELEC 
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34 

9 
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CONNECTOR PLUG 
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35 

2 
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CONNECTOR PLUG 
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36 

1 
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CONNECTOR PLUG 
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37 

1 
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2 
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PLUG* 

ELEC 
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1 
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CONNECTOR 

PLUG* 

ELEC 
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1 
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CONNECTOR RECEP* ELEC 
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59 

1 
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1 
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CONNECTOR 
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61 

1 
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1 
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1 
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7 

64 

1 
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3 
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7 

67 

9 
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GROMMET* CONNECTOR 

7 

68 

4 
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GROMMET* CONNECTOR 

7 

69 

5 
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GROMMET* CONNECTOR 

7 

70 

26 
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GROMMET* CONNECTOR 

7 

72 

35 
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7 
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73 
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7 

81 

104 

1016128-011 

BAND* IDENTIFICATION 




7 

82 

35 

1010490-198 

INSULATION-SLEEVING* ELEC 




7 

83 

100 

1010490-196 

INSULATION-SLEEVING* ELEC 





84 

1 

2901465-018 

TUBING* MIL-I-7444* TYPE 3* 

BLK* 

FLEX** 

•50 DIA 


85 

1 

2901465-019 

TUBING* MIL-I—7444* TYPE 3* 

BLK* 

FLEX** 

•75 01A 


86 

1 

2901465-020 

TUBING* MIL—1-7444* TYPE 3* 

BLK* 

FLEX.* 

•88 01A 


87 

1 

2901465-021 

TUBING* MIL—1-7444* TYPE 3* 
1*00 DU 

BLK* 

FLEX.* 



88 

1 

2901465-022 

TUBING* MIL—1-7444* TYPE 3* 
1*25 DIA 

BLK* 

FLEX** 



89 

1 

2901465-023 

TUBING* MIL-I-7444* TYPE 3* 
1*50 DIA 

BLK* 

FLEX** 


T 

90 

62 

1015908- 11 

PIN CONTACT 




7 

91 

47 

1015908- 41 

OUTER MALE BOOY 


* 


7 

92 

110 

1015908- 51 

HYRING 




7 

93 

47 

1015908- 21 

SOCKET CONTACT 




7 

94 

63 

1015908- 31 

OUTER FEMALE BOOY 




7 

95 

6 

1897226-001 
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7 

96 
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7 

97 
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RETENTION SPRING 
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P14-F 

25 
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SHLO 812 

25 

13 

118 



13E 


J9-E1 

P127A-9A 

25 

170A 

13X 


J9-E2 

P127A-96 

25 

170A 

14 

118 



14E 


J9-F1 

P127A-10A 

25 

170A 

14X 


J9—F2 

Pi27A-108 

25 

170A 

15 

118 



15F 


J9-G1 

P127A-l1A 

25 

170A 

15X 


J9-G2 

PI27A-1IB 

25 

170A 

16 

118 




93*148 
114 


91, 92*120 
120* 97* 98 


99*148 

96 


91, 92*120 
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96 
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120* 97* 98 


93,148 

96 
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11 
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1 

P14-H 

SHLO 811 

197 

Hi 


J9-C1 
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25 
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25 
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166 


J9-J1 

25 




• 11 NO 


93*148 


261 




P127A-13A 

170A 




• 22 NO 


96 
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16X 


J9-J2 

25 








262/ 




P127A-13B 

170A 
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17 118 




• 52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 








• 52 

• 23 



A,10 

92* 94*120 




17E 


J9-AI 

25 
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93*148 
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P12-A1 

126 
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90,148 
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17X 


J9-A2 

25 
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P12-A2 
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91* 92*120 
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A, 10 

92* 94,120 
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25 
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93*148 
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P12-B1 

126 
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90*148 
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J9-B2 

25 
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• 44 

• 28 




120* 97* 98 




19E 


J9-KI 

25 




• 11 NO 


93*148 


26 34 




PI 27A-14A 

170A 




• 22 NO 


96 


2634 


19X 


J9-K2 

25 








264/ 




P127A-14B 

170A 








264/ 


20 118 




• 52 

• 23 



A.9 

91* 92*120 








• 44 

• 28 




120* 97* 98 










SIZE 

CODE IDENT 1 












NO. 












A 

99974 


2901465 









_1__1 

SCALE-NONE REV LTR 

B * 

SHEET 18 OF 

209 




























WIPING HARNEY B _ 2901*55 _ B * 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN. 

JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NGTc 


REMARKS 


LEAD NATL 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

F 

NET. 

IDENT ITEM 

LG 

TO m 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO. 

34E 

6 

J14-CI 

28 




• 11 

NO 


93*148 


3961 



P128A-2A 

171 




• 22 

NO 


96 


3966 

34X 


J14-C2 

28 









3971 



P128A-26 

171 









3974 

35 118 




.52 

• 23 




A»9 

91* 92*120 







• 44 

• 28 





120* 97* 98 



35E 


J14-01 

28 




• 11 

NO 


93*146 


3986 



P126A-3A 

171 




• 22 

NO 


96 


3986 

35X 


J14-02 

28 









397C 



P128A-36 

171 









397C 

36 118 




.52 

• 23 




A.9 

91* 92*120 







• 44 

• 28 





120* 97* 98 



36E 


J14-El 

28 




• 11 

NO 


93*148 


4001 



P128A-4A 

171 




• 22 

NO 


96 


4004 

36X 


J14-E2 

28 









4014 



P128A-48 

171 









4014 

37 118 




.52 

.23 




A*9 

91* 92*120 







• 44 

•28 





120* 97* 98 



37E 


J14-F1 

28 




• 11 

NO 


93*146 


4024 



P128A-5A 

171 




• 22 

NO 


96 


4G2A 

37X 


J14-F2 

28 









401C 



PI28A-58 

171 









401C 

38 118 




.52 

• 23 




A.9 

91* 92*120 







• 44 

• 28 





120* 97* 98 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR 3 

SHEET 23 OF 209 | 


—jr—* _ 




WIRING HARNESS 8 




- m . —^'— 

2901465 

s. 

WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO NATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


42 118 




• 52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 






•44 

• 28 




120* 97* 98 


42E 


JI5-KI 

26 



• 11 

NO 


93*146 

42 6i 



P128A—13A 

171 



• 22 

NO 


96 

4264 

42X 


J15-K2 

26 







42 74 



P128A-13B 

171 







42 74 

43 118 




.52 

• 23 



A.9 

91* 92*120 






• 44 

• 28 




120* 97* 98 


43E 


JI5-HI 

26 



• 11 

NO 


93.148 

4224 



P128A-11A 

171 



• 22 

NO 


96 

4224 

43X 


J15-H2 

26 







4234 



P128A-11B 

171 







4234 

44 118 




• 52 

• 23 



A.9 

91* 92*120 






• 44 

• 28 




120* 97* 98 


44E 


J15-Cl 

26 



• 11 

NO 


93*146 

4124 



P128A-9A 

171 



• 22 

NO 


96 

4124 

44X 


JI5-C2 

26 







4134 



P128A-96 

171 







4134 

45 118 




.52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 




. 


2.25 

2.00 



8*66 

119*120 


458 l 


P14—H* 

197 



• 22 

NO 


114 

415 



SHLO 845 




• 25 

NO 



415 

45E 


Jl5-01 

26 



• 11 

NO 


93*148 

414 



P14—!• 

197 



• 22 

NO 


114 

414 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR_ 


SHEET 25 OF 209 


MIRING HARNE 


2901465 


MIRE CIRCUIT FT 

LEAD NATL LEAO FROM IAI 
IDENT ITEM LG TO IB! 


38E 


J15-A1 

P128A-8A 

26 

171 

38X 


J15-A2 

P128A-86 

26 

171 

39 

118 



396 

1 

P14-V 

SHLO 639 

197 

39E 


Jl5-81 

P14—U 

26 

197 

39X 


J15-82 

SHLO 839 

26 

40 

118 



40E 


J15-GI 

P128A-10A 

26 

171 

40X 


J15—€2 

PI28A-10B 

26 

171 

41 

118 



41E 


J15-J1 

PI28A-12A 

26 

171 

41X 


J15-J2 

P120A-12B 

26 

171 


TERN.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIF STRIF CUT STRIF ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


• II NO 

• 22 NO 


•52 .23 

2.25 2.00 


•52 .23 

•44 .28 


•52 .23 

•44 *2S 


•22 NO 
• 25 NO 


• II NO 

• 22 NO 


• II NO 

• 22 NO 


• II NO 

• 22 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 

93*146 

96 


91* 92*120 
119*120 


93*148 

114 


91* 92*120 
120* 97* 96 


93*146 

96 


91* 92*120 
120* 9 7* 96 


93*148 

96 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

IsHEET 24 OF 209 


MIRE CIRCUIT FT 

LEAO NATL LEAO FROM IA) 
IOENT ITEM LG TO !6» 


_ MIRING HARNESS 6 _ 

TERN.JAT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA SfRIF STRIF CUT STRIF ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


45X 


J15—02 

SHLO 845 

26 

46 

118 



468 

1 

P14—K 

SHLO 046 

197 

46E 


Jl5-El 

26 



P14—L 

197 

46X 


J15-E2 

SHLO 846 

26 

47 

110 



478 

1 

P14-Y 

SHLO 847 

197 

47E 


J15—Fi 

26 



P14-I 

197 

47X 


J15-F2 

SHLO 847 

26 

48 

7 



480 

1 

P1040-31 
SHLO 848 

60 

48L 


J16-H* 

20 



P1040-12 

60 


•52 .23 

2.25 2.00 


•52 .23 

2.25 2.00 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


• 22 NO 

• 25 NO 


• 11 NO 

• 22 NO 


2901465 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


A*9 91* 92*120 

6*68 119*120 


93*146 

114 


A*9 91* 92*120 

8*68 119*120 


93*146 
114 . 


A.7 120 

6*66 120*119 


419 L. 
419 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


2901465 


SCALE-NONE | REV LTR 3 V 


SHEET 26 OF 209 













WIRING HARNE 


2901465 


3 * 



WIRE 


CIRCUIT RT 

TERN* 

JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FftUH (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

F 

NET. 

I0ENT 

ITEM 

LG 

TU (61 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO. 

94L 



J17-M* 

15 



• 22 

NO 


114 


4811 




P1050-28 

47 



• 12 

NO 


113 


46 U 

94ft 



JI7-V* 

15 



• 22 

NG 


114 


480C 




PI050-27 

47 



• 12 

NO 


113 


480C 

95 

1 


J18-FF 

12 



• 22 

NO 


115 


519 




P21-R* 

202 



• 22 

NO 


115 


519 

96 

1 


J18-GG 

12 



• 22 

NO 


115 


520 




P21-M* 

202 



• 22 

NO 


115 


520 

97 

1 


J18-N* 

12 



• 22 

NO 


115 


502 




P92-84 

183 



• 22 

NO 


115 


502 

98 

1 


J18-M* 

12 



• 22 

NO 


115 


501 




P92-A4 

183 



• 22 

NO 


115 


501 

99 

1 


J18-K* 

12 



• 22 

NO 


115 


500 




P92-Y 

183 



• 22 

NO 


115 


500 

100 

1 


J18-KK 

12 



.22 

NO 


115 


523 




P36-Z 

181 



• 22 

NO 


115 


523 

101 

1 


J18-H* 

12 



• 22 

NO 


115 


498A 




PI 080-1 

45 



• 12 

NO 


113 


498A 

102 

1 


J18-G* 

12 



• 22 

NO 


115 


497 




P9R-E 

187 



.22 

NO 


115 


497 

103 

1 


J18-QR 

12 



.22 

NO 


115 


504 




PU-G 

191 



• 22 

NO 


115 


504 

104 

1 


J18-U* 

12 



• 22 

NO 


115 


508 




P31-H 

191 



• 22 

NO 


115 


508 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 

... . I 


SCALE-NONE | REV LTR “Q * fsHEET 35 OF 209 

A - 






MIRING HARNESf 8 

->p*—"W. 




2901465 

“B m 

MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCFSSORV 



IDENT ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



117 l 


J18-E 

12 


• 22 

NO 


115 


1705 



P96-PP 

182 


• 22 

NO 


115 


1705 

118 10 




2.25 2.00 



B*6A 

120*119 







2.25 2.00 



A*7 

120 



118A 1 


SHLO 8118 



• 25 

NO 




2< 



E307-8 

13 


• 25 

NO 




2< 

118L 


J18—6 

12 


• 22 

NO 


115 


1728 



P35-V4 

184 


• 22 

NO 


115 


1726 

118R 


Jl 8—F 

12 


• 22 

NO 


115 


1727 



P35-U* 

184 


• 22 

NO 


115 


1727 

119 1 


Jlft-U 

12 


• 22 

NO 


115 


1503 



P31-F 

191 


• 22 

NO 


115 


1503 

120 1 


J18-V 

12 


• 22 

NO 




1504 



P33-2 

189 


• 22 

NO 


115 


1504 

121 1 


J18-M 

12 


• 22 

NO 


115 


1505 



P31-FF 

191 


• 22 

NO 


115 


1505 

122 1 


Jl 8—X 

12 


• 22 

NO 


115 


1666 



P27-2 

185 


• 22 

NO 


115 


1666 

123 1 


J18-AA 

12 


• 22 

NO 


115 


1633 



P25-EE 

195 


• 22 

NO 


115 


1633 

124 1 


Jl8-88 

12 


• 22 

NO 


115 


1648 



P2 5-PP 

195 


• 22 

NO 


115 


1648 

125 1 


J18-00 

12 


• 22 

NO 


115 


16371 



P1020-1 

49 


• 12 

NO 


113 


1637J 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR 3 * IsHEET 37 OF 209 


MIRING HARNE 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM |A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




IDENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




105 

1 


J16-X* 

12 



• 22 

NO 


115 


511 





P31-N 

191 



.22 

NO 


115 


511 


106 

1 


J18-SR 

12 



.22 

NO 


115 


506 



- 


P31-CC 

191 



• 22 

NO 


115 


506 


107 

1 


JI8-RR 

12 



•22 

NO 


115 


505 





P31-EE 

191 



• 22 

NO 


115 


505 


106 

1 


J16-W* 

12 



• 22 

NO 


115 


510 





P31-AA 

191 



• 22 

NO 


115 


510 


109 

1 


J16-V* 

12 



• 22 

NO 


115 


509 





P31-2* 

191 



• 22 

NO 

. 

115 


509 


110 

1 


J16-I* 

12 



• 22 

NO 


115 


513 





P31-TR 

191 



•22 

NO 


115 


513 


111 

1 


J18-YR 

12 



•22 

NO 


115 


512 





P31-VR 

191 



• 22 

NO 


115 


512 


Ilf 

1 


J18-.fR 

12 



• 22 

NO 


115 


499 





P92-I 

183 



• 22 

NO 


115 


499 


111 

1 


J18-CC 

12 



• 22 

NO 


115 


516 





P130E-9 

22E 



• 12 

NO 


113 


516 


114 

1 


Jl 0-8 

12 



• 22 

NO 


115 


21 





E3C7-8 

13 



• 25 

NO 




21 


115 

1 


Jl 8—C 

12 



• 22 

NO 


115 


494 





T87-1 

224 



•20 

NO 


74 


494 


116 

1 


J16-D 

12 



• 22 

NO 


115 


1704 





P96-NN 

182 

• 


• 22 

NO 




1704 








SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 












NO. 












A 

99974 



2901465 









_1_ 

SCALE-NONE 

| REV 

LTR 

■B* 

[sheet 36 

OF 209 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

AO 

NATL 

LEAO 

FROM ( A| 

AREA 

IENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO* 

126 

1 


J18-EE 

12 




P26-JJ 

194 

127 

1 


J18-NN 

12 




P24-NR 

196 

126 

1 


J19-T 

7 




Pll-A 

250 

129 

1 


J19-PR 

T 




Pi 1-8 

250 

130 

1 


J19-NR 

7 




Pll-C 

250 

133 

1 


J19-Z 

7 




Pil-F 

250 

134 

1 


J19-AR 

7 




Pll-G 

250 

135 

1 


J19-8R 

T 




Pli-K 

250 

136 

1 


JI9-CR 

7 




P37-C 

251 

137 

1 


Jl 9-JR 

7 




E309-8 

9 

147 

3 


J19-E 

7 




PlOOO-3 

87 

146 

3 


J19-F 

7 




P1000-4 

87 


MIRING HARNESS 


.JKT SHLO LEA 
STRIP STAIR CUT 
LG LG LG 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

.22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


114 

• 25 

NO 



•22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

•22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 


2901465 


RENARKS 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

- 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901465 

IsHEET 38 OF 209 


















_ - - 


~ ’ '•*' '' 




WIRE 


CIRCUIT FT 

TERM 

LEAO 

MAIL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB! 

NO. 


275 

1 


J23-DO 

14 





P121D-4 

72 


276 

143 





276A 

1 


SHLO B276 






E311-B 

11 


276L 



J24—H 

10 





P21-SP 

202 


276R 



J24—G 

10 





P21-UP 

202 


276V 



J24—J 

10 





P21-T9 

202 


277 

1 


J24-RP 

10 





P3 7-K 

251 


278 

I 


J24-S9 

10 





P37-M 

251 


279 

i 


J24-V9 

10 





P37-T9 

251 


280 

l 


J24—BB 

10 





P37-VP 

251 


281 

l 


J24-W9 

10 





P37-P9 

251 


282 

l 


J24-YP 

10 





P37-X9 

251 


WIRING HARNESS B 


2901465 


3 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAD 

CUf 

LG 


4*00 

2.25 


3.75 

2.00 


INS 

STI 

LG 


NOTE 


REMARKS 


tIP 


ONE « 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


>22 

NO 


114 

658i 

>12 

NO 


113 

65 84 



8.6A 

120.119 




A.7 

120 


.25 

NO 



It 

25 

NO 



It 

22 

NO 



666 

22 

NO 


115 

666 

22 

NO 


115 

665 

22 

NO 


115 

665 

>22 

NO 



667 

.22 

NO 


115 

667 

.22 

NO 


115 

686 

.22 

NO 


115 

686 

.22 

NO 


115 

687 

.22 

NO 


115 

687 

.22 

NO 


115 

690 

.22 

NO 


115 

690 

.22 

NO 


115 

696 

.22 

NO 


115 

69o 

.22 

NO 


115 

691 

.22 

NO 


115 

691 

.22 

NO 


115 

693 

.22 

NO 


115 

693 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE 


B * 


SHEET 51 OF 209 


WIRING HARNESS B_2901465_B 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM I A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO (BI 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




292 

1 


J24-B 

10 




• 22 

NO 


115 


21 





P129A-32 

174A 




• 12 

NO 


138 


21 


293 

1 


J25-CC 

6 




•22 

NO 


115 


7191 





PlOOO-13 

87 




• 12 

NO 


113 


7191 


294 

1 


J25—DO 

6 




• 22 

NO 


115 


7204 





PI000-7 

87 




• 12 

NO 


113 


7204 


295 

1 


J25-B 

6 




• 22 

NO 


115 


21 





PI 290-32 

1740 




• 12 

NO 


113 


21 


296 

1 


J25-X 

6 




• 22 

NO 


115 


1423 





P26-AA 

194 




• 22 

NO 


115 


1423 


297 

1 


J25-W 

6 




• 22 

NO 


115 


14254 





PI 100-19 

60 




• 12 

NO 


113 


14254 


298 

1 


J25-T 

6 




• 22 

NO 




1424 < 





P26-CC 

194 




• 22 

NO 


115 


1424 


299 

1 


J25-C 

6 




• 22 

NO 


115 


1709 





P96-Q9 

182 




• 22 

NO 


115 


1709 


300 

1 


J25—0 

6 




• 22 

NO 


115 


1710 





P96-RP 

182 




• 22 

NO 


115 


1710 


301 

1 


J25—E 

6 




• 22 

NO 


115 


1711 





P96-S9 

182 




• 22 

NO 


115 


1711 


302 

1 


J25-F 

6 




• 22 

NO 


115 


1712 





P96-T9 

182 




• 22 

NO 


115 


1712 


303 

1 


J2 5-G 

6 




• 22 

NO 


115 


1713 





P96—U* 

182 




• 22 

NO 


115 


1713 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR_ 


SHEET 53 OF 209 


2901465 


WIRING HARNESS § 


3 * 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 





IOENT 

ITEM 

LG 

TO (BI 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 





283 

I 


J24-09 

10 




• 22 

NO 


115 


685 






P37-I9 

251 




• 22 

NO 


115 


685 



284 

1 


J24-NP 

10 




• 22 

NO 


115 


683 




. 


P37-BB 

251 




• 22 

NO 


115 


683 



285 

1 


J26-P9 

10 




• 22 

NO 


115 


684 






P 3 7-00 

251 




•22 

NO 


115 


684 



286 

1 


J24-U9 

10 




• 22 

NO 


115 


689 






P37-IP 

251 




• 22 

NO 


115 


689 



287 

10 




2.25 

2.00 




B.6A 

120.119 










2.25 

2*00 




A .7 

120 





287A 

1 


SHLO B287 





•25 

NO 




It 






E311-B 

11 




• 25 

NO 




It 



287L 



J24-0 

10 




•22 

NO 


115 

• 

664 






P37-NN 

251 




•22 

NO 


115 


664 



287R 



J24-C 

10 




•22 

NO 


115 


663 






P37-2 

251 




•22 

NO 


115 


663 



288 

1 


J24-XP 

10 




• 22 

NO 


115 


692 






P37-MP 

251 




• 22 

NO 


115 


692 



289 

1 


J24—T9 

10 




• 22 

NO 


115 


688 






P3?-L 

251 




• 22 

NO 


115 


688 



290 

I 


J24-AA 

10 




•22 

NO 




695 






P37-RP 

251 




• 22 

NO 


115 


695 



291 

1 


J24-2P 

10 




• 22 

NO 


115 


694 






P37-KP 

251 


, 


• 22 

NO 


115 


694 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR 3 » 

SHEET 52 OF 209| 


WIRING HARNESS 8 _2901465_ B C 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO 1 BI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




304 

1 


J25—H 

6 




• 22 

NO 


115 


1714 





P96-V9 

182 




• 22 

NO 


115 


1714 


305 

1 


J25-J 

6 




• 22 

NO 


115 


1715 





P96-MP 

182 




• 22 

NO 


115 


1715 


306 

1 


J25-K 

6 




• 22 

NO 


115 


1716 





P96-XP 

182 




• 22 

NO 


115 


1716 


307 

1 


J25-L 

6 




• 22 

NO 


115 


1717 





P96-V9 

182 




• 22 

NO 


115 


1717 


308 

1 


J25-N 

6 




• 22 

NO 


115 


1718 





P96-2P 

182 




•22 

NO 


115 


1718 


309 

1 


J25-2 

6 




• 22 

NO 


115 


1742 





P96-FP 

182 




• 22 

NO 


115 


1742 


312 

I 


J25-PP 

6 




.22 

NO 


115 


1721 





P96-AA 

182 




• 22 

NO 


115 


1721 


313 

1 


J25-09 

6 




• 22 

NO 


115 


1722 





P96-BB 

182 




• 22 

NO 


115 


1722 


314 

1 


J25-RP 

6 




• 22 

NO 


115 


1723 





P96-EE 

182 




• 22 

NO 


115 


1723 


317 

2 


J26-AA 

3 




• 22 

NO 


127 


53 84 





TB7-5 

221 




• 20 

NO 


74 


5384 


318 

3 


J26-CP 

3 




• 22 

NO 


115 


353 





P129F-11 

23F 




• 12 

NO 


113 


353 


319 

1 


J26-0P 

3 




• 22 

NO 


115 


7234 





P129F-12 

23F 




• 12 

NO 


113 


7234 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

SCALE-NONE 

REV LTR 'S 9 

SHEET 54 OF 209| 




































2901465 


WIRING HARNEY 4 


LE AO 

10 :NT 

WIRE 

NATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (81 

TERM 

AREA 

NO. 

1 3858 

l 


P117A-31 
SHLO 8383 

36 

i 383L 



Pl-0 

P117A-6 

193 

36 

383R 



Pl-8 

P117A-5 

193 

36 

384 

9 




t 3848 

1 


T86-6 

SHLO 8384 

240 

384L 



P2-E 

TB6-6 

192 

240 

384R 



P2-0 

TB6-9 

192 

243 

385 

2 


P2-A 

P126F-27 

192 

30 

386 

7 




3868 

I 


E315-8 

SHLO 8386 

172 

386L 



P3-C 

P91-K* 

149 

173 

386R 



P3-F 

P91-K 

149 

173 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAO 

CUT 

LG 


2.25 2*00 

4.00 5*75 


2.25 

2.25 


2.00 

2.00 





-ass 

INS 


NOTE 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 12 

NO 


138 

• 25 

NO 

• 


• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 

A.7 
8*68 

113 

120 

120*121 


B < 


REMARKS 


.20 

NO 


74 

,25 

NO 



,22 

NO 


117 

20 

NO 


74 

,22 

NO 


117 

20 

NO 


74 

22 

NO 


117 

22 

NO 


138 



A*7 

120 



8*68 

120*119 


• 25 NO 


7484 

7484 


7464 

7464 


n 


a 


754 

754 


: 





.25 NO 


U 


• 22 NO 

115 

756 


• 22 NO 

115 

756 


• 22 NO 

115 

758 


• 22 NO 

115 

758 

SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR $ * 1 

SHEET 67 OF 209| 
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WIRING HARNESS B _ 2901465 _ 3 9 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 


390 

9 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




8*68 

120*121 




3908 

1 


TB6-5 

239 




• 20 

NO 


74 


31 





SHLO 8390 





• 25 

NO 




3 1 


390L 



P4-E 

148 




.22 

NO 


117 


31 





T86-5 

239 




• 20 

NO 


74 


31 


390R 



P4-0 

148 




• 22 

NO 


117 


754 





TB6-8 

242 




• 20 

NO 


74 


754 


391 

2 


P4-A 

148 




• 22 

NO 


117 


11 





P126E-31 

31 




• 22 

NO 


138 


U 


392 

2 


P5-V* 

110 




• 22 

NO 


126 


14 





TB9-3 

101 




• 20 

NO 


74 


14 


393 

2 


P5-B8 

110 




• 22 

NO 


126 


53 84 





TB9-1 

103 




• 20 

NO 


74 


5384 


394 

1 


P5-SR 

110 




• 22 

NO 


114 


789 





P64—GG 

134 




• 22 

NO 


115 


789 


395 

1 


P5-FF 

110 




• 22 

NO 


114 


797 





P64-V* 

134 




• 22 

NO 


115 


797 


396 

1 


P5-CC 

110 




• 22 

NO 


114 


795 





P64-W* 

134 




• 22 

NO 


115 


795 


397 

1 


P5-00 

110 




• 22 

NO 


114 


796 





P64-X* 

134 




• 22 

NO 


115 


796 


398 

1 


P5—W* 

110 




• 22 

NO 


114 


792 





P64-YR 

134 




• 22 

NO 


115 


792 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE ] 

| REV LTR B * 

SHEET 69 OF 209 


WIRING WARNER 8 _2901465 B S 



LEAO 

I0ENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (Al 

to ia» 

TERM 

AREA 

NO. 

• JKT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 
CUT , 
LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 



387 

7 




2.2 5 
2.25 

2.00 

2.00 



A*7 

8 *6 A 

120 

120*119 




3878 

1 


E315—8 

SHLO 8387 

172 




• 25 NO 

• 25 NO 




1» 

1» 


387L 



P3-R 

P91-N9 

149 

173 




• 22 NO 

• 22 NO 


115 

115 


761 

761 


387R 



P3-G 

P91-N 

149 

173 




• 22 NO 

• 22 NO 


115 

115 


759 

759 


388 

7 




2.25 

2.25 

2.00 

2.00 



A*7 

8*6A 

120 

120*119 




3888 

1 


E315-8 

SHLO 8388 

172 




• 25 NO 

• 25 NO 




1» 

11 


368L 



P3-U 

P91-R6 

149 

173 




• 22 NO 

• 22 NO 


115 

115 


762 

762 


388R 



P3-K 

P9 l-R 

149 

173 




• 22 NO 

• 22 NO 


115 

115 


760 

760 


389 

7 




2.25 

4.00 

2.00 

3.75 



A.7 
8*68 

120 

120,119 




3898 

I 


PU7A-31 

SHLO 8389 

36 




• 12 NO 

• 25 NO 




!» 

U 


389L 



P3-0 

P117A-I0 

149 
• 36 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 


7571 

7574 


389R 



P3-8 

PU7A-9 

149 

36 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 


7554 

7554 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR B * |SHEET 68 OF 209 


WIRING MARNESf 8 _ 2901465 _B_S 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A| 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



• 399 

1 


P5-V* 

110 


• 22 

NO 


114 


793 




P64-29 

134 


•22 

NO 


115 


793 

8 400 

I 


P5-AA 

110 


• 22 

NO 


114 


794 




P64-AA 

134 


• 22 

NO 


115 


794 

8 401 

1 


P5-C 

110 


• 22 

NO 


114 


764 




P41-8 

107 


• 22 

NO 


115 


764 

8 402 

I 


P9—0 

110 


•22 

NO 


114 


765 




P41-C 

107 


•22 

NO 


115 


765 

8 403 

I 


P5—€ 

110 


• 22 

NO 


114 


766 




P41-0 

107 


• 22 

NO 


115 


766 

8 404 

1 


P5-M 

110 


• 22 

NO 


114 

* 

767 




P39-LL 

105 


• 22 

NO 


115 


767 

8 405 

1 


P5-J 

no 


• 22 

NO 


114 


768 




P39-NM 

105 


• 22 

NO 


115 


768 

8 406 

1 


PS—K 

no 


• 22 

NO 


114 


769 




P39-NN 

105 


• 22 

NO 


115 


769 

8 407 

1 


P5—L 

no 


• 22 

NO 


114 


770 




P39-PP 

105 


• 22 

NO 


115 


770 

8 408 

1 


P5-P 

no 


• 22 

NO 


114 


771 




P39-G6 

105 


• 22 

NO 


115 


771 

8 409 

1 


P5-R 

no 


• 22 

NO 


114 


772 




P39-HH 

105 


•22 

NO 


115 


772 

8 410 

I 


P5-S 

no 


• 22 

NO 


114 


773 




P39-JJ 

105 


• 22 

NO 


115 


773 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


B* 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 70 OF 209 





















































WIRE 
LEAD HATL 
IQENT ITEH 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM I A) 

LG TO (6) 


8 

500 

118 



8 

500A 

1 

SHLO 8500 





P16-J 

199 

8 

500E 


PI 6—H 

199 




P70-B1 

133 

8 

500X 


SHLO 8500 





P70-B2 

133 

8 

501 

118 



8 

501A 

1 

SHLO 8501 





P16—L 

199 

8 

501E 


P16-K 

199 




P68-B1 

129 

8 

501X 


SHLO B501 





P68-B2 

129 

8 

502 

1 

P16-YP 

199 




P64-EE 

134 

8 

503 

1 

PI 6—AA 

199 




P64—BB 

134 

8 

504 

118 



8 

504A 

1 

SHLO 8504 





P16-N 

199 


WIRING HARNE 


2.25 2*00 

•52 .23 


2.25 2.00 

•52 *23 


2*25 2.00 

•52 .23 


INS 

NOTE 


STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


8*68 

119*120 


• 25 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• li NO 



114 

90*I4i 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


119*120 
92* 94*120 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

[sheet 91 OF 209 


WIRING HARNE 


WIRE 
LEAO NATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PJ 
LEAO FROM I At 
LG TO IB» 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO* LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 



507E 


P16-F* 

199 




P70-H1 

133 


507X 


SHLO B507 





P70-H2 

133 


508 

118 




508A 

1 

SHLO B508 





P16-C 

199 


508E 


PI 6-B 

199 




P68—Hi 

129 


508X 


SHLO B508 





P68-H2 

129 


509 

118 




509A 

1 

SHLO B509 





P16-E 

199 


50 9E 


PI 6-0 

199 




P70-JI 

133 


509X 


SHLO B509 





P70-J2 

133 


510 

1 

P16-CC 

199 




P115A-23 

78 


511 

1 

P16-V 

199 




P16-X 

199 


• 22 NO 

• 11 NO 


2.25 2.00 

•52 *23 


2.25 2.00 

•52 *23 


• 25 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 11 NO 


• 25 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 11 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


114 

90*148 


119*120 
92* 94*120 


114 

90*148 


119*120 
92* 94*120 


114 

90*148 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 93 OF 209 





WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM CAB 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



I0ENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




512 

1 


PI 6-84 

199 




• 22 

NO 




885 





P16-2 

199 




• 22 

NO 




885 


513 

1 


P16-N* 

199 




• 22 

NO 




891 





P17-G 

200 




• 22 

NO 


115 


891 


514 

1 


P16-C 

199 




.22 

NO 




872 





P16-J 

199 




• 22 

NO 




872 


515 

1 


P16-L 

199 




• 22 

NO 




875 





P16-N 

199 




• 22 

NO 




875 


516 

1 


P16-R 

199 




• 22 

NO 




878 





P17-M 

200 




• 22 

NO 


115 


878 


517 

1 


P16-04 

199 




• 22 

NO 




888 





P16-G4 

199 




• 22 

NO 




888 


518 

1 


P16-C 

199 




• 22 

NO 


114 


869 





P16-E 

199 




• 22 

NO 


114 


869 


519 

118 




2.25 

2.00 




8*68 

119,120 









• 44 

• 28 





120* 97* 

98 



519A 

1 


SHLO 8519 





• 25 

NO 




1612 





P16-S4 

199 




• 22 

NO 


114 


1612 


519E 



P16-R4 

199 




.22 

NO 


114 


1611 





P128B-18A 

1678 




• 22 

NO 


96 


1611 


519X 



SHLO 8519 










1612 





P128B-18B 

1678 






8*6 



1612 


520 

118 




2.25 

2.00 




8 

119*120 









•44 

• 28 





120* 97* 

98 










SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 













NO. 













A 

99974 



2901465 










_1_ 

SCALE-NONE 

1 REV 

LTR 

3 » 

(sheet 94 

OF 209 
















MIRE CIRCUIT PT 

tE AO NATL LEAD FROM « A» 
IOENT ITEM LG TO IB) 


MIRING HARNE 


STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


6198 

1 

P1040—31 
SHLO B619 

68 

619L 


P26-I* 

PI040-16 

194 

68 

619R 


P26-H6 

P1040-15 

194 

68 

620 

7 



6206 

1 

Pl090-31 
SHLO B620 

79 

620L 


P26-P 

Pi090-20 

194 

79 

620R 


P26-N 

P1090-19 

194 

79 

621 

143 



621A 

1 

SHLO 8621 
E313-8 

195 A 

6?U 


P26-R 

P37-KK 

194 

251 

621R 


P26-A 

P37-LL 

194 

251 

621Y 


P26-C 

P37-JJ 

194 

251 


2.25 2.00 

4*00 3.75 


2.25 2.00 

2.25 2.00 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 12 

NO 


113 

• 25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



A,7 

120 



B.6B 

120*119 

• 12 

NO 


113 

.25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



B«6A 

120.121 



A,7 

120 

.25 

NO 



.25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 


2901463 


REMARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901463 

*5 * [sheet m of 209 


MIRE 

LEAD MATL LEA 
IOENT ITEM LG 


B 634 I 

B 635 I 

B 636 118 

B 636A 1 


B 637 1 

B 638 1 

B 639 1 

B 640 1 



MIRING 

HARNE 

01 

..'"T ‘ 4 



sa* .-- ~ 

2901465 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


FROM < A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY . 


TO I Bl 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


P27-P6 

185 



• 22 

NO 


115 

1576 

P48-Q* 

169 



• 22 

NO 


115 

1576 

P2 7-06 

185 



• 22 

NO 


115 

1573 

P48-DD 

169 



• 22 

NO 


115 

1573 

P2 7-T6 

185 



• 22 

NO 


115 

1574 

P48-M* 

169 



• 22 

NO 


115 

1574 

P27-U* 

185 



• 22 

NO 


115 

1575 

P48-P* 

169 



• 22 

NO 


115 

1575 


2.25 

2.00 




B.6B 

119,120 



• 44 

• 28 





120, 97, 98 


SHLO B636 




.25 

NO 



1659 

P2 7-M6 

185 



• 22 

NO 


m 

1659 

P27-V6 

185 



• 22 

NO 


115 

1658 

P128A-19A 

171 



• 22 

NO 


96 

1658 

SHLO B636 








1659 

P128A-19B 

171 







1659 

P27-JJ 

185 



• 22 

NO 


115 

924 

P130B-3 

179B 



• 12 

NO 


1*3 

924 

P27-LL 

185 



• 22 

NO 


115 

1732 

P48-HH 

169 



• 22 

NO 


115 

1732 

P27-MM 

185 



• 22 

NO 


115 

1733 

P48-PP 

169 



• 22 

NO 


115 

1733 

P2 7-NN 

185 



• 22 

NO 


115 

996 

PI 300-1 

1790 



• 12 

NO 


113 

996 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 113 OF 209 


MIRING HARNESS B _2901465_ 3« 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


622 

1 


P26-BS 

194 




• 22 

NO 


115 

14251 




PilOA-19 

63 




• 12 

NO 


113 

14254 

623 

.7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 







4.00 

3.75 




B,6A 

120,119 


623B 

1 


E300-B 

43 




• 25 

NO 



21 




SHLO B623 





• 25 

NO 



21 

623L 



P26-X 

194 




•22 

NO 


115 

1624 




P108A-18 

46 




• 12 

NO 


113 

1621 

62 3R 



P26-M 

194 




• 22 

NO 


115 

161 i 




P108A-17 

46 




• 12 

NO 


113 

1614 

625 

1 


P26-U6 

194 




• 22 

NO 


115 

16374 




P102A-1 

50 




• 12 

NO 


113 

16374 

626 

1 


P27-M* 

185 




• 22 

NO 


115 

1572 




P46-R6 

169 




• 22 

NO 


115 

1572 

627 

1 


P27-I6 

185 




.22 

NO 


115 

1571 




P46-S* 

169 




• 22 

NO 


115 

1571 

628 

1 


P27-JP 

185 




• 22 

NO 


115 

1570 




P46-R 

169 




• 22 

NO 


115 

1570 

629 

1 


P27-K6 

185 




• 22 

NO 


115 

1569 




P46-S 

169 




• 22 

NO 


115 

1569 

630 

1 


P27-M6 

185 




• 22 

NO 


115 

1568 




P48-Y 

169 




•22 

NO 


115 

1568 

631 

1 


P27-NP 

185 




• 22 

NO 


115 

1567 




P48-M 

169 


• 


• 22 

NO 


115 

1567 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR 3 6 [SHEET 112 OF 209 | 


MIRING HARNESS B_ 2901463 _ 3 » 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



B 

641 

1 


P27-PP 

185 




• 22 

NO 


115 


1500 





P31-LL 

191 




• 22 

NO 


115 


1500 


642 

7 




2*25 

2.00 




A,7 

120 









2.25 

2.00 




6,6A 

120*119 




642B 

1 


E323-B 

128 




• 25 

NO 




II 





SHLO 8642 





• 25 

NO 




11 


642L 



P28-C 

113 




• 22 

NO 


115 


965 





P65-M6 

131 




• 22 

NO 


115 


965 


642R 



P28-B 

113 




• 22 

NO 


115 


964 





P65-M 

131 




• 22 

NO 


115 


964 


643 

1 


P2 8-D 

113 




• 22 

NO 


115 


21 





PI030-32 

84 




• 12 

NO 


138 


21 


644 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 









4*00 

3* 75 




6,6A 

120,119 




6448 

1 


E334-B 

56 




• 25 

NO 




1) 





SHLO 8644 





• 25 

NO 


. 


it 


644L 



P29-C 

111 




• 22 

NO 


115 


9674 





P116A-26 

56 




• 12 

NO 


113 


9674 


644R 



P29-B 

111 




• 22 

NO 


115 


9664 





P116A-25 

56 




• 12 

NO 


113 


9664 


645 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4*00 

3.75 




B,6A 

120,119 




6458 

1 


E334—8 

56 




• 25 

NO 




it 





SHLO B645 





• 25 

NO 




It 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901465 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


B* 


SHEET 114 OF 209 

























WIRING HARNF 


2901463 





WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN, 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON ( A1 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 





I0ENT 

ITEN 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 




8 

7928 

1 


T86-2 

236 




• 20 

NO 


74 


3 i 






SHLO 8792 





.25, 

NO 




3 i 



7921 



P37-FP 

251 




• 22 

NO 


113 


31 






TB6-2 

236 



6.00 

• 20 

NO 


74 


31 



792R 



P37-G* 

251 




• 22 

NO 


115 


896 






TB5-8 

234 




• 20 

NO 


144 


896 



793 

2 


P3 7-GG 

251 




• 22 

NO 


127 


U 






TB8-8 

246 




• 20 

NO 


74 


l i 



794 

7 




2.23 

2.00 




A.7 

120 










4.00 

3.75 




8.68 

120.119 





7948 

1 


PI 030- 32 

84 




• 12 

NO 




21 






SHLO 8794 





.25 

NO 




21 



794L 



P37-X 

251 




• 22 

NO 


113 


3521 






P1030-26 

84 




• 12 

NO 


113 


3521 



794R 



P37-Y 

251 




• 22 

NO 


113 


351 






P103D-25 

84 




• 12 

NO 


113 


351 



795 

10 




2.25 

2.00 




A.7 

120 

- 









4.00 

3.75 




8.68 

120.119 





7958 

1 


PI 200-32 

33 




• 12 

NO 


138 


21 






SHLO 8795 





• 22 

NO 




21 



795L 



P3 7-V 

251 




• 22 

NO 


113 


337 






PI 200-16 

33 




• 12 

NO 


113 


337 



795R 



P37-U 

251 




• 22 

NO 


113 


338 






PI 200-15 

33 




• 12 

NO 


113 


338 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901463 

| SCALE-NONE 

REV LTR B * 

SHEET 135 OF 209| 


WIRING HARNESS B_2901463_B M 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


RENARKS 



LEAO 

RAIL 

LEAO 

FRON (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEN 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 




805 

9 




2.25 

2.00 




B.6A 

120.121 









2.2 5 

2.00 




A.7 

120 




805A 

1 


SHLD 8805 





• 25 

NO 




11 





E338—8 

8 




• 25 

NO 




l» 


805L 



J19-T9 

7 




• 22 

NO 


126 


7 





P37-H 

251 




• 22 

NO 


127 


7 


80 5R 



♦119—8 

7 




• 22 

NO 


126 


6 





P37-F 

251 




• 22 

NO 


127 


6 


807 

3 


P37-B* 

251 




• 22 

NO 


115 


902 





P129E-21 

23E 




• 12 

NO 


113 


902 


808 

1 


P37-EE 

251 




• 22 

NO 


115 


1029 





P130F-5 

22 F 




• 12 

NO 


113 


1029 


i 809 

9 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




8.68 

120.121 




1 8098 

1 


TB9-10 

96 




• 20 

NO 


74 


31 





SHLO 8809 





• 25 

NO 




31 


809L 



P38-E 

104 




• 22 

NO 


117 


31 





TB9-10 

96 




• 20 

NO 


74 


31 


809R 



P38-D 

104 




• 22 

NO 


117 


13 





TB9-7 

99 




• 20 

NO 


74 


13 


810 

2 


P38-A 

104 




• 22 

NO 


117 


11 





P126E-27 

31 




• 22 

NO 


138 


11 


811 

3 


P38-F 

104 




• 22 

NO 


117 


1049 





P63-X* 

137 




• 22 

NO 


115 


1049 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

1 SCALE-NONE | 

( REV LTR B * (SHEET 137 OF 209 | 


WIRING HARNESS 8 


2901463 B * 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

NATL 

ITEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRON (A) 

TO 181 

TERM, 

AREA 

NO. 

• JKT 
STRIP 
LG 

8 

797 

10 




2.25 

4.00 


7978 

1 


PI200-32 
SHLO 8797 

33 



797L 



P37-T 

P1200-18 

251 

33 



797R 



P37-S 

P120O—17 

251 

33 



799 

1 


P37-FF 

P99—HH 

251 

186 



800 

1 


P3T-N 

Pi 200-3 

251 

33 



801 

1 


P37-P 

Pi 200-4 

251 

33 



802 

1 


P37-W 

P129E-15 

251 

23E 



803 

9 




2.25 

2.25 


803A 

1 


SHLO 8803 

E338-8 

8 



8031 



J19-SP 

P37-G 

7 

251 


8 

803R 



J19-A 

P37-J 

7 

251 



SHLO LEAO 
STRIP CUT 
LG LG 

2.00 
3* 75 


2.00 

2.00 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 



A.7 

120 



8.68 

120.119 

• 12 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



B.6A 

120.121 



A.7 

120 

• 25 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


126 

• 22 

NO 


127 

• 22 

NO 


126 

• 22 

NO 


!27 


RENARKS 


a 

339 

339 

340 
340 

1048 

1048 

173 

173 

174(1 

1744 

587 

587 


a 

5 

5 

4 

4 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE REV LTR 


B * 


SHEET 136 OR 209 


WIRING HARNESS B _ 2901463 _ B » 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON € A3 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEN 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



812 

3 


P38—€ 

104 




• 22 

NO 


it7 


1050 




P63-V6 

137 




• 22 

NO 


115 


1050 

813 

3 


P38—M 

104 




• 22 

NO 


117 


1051 




P63-WP 

137 




•22 

NO 


115 


1051 

814 

1 


P38-C 

104 




• 22 

NO 


117 


V 




TB9-2 

102 




• 20 

NO 


74 


a 

815 

1 


P39-A 

105 




• 22 

NO 


115 


1052 




P64-B 

134 




• 22 

NO 


115 


1052 

816 

1 


P39-B 

105 




• 22 

NO 


115 


1053 




P64—C 

134 




• 22 

.*> 


115 


1053 

817 

1 


P39-S 

105 




• 22 

NO 


115 


1067 




P64—U 

134 




• 22 

NO 


115 


1067 

818 

1 


P39-T 

105 




• 22 

NO 


115 


1068 « 




P64-V 

134 




•22 

NO 


115 


1068 

819 

1 


P39-C 

105 




.22 

NO 


115 


1054 




P64-N 

134 




• 22 

NO 


115 


1054 

820 

I 


P39-D 

105 




• 22 

NO 


115 


1055 




P64-0 

134 




• 22 

NO 


115 


1055 

821 

1 


P39-E 

105 




• 22 

NO 


115 


1056 




P64-E 

134 




• 22 

NO 


115 


1056 

822 

1 


P39—F 

105 




• 22 

NO 


115 


1057 




P64-F 

134 




• 22 

NO 


115 


1057 

823 

1 


P39-G 

105 




• 22 

NO 


115 


1058 




P64—6 

134 




• 22 

NO 


115 


1058 


SIZE CODE I DENT 






































WIRING HARNF 


WIRE 

CIRCUIT RT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

l5AO FROM (A) 

AREA 

STRIR STRIR 

CU1 

STRIR 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



872 I 

RAO-MR 

106 



• 22 

NO 


115 


1109 


R65-CC 

131 



• 22 

NO 


115 


1109 

873 1 

R40-TR 

106 



• 22 

NO 


115 


1115 


R64-R 

13A 



• 22 

NO 


115 


1115 

87A I 

RAO-8* 

106 



• 22 

NO 


115 


1099 


RA7-JR 

115 



• 22 

NO 


114 


1099 

875 1 

RAO-U* 

106 



• 22 

NO 


115 


1116 


RAT—N* 

115 



•22 

NO 


114 


1116 

876 I 

R40-V* 

106 



• 22 

NO 


115 


1117 


RA7-F* 

115 



• 22 

NO 


114 


1117 

877 I 

R40-W* 

106 



•22 

NO 


115 


1118 


R47-G* 

115 



• 22 

NO 


114 


1118 

878 I 

R40-X* 

106 



• 22 

NO 


115 


1119 


P47-K* 

115 



• 22 

NO 


114 


1119 

879 I 

R40-YR 

106 



•22 

NO 


115 


1120 


RA7-W 

115 



•22 

NO 


114 


1120 

880 I 

R40-I* 

106 



• 22 

NO 


115 

' 

1121 


R47-X 

115 



• 22 

NO 


114 


1121 

881 1 

R40-AA 

106 



• 22 

NO 


115 


1122 


RA7-2 

115 



• 22 

NO 


11A 


1122 

882 1 

R40-BB 

106 



• 22 

NO 


115 


1123 


RAT-A* 

115 



• 22 

NO 


114 


1123 

883 1 

R40-CC 

106 



• 22 

NO 


115 


1124 


RA7-M 

115 



• 22 

NO 


114 


1124 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR 3 

SHEET 143 OF 209| 


WIRING HARNESS B_2901465_"B m 




WIRE 


CIRCUIT RT 

TERM* 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIR 

STRIR 

CUT 

STRIR 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



8 

896 

1 


RAO—P* 

106 




• 22 

NO 


115 


till 





RA7-C* 

115 




• 22 

NO 


114 


mi 


897 

1 


RAO—0* 

106 




• 22 

NO 


115 


1112 





PA 7—0* 

115 




• 22 

NO 


114 


1112 


898 

1 


PAO-RR 

106 




• 22 

NO 


115 


1113 





PA7-E* 

115 




• 22 

NO 


114 


1113 


899 

1 


P40-S* 

106 




• 22 

NO 


115 


1114 





PA7-M* 

115 




• 22 

NO 


114 


1114 


900 

1 


PAl-A 

107 




• 22 

NO 


115 


7631 





P1160-19 

55 




• 12 

NO 


113 


7631 


901 

7 




2.25 

2.00 




B*6A 

120,119 









2.25 

2.00 




A.7 

120 




901A 

1 


SHLO 8901 





.25 

NO 




IK 





E323-B 

128 




• 25 

NO 




11 


901L 



PA6—C 

117 




• 22 

NO 




1143 





P65-K* 

131 




• 22 

NO 


115 


1143 


90IR 



PA6-B 

117 




• 22 

NO 


115 


1142 





P65-K 

131 




• 22 

NO 


115 


1142 


902 

1 


RA7-U 

115 




• 22 

NO 




1145 





P63-AA 

137 




• 22 

NO 


115 


1145 


903 

1 


PA7-Y 

115 




• 22 

NO 


114 


1146 





P63-Z* 

137 




•22 

NO 


115 


1146 


904 

1 


PA7-T 

115 




• 22 

NO 


114 


1144 





P63-BB 

137 




• 22 

NO 


115 


1144 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE I REV LTR $ » IsHEET 145 OF 209 


WIRE 
LEAD NATL 
IOENT I TEN 

• 114 I 

• 885 | 


8 888 

• 889 


CIRCUIT RT 
LEAD FROM I A) 

LG TO (81 

RAO-00 
RAT—R 

R40-EE 

RA7-S 

RAO-FF 

RA7-V 

R40-GG 

RA7-M 

RAO-HH 

RA7-J 

R40-JJ 

R47-K 

P40-KK 

R47-L 

R40-LL 

RAT—8 

RAO-MM 
R47-C 

RAO-NN 

RAT-0 

RAO-RR 

R4T-F 

RAO-NR 
R47-BR 


• JKT SHLO IEAO 
STRIR STRIR CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 
STRIR ONE* 
LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

*22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

•22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

•22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 

NO 

106 

• 22 

NO 

115 

• 22 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 1AA OF 209 I 


WIRING HARNES 


2901A65 




MIRE 


CIRCUIT RT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM ( At 

AREA 

STRIR 

STRIR 

CUT 

STRIR 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




905 

2 


R48-A 

169 




• 22 

NO 


127 


1 





R126E-23 

31 




• 22 

NO 


138 


1 


906 

1 


R48-R 

169 




• 22 

NO 


115 


1579 





P1290-27 

1740 




• 12 

NO 


113 


1579 


907 

7 




2.25 

2.00 




A*7 

120 









4.00 

3.75 




8*6A 

120*119 




9078 

1 


E326-B 

66 




• 25 

NO 




21 





SHLO 8907 





• 25 

NO 




21 


907L 



R48-U 

169 




• 22 

NO 


115 


1221 





R107A-2 

65 




• 12 

NO 


113 


1224 


90 7R 



R48-T 

169 




• 22 

NO 


115 


1211 





R107A-1 

65 




• 12 

NO 


113 


1214 


908 

7 




2.25 

2.00 




A*7 

120 








• 

4.00 

3.75 




B,6A 

120,119 




9088 

1 


E337-B 

82 




• 25 

NO 




21 





SHLO 8908 





• 25 

NO 


. 


21 


908L 



R48—V 

169 




• 22 

NO 


115 


1204 





R106A-26 

83 




• 12 

NO 


113 


1201 


908R 



P48—X 

169 




• 22 

NO 


115 


1194 





R106A-25 

83 




• 12 

NO 


113 


1194 


909 

7 




2.25 

2.00 




A*7 

120 









4.00 

3.75 




8*6A 

120*119 



8 

909B 

1 


E337-8 

82 




• 25 

NO 




21 





SHLO 8909 





• 25 

NO 




2( 









SIZE 

| CODE 

IDENT 1 













NO. 













A 

99974 



2901465 










_1_ 

SCALE-NONE 

1 REV LTR 


IsHEET 146 

OF 209 






























WIRE 
LE AO MAR 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A| 

LG TO 18) 


TERM.JUT SMLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO# LG LG LG 


NOTE 
ONE • 

TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901465 


REMARKS 


B 1040 I 

B 1041 7 

B 1041B 1 


P64-CC 
PI15A-21 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


120 

120.119 


E306-B 
SHLO B1041 



1041L 


P65-F* 

131 




P116A-24 

58 


1041R 


P65-F 

131 




PU6A-23 

58 


1042 

7 




1042B 

1 

E334-B 

56 




SHLO B1042 



1042L 


P65-C* 

131 




PI16A-28 

58 


1042R 


P65-C 

131 




PU6A-27 

58 


1043 

7 




104 3B 

1 

E306-8 

57 




SHLO B1043 



1043L 


P65-G* 

131 




P116A-12 

58 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


120 

120.119 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


120 

120.119 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 
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WIRING HARNE 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKI 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

F 

NET« 


IOENT 

HEM 

LG 

TO IB) 

NU. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO. 

8 

1046R 



P65-N 

131 




.22 

NO 


115 


1193 





P71-J 

93 



\ i 

• 22 

NO 


115 


1193 

B 

1047 

7 




2.25 

2.00 




A* 7 

120 









2.25 

2.00 




8.6A 

120.119 



B 

1047A 

1 


E323-B 

128 




.25 

NO 




IK 





SHLO 81047 





.25 

NO 




U 

B 

104 7L 



P65-P* 

131 




• 22 

NO 


115 


1202 





P71-M 

93 




• 22 

NO 


115 


1202 

B 

1047R 



P65-P 

131 




• 22 

NO 


115 


1194 





P71-L 

93 




• 22 

NO 

• 

115 


1194 

8 

1048 

1 


P65-00 

131 




• 22 

NU 


115 


1206 





P71-E* 

93 




• 22 

NO 


115 


1206 

8 

1049 

1 


P65-EE 

131 




• 22 

NO 


115 


1207 





P71-0* 

93 




• 22 

NO 


115 


1207 

8 

1050 

3 


P65-A 

131 




• 22 

NO 


115 


2L 





E337-B 

82 




• 25 

NO 




21 

8 

1051 

3 


P65-X 

131 




• 22 

NO 


115 


2741 





Tdl-l 

161 




• 20 

NO 


144 


2 744 

8 

1052 

3 


P65-Y 

131 




• 22 

NO 

\ 

115 


1J 





T82-1 

158 




• 20 

NO 

*, 

74 


1J 

B 

1053 

3 


P65-Z 

131 




• 22 

NO 


115 


2734 





TB3-1 

150 




• 20 

NO 


144 


2734 

8 

1054 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




B»6A 

120.119 











SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 













NO. 













A 

99974 



2901465 










i 

SCALE-NONE 

I REV LTR 


[SHEET 173 

OF 209 




2901465 


MIRING HARNE 


LEAO 

IOENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM |A) 

TO IB) 

TERM, 

AREA 

NO. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

B I043R 



P65-G 

P116A-U 

131 

58 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 

B 1044 

7 




2.25 

4.00 

2.00 

3.75 



A. 7 

B. 6A 

120 

120.119 

B I044B 

1 


E306-8 

SHLO B1044 

57 




• 25 NO 

• 25 NO 



B 1044L 



P65-E* 

PU6A-16 

131 

58 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 

B I044R 



P65-E 

P116A-15 

131 

58 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 

B 1045 

7 




2.25 

4.00 

2.00 

3.75 



A. 7 

B. 6A 

120 

120.119 

B I045B 

1 


E306-8 

SHLO 81045 

57 




• 25 NO 

• 25 NO 



B 1045L 



P65-D* 

PI16A-22 

131 

58 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 

B I045R 



P65-0 

P116A-21 

131 

58 




• 22 NO 

• 12 NO 


115 

113 


B 1046 7 
B 1046B 1 
B 1046L 


E323-B 
SHLO B1046 


P65-N6 

P71-K 


2.25 2.00 

2.25 2.00 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


120 

120.119 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

3 * | SHEET 172 OF 209 


MIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO IB) 


B 1054B 

1 

E337-8 

SHLO 81054 

82 

B 1054L 


P65-M* 

131 



Pi06A-24 

83 

B 1054R 


P65-V6 

131 



P106A-23 

83 

B 1055 

7 



B 1055B 

1 

E326-8 

SHLO 81055 

66 

B 1055L 


P65-Y6 

131 



P107A-4 

65 

B 1055R 


P65-I6 

131 



PiOTA-3 

65 

B 1056 

7 



B 1056B 

1 

E337-8 

SHLO 81056 

82 

B 1056L 


P65-A* 

131 



P106A-30 

83 

B 1056R 


P65-24 

131 



P106A-29 

83 

B 1057 

118 




TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


• 25 NO 

• 25 NO 


2*25 2.00 

•44 *26 


ACCESSORY 

ITEMS 


120 

120.119 


120 

120.119 


119.124.120 
120. 97. 98 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 
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WIRING HARNE< 


2901465 



WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM <A> 
lOtNT ITEM LG TO (Bl 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


U * 


8 1070X 


P69-J2 

136 



P127C-4B 

166 

8 1071 

118 



8 1071E 


P70-A1 

133 



P127C-6A 

166 

8 1071X 


P70-A2 

133 



P127C-6B 

166 

8 1072 

3 

P90-E 

21 



P1298-32 

1748 

8 1073 

3 

P90— I 

21 



P129B-32 

1748 

8 1074 

9 



8 1074A 

1 

SHLO 81074 




E335-8 

22 

8 1074L 


P90-F 

21 



P99-N* 

186 

8 1074R 


P90-G 

21 



P99-M* 

186 

8 1075 

2 

P90-H 

21 



P126F-32 

30 

8 1076 

3 

P91-Z 

173 



E336-B 

59 


2321 
232^ 

• 52 *23 

•44 *28 


At 10 92# 94,120 

120# 97, 98 


•11 NO 90,148 

•22 NO 96 


2351 
23 51 


•20 YES 

•12 NO 138 


2361 

2361 

21 

21 


•20 YES 
• 12 NO 


21 

21 


2*25 

2.25 


2.00 

2*00 


B#6A 120,121 
A,7 120 


*25 NO 

25 NO 


11 

1» 

*20 YES 

22 NO 

127 

1376 

1376 

20 YES 

12 NO 

127 

1377 

1377 

,20 YES 

22 NO 

138 

11 

U 

22 NO 

25 NO 

115 

21 

21 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR 3 9 [SHEET 179 OF 209 | 
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WIRING HARNESS 8_2901465_O* 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


8 1080R 



P91-0 

173 




• 22 

NO 


115 

121( 




P1070—l 

64 




• 12 

NO 


113 

121C 

8 1081 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 







4.00 

3.75 




B,6A 

120,119 


8 10818 

1 


E336-8 

59 




.25 

NO 



21 




SHLO 81081 





• 25 

NO 



21 

8 1081L 



P9l-H* 

173 




• 22 

NO 


115 

140i 




PI 100-12 

60 




• 12 

NO 


113 

1401 

8 1081R 



P91-H 

173 




• 22 

NO 


115 

1391 




P1100-U 

60 




• 12 

NO 


113 

1391 

8 1082 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 







4.00 

3.75 




B,6A 

120,119 


8 1082B 

1 


E336-8 

59 




.25 

NO 



21 




SHLO 81082 





• 25 

NO 



21 

8 1082L 



P91-M* 

173 




• 22 

NO 


115 

14 2i 




PI 100-16 

60 




• 12 

NO 


113 

142 i 

8 1082R 



P91-N 

173 




• 22 

NO 


115 

141 i 




PI 100-15 

60 




• 12 

NO 


113 

141J 

8 1083 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 







4.00 

3.75 




B,6A 

120,119 


8 1083B 

1 


E336—8 

59 




• 25 

NO 



21 




SHLO 81083 





• 25 

NO 



21 

8 1083L 



P91-P* 

173 




• 22 

NO 


115 

mm 




PI 100-18 

60 




• 12 

NO 


113 

Hsi 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE REV LTR 


3 ^ 


SHEET 181 OF 209 



WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM |A| 

LG TO (Bl 


8 1077 

2 

P91-A 

P126F-23 

173 

30 

8 1078 

7 



8 10788 

1 

P1060-32 

SHLO 81078 

80 

8 1078L 


R91-8* 

P1060-24 

173 

80 

8 1078R 


P91-B 

PI060-23 

173 

80 

8 1079 

7 



8 10798 

1 

P1060-32 

HLD 81079 

80 

8 1079L 


P91-F6 

P1060-30 

173 

80 

8 1079R 


P91-E 

PI060-29 

173 

80 

8 1080 

7 



8 10808 

I 

E304-8 

62 


• 10801 


SHLO B1080 

P 91-06 
P1070-2 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


2*25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 22 

NO 


127 

• 22 

NO 


138 



A,7 

120 



B«6A 

120,119 

• 12 

NO 


138 

• 25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 

. 

113 



A,7 

120 



8,68 

120,119 

• 12 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 


REMARKS 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 


A,7 120 

8,6A 120,119 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901465 
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WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM I A) 
IOENT ITEM LG TO IBI 


8 1083R 


P91-P 

173 



PI100-17 

60 

8 1084 

7 



8 10848 

1 

E316-B 

SHLO 81084 

34 

8 1084L 


P91-W* 

173 



Pi170-6 

35 

8 1084R 


P91-W 

173 



PI170-5 

35 

8 1085 

7 



8 10858 

1 

E316-B 

SHLO 81085 

34 

8 1085L 


P91-V* 

173 



PI 170-10 

35 

8 1085R 


P91-V 

173 



PI170—9 

35 

8 1086 

1 

P92-W 

183 



P99-K6 

186 

8 1087 

3 

P92-N6 

183 



E300-8 

43 

8 1088 

1 

P92-B 

183 



P1060-21 

80 


_WIRING HARNESS 8 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO, LG LG LG 


2*25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3,75 


INS NOTE 

STRIP ONE, 

LG TIN FIG 

• 22 NO 

• 12 NO 


• 25 NO 
.25 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 25 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


2901465 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


A, 7 120 

8,6A 120,119 


B,6A 120,119 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

|SHEET 182 OF 209 
















2901465 


WIRING HARNESS 5 





WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

8 1107 

7 




8 1107B 

1 


P110A-31 

SHLO 81107 

63 

B 1107L 



P96-04 

182 




PllOA-lO 

63 

B 1107R 



P96-F* 

182 




PU0A-9 

63 

B 1108 

1 


P96-M4 

182 




P118A-11 

75 

B 1109 

1 


P96-N* 

182 




P118A-12 

75 

B 1110 

1 


P98-F 

187 




P108A-1 

46 

B 1111 

1 


P98-U* 

187 




Pi29B-12 

1 748 

B 1112 

1 


P99-F4 

186 




TB4-2 

225 

B 1113 

1 


P99-S 

186 




TB4-13 

227 

B 1114 

1 


P99-PP 

186 




P122D-32 

51 

B 1115 

1 


P99—K 

186 




PI 298-3 

1748 


LG 


SHLO LFAO 
STRIP CUT 
LG LG 


2.25 2.00 

4.00 3*75 


INS 

STRIP 

LG 


• 12 
• 25 


• 22 
• 12 


• 22 
• 12 


• 22 
• 12 


.22 

• 12 


• 22 
• 12 


• 22 
• 12 


.22 

• 20 


• 22 
• 20 


• 22 
• 12 


NOTE 
ONE • 
TIN FIG 

A.7 

8.68 

NO 

NO 

NO 

NO 


RENARKS 


NO 

NO 


NO 

NO 


NO 

NO 


NO 

NO 


NO 

NO 


NO 

NO 


NO 

NO 


NO 

NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


120 

120.119 


113 


115 

113 

115 

113 

115 

113 

115 

113 

115 

113 

115 

113 

115 

144 

115 

144 

115 

138 


111 

Hi 

827/, 
82 7! 

8261 

8261 

12161 

12161 

12174 

1217/ 

498 

498/ 

723/ 

723/ 

1375 

1375 

1374 

1374 

a 



• 22 NO 

115 

741 


• 12 NO 

113 

741 

SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901465 

[ SCALE-NONE 

REV LTR $ V 

SHEET 187 OF 209| 


WIRING HARNESS B __2901465_Bj* 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A| 

TO IBI 

TERM, 

AREA 

NO. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

B 1116 

1 

. 

P99-2 

P130A-9 

186 

179A 



B 1121 

1 


P25-NN 

P27-HH 

195 

185 



B 1122 

1 


P31-F6 

P129E-23 

191 

23E 



• 1129 

118 




•44 
• 44 

• 28 
• 28 

• 1129C 



P60-1A 

P128C-6A 

122 

167C 



• 1129X 



P60-IB 

P128C-6B 

122 

167C 



• 1130 

? 




2.25 

4.00 

2.00 
3* 75 

• 11308 

1 


E332-3 

SHLO B1130 

?3 



• I130L 



P62-3I 

PI 21A-20 

125 

74 



• 1130R 



P62-15 

P121A-19 

125 

14 



• 1140 

1 


P71-T6 

PIIBA-32 

93 

75 



B 1141 

1 


P36—R 

P99—C 

181 

1B6 




U- 


LEaO 

INS 

NOTE 

REMARKS 


CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


LG 

LG TIN 

PIG 

ITEMS 



• 22 NO 


115 

516 


• 12 NO 


113 

516 


• 22 NO 


115 

1647 


• 22 NO 


115 

1647 


• 22 NO 


115 

1645 


• 12 NO 


113 

1645 




128.131.120 





120. 97. 98 



• 28 NO 


132 

1155 


• 22 NO 


96 

1155 





1156 





1156 



A.7 

120 




B.6A 

120.121 



• 25 NO 



11 


• 25 NO 



11 


• 19 NO 


134 

1372/ 


• 12 NO 


113 

1372/ 


• 19 NO 


134 

1371/ 


• 12 NO 


113 

1371/ 


• 22 NO 


115 

21 


• 12 NO 


113 

21 


• 22 NO 


115 

548 


• 22 NO 


115 

548 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 
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WIRING HARNESS 8 _2901465_ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

RENARKS 


LFAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B» 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

1TENS 


B 1142 

1 


P99-D 

186 




• 22 

NO 


115 

898/ 




PI 30A—1 

179A 




• 12 

NO 


113 

898/ 

B 1143 

1 


P99-U 

186 




• 22 

NO 


115 

743 




P129B-7 

1748 




• 12 

NO 


113 

743 

8 1144 

T 




2.25 

2.00 




A.7 

120 







4.00 

3.75 




8«6B 

120.119 


8 11448 

1 


PI 220-32 

51 




• 12 

NO 



21 




SHLO Bl144 





• 25 

NO 



21 

B 11441 



P99-X4 

186 




• 22 

NO 


115 

1629 




PI 220-6 

51 




• 12 

NO 


113 

1629 

B 1144R 



P99—Y* 

186 




• 22 

NO 


115 

1628 




P122D-5 

51 




• 12 

NO 


113 

1628 

B 1145 

1 


J21-T 

2 




• 22 

NO 


114 

545 , 




P99-GG 

186 




• 22 

NO 


115 

545 

B 1150 

1 


P92-C 

183 




• 22 

NO 


115 

1328 




P1050-1 

47 




• 1? 

NO 


113 

1328 

6 1156 

1 


PI 150-29 

77 




• 12 

NO 


113 

952/ 




T85-1 

228 




• 20 

NO 


144 

952/ 

B 1157 

1 


PI160—5 

35 




• 12 

NO 


113 

951/ 




TB5-4 

231 




• 20 

NO 


144 

951/ 

B 1165 

1 


P1080-2 

45 




• 12 

NO 


113 

1/ 




T88-8 

208 




• 20 

NO 


74 

1/ 

B 1166 

2 


P110D-2 

60 




• 22 

NO 


138 

1/ 




TB8-7 

209 




• 20 

NO 


74 

1/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

SCALE-NONE 

REV LTR "g 9 
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WIRING HARNESS B 


2901465 


3 * 


WIRE 

LEAO NAT 
IOENT 1TE 

B 1167 

B 1170 

B 1171 

B 1173 

B 1174 

B 1176 

B 1177 

B 1178 

B 1180 

8 1187 

8 1188 

B 1189 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO <B) 

PI 100-20 
T88-6 

PI 140-5 
T83-2 

Pi140-3 
TBl-2 

PI140—6 
TB2-2 

PI150-27 
TB7-9 

PI150-28 
TB8-9 

Pi150-21 
P130E-1 

PI 150-30 
TB6-5 

T85-2 
PI 160-3 

E301-BB 

P1080-32 

E302-BB 
P1080—32 

E J03-BB 
P1050-32 


TERN.JKT SHLO LEAO 
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LG 
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• 20 NO 
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74 
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74 
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74 
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45 


FAON 

TO 

LEAD 1 

NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE WIRE COOE 

ICONT.) 

432 IF5) 

CONNECTOR 

1015817-500 FIGURF 108* 

432-C 

XOS36-A 

8 

34 

28 VOC RLP HI 

432-0 

XF2-2 

8 

54 

28 VOC G/N POWER HI 

432-E 

XF2-1 

8 

55 

28 VOC G/N POWER HI 

J32-E 

SlSWl-NO 

8 

56 

28 VOC G/N POWER HI 

J 32-F 




TIE POINT 

J32-H 

. X0S36—M 

8 

58 


432-4 

X0S26-M 

8 

61 


432-K 

X0S26-A 

8 

62 


432-K 

X0S45-A 

8 

64 


432-L 

X0S8—A 

8 

72 


437-N 

X0S7-A 

8 

78 


432-N 

X0S10-C 

8 

80 


J32-F 

XDS29-C 

8 

197 


432-R* 

X0S17-G 

8 

200 


432-S* 

XF5-1 

8 

82 

115 V 60 CPS PHASE A 

432-T* 

XF4-I 

8 

83 

115 V 60 CPS PHASE 8 

432-U* 

XF3-1 

8 

84 

115 V 60 CPS PHASE C 

J32-V* 

XF 5—2 

8 

85 

115 V 60 CPS PHASE A 

432-W* 

XF4-2 

8 

86 

115 V 60 CPS PHASE 8 

432-X* 

XF3-2 

8 

87 

115 V 60 CPS PHASE C 

432-V* 




TIE POINT 

432-Z* 

XF6-1 

8 

88 

115 V 60 CPS PHASE A PILOT POWER 

432-AA 

XF 6-2 

8 

89 

115 V 60 CPS PHASE A PILOT POWER 

432-88 

S6SW4-C 

8 

90 

115 V 60 CPS NEOT 

J32-CC 

432-00 

8 

92 

28 VOC RLP LO 

J32-CC 

X0S37-G 

8 

93 

26 VOC RLP LO 

437-00 

J32-CC 

8 

9? 

2* VOC RLP LO 

J32-00 

J32-EE 

8 

99 

26 VOC RLP LO 

432-EE 

J32-00 

• 

99 

26 VOC RLP LO 

432-EE 

J32-FF 

8 

too 

28 VOC RLP LO 

432-FF 

J32-EE 

8 

100 

26 VOC RLP LO 

432-FF 

432-HH 

8 

101 

28 VOC RLP LO 



FROM TO IEAO NO CIRCUIT FUNCTION FEN NOTE WIRE COOE 

ICONT.) 433 (P6I CONNECTOR 1015817-500 FIGURE IOC* 


433-N* 

XOS25-A 

8 

142 



J33-P* 

XDS25-C 

8 

144 



J33-R* 

S2SW1-C 

B 

146 



433-S* 

S2SW1-N0 

8 

147 



J33-T* 

S2SW1-NC 

8 

148 



J33-U* 

S2SW2-C 

B 

149 



J33-V* 

S2SW2-NO 

8 

150 



J33-W* 

X0S16-0 

8 

151 

GSE 

REF POWER SELECTEO 

J33-X* 

X0S16-C 

8 

152 

GSE 

CAL 18 ENABLED INO 

433-V* 

X0S16-A 

6 

153 



433-2* 

X0S15-G 

8 

155 

ISS 

TEST CONFIG INO 

43 3-A A 

X0S14-G 

8 

156 

OSS 

TEST CONFIG INO 

433-BB 

X0S13-G 

8 

157 

G/N 

TEST CONFIG INO 

433-CC 

XDS4—A 

8 

158 

BLK 

I SERIES 100 INO 

433-EF 

XDS3-G 

8 

160 



433-FF 

X0S2-G 

8 

161 

8LK 

II INO 

433-HH 

X0S1-G 

8 

16 2 

LEH 

CONFIG INO 


A28 K2 RELAY 1015837-001 FIG 11 


K2-1 

K3-1 

C 

109 

BLK II ANO 

LEM STATUS 

K2-2 

41-9 

C 

14 

28 VOC RLP 

LO 

K2-2 

K2-16 

C 

101 

28 VOC RLP 

LO 

K2-3 

41-55 

C 

107 



K2-4 

41-43 

C 

105 

COS AMG IX 

S3 HI 

K2-6 

41-56 

C 

108 



K2-7 

41-49 

C 

106 

COS AMG IX 

S3 LO 

K2-9 

41-13 

C 

123 



K2-10 

41-7 

C 

121 



K2-U 

41-19 

C 

122 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D— 70327. 


SOLDER PER ND1002071 USING ITEM 2 OR ITEMS 4 AND 3. 


APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 
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NO. LG LG LG LG 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


AA I 1 


Pi-A 

TEKM.2 


.25 YES 
.25 YES 


AA 2 1 


Pl-B 
TERM.I 


.25 YES 
.25 YES 


AA 3 | 


PI-C 
TERM.8 


.25 YES 
.25 YES 


AA 4 I 


PI-0 
TERM.8 


.25 YES 
.25 YES 


AA 5 I 


Pl-E 
TERM.10 


.25 YES 
.25 YES 


AA 6 1 


Pl-F 
TERM.9 


.25 YES 
.25 YES 


AA 7 1 


PI-J 
TERM.12 


.25 YES 
.25 YES 


AA 8 1 


PI—K 
TERM.12 


.25 YES 
.25 YES 


AA 9 1 


Pl-L 
TERM.18 


.25 YES 
.25 YES 


AA 10 1 


PI—M 
TERM.17 


.25 YES 
.25 YES 


AA 11 1 


PI -N 
TERM.20 


.25 YES 
.25 YES 


AA 12 1 


Pi-P 
TERM.20 


.25 YES 
.25 YES 
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2 AR SN60WS 

3 AR MIL-F-14256 

TYPE A OR H 

4 AR SN60WRAP 
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WIRE y NO1002181» TYPE 1* CLASS 1* 24AWG COLOR 
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LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

AA 

13 

1 

3.50 

Pl-R 





• 25 

YES 





TERM.26 





• 25 

YES 

AA 

14 

1 

5.00 

Pl-S 





.25 

YES 





TERM.25 





• 25 

YES 

AA 

15 

1 

1.50 

Pl-T 





.25 

YES 





TERM.32 





• 25 

YES 

AA 

16 

1 

1.50 

Pl-U 





.25 

YES 





TERM.32 





• 25 

YES 

AA 

17 

1 

1.50 

Pl-V 





• 25 

YES 





TERM.36 





• 25 

YES 

AA 

18 

1 

1.50 

PI—W 





• 25 

YES 





TERM.36 





• 25 

YES 

AA 

19 

1 

1.50 

Pl-X 





• 25 

YES 





T-RM.40 





• 25 

YES 

’ AA 

20 

1 

1.50 

PI—Y 





• 25 

YES 





TERM.40 





• 25 

YES 

AA 

21 

1 

1.50 

P2-A 





• 25 

YES 





TERM.4 





.25 

YES 

AA 

22 

1 

1.50 

P2-B 





• 25 

YES 





TERM.4 





• 25 

YES 

AA 

23 

1 

1.50 

P2-M 





• 25 

YES 





TERM.16 





• 25 

YES 

AA 

24 

1 

1.50 

P2-N 





• 25 

YES 





TERM.16 





• 25 

YES 
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AA 36 

AA 39 

AA 40 
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TERM.JKT SHLD LEAD 
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MATL 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE v 

ACCESSORY 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

2 

1.50 

P2-U 


• 25 

YES 





TERM.40 


• 25 

YES 



2 

1.50 

P2-V 


• 25 

YES 





TERM.40 


• 25 

YES 



2 

3.00 

P2-W 


.25 

YES 





TERM.39 


.25 

YES 



2 

3.00 

P2-X 


.25 

YES 





TERM.39 


.25 

YES 



I 

2.00 

TERM.12 



NO 





TERM.16 



NO 




REMARKS 
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NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 


1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM B. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGORAT ION USING ITEM • • 

5 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS ORAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 ANO ENOS OF LEADS ANO 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SMUWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SUE. 

6 VENOOR ITEM * SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

7 NUMBER IN BRACKETS ARE QUANTITIES OF LEADS. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

9 IDENTIFY PER MIL-STD-130 IES267) USING PART NUMBER. 

10 SPACING OF LEAO IDENTIFICATION SHALL BE EVERY 1.2 INCHES. 

11 SPIRALLING OF LEAO IDENTIFICATION IS ALLOWED. 

12 CONNECTORS MUST HAVE A MIN. OF 3 CONTACT POSITIONS FILLED IN HOLES 
1 THRU 10 AND IN HOLES 23 THRU 32. TO MEET THIS REQUIREMENT USE 
CRIMPED UNWIREO CONTACTS IN HOLES 1»2»3 AND IN HOLES 30 9 31«32 
RESPECTIVELY. 

13 IDENTIFY PER MIL-STD-130 CES267) USING MARKING INFORMATION PER 
REFERENCE DESIGNATION CHART. 
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P100C 

(J100) 

P101C 

PiOlC 

(J101) 

P102C 

P102C 

(J102) 

P103C 

P103C 

(J103) 

P104C 

P104C 

(J104) 

P105C 

P105C 

(J105) 

P106C 

P106C 

(JI06) 

P107C 

P107C 

(J107) 

P108C 

P108C 

(J108) 

P109C 

P109C 

CJ109) 

PilOC 

PliOC 

UIIO) 

pine 

PU1C 

nim 

P112C 

PI 12C 

(J112) 

P113C 

P113C 

(Jim 

P114C 

P114C 

(J114 ) 

P1I5C 

P115C 

(J115) 

P1I6C 

P116C 

(J116) 

P117C 

P117C 

(J1171 

P118C 

P118C 

0118) 

P119C 

P119C 

(J119 ) 

P12GC 

P120C 

(J120) 

P121C 

P121C 

(J121) 

P122C 

P122C 

(J122) 

P126C 

P126C 

(J126) 

P129C 

P129C 

(J129) 
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LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


REN NOTE NET* NO* 


(CONT•I J7 


CONNECTOR 1897247-00® FIGURE 8 


28VDC IHU STANDBY IPSAAH PWRI 
28VDC IHU STANDBY (PSAAH PWR) 
2 PI PA G/S OUTPUT (HU, , 

PIPA G/S OUTPUT (LOI 


CONNECTOR 1897247-007 FIGURE 8 


48-5 

E27 

A 

132 

♦28VDC IHU STANOBY T.P. 


48-6 

E29 


138 

OPTICS +28V0C T.P. 


48-7 

E34-B 

A 

205 

800 CPS 28V 5 PERCENT IPH A+B CONI 

' ■ - - 

48-8 

E54 

A 

477 

IRIG TEHP (FROM SIG CONOI (HII 


48-9 

E55 

A 

480 

IRIG TEHP (FROH SIG CONOl IL01 


48-14 

E26-BB 

A 

110 

IHU OPERATE OVDC 


48-15 

E25 

A 

129 

IHU OPERATE +28V0C T*P*.;. 

. .. 

48-16 

E 30 

A 

142 

OPTICS OVOC M 


48-17 

A 59-9 

A 

210 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A-IHU HON 

Hi) 

48-18 

A 59-5 

A 

201 

800 CPS 28V 5 PERCENT IPH 8 IHU HON 

HI) ~ 

48-19 

E56 

A 

484 

CONTROL HEATER SIGNAL ITELEI 


48-26 

E51-BB 

A 

433 

0 VDC OPTICS (SHIELD) 


48-30 

E41 

A 

399 

SXT SHAFT MDA P/A MCN iHt) 


48-31 

E52 

A 

431 

SXT SHAFT HDA 0/P HON PH 1 (HI) 


48-32 

A27-1 

A 

298 

OG IRIG ERROR* BUFFERED 


48-33 

A23-1 

A 

288 

IG+Y IRIG ERROR* 8UFFERE0 


48-34 

E35-88 

A 

218 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT HON (LO) 


48-35 

A59-26 

A 

223 

800 CPS 28V 5 PERCENT-OPT HON HI 


48-36 

E63 

A 

505 

BLOWER SIGNAL (TELE) HI 


48-38 

E44-88 

A 

412 

SXT TRUNNION TACH (LO) 


48-39 

E45 

A 

416 

SXT SHAFT HDA TACH HON HI 


48-40 

E42-8B 

A 

406 

SXT SHAFT TACH (LO) 


48-44 

E47 

A 

421 

SCT SHAFT HDA TACH HON (HI) 


48-45 

E48 

A 

424 

SCT SHAFT HDA TACH FEEDBACK (LO) 


48-46 

E50 

A 

429 

SCT TRUNNION HDA TACH FEEDBACK (LO) 


48-47 

E49 

A 

427 

SCT TRUNNION HDA TACH HON (HII 
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LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

RELAY 1015832-118 FIGURE 22 

AA 34 SERVO AHP TEST INPUT ' 

A 87 SERVO AHP TEST INPUT 


PEN NOTE NET* NO* 


RELAY 1015832-118 FIGURE 22 


K3-1 

TBl-19 

AA 

20 

♦28 VOC ACE ENABLE 


K3-1 

TB1-21 

AA 

21 

♦28 VDC ACE ENABLE 


K3-2 

S6-2 

A 

89 

SERVO 

AHP TEST INPUT 

( IG) 

K3-3 

S6-1 

A 

90 

SERVO 

AHP TEST INPUT 

(IG) 

K3-3 

E16 

A 

91 

SERVO 

AHP TEST INPUT 

(IG) 

K3-5 

TB1-22 

AA 

31 

SERVO 

TEST COHHAND (LOHIG) 

K3-5 

43-32 

A 

84 

SERVO 

TEST COHHAND (LOHIG) 

K3-8 

A59-20 

A 

88 

SERVO 

AHP TEST INPUT 

(IG) 


RELAY 1015832-118 FIGURE 22 


K4-1 

TB1-17 

AA 

17 

♦28 VDC ACE ENABLE 


K4-1 

TBl-19 

AA 

19 

♦28 VDC ACE ENABLE 


K4-3 

47-40 

A 

76 

ACE BIAS 1 


K4-3 

46-40 

A 

77 

ACE BIAS 1 


K4-4 

43-20 

A 

81 

CONTROL 2 (ACE) 


K4-5 

T 81-18 

AA 

29 

R START CONTROL ENABLED 

(LO) 

K4-5 

TB1-20 

AA 

30 

R START CONTROL ENABLED 

(LO) 

K4-7 

J7-21 

A 

74 

ACE BIAS 2 


K4-7 

46-21 

A 

75 

ACE BIAS 2 


K4-8 

43-39 

A 

83 

CONTROL 1 (ACE) 
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FROH 

TO 

LEAO NO 

CIRCUIT FUNCTION 

(CONT*) 48 


CONNECTOR 

1897247-007 FIGURl 8 

48-51 

E43 


402 

SXT TRUNNION HOA P/A NON (HI) 

48-52 

E53 

A 

43® 

SXT TRUNNION HDA 0/P HON PH 1 (HI) 

48-54 

A23-19 


300 

HG IRIG ERROR* BUFFERED 

48-55 

E36-BB 

A 

291 

OVDC IHU 

48-56 

E6 

A 

30 

3200 CPS 28V 1 PERCENT NON (HI) 

48-57 

E5-BB 

A 

27 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

48-58 

A59—28 

A 

214 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT HON (HI 

48-59 

A59-24 

A 

22® 

800 CPS 28V 1 PERCENT-IHU HON (HI) 

48-60 

All-® 

A 

230 

800 CPS 28V 1 PERCENT IHU HON (LO) 

48-61 

E46 

A 

418 

SXT TRUNNION HDA TACH HON HI 

K1 


RELAY 

1015832-118 FICURE 22 

Kl-1 

TBl-23 

AA 

24 

♦28 VDC ACE ENABLE 

Kl—1 

TB1-25 

AA 

25 

♦28 VOC ACE ENABLE 

Kl-2 

S4-2 

A 

99 

SERVO AHP TEST INPUT (OG) 

Kl—3 

S4-1 

A 

100 

SERVO AHP TEST INPUT (OG) 

Ki-3 

E18 

A 

101 

SERVO AHP TEST INPUT (CG) ’ 

Kl—5 

TB1-2® 

AA 

33 

SERVO TEST COHHAND (LOHOG) 

Kl—5 

43-34 

A 

86 

SERVO TEST COMMAND (LOHOG) 

Kl-8 

K2-8 

AA 

34 

SERVO AHP TEST INPUT 

K2 


RELAY 

1015832-118 FIGURE 22 

K2-1 

TBl-21 

AA 

22 

♦28 VOC ACE ENABLE 

K2-1 

TBl-23 

AA 

23 

♦28 VOC ACE ENABLE 

K2-2 

S5-2 

A 

94 

SEP.VO AHP TEST INPUT (HG) ’! 

K2-3 

S5-1 

A 

95 

SERVO AHP TEST INPUT (HG) ^ 

K2-3 

E17 

A 

96 

SERVO AHP TEST INPUT (HG) * v 

K2-5 

TB1-24 

AA 

32 

SERVO TEST COHHAND (LOHHG) 

K2-5 

43-16 

A 

85 

SERVO TEST COHHANO (LOHHG) 
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428V0C 

INU 

STANOBY 

T.P 


E31-8 

E31-B8 



+20V0C 

T.P* 

HI 

E31-8 

21-38 

. A 

190 

♦20V0C 

T.P. 

HI 

E31-B 

2 1—61 

A 

191 

420VDC 

T.P. 

HI 

E31-B 

27-31 

A 

192 

420V0C 

T.P* 

HI 

€31-88 

E3I-B 



420V0C 

T.P. 

HI 

€31-88 

26-31 

A 

193 

420V0C 

T.P. 

HI 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


€28 

A53-3 

A 

134 

428VDC 

CONPUTER 

T.P 

E28 

27-41 

A 

139 

428V0C 

CONPUTER 

T.P 

E28 

26-41 

A 

136 

428VDC 

CONPUTER 

T.P 


SPLICE REDUCER 10160C6-001 FIGURE 14 


E32-8 

E32-B8 



420VOC 

RETURN 

€32-8 

27-53 

A 

195 

420VDC 

RETURN 

E32-B 

21-37 

A 

196 

420V0C 

RETURN 

E32-8 

21-39 

A 

197 

420VDC 

RETURN 

€32—88 

E 32-8 



420V0C 

RETURN 

€32-88 

26-53 

A 

194 

420VOC 

RE TURN 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E29 

A 54-3 

A 

137 

OPTICS 

428V0C 

T.P 

E29 

28-6 

A 

138 

OPTICS 

428V0C 

T.P 

E29 

25-6 

A 

139 

OPTICS 

428V0C 

T.P, 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


€33 

27-52 

A 

198 

-20VOC 

T.P. 

HI 

E33 

26-52 

A 

199 

-20V0C 

T.P. 

HI 

E33 

21-64 

A 

200 

-20VOC 

T.P. 

HI 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 43 OF 7C 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 


I SCALE-NONE REV LTR 


2901918 


SHEET 44 UP 7C 


RUNNING LIST 


RUNNING LIST , 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


FEN NOTE NET* NO. 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


FEN NOTE NET* NO* 


SPLICE REOUCER 10160C6-001 FIGURE 14 


ICONT*) E36 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E34—8 

E34-88 



800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

1 PH 

A48 

CON) 

E34-B 

25-7 

A 

204 

800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

1 PH 

A4B 

CON) 

E34—8 

28-7 

A 

2C5 

800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

( PH 

A4B 

CON) 

E34-8 

2 2-50 

A 

206 

800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

(PH 

A4B 

CON) 

E34-8B 

E 34-8 



800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

(PH 

A4B 

CON) 

E34-BB 

A 59-8 

A 

2C7 

800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

(PH 

A4B 

CON) 

E34-BB 

A59-12 

A 

208 

800 

CPS 

28V 

5 

PERCENT 

(PH 

A48 

CON) 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E35-B 

E35-BB 



800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NON 

(LG) 

E35-B 

A59-27 

A 

219 

800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NON 

(LO) 

E35-B 

A59-25 

A 

22 0 

eoov 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NGN 

(LO) 

E35-B 

A21-31 

A 

221 

800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NGN 

(LO) 

E35—8 

A20-9 

A 

222 

800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NGN 

(LC) 

E35-BB 

E35-B 



800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NGN 

(LO) 

E35-BB 

25-34 

A 

217 

800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NGN 

(LG) 

E35-B8 

28-34 

A 

218 

800V 

CPS 

28V 

1 

PERCENT-OPT 

NGN 

(LO) 


A 291 OVOC INU 


SPLICE REDUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E37-B 

E37-88 



SERVO 

ANP 

TEST 

POINT 

LG 

E37-B 

21-42 

A 

314 

SERVO 

ANP 

TEST 

POINT 

LO 

E37-B 

21-23 

A 

315 

SERVO 

ANP 

TEST 

POINT 

LC 

E37-8 

21-66 

A 

316 

SERVO 

ANP 

TEST 

POINT 

LG 

E37-BB 

E 37—B 



SERVO 

ANP 

TEST 

PCINT 

LG 

E37-BB 

2 7-36 

A 

312 

SERVO 

ANP 

TEST 

POINT 

LG 

E37-8B 

26-36 

A 

313 

SERVO 

ANP 

TEST 

PGINT 

LO 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


€38 

27-17 

A 

317 

SERVO 

ANP 

OUTPUT 

NON 

(NG 

LOT 

E38 

26-17 

A 

318 

SERVO 

ANP 

OUTPUT 

NON 

(NG 

LO) 

E38 

21-43 

A 

319 

SERVO 

ANP 

OUTPUT 

NON 

(NG 

LO) 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E36-B 

E36-88 



OVOC 

INU 

E36-8 

A24-24 

A 

286 

CVOC 

INU 

E36-8 

A23-9 

A 

292 

CVOC 

INU 

E36-8 

A23-31 

A 

293 

CVOC 

INU 

E36-B 

A27-9 

A 

294 

OVOC 

INU 

E36—8 

A 15-24 

A 

295 

OVOC 

INU 

E36-B 

A 16-24 

A 

296 

OVOC 

INU 

E36—8 

A 17-24 

A 

297 

OVOC 

INU 

E36-8B 

E36-8 



CVOC 

INU 

E36-B8 

25-55 

A 

290 

CVOC 

INU 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E39 

27-34 

A 

320 

SERVO 

ANP 

OUTPUT 

NON 

(CG 

LO) 

E39 

2 6-34 

A 

321 

SERVO 

ANP 

OUTPUT 

NON 

(GG 

LO) 

E39 

21-24 

A 

322 

SERVO 

ANP 

OUTPUT 

NGN 

(CG 

LO) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 45 OF 7C 


SCALE-NONE 


SHEET 46 OF 7C 







RUNNING LIST T 


2901510 


FROM 

TO 

LE40 NO 

CIRCUIT FUNCTION 


(CONT.I J2 


CONNECTOR 

1897247-003 FIGURE 11 


42-46 

63-15 

4 

362 

COU TEST FOINT ♦ ERROR COM 


42-47 

44—40 

4 

363 

TRUNNION COU FINE ERROR (HI) 


42-50 

E34-0 

4 

206 

000 CFS 28V 5 FERCENT (FH 440 COM) 


42-51 

E63 

4 

506 

BLOUER SIGNAL (TELE) HI 


J2-52 

420-17 

4 

249 

OPTICS 28V 800 CPS 5 PERCENT-90 RMS 

(HI) 

,12-53 

421-32 

4 

246 

600V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 


42-55 

421-17 

4 

235 

IMU 28V 800 CFS 5 PERCENT 0 OEG RMS 

(HI) 

42-58 

450-21 

4 

161 

♦4VDC COU SUPP NOISE PEAKS (LO) 


42-59 

449-21 

4 

156 

+120VOC PIPA NOISE PEAKS (LO) 


42-60 

440-21 

4 

152 

♦4V0C CGC SUPP* NOISE PEAKS (LO) 


42-61 

447-21 

4 

149 

♦14V0C CGC SUPP* NOISE PEAKS (LO) 


42-66 

445-40 

4 

351 

IG COU FINE ERROR (HI) 


J2-67 

446-32 

4 

356 

COU TEST POINT ♦ ERROR COM 


42-68 

446-40 

4 

355 

MG COU FINE ERROR (HI) 


J2-69 

446-17 

4 

357 

MG COU COARSE ERROR (HI) 


42-70 

43-17 

4 

361 

OG COU COARSE ERROR (HI) 


42-71 

44-17 

4 

365 

SHAFT COU FINE ERROR (HI I 


42-72 

44-15 

4 

366 

COU TEST POINT ♦ ERROR COM 


42-78 

421-40 

4 

243 

OPTICS 20V 800 CPS 1 PERCENT-0 OEG RMS (HI) 

42-00 

422-32 

4 

233 

000 CPS 20V 5 FERCENT (PH 448 COM) 


42-81 

422-40 

4 

231 

IMU 28V 800 CPS 5 PERCENT-90 OEG RMS 

(HI) 

42-82 

450-17 

4 

160 

♦4V0C COU SUPP NOISE PEAKS (HI) 


42-03 

449-17 

4 

155 

♦120VDC FIPA NOISE PEAKS (HI) 


42-04 

448-17 

4 

151 

♦4V0C CGC SUPP* NOISE PEAKS (HI) 


J2-05 

447-17 

4 

148 

♦14V0C CGC SUPP* NOISE PEAKS (HI) 



REN NOTE NET. NO. 


43 


CONNECTOR 1097252-109 FIGURE 10 


J3-5 

T01-7 

A 40 

428 VOC ACE ENABLE 

43-6 

Tei-14 

A 44 

PIPA REF COMMANO LO 

J3-8 

K6—4 

A 65 

OVOC AGC OAC NO. 2 

,13—14 

T01-1O 

A 42 

V PIPA COMMANO LO 

J3-16 

K2-5 

A 85 

SERVO TEST COMMANO (LOMMG) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901510 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 55 OF 7C | 


RUNNING LIST 


2901518 


FROM 

TO 

LEAO NO 

CIRCUIT FUNCTION 

(CONT.) 45 


CONNECTOR 

1097252-107 FIGURE 12 

,15—32 

427-1 

A 

299 

OG IRIG ERROR* BUFFERED 

45-33 

423-1 

A 

289 

IG*Y IRIG ERROR* 6UFFERE0 

45-34 

E35-0B 


217 

000V CPS 20V 1 PERCENT-OPT MCN (LO) 

,15—35 

459-26 

A 

224 

800 CPS 28V 5 PERCENT-CPT MCN HI 

45-36 

EE 3 

A 

504 

BLOMER SIGNAL (TELE) HI 

J5—38 

E44-BB 

A 

411 

SXT TRUNNION TACH (LG) 

45-39 

E45 

A 

417 

SXT SHAFT MOA TACH MON HI 

45—40 

E42-8B 

A 

405 

SXT SHAFT TACH (LO) 

45-44 

E47 

A 

422 

SCT SHAFT MOA TACH MON (HI) 

45-45 

E40 

A 

423 

SCT SHAFT MOA TACH FEECBACK (LO) 

45— 46 

ESO 

A 

428 

SCT TRUNNION MOA TACH FEEOBACK (LO) 

45-47 

E49 

A 

426 

SCT TRUNNION MOA TACH MON (HI) 

45-50 

El 1-8 

A 

553 

STRUCTURE ANO SHIELD GROUNO 

45-51 

£43 

A 

403 

SXT TRUNNION MOA P/A MCN (HI) 

45-52 

E53 

A 

435 

SXT TRUNNION MOA C/P MCN PH 1 (HI) 

45-54 

423-19 

A 

301 

MG IRIG ERROR* 8UFFEREC 

45-55 

£36-08 

A 

290 

OVOC IMU 

45-56 

E6 

A 

31 

3200 CPS 28V 1 FERCENT MON (HI) 

45-57 

£5-06 

A 

28 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

45-50 

459-28 

A 

215 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MCN (HI) 

45-59 

459-24 

4 

227 

800 CPS 28V 1 PERCENT—IMU MCN (HI) 

45-60 

All-6 

A 

229 

800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MCN (LO) 

45-61 

E46 

A 

419 

SXT TRUNNION MOA TACH MON HI 


J6 


FEN NOTE NET. NO. 


CONNECTCR 1097252-106 FIGURE 12 


46-1 

A46-1 

A 

374 

MG COURSE ERROR 


46-2 

E50 

A 

409 

CGC TEMPERATURE MON 

(LC) 

46-3 

A45-1 

A 

370 

IG COURSE ERROR 


46—4 

A3-1 

A 

378 

OG COURSE ERROR 


46-5 

A46-19 

A 

372 

MG FINE ERROR 


46-6 

E 17 

A 

97 

SERVO AMP TEST INPUT 

(MG) 

46-7 

E18 

A 

1C3 

SERVO AMP TEST INPUT 

(CG) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901510 

| SCALF-NONE REV LTR C 

SHEET 57 OF 7C | 


RUNNING LIST, 


2901510 


FROM 

TO 

LEAO NO 

CIRCUIT FUNCT 

(CONT.) 43 


CONNECTOR 

1897252-109 FIGURE 10 

43-10 

T81-16 

A 

80 

R START CONTROL ENABLED (LO) 

43-20 

K 4—4 

A 

81 

CONTROL 2 (ACE) 

43-22 

K6-0 

A 

66 

OVOC AGC OAC NO.1 

43-20 

TBl-12 

A 

43 

X PIPA COMMANO LO 

43-30 

T01-0 

A 

41 

I FIPA COMMANO LO 

43-32 

K 3—5 

A 

84 

SERVO TEST COMMANO (LOHIG) 

43-34 

Kl-5 

A 

86 

SERVO TEST COMMANO (LOHOG) 

43-39 

K4—0 


83 

CONTROL 1 (ACE) 


FEN NOTE NET. NO. 


<14 


CONNECTOR MS3102R14S-7S(C) (1096916-107) FIGURE 9 


44-A 

A60-3 

A 

51 

FIPA HAROLINE A (HI) 


44-8 

A60-1 

A 

52 

PIPA HAROLINE 8 (LO) 


44—C 

El 

A 

53 

STRUCTURE ANO SHIELO GROUNO 


45 

CONNECTOR 

1097252-107 FIGURE 12 


45-5 

E27 

A 

133 

♦20VDC IMU STANDBY T.F. 


45-6 

E29 

A 

139 

OPTICS ^BVDC T.P. 


45-7 

E34-B 

A 

204 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH 

A*8 C( 

45-8 

E54 

A 

478 

IRIG TEMP (FROM SIG CONO) 

(HI) 

45-9 

E55 

A 

401 

IRIG TEMP (FROM SIG CONO) 

(LO) 

45-14 

E26-BB 

A 

79 

IMU OPERATE OVOC 


45-15 

E25 

A 

130 

IMU OPERATE *28V0C T.F. 


45-16 

E30 

A 

141 

OPTICS OVOC 


45-17 

A59-9 

A 

209 

800 CPS 28V 5 FERCENT (PH 

A-IMU 

45-18 

A59-5 

A 

202 

000 CPS 26V 5 PERCENT (PH 

8 IMU 

45-19 

E56 

A 

483 

CONTROL HEATER SIGNAL (TELE) 

45-26 

E 51-88 

A 

434 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 


45-30 

E41 

A 

400 

SXT SHAFT MOA P/A MON (HI) 


45-31 

E52 

A 

430 

SXT SHAFT MOA 0/P MON PH 1 

(HI) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 56 OF 7C 




RUNNING LIST < 


FROM 

TO 

LEAO NO 

CIRCUIT FUNCT I 

(CONT.) 46 

CONNECTOR 

1697252-106 FIGURE 12 

46-0 

TBl-i 

A 406 

CGC TEMPERATURE MON (HI) 

46-9 

E20 

A 115 

♦4V0C CGC T.P. 

46-10 

T 2—2 

A 333 

YAM COU ATT ERROR (LO) 

46-11 

T2-1 

A 331 

YAM COU ATT ERROR (HI) 

46-12 

A4—1 

A 382 

SHAFT FINE ERROR 

46-13 

A 4-19 

A 380 

TRUNNION FINE ERROR 

46-14 

A45-19 

A 368 

IG FINE ERROR 

46-15 

A3—19 

A 376 

CG FINE ERROR 

46-16 

E14 

A 185 

-28VOC (T.P. HI) 

46-17 

E38 

A 318 

SERVO AMP OUTPUT MON (MG LO) 

46-10 

E 16 

A 92 

SERVO AMP TEST INPUT (IG) 

46-19 

E2 

A 10 

V PIPA G/S OUTPUT (HI) 

46-20 

E5-B 

A 23 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

46-21 

K4-7 

A 75 

ACE BIAS 2 

46-22 

E19 

A 112 

♦14V0C CGC T.F. 

46-23 

T 3-1 

A 335 

ROLL COU ATT ERROR (HI) 

46-24 

T 1-2 

A 329 

PITCH COU ATT ERROR (LC) 

46-25 

E11-88 

A 60 

STRUCTURE ANO SHIELO GROUNO 

46-26 

E23 

A 124 

COU TEST POINT 4V 

46-27 

E24-80 

A 126 

COU TEST POINT ♦ ERROR COM 

46-31 

E31-68 

A 193 

♦20VDC T.P. HI 

46-32 

E60 

A 495 

PIPA CAL MOO TEMP (LO) 

46-33 

E 15 

A 187 

-20VOC (LC) 

46-34 

E 39 

A 321 

SERVO AMP OUTPUT MCN (CG LO) 

46-35 

E40 

A 324 

SERVO AMP OUTPUT MON (IG LO) 

46-36 

E 37-00 

A 313 

SERVO AMP TEST POINT LC 

46-37 

E5-B 

A 22 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

46-30 

E4 

A 17 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 

46-39 

E 13 

A 71 

INHIBIT POKER FAIL 

46-40 

K4-3 

A 77 

ACE BIAS 1 

46-41 

E20 

A 136 

♦28VDC COMPUTER T.F. 

46-42 

E 12 

A 68 

OVOC COMPUTER T.P. 

46-43 

T3-2 

A 337 

ROLL COU ATT ERROR (LO) 

46-44 

T1-1 

A 327 

PITCH COU ATT ERROR (HI) 

46-45 

E9 

A 57 

3.2 KPPS PH A (HI) 


2901510 


FEN NOTE NET. NO. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901510 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 58 OF 7C 


X 



















RUNNING LIST 


2901518 


0 









RUNNING LIST * 


2901518 


FROM 


S5-1 

S5-2 


S6-1 
S6—2 


S5 


S6 


TO 


K 2—3 
K2-2 


K3-3 
K 3-2 


SHLO 


T1 


LEAO NO CIRCUIT FUICT ION 
SR ITCH-TOGGLE 1016265-006 FIGURE It 


REN NOTE NET. NO. 


95 SERVO AMP TEST INPUT IPG) 
94 SERVO AMR TEST INPUT (RGI 


SNITCH-TOGGLE 1016265-006 FIGURE 18 


90 

89 


SERVO AMR TEST INRUT IIG) 
SERVO AMP TEST INPUT I1G) 


SHIELO GROUNO 


SHLO 

A55 

El 1-8 

A 55 A 

STRUCTURE ANO 

SHIELO 

SHLO 

A401 

E51-8 

A 401A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELOI 

SHLO 

A404 

Et 1-8 

A 4C4A 

€ 

VOC 

OPTICS 

1SHIELO* 

SHLO 

A410 

E51-B 

A 410A 

0 

VOC 

OPTICS 

(SHIELO) 

SHLO 

A415 

E51-8 

A 415A 

G 

VOC 

OPTICS 

(SHIELO) 

SHLO 

A420 

E 51-8 

A 420A 

0 

VOC 

OPTICS 

(SHIELO) 

SHLO 

A425 

E 51—8 

A 425A 

C 

VOC 

OPTICS 

(SHIELO) 


TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 


Tl-1 

47—44 

A 

326 

PITCH COU ATT 

ERROR 

(HI 1 1 

Tl-1 

J6-44 

A 

327 

PITCH COU ATT 

ERROR 

(HI) > 

T1-2 

47-24 

A 

328 

PITCH COU ATT 

ERRGR 

(LC) 

T1-2 

46-24 

A 

329 

PITCH COU ATT 

ERROR 

(LC) 

Tl-3 

A7-43 

A 

338 

800 CPS OEMOO 

INPUT 

SIG (HI 

Tl-4 

E24-88 

A 

383 

COU TEST POINT ♦ ERROR COM 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 67 OF 7C | 


RUNNING 11 ST w 


2901518 


FROM 

TO 

LEAO NO 

CIRCUIT FUNCTI 

CCCNT.) TB1 


ELECTRONIC 

COMPONENT ASSY 2901247 FIGURE 

TB1—9 

R 10-1 

AA 

2 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBi-9 

R9—1 

AA 

3 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBi-10 

R9—5 

AA 

10 

Y PIPA COMMAND LO 

TBi-10 

J3—14 

A 

42 

Y PIPA COMMANO LO 

TB1-11 

R9— 1 

n |A 

4 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBl—11 

KB-1 

AA 

5 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBi-12 

K8-5 

AA 

11 

X PIPA COPRA 10 LO 

TBl-12 

43-28 

A 

43 

X PIPA COPPANO LO 

TBi-13 

KB— l 

AA 

6 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-13 

K7— 1 

AA 

7 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBl—14 

K7-5 

AA 

12 

PIPA REF COMMAND LO 

TBl—14 

43-6 

A 

44 

PIPA REF COMMAND LO 

TB1-15 

K7-1 

AA 

8 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB 1-15 

K6—1 

AA 

14 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBl—16 

K6-5 

AA 

26 

R START CCNTROL ENABLEO (LO) 

TB1-16 

43-ia 

A 

80 

R START CCNTROL ENABLEC (LO) 

TBl—17 

K5—l 

AA 

16 

♦28 VDC ACE ENABLE 

TB1-17 

K4— l 

AA 

17 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-18 

K5-5 

AA 

28 

R START CCNTROL ENABLEC (LO) 

TBl—18 

K 4-5 

AA 

29 

R START CCNTROL ENABLEO (LO) 

TB1-19 

K4— l 

AA 

19 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-19 

K 3— l 

AA 

20 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBl-20 

K4—5 

AA 

30 

R START CCNTROi ENABLEO (LO) 

TB1-21 

K 3— 1 

AA 

21 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-21 

K2-1 

AA 

22 

♦28 VOC ACE ENIBLE 

TB1-22 

K3-5 

AA 

31 

SERVO TEST COMMANO (LOHIG) 

TB1-23 

K2-1 

AA 

23 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TBi-23 

K 1— 1 

AA 

24 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-24 

K2-5 

AA 

32 

SERVO TEST COMMANO (LO)(MG) 

TB1-25 

K1— 1 

AA 

25 

♦28 VDC ACE ENABLE 

TBl-26 

K 1-5 

AA 

33 

SERVO TEST COMMANO (10)(CG) 


REN MOTE NET. NO. 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901518 


SCALE-NONE REV LTR 


c 
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RUNNING LIST 


2901518 


T2-1 

47-11 

A 

330 

YAM 

COU ATT ERROR (HI) 

T2-1 

46-11 

A 

331 

YAM 

COU ATT ERROR (HI) 

T2-2 

47-10 

A 

332 

YAM 

COU ATT ERROR (LO) 

T2-2 

46-10 

A 

333 

YAM 

COU ATT ERROR (LO) 

T2-3 

A6-43 

A 

339 

800 

CPS OEMOO INPUT SIG (HI) 

T2-4 

E24-BB 

A 

384 

COU 

TEST POINT ♦ ERROR COM 


FROM 


T2 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 


REN NOTE NET. NO. 


T3 


TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 


T3-1 

47-23 

A 

334 

ROLL COU ATT ERROR (HI) 

T3-1 

46-23 

A 

335 

ROLL COU ATT ERROR (HI) 

T3-2 

47-43 

A 

336 

ROLL COU ATT ERROR (LO) 

T3-2 

46-43 

A 

337 

ROLL COU ATT ERROR (LO) 

T3-3 

A5—43 

A 

340 

800 CPS OEMOO 1MPUT SIG (HI) 

T3-4 

E24-BB 

A 

385 

COU TEST POINT ♦ ERROR COM 

j 


TBl 

ELECTRONIC 

COMPONENT ASSY 2901247 FIGURE 24 

TB l—l 

46-8 

A 

486 

CGC TEMPERATURE MON (HI) 

TBl—l 

47-B 

A 

4B7 

CGC TEMPERATURE MON (HI) 

TBl-2 

42-17 

A 

488 

CGC TEMPERATURE (HI) 

TB1-3 

46-54 

A 

492 

PIPA CAL MOO TEMP (HI) 

TB1-3 

47-54 

A 

493 

PIPA CAL PCD TEMP (hi) 

TBl—4 

42-16 

A 

494 

PIPA CAL POO TEMP (HI) 

TB1-5 

46-56 

A 

498 

PSA TEMPERATURE (HI) 

TB1-5 

47-56 

A 

499 

PSA TEMPERATURE (HI) 

TBl—6 

42-15 

A 

500 

PSA TEMP (IMU 800 CPS 5 PERCENT)(HI) 

TBl—7 

K 10— 1 

AA 

1 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-7 

43-5 

A 

40 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-8 

K 10-5 

AA 

9 

I PIPA COMMANO LO 

TBl—8 

43-30 

A 

41 

I PIPA COMMANO LO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

> 2901518 

A 




SCALE-NONE 
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NOTES'. 

L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE. WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-070327. 

2- ALL PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE. ONLY. 
3. DRAWINGS FOR REFERENCE! 

2900060-02/ PORTABLE TEMPERATURE 
CONTROLLER ASSEMBLY 



A UNLESS OTHERWISE SPECIFIED-. 

A. RELAYS AND SWITCHES ARE SHOWN IN THE 
UNENERGIZED OR “OFF* POSITION. 

8. VALUES ARE IN OHMS AND MICROFARADS. 




28VDC ALA PM B ' 
INTERLOCK 


28 V DC HI K< 
BATTERY HI H< 
BATTERY LO J< 


28VDC LOL< 

Orruo 


IIS V 
60 OR *< 
400 CPS 


6RD. M< 

r hi m< 

\ LO J< 


f 


2 SS 5 TX «)< 


PWR <0 


PTC 

INTERLOCK 


+ 28 V hi a; 


- 28V LO B) 


CHASSIS GRD J) 
SHIELD V) 


SHIELD W> 


*IMU COLD "CLEAR E < 
*IMU MOT" CLEAR D < 
PTC COMMON J « 


CONTROL 

SEN50R5 


s>-j—HI 


SENSOR C>—I- 

COANON I KI7 


* r - ! - *#* 

I RIG 

IMO J 

SENSORS | 1 


RETURN^ 
BYPASS TEST C< 


: isi / 



CR 10 KI8 


IN+J9® 

430 


SlA^-*2 


r p 1 | 

■l A A _ I 


Li^r: 


CR3I CR2 C 
300. /TIN 


r TO 

IOo-t-k>-^3-9T- 


* 4 P F3-1 

0 I -j PA/’CRl. I 


\Z 2A(SB)| j i 7 


' V D 111(7 


90 470K 

lOo 


120—J 05 

-—"‘’h! I* 


'• 54K WEViot* 


. *l« A KI 7 
i _4i y Z 


<4 CR3 2$ 


R33 

500 LR35 


:K4 K5 


ICR 14 
IN50Z9B 


I RI6 

>RI4 2K 

;zoo 


*4 CR4 Z* 


^K6^r 


R28 

50 K K&> 


fKIO N06/PNC 4= KB 


ICPI3 

IIN30Z9B 




Irel 


pKII NOo pNC 


iMO^<iec 

92N0 ^5ec 

«no 

01 NO ' 

R3 

>*8. 

SRIO 

>RI2 

125* 

<130 

<138° 

<140 

2722.4 

f 2504.5 

| 2201.3 

f 2133.5 


VVV ~« YVV^- » oc* < 

RI5 R2I 49 9k5 
6235.5 6235.5 * 


\CRI9 

'IN459/* 9 


“vi -AyN-- 2 

a hfe/«jwaEPM 





<v 


290 IS 43 


9 





hrp 

1 


IJ 




I5sc, sit »*!?***-*, m * I 
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NOTES*. 

1 Kl ER r RE ^ r dining in accordance, with 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

Z ALL PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE- ONLY. 

S drawings for reference.: 

2300060 -021 PORTABLE TEMPERATURE 
CONTROLLER ASSEMBLY 


4. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED*. 

A RELAYS AND SWITCHES ARE SHOWN IN THE 
UNENERGIZED OR "OFF* POSITION. 

6. VALUES ARE IN OHMS AND MICROFARADS. 


28VDC ALARM B < 
INTERLOCK 


28 V DC HI K< 
BATTERY Ml H< 
BATTERY LO J < 

28 V DC LO L i 

rrr-k.n /C^ 


115 V 
60 OR *< 
400 CPS 


6R0. M< 

r hi Mi 

l LO 0< 


REMOTE 

ALARM 


EMPYB 


PWRYG 


▼ 28VHI A>^ 

IMTERLOOO * 

I 

• 28V LO 6 >—h 


CHASSIS GRDj) 
SHIELD v) 


CR6 CR to I Kl8 


Q Lt Vw/ 8 

2m ms9 




r“' r_ i 

•l AA . I 


!T~aA(s®7l ill?" 




sib_ 

1 i B 


T 90 

i 100 


. K l* .Kl , 


7 


CR3 2$ 


5600T <5 


I Rt6 
►RI4 2K 
>200 


f(4 CR4 Z* 


T bti 

Tthru 

—:bt6 


ACRI4 

'IN3029B 


•82* ® 


18 d> 


ICRI3 
IN3029B 


R33 

500 R35 


SHIELD W) 


*IMU COLD "CLEAR E < 
•IMO HOT* CLEAR D < 
PTC COMMON J - 


CONTROL 

SENSORS 




* pH-si.br 

I RIG * 9 

IND J 

SENSORS | I 

KI7 

r eturnIj>—— hfg- 

BYPASS TEST C^—!--- 


wv i_ a9 

R6 J-5M 

L54K WSLm 



92H0^2C 

oino^AiC 

«N0^ 

R3 

>K8. 

SRIO 

>RI2 

125* 

<130 

>138° 

<140* 

2722.4 

f 2504.5 

f 2201.3 

f 21333 


VVV -P VVV^f Of 9 < 

RI5 R2I j 49.91(5 

6295.5 6295.5 *1 


-Kll NOOpNC 


fiiU 


2901543 













‘VISION! 


, Pi’“I 

K 6 = * 4 =K 7 - 


Vi/ 

CR 24 

1N30308 


C71 > 

10 -' S 

\CR20 5<! 

'IN459 


_ a w 

► T,MER ' 

KI2 (5E)£gL CLECTR0N,C 

V yiN459 FLAS HER 

— r wfcr 


PWR PWR 

ON Jpail 


; * R54 

: is 

BELL 

ASSEMBLY 


DS4- 3 

KIS 


G IN Oh 
(PTC 

INHIBITED) 

aXIc 


Alarm 

INHIBITED 

(SYSTEM 

RESET) 


IMU IMU 
COLD 1 HOT . 


KI4-L $7 r 


OSS jfe S7 


:km =kio 


J_ 0 ,VHl 28 VDt 


IMU HEATERS 


PART NUMBER 

EARl| 1897261 COMPARATOR 

5II 1 1 

BTI 1897268-001 BATTERY 

Ml THRU 

_BT 8 _ 

M2 C I CTMI04VBK(M6957-046)CAP MIL-C-27287/1 
C-12 2 CSI38EI56K (1096954-103) MlL-C-26655/2 

T-ll 3 CE7IC562G(l096A7f -119) MILC-62/12 

C IO 5 CSUBBl57K( *O60> 

B IO 6 CSI3BBIS7Kr -040) 

D -6 7 C 5 I 33 FI 06 A( - 144 ) 

B* 6 d CSI3BP»0€k( -i44) 

F*6 9CSI3BD335K( -0B2) 

D- 7 I 1 0 -174) 

P-IO fTT <t4i30W76«l =73T]- 

B*K) C12 I j 

C-II Cl3 f f V V V 

-Ml C 14 CL250L7OOUP3 (1097001-324)lcAP MIL-C-3963/2A 


DESCRIPTION 

COMPARATOR 


PARTS TABLE 
SCHEM DiA 6 ] f“ 

OR VALUE. ZONE J® 
TOL j RATING “ 

28VDC.50MA_ 


BATTERY 14.0 VOLTSl 


> Mll-C-27287/l 0.1 UF* 107 ZOO* 
Mll C-26655/2 151 m 3D | 
MILC-W/12 S600 -*3i50 


G-IICRI IOI5947-OOI 
G-12 2 IOI3937-OOI 

G-12 3 IB47177-OOI 

FI2 4 IBf7tT7-OOI 
C -12 S IM 499 0044944 - 291 ) 

IhI""^ 1015937-001 

G-ll 7 M25768( /096966 -OJS) 
G-li 6 1015937-001 

F-M 9 IN30236(\B 96966-107) 
H I2 _ JO IN459( A396966-29/J 

E-ll ' |l IN459 (1896966-291) 
0-H 12 189 7 2 51-004 

0-11 13 IN30296(1 89696€rt»6*) 

MO l4jlN3029B( -069) 

D-IQ IS IN459 ( _ -29t) 

A-IO’ 16 I T~ 

t -9 17 t + 

F-9 10 1897251-004 

A-9 If IN459 (IB96966-29I) 

D-8 20 

B-8 " 21 
0*8 22 

6-7 23 1015939-008 

F-7 24 IN3030B(1696966-070) 

D-7 25 IN459 ( | -290 

WHT I I 

D-6 20 101 S307-001 

1 F-6 24 IN4S9 (189646*-241) 

G-ll 30 1 ll 


SEMI- CONDUCTOR 
(DIODE) 

_._i 

MIL-S-l950<Vlt3A 


12 V, 2J0MA 


MIL- 6 -I 950 Q/H 50 

MIL-S-I950C/I9 34 

MIL-5-I950Q/I93A 

MIL-S-f950<>^50 
I /N50 
I /I13A 


Ml L-S- 19500/193 


MIL-Sr 19500/1150 
I /I93AI 


MIL-3-14500/1 f 


C-8 DSI 

D -8 2 

D-7 3 

D-6 4 

C-6 5 

D-5 *6 
HH2 F I 
6-12 I 2 
6-12 3 

6-6 ♦ 4 

M-13 J I 
F-13 I 2 
F -13 3 

F-13 ♦ 4 
6*1? K | 


(4) MS25237-327 
1015925-002 
(4) MS25237-327 
2900520 
(4) MS25237-327 
W MS25237-327 
F02A250V445(l 647099-113) 
F02BI25VEAS( I -129) 
♦ ( I -129) 

F02A250¥4AS( t -113) 

MS3I?7E-IH2P( IB97II5H20) 

1 -I6*249( 18971 l5-i?l) 
1897119 *»00» 
*18325(1897122-3^ 
1015982-003 

10159 82-004 
1015832-318 
>015802-004 
10 15982-007 
10159 82-007 
1015832-318 


LAMP INCANDESCENT 
TIMER-ELEC FLASHER 
LAMP INCANDESCENT 
BELL ASSEMBLY 
LAMP INCANDESCENT 
LAMP INCANDESCENT 
FU$E-MIL-F-l 5 l 6 Qte 


1 1 
CONNECTOR 

i 


4A, 250V 
2K, 125V 

♦ * 

4 A ,2S0Y 


RELAY 16V, 2POT 

28V, 

S6IAA, 

_28V,_ 

26 V, 

28V, 

SjGMA, 


► 4 28 V DC 

ALARM 

INTERLOCK 


JI5V ALARM 

interlock! 


C-12 M I 

0-11 Q I ' 
G*K> 2 
D -8 3 

88 _4 

F -7 5 

G -7 6 

G -7 7 


1016080-514 

1015920-001 


1015935 - 

1015928 - 

1897309 - 


13 R I 1016053-023 

3 2 1897260-007 

•3 3 1016053-020 

12 4 RC 206 F 474 j(l 096952 - 121 ] 

2 5 AC 2 O 6 F 332 JO 096952 -O 6 n 

2 6 RN 60 C 154 IF (IBS 6976 - 307 ) 

2 7 RN 6 OClOO 2 F(l 896976 - 305 ) 

* 8 1016053 - 0*5 

Z 9 RC 20 GFI 55 J 0896952 -I 25 ] 
2 10 1016053-029 

2 li 501 j(I 0969 S 2 -O 36 J 

2 12 10 ) 6053-004 

II 13 RN 60 Cf 503 F( 1896976 - 496 ] 
II 14 RWfcf V 2 O/// 696929 -O 60 I 
II 15 IQI 6053 - 02 I ^ 

I " 16 1897260-009 

II 17 RN 60 Ci 4 OOC(l 896984 - 250 | 

I IS 1897260-006 

I 19 1897260-006 

* 20 RC 206 F 3 QUQ 696952 - 0 M 

» 21 1016053-021 

I 22 10 ( 6053-005 

I 25 RC 206 Fi 02 j(iR 9695?-049 
) 24 «C 3 ?GFi 5 )J(i 896453-043 

3 25 AC 5 26 4C7UQ696953-Of? 

TP 26*RN6OCl»O?f(l096904-4O2)' 
0 271 18 97260 *013 

0 281 10 9 7 260-013 

0 29 RN 60 CI SO?F(< 896984 - 402 ) 

3 30 RC 206 FI 02 J 08769 S 2 -O*) 

D " 31 0 C 2 O 6 F 30 U (I 0969 M-O 34 ) " 
0 32 RC 20 GF 30 IJLB 969 S 2 -O 36 ) 

I 33 ' 1897260-006 

34 i RN 60 C 1000 C( ! 8 % 984 - 222 ) 
35 , 1897260-005 

36 i 1016053-019 

37 1016053-012 

38 1697260-003 

1 39 1016053-019 

I 40 l RC 2 QQF IQ 4 J(i 8 H 7 S 2 -Q 97 ) 

I 411 RC 206 FI 04 J( 1096952-097 " 

\ 41 RC20 6 FI22J (1896952*0511 

I 43 RC 20 GF 684 J ( 1096952 . «7 ) 
U RC 206 F 664 J( » 9 fc 9 S 2 -IH ) 

L _ 4 SRC 32 GF 561 3 ( 1096953 - 057 ) 

* 46 RC 426 F 5 I 0 J (I 89695 HNO 

47 RC 326 F 540 J 0896953 - 03 J 

48 RC 42 GF 5 I 0 J (I 8969 SI-OI 6 

49 RC 206 F 1003 (» 896752 -OOi: 

M 1897260-010 _ 

* 51 RE 706 IR 2 I 0897 O 94 -KJ 5 ]' 

52 RC 20 GFI 56 J ( 1896952 - 125 ! 

53 RC 426 FI 2 I J ( 1896951-027 
54 RC 42 GFI 50 J ( 1896951 * 00 ^ 
55 RC 32 GF 5 IOJ (I 8 % 953 -Q 32 ) 

l 56 RC 42 GF 750 J (IW 69 SI- 022 ) " 

► 57 RC 42 GFI 2 .I J (1896951 -027 

: 58 RC 20 GF 474 J (! 89 fc 9 S 2-113 

> 59 RC 20 GF 2 o 5 J ( 1 ^ 6952-128 
60 ]RC 20 QF 20 SJ ( 1896952 - 128 ; 

61 1016053-02 4 __ 

62 RN 60 C 4992 F ( 1096976 * 45 ^"" 
f 63 RC 206 F 4 SU 0896992 - 040 } 

SI IQI 582 S -034 _ 1 

S| I 02 IS 75 

54 I 

SB [ 

56 1021 ST 5 

57 SEE. DSS 


METER 

TRANSISTOR 


RESISTOR 


resistor 

SWITCH 


1013902-OOT 
lOlS S37-OOI 


G42 Tl 1897410 

HO TP1 KN6I66-004 
GIO TP2 I -006 

G-S TP3 I -004 

E-6 TP4 1016166-006 


REVISED VI TO0H 3273T 
' REVISED fie* TDPR 33734- 

' tewseo Pea WRRizim 


PART NUMBER DESCRIPTION 


SCHEM DIA6 
OR VALUE, 
TOL | RATING 

IO-O-IOmo, 


2964 1.01 % 

IK 15/ 

2722.4 ijOrA 
470K *57o 
3.3 K tbY. 

I.54K 11% 

IOK t|% 

2504.5 1 . 01 % 

I.5M t5 V. 

_ 220 L 3 L 0 l% 

300 15 % 

2133.5 t. 01 % 

150 K 11 * 

200 1534 

6 295.5 ill * . 

5K 15 % SEE NOTE 3 
140 t.251 
500 15* 

500 15% 

3 00 15* 

62955 * 017 . 
2S04jS*jOIX 
IK 15* 


150 

15% 

27Q 

15% 

!SK 

*’5 

50 K 

15* 

SOK 

15* 

15 K 

1 1* 

1 K 

15* 

300 

*5* 

300 

15* 

500 

15* 

100 

1.25* 

200 

15% 

1340 

tjw* 

I53S 

t.01% 

50 

1 5/ 


IOK 

15% 

ii 

11% 

I.SM 

15\ 

120 

*5% 

15 

I 

51 

l 

~ 75 

*5% 

no 

*5% 

470K 

| 

2M 

J 

2M 

15% 


730,1 ± 01 % 
49 . 9 K t I %’ 
430 15% 


20 V , 2 POT I 
20 V, LPOT 


switch 

TRANSFORMER 
TEST JACK 

TEST JACK 


! 

Ill 


■ 

l 



-785 
I -748 
I697337-IOI 

1015873-009 

i -OOl 
-OOI 
73-005 







































FOSTER 

030267 

CABLE 

ASSENBUT Ml 52 

--— 

2901597 


HIRE 


CIRCUIT PT 

TEAN.JKT 

SHL0 LEAD 

INS 

NOTE 

REMARKS 

LEAD 

NATL 

LEAD 

FA ON ( AI 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 

I DENT 

ITEM 

LG 

TO <6) 

NO* LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

\ 113 

2 


E20-BB 



• 38 NO 






E3-BB 



• 38 NO 


... 

t 114 

2 

o 

o 

• 

E15-B 


' 

• 31 NO 


/ 




P4-A9 



• 18 NO 


21. 30 

1 115 

2 

6.00 

El 6-6 



• 31 NO 






P4-A6 



• 16 NO 


21. 30 _ 

> 116 

2 

6*00 

El 5-6 


- 

• 31 NO 


- 




P4-09 



• 18 NO 


21. 30 

\ 11? 

2 

o 

o 

• 

E16-6 


- 

• 31 NO 






P4—08 



• 18 NO 


21, 30 

i 116 

2 

6.00 

E15-B 



• 31 NO 


' 4 




P4-F9 


~U 

• 16 NO 


21. 30^ ' 

119 

2 

o 

o 

• 

El 6-6 


**■ 

• 31 NO 


‘ - 




P4-F8 


. 1 . 

• 18 NO 


21. 30 

i 120 

2 

o 

o 

• 

P2-P6 



• 22 NO 


16 




E23-86 



• 31 NO 



. 121 

2 

4.00 

P2-N6 



• 22 NO 


13* 




E22-B6 



• 31 NO 




SIZE 

CODE IDENT 




NO. 




99974 

' 

2901597 



' ‘ 

♦ ■ 


SCALE-NONE REV LTR 
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f 


06/C6S68 


CABLE W185 


2901625 


C6/U/6B 


CABLE 11105 


GENERAL MOTES 


NUMBER 



0€ SCRIM! ION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET ORAWING IN ACCORDANCE NITM STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL—0-7C327* 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CCNTRCL CP SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 
APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N01002019 USING *12 
INCH HIGH CHARACTERS* COLOR WHITE* 

GROMMET HOLES WITHOUT LEADS SHALL BE SEALEO USING 
<ITEM 12 AND 131 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES USING ITEMS 
i 16* 15 AND 161 

IDENTIFY PER MIL-STO-130 IES26T) USING PARt NUMBER-*12 INCH HIGH 
CHARACTERS* 

ASSEMBLE PER NO 1002032* 

FILL IN SPACE BETWEEN MIRE BUNDLE AND GROMMET USING ITFM ?0 TO 
SECURE WIRE BUNGLE IN STRAIN RELIEF CLAMP. 

TURN ISHED WITH ITEM 4* 

FURNISHED WITH ITEMS 5 AND 6* 



NUMBEI ITEM QTY 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE MEV LTM 


CABLE W185 


MATERIALS 


PART NO* 

2901625-001 


2901625-002 


2901625-003 


MS3126FIB—IIP 


MS3126F14-12S 


MS3126F14—12SW 


1C160C6-001 
1016006-002 


1010490-258 


1C16282-18 


1016282-14 


1B9T3T0—001 
1897370-002 


MS3192-16A 


DESCRIPTION 

WIRE* ND1002181* TYPE 1* CLASS I* 16 AWG* 
WHT* 92 FT* TOTAL LENGTH 

WIRE* N01002181* TYPE 1* CLASS I* 20 AWG* 
WHT* 19 FT* TOTAL LENGTH 

WIRE* NO 1002161* TYPE 1* CLASS I* 22 AMG* 
WHT* 6 IN* TOTAL LENGTH 

(1897125-110) CONNECTOR - PLUG* ELECTRICAL* 
CRIMP TYPE 

(1897040-120) CONNECTOR-PLUG* ELECTRICAL* 
CRIMP TYPE 

(1897040-121) CONNECTOR—PLUG* ELECTRICAL* 
CRIMP TYPE 

SPLICE - REDUCER* PERMANENT* CRIMP STYLE 

SPLICE - REDUCER* PERMANENT* CRIMP STYLE 

INSULATICN - SLEEVING* ELECTRICAL* HEAT 
SHRINKABLE* WHT 

GRCPNET - CCNNECTCR* STRAIN RELIEF 

GROMMET - CONNECTOR* STRAIN RELIEF 

FLUG - END SEAL* ELECTRICAL CONNECTOR* BRN 

RLUC - ENO SEAL* ELECTRICAL CONNECTOR* R€0 

(1896855-016) CONTACT - ELECTRICAL* RIN* 
CR1MF* REMOVABLE 



LEAO TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


ART SHIELD LEAD INS 

STRIF LG STRIR LG CUT LG STRIP LG 

+.06—.06 P.06—*06 ♦•06—.06 ♦•06—.00 

♦•25-.2S ♦•25—*25 ♦*25-*25 


SIZE CODE IDENT 
NO. 


SCALE-NONE MEV LTM 


+/) SHEET_3 


SEE NCTE 

NUMBER ITEM QTY 


LIST 


CABLE W1B5 


MATERIALS 


MS3193A20A 


MS3193-16A 


2901625-004 


2901625-005 


2901625-004 


Pll-l-631 
TYPE F* FORM! 


DESCRIPTION 

41896877*020) CONTACT - ELECTRICAL* SOCKET* 
CRIME* REMOVABLE 

(1896877-0161 CONTACT - ELECTRICAL* SOCKET* 
CRIMP* REMOVABLE 

TUBING -’MCOIFIEC PVC* SHRINK FIT* FLEXIBLE* 
1016197-006* 13 IN* TOTAL LENGTH 

TUBING - MGOIFIEC FVC* SHRINKFIT* PL EX ISLE* 
1016197—007* 19 IN* TOTAL LENGTH 

TUBING - MGOIFIEC PVC* SHRINKFIT* FLEXIBLE* 
1016197—008* 15 FT. TOTAL LENGTH 

FILLER TPAE* *62 IN* UIOE* *02 IN* THICK* 
GRADE A* CLASS 1* BLACR 


Size CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


2901625 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

a 99974 


2901629 


SCALE-NONE MEV LTM 


SCALE-NONE MEV LTM 


* /? [sheet 3 


po*m 


















GR1I6 

C6/T6/68 

CABLE 

8185 





WIRE 

CIRCUIT 6T 

TERN.4KT 

SHLD LEAD 

INS 


NOTE 

ACCESSORY 

IEAC MTL 

LIAG 6ROM 1 A| 

AREA STRI8 

STR18 CUT 

STRI8 


ONE* 

ITEMS 

ICENT ITER 

L6 TO 181 

NO. L6 

LG L6 

L6 

TIN 

616 


61 I 

61-K 

1 


• 25 

NO 


14 


R2-M 

7 


• 25 

NO 


16 

62 1 

#1-4 



• 25 

NO 


14 


#2-4 

7 


• 25 

NO 


16 

6 J 2 

#1—L 



• 25 

NO 


14 


El-88 

3 


• 25 

NO 



64 2 

El-8 

3 


• 25 

NO 




62—L 



• 25 

NO 


15 

65 2 

El-8 



• 25 

NO 




83-# 

6 


• 25 

NO 


15 

66 2 

#1-6 

1 


.25 

NO 


14 


#1—C 



• 25 

NO 


14 

67 3 

#2-6 

7 


• 25 

NO 


15 


82—M 

7 


• 25 

NO 


15 

68 2 

81-0 

I 


• 25 

NO 


14 

** 

12-8 

2 


• 25 

NO 



6* 1 

81-8 

1 


• 25 

NO 


14 


E2-8 

2 


•25 

NO 



610 1 

€2-88 

2 


• 25 

NO 




E3-8 



•25 

NO 



611 | 

81-6 

I 


.25 

NO 


14 


€3-8 

4 


•25 

NO 



612 1 

€3-88 

4 


• 25 

NO 




82—L 

7 


• 25 

NO 

* 

16 


29C1625 

AUKS 



2*01625 


06 AC 6/68 


CABLE XI85 


2*01625 


68 VIE 



HIRE 


CIRCUIT #T 

TERM, 

4RT 

SMLO 

LE 60 

INS 


NOTE 

ACCESSORY 

LE6C 

6ATL 

LEAC 

6R0M (A» 

AREA 

STRI6 

STRI6 

CUT 

STRI6 


ONE* 

ITEMS 

1CINT 

ITEM 

L6 

TO 18) 

NO. 

L6 

LG 

LG 

L6 

TIN 

616 


613 

1 


#1—A 

1 

} 



• 25 

NO 


14 




€4-8 

5 




• 25 

NO 



614 

1 


#1—M 

1 




• 25 

NO 


14 




€4-8 

5 




• 25 

NO 



615 

1 


E4-8B 

5 




.25 

NO 






83-R 

4 




• 25 

NG 
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REMARKS • 









































NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-10321. 

2. COMPLETE ETHYLENE GLYCOL CLEANING KIT INCLUDES ITEMS 
I X 43 FOR ON SITE CLEANING REQUIREMENTS BUT ARC 

Not stowed in case assembly (itemes). 

3. MADE. PROM: PLASTIC FILM (POLYETHYLENE) .004 THK 

FED SPEC L-P-578.TYPE 1 4 GRADE C, 
FINISH l. 

4 INDICATED ITEMS,HOT ILLUSTRATED ARE TO BE PACKED 
IN APPROPRIATE CONTAINER AS SHOWN IN TABLE 1. 

I 

5. INDICATED ITEMS, NOT ILLUSTRATED, ARE TO BE PACKED 
IN THE KIT IN AREAS WHERE SUITABLE SPACE EXISTS. 

NO SPECIFIC LOCATION IS REQUIRED. 

i 

6. ITEMS 25 4EG TO BE RINSED INSIDE WITH DISTILLED 
WATER BEFORE FILLING. 

I 

1. MARK LABELS (itemsi)with appropriate legend 

AS SHOWN. USE TYPEWRITER. 

a ITEM ZAr PACKAGED ON 2 FT LONG ROLL IN CARDBOARD 
CONTAINER 4’4*SX 24. 

9. STENCIL “DRY NITROGEN* ON ITEM 2B, USING WHITE, 
.SO HtC-w CHARACTERS PER NO 1002219. CENTRALIZE 
AS SHOWN. 

I 

10. THE FOLLOWING ITEMS ARE OBTAINABLE FROM 
AC ELECTRONICS GENERAL STORES.* 


ITEM NO. 

STOCK NO. 

14 

3GB90 

IS 

40031 

IG 

39033 

11 

53108 

10 

11534 

21 

11330 


II. ITEM 2^ PRFPURIFIED NITROGEN CYLINDER IS PURCHASED 
FROM VENDOR. AND CYLINDER IS NOT RETURNABLE 
FOR CREDIT. 


12. COMMERCIALLY AVAILABLE ITEMS HAVE BEEN PROCURED 
FROM THE SOURCES INDICATED FOR INITIAL KIT DELIVERY. 
ALTERNATE EQUIVALENT ITEM MAY BE USED FOR. 
REPLACEMENT PURPOSES. 


A. 


MY GENIC FABRICS 

P.a BOX 34 

LANARK, ILL. 

B. 


MILWAUKEE BRUSH COi 

2236 N. 30TH ST. 

MILWAUKEE, WIS 53208 

C 

mis 

CENTRAL SCIENTIFIC CO. 

DIVISION OF CEHCO INSTRUMENTS CORP 
CHICAGO, ILL. 

0. 

zvm 

KERN CHEMICAL CORP. 

854-56 S. ROBERTSON BLVO. 

LOS ANGELES, CAUF 90035 

E. 

SOfcAfe 

BECKMAM INSTRUMENTS INC 


CEDAR GROVE OPERATION 
CEOAR GROVE, N.J. 01009 


3IJREF 


RED MARKING 
SEE NOTE 7 

ATTACH TO 
ITEM 2S 



SHREP 
Z RRQO 


SEE NOTE 7 

ATTACH TO 
ITEM 21 


(Si) REP 

SEE NOTE 7 

ATTACH TO 
ITEM 27 






F. 99806 POAMADE INDUSTRIES 

1220 MORSE ST 
ROYAL OAK, MICH 

6. 59128 ARTHUR H.THOMAS CO. 

3RD 4 VINE ST 
PHILADELPHIA, PA. 

H. BB30I MYSTIC TAPE INC. 

1100 WINNETKA, AVE 
NORTHFIELD. ILL. 60094 

j 94480 FISHER SCIENTIFIC CO. 

NEW YORK, N.Y. 


K. 22353 SCIENTIFIC PRODUCTS OIV 

AMERICAN HOSPITAL SUPPLY CORP 
1210 LEON PLACE 
EVANSTON, ill. 

L. 96 555 THE MATHESOH CO. 

93Z PATTERSON PLANK RO. 

EAST RUTHERFORD, N. A 07013 

M. WRI6HT BROTHERS PAPER BOK CO. 

fond-du-lac, wis. 


N. 


TEXTILE PRODUCTS 
20S W. VOGEL AVE. 
MILWAUKEE WIS. 


Q 



2901630 O I 2901630 






































































































































MOTES •• 

/. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIlrD-10321. 

Z. ALL PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY. 

3. DRAWINGS FOR REFERENCE : 

19014-92-041,-051 AUXILIARY BATTl 


AUXILIARY BATTERY PACK ASSY 
WIRING DIAGRAM 


2901041 WIRING DIAGRAM 

4. ALL RELAYS ARE SHOWN IN THE UNENERGIZED OR'OFf POSITION. 

5. ALL RESISTANCE WLUES ARE IN OHMS. 

6. VALUE OF F4 AND FS FOR 1301491-041 IS 2A, P/NF02A 260V2A. 


P4 J4 


- 77 <"«— 

f-k^4 

SflWESX-KKf* 
-K^44 
-KP<4 
-ks<4 

lrK£<x_ 





t f 2 

-1 


*** . s 

-| L» 


K2-B 

:=SJ>« 

o- 

83 

l—o-, 

TOI-ZI 1 

NC> 


* M 
ISA 

„ MTTBey 
PS 

"Tl 

I -±-8TITHRU 

i T 57-/2 


| 


-±-bt/3thru 

T=TBT23 


-h»c>-i— 
-44PV»— 


5A5B 

CHARGER 


TtOO> rii red 

- f 

A yel 25q v grn 




6<5^ 


, PRESS TO 

Ul CHARGE 


CHARSWG 


K3tlD$I 
zystanoby 
TB/-/40 _ 


o ^ r ^ C 


ft- 057 

j *2-f 

T ♦ I .g* 


: £ SPARE 

:a ht | 


gjo .c 


i-—I0S3S — WS3A 

1 H BATTERY Q BATTERY 
DISCHARGED MUSE 


D£S. PART **M BER 
BTI Tm 1015972-001 
BT 12 

BT13 THRU 1015972-001 



SCHEMATIC DIAGRAM, 
\ALUE, TOL..RATING 


1015367-001 
10/5967-001 
I0/593S- 9 
IN4S9 
1016303-001 
SEE XDS2 
SEEXDSS 


FQ2832VSAS 

F02B32\I5AS 

F02A3ZVI5A5 

F02A250V5A 

F02A250V5A 

MS3/27E-I3-IIS 

10/5817-90 

1015867-140 


1015832-2/8 

1015903-001 

1015982-001 


1900314 
1015971-015 
1015618-90 
KH5368-HO 

RE 75G 2490 

RE75GR7I5 

RE75GIR00 

RE75GR249 

RC42GF/0/J 


RC32GF/32J 
RC20GF/02J 
1015983-002 
MS25308-83 
SEEXDS2 

015953 

1015954 

190/572- OH 

LCI2GNUH73 

015669-341 

015869-17/ 

0/5873-001 
015873-00/ 
1015873-006 
101581 3-GO! 
1015373-001 


description 

CELL, NICKEL CADMIUM 
CELL, NICKEL CADMIUM 
SEMICONDUCTOR 


I ZENER DIODE ZZV ±SlQ70MA 
)$H9t6-2$ ? MIL-S-19500 
LIGHT, INDICATING OY 

LIGHT. INDICATING 
LIGHT, INDICA TINQ 


FUSE MIL-F-15160/02 5 A 

FUSE MIL-F-IS 160102 5A 

FUSE MIL-F-15160/02 ISA 

FUSE MIL-F’ 15160/02 5A SEE NOTE 6 

FUSE MIL-F-15160/02 5A SEE NOTE 6 

CONNECTOR,HECEP,ELECT. 
CONNECTOR.RECEP^ELEC T. 
CONNECTOR,RECEP.jELECT. 


RELAY, ARMATURE 


METER, AMPERE HOUR 
CONNECTOR PLUG. ELECT. 
CONNECTOR PLUG,ELECT. 
CONNECTOR PLUG, ELECT. 


RESISTOR, FIXED MIL4H85M 249OHMS t/% 20* 

I t s I I 

MILR-1854^1243 t f 

MK-R-H ZOO St 2 W 


RESISTOR^ VARIABLE 
SWITCH, TOGGLE 

LIGHT INDICATING SNITCH 

TRANSFORMER 
TRANSFORMER 
ELECT COMPONENT ASSY 
LIGHT INDICATOR ASSY M/L -L-JLL 
LIGHT INDICATOR 1 SWTCHASSy. 
LIGHT INDICATOR ASSX 

FUSE HOLDER 
FUSE HOLDER 
FUSE HOLDER 

FUSE HOLDER 
FUSE HOLDER 



„ , ^ SEPARATED SYMBOL LOCATION 

r «g2jeT T " ' ~ zone - 

r u, [ SIGNAL k2 A-B-C-D-E B-7.C-6.D6 

F AUTO 5WITCH- # *»*’* ' ■ ”><***’* 

F AUTO SWITCH- sZL-SWt-SWl D-5, C-7_ 



I AC ELECTRONICS DIVISION! 


L0\ US Y 
>60-400 HE 
OUT 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 
HOUSTON. TEXAS 




■ Aux/upey BATreey paok 

L ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM 


1301492-05/ 190/4921%. 

1901492-04 1 / 90/492-04 

NEXT ASSY USED ON 
_APPLICATION 


COK RENT NOl 

■ 99974 


2901639 





























INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS _C0NN^_ PART NUMBER _ MANUFACTURER AND TYPE 

PRESCRIBED BY MIL-D-70327. Jl PTC MS3127E-U-12P _—_ 

PI W191 1897340-016 _ BENDIX PT08SE-14-12SCSR 

PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY. P2 W191 1897341-016 . BENDIX PT08SE-14-12PX(S 
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PART NUMBER MANUFACTURER AND TYPE 
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PART NUMBER MANUFACTURER AND TYPE 
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NOTES: 

I. MATERIAL: POLYURETHANE POAM ZQ* DENSITY, 
COLOR GRAY. 

t. ITEM I SHALL MEET THE REQUIREMENTS OF AT* 
SPEC 300, CATE60RY I. 

3 MARK WITH .38 MA* LETTERS, COLOR. SLACK, 
LOCATE APPROXIMATELY AS SHOWN. 


SEE NOTE 






DETAIL-ITEM Z 
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8 



r 

i 




HOT TO SCALE 



29.00 


T~ 

ZOO 


1 



DETAIL- ITEM 3 
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2901045-003 


CUSHION,TCP 

l 




1 

2 


2901645-002 


CUSHION, BOT DM 

1 




1 

I] 

08S20 

29016 AS'001 

TBPNC.5;C25 

CASET-?^*:^^snc cc) 

2 

rr 


•11 

s 


PART OR 
MMnrrtaMR. 

*nwic»ToJin. | 

1 HMMCLATURf 1 

| 0RD«mmaH | 

Initial 

PUMMCI 

[ QUANTITY WRAMD 

LOT OP PARTI AMR RATCMAU 1 
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notes: 

/. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
BY MIL-D-70327. 

2. INSIDE BEND RADII /.00 NUN FOR ITEM 3: 2.00 NUN FOR ITEM I. 

3. ENTIRE t.D. OF ASSEMBLY SHALL PERMIT PASSAGE OF A .187 
DIA SST BALL. 

4. WELD PER M/L-W-86H. POLISH ITEM 3 TO F/T IF REQUIRED. 

5. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PER MIL-STD-130. 

6 . ITEMS 2 AND 3 MAY BE MADE FROM Y02I6I6-00O. 

7. ONLY THE ITEM DESCRIBED ON THIS DRAWING, WHEN PROCURED 
FROM THE VENDOR LISTED HEREON, IS APPROVED BY AC ELECTRONICS • 

FOR USE IN THE APPLICATION SPECiFiED HEREON. A SUBSTi TUTE ,7tM 
SHALL NOT BE USED WITHOUT PRIOR TESTING AND APPROVAL BY AC ELECTRONICS. 

8. PRESSURE REQUIREMENT! ASSY SHALL BE CAPABLE OF WITHSTANDING 
1500 PSIG 

3. CLEANLINESS REQUIREMENT-'MAXIMUM PERMISSIBLE PARTICLE SIZE SHALL 
BE 76 M/CRONS. 

10. MATERIAL : A. FITTINGS AND BRAID TO BE STAINLESS STEEt(304) B. HOSE TO 
BE TEFLON 


1 


| REVISIONS | 

ZONE 

LTR 

DESCRIPTION 

DATE 

APPD 



INITIAL RELEASE CLASS A 

PER TURK 3g IS<J 

1* 




• 







SCALE 2H 


SEE NOTE (, 
SEE NOTES 
SEE NOTE 10 


PROCURE FROM: RES/STOPLEX CORP(50699) 
WOODLAND ROAD 
ROSELAND,NJ. 07068 
VENDOR P/N RI2402 


SOURCE CONTROL DRAWING 




















000 

7*2/672 


APPLICABLE 
DASH NO. 

NEXT ASSY 

USED ON 

APPLICATION I 


UNLESS OTHERWISE specified 

OMENS IONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 
2 PLACE 3 PLACE 
DECIMALS DECIMALS ANGLE* 
1 + _ + _ + _ 


THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING 
NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 
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740! 684-002 

SST TOBlNG M0.D/M)PIRM-T3SN, TYPEI 
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iom>n 

BLOCK. JUMPER BY- PASS 
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2401.684-001 

FLEXIBLE NOSE. TEFLON. BRAIDED 

ITEM 

NO 

1 NO 
| REQO 

PART OR IDENTIFYING 
NUMBER 

NOMENCLATURE 

OR DESCRIPTION 


LIST OF PARTS AND MATERIALS | 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 


AC ELECTRONICS DIVISION! 

GENERAL MOTORS CORP MILWAUKEE W1S 




contract NA 69-497 


NASA APPROVAL 




MIT APPROVAL _ 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 


BY-PASS ASSEMBLY 
(INSEPARABLE ASSEMBLY) 


CODE I DENT NO. 

99974 

SCALE f/f | 


2901684 


| SHEET / 


2901684 
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APOLLO G&N Specification 
PS2901143 RE 


TABLE H 


800 CPS PHASE SENSITIVE DEMODULATORS 


Card 

Gain 

In 

put 

Output 

% 

(Ohms 

±2%) 

Input 

Reference 1 

Number 

Vdc out 
Vac in 

. HI 

Lo 

Hi 

Lo 

Phase* 

±1/2® 

Hi 

Lo 

■ ■ 

2/5 

J6-44 

J6-24 

RBH 

IffHj 

3.5K 

0* 

KE9 

J5-60 

■ 9 

2/5 

J6-11 

J6-10 



3.5K 

0° 

RS j 


■ 

2/5 

J6-23 

J6-43 



3.5K 

0° 

RS5!l 

J5-60 


1/1 

ViTCIil 

J5-40 

Jl-2 

Jl-10 

51K 

0* 

J5-58 

J5-34 


1/1 

J5-51 

J5-38 

Jl-1 

Jl-4 

51K 

0° 

J5-58 

J5-34 

A31 

2/5 

J5-39 

J5-40 

Jl-5 

Jl-14 

30K 

0* 

J5-58. 

J5-34 

A30 

2/5 

J5-61 

J5-38 

Jl-12 

Jl-13 

30K 

0 # 

J5-58 

J5-34 

A29 

2/5 

J5-44 

J5-45 

Jl-75 

Jl-50 

30K 


J5-58 

J5-34 

A38 

1/1 

J5-47 

J5-46 

Jl-74 

Jl-49 

30K 

0* 


J5-34 

A41 

2/5 

J5-31 

J5-40 

Jl-3 

Jl-11 

4.7K 

0* 


J5-34 

A42 

2/5 


J5-38 

Jl-28 

Jl-27 

4.7K 

0* 

m 

J5-34 


* With respect to reference. 


3.1.10 3200 CPS Phase Sensitive Demodulator. 

3.1.10.1 Gain. The demodulator gain shall be adjustable to provide the gain specified in 
Table HI. 


3.1.10.2, Linearity. The gain linearity shall be within 42 percent form 0.5 to 2 vdc out and 
within ±5 percent from 0.15 to 0.5 vdc wit. 

3.1.10.3 Quadrature Rejection. The quadrature rejection shall.be greater than 30 to 1 at 
2 vdc out. 

3.1.10.4 Offset Voltage. The offset yoltage shall be less than 5 mvdc when the input is 
shorted. 


3.1.10.5 Operating Frequency. The operating frequency shall be 3200 cps. 

3.1.10.6 Output Ripple. The output ripple shall be less than 20 mv pp at 2 vdc out. 

3.1.11 Current Drain. The total current drain at J6-57, J6-58 and J6-59 shall be less 
than 0.4 amperes. 

3.1.12 Input Impedance. The input impedance shall be greater than 4 megohms between 
J5-39 and J5-40, J5-61 and J5-38, J5-44 and J5-45, and J5-47 and J5-46. 
























































































































FROM 

J6-27 

J6-27 

J6-27 

J6-27 

J5-30 

J5-40 

J5-40 

J5-40 

J5-40 

J5-51 

J5-38 

J5-38 

J5-38 

J5-38 

J5-39 

J5-61 

J5-44 

J5-45 

J5-45 

J5-47 

J5-46 

J5-46 

J5-31 

J5-26 

J6-57 

J5-26 

J5-26 

J5-26 

J5-26 

J5-26 

J5-26 

J5-26 

J5-26 

J6-25 

J6-25 

J5-52 

J5-8 

J5-8 

J5-9 

J5-9 

J5-19 

J5-19 

J5-14 

J6-8 

J6-8 

J6-2 


TABLE IV (Continued) 


TO 

J2-11 

J2-46 

J2-27 

J2-72 

Jo-30 

J8-40 

Jl-10 

Jl-14 

Jl-11 

J8-51 

J8-38 

Jl-4 

Jl-13 

Jl-27 

J8-39 

J8-61 

J8-44 

J8-45 

Jl-50 

J8-47 

J8-46 

Jl-49 

J8-31 

J8-26 

J5-14 

J5-39 

J5-40 

J5-61 

J5-38 

J5-44 

J5-45 

J5-47 

J5-46 

J6-45 

J6-46 

J8-52 

J8-8 

Jl-68 

J8-9 

Jl-44 

J8-19 

J2-30 

J2-29 

J7-8 

J2-17 

J7-2 


<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

>1 Meg 
>1 Meg 
>1 Meg 
<2 
<2 

>1 Meg 
>1 Meg 
>1 Meg 
<2 
<2 
<2 
<2 

>1 Meg 
<2 
<2 

>1 Meg 
<2 
<2 

>1 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
>10 Meg 
<2 


<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

4.53K ±2% 
<2 


J6-2 

J6-54 

J6-54 

J6-32 

J6-32 

J6-56 

J6-56 

J6-55 

J6-55 

J5-36 

J5-36 

J5-7 

J5-34 

J5-34 

J5-34 

J5-34 

J5-34 

J5-34 

J5-34 

J5-34 

J6-50 

J6-50 

J8-50 

J6-50 

J6-25 

J5-26 

J5-26 
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TO 

RESISTANCE (ohms) 

J2-6 

<2 

J7-54 

<2 

J2-16 

4.53K±2% 

J7-32 

<2 

J2-5 

<2 

J7-56 

<2 

J2-15 

4.53K ±2% 

J7-55 

<2 

J2-14 

<2 

J8-36 

<2 

J2-51 

<2 

J2-50 

<2 

Jl-10 

>1 Meg 

Jl-4 

>1 Meg 

Jl-14 

>1 Meg 

Jl-13 

>1 Meg 

Jl-50 

>1 Meg 

Jl-49 

>1 Meg 

Jl-11 

>1 Meg 

Jl-27 

>1 Meg 

J7-50 

<2 

J5-50 

<2 

J5-50 

<2 

Chassis 

<2 

J5-26 

>1 Meg 

J5-30 

>10 Meg 

J5-51 

>10 Meg 
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3.2.2.3 3200 CPS Phase Difference Circuit Calibration. The Power Switch shall be in the "ON" 
position daring calibration. 


a. Connect the detector as recommended in Figure 1. The detector, A2, is located 
in the assembly as shown in Figure 2. 

b. Adjust R1 fully cw. 

c. Apply a 6±1 volt positive going poise 4±1 Msec wide with a rise time <100 nsec, 
3200±3 pps through a 2K ohm ±2 percent source resistor, between J6-45 (hi) 
and J6-46 (lo). The lead length between J6-45 and the 2K ohm resistor shall be 
less than 1 ft. 


d. 


Apply a 28V ±1/2 
with the 3200 pp c >u, 
the pulse, throug* 1 
J5-57 (lo). The k 
than 1 ft. 


t, \? r ^ cps sine wave signal, which is synchronized 

j phase shift is -20° ±1* from the leading edge of 
'hm 1 percent source resistor, between J5-56 (hi) and 
'een J5-56 and the 10K ohm resistor shall be less 


e. 


Adjust potentiometer til the output voltage between Jl-32 (hi) and Jl-15 (lo) is 
i 0 ±26 mvdc*. l input impedance to the measuring instrument shall 

be greater than 7.5 megohms. 


f. Apply an input voltage of 28V rms ±1/2 percent, 3200 cps at an angle of 0* ±1/2° with 
respect to the leading edge of the pulse. Adjust potentiometer R1 for an output 
voltage of 1.040±0.02 vdc. 


3.2.2.4 800 CPS Phase Difference Circuit Calibration. The Power Switch shall be in the 
"ON" position during calibration. 


a. Connect the circuit as recommended in Figure 3 and as specified in Table V. The 
lead length between Resistor Rs and the circuit shall be less than 1 ft. The circuits 
are located as shown in Figure 2. 

b. Adjust the oscillator to 800 cps ±1/2 percent, 28V rms ±1/2 percent, +90 degrees 
±1/2 degree from the angle specified in Table V. Adjust potentiometer R2 12±3 turns 
from the cw end and adjust Potentiometer R3 for a 2 vdc output. 

c. Adjust the phase of the input signal to the angle specified in Table V within 1/2 degree 
while maintaining the same magnitude and frequency specified in 3.2.2.4.b. Adjust 
R2 to obtain an output of 0±5 mvdc. 

d. Adjust the phase of the input signal -20 degrees ±1/2 degree from the value specified 
in Table V and adjust Rg for an output of -700 mvdc ±1/2 percent. 

e. Adjust the phase of the input signal +20 degress ±1/2 degree from the value 
specified in Table V and measure the output voltage. 

f. Readjust Rg if necessary to provide a gain equal to 35 mvdc/degree ±3 percent. for 
conditions of 3.2.2.4. d and 3.2.2.4. e. 
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3.2.2.6 800 CPS Phase Sensitive Demodulator Calibration. The Power Switch shall be in the 
"ON" position during calibration. 

a. Connect the demodulator as recommended in Figure 3 and as specified in Table n. 
The lead length between Resistor Rg and the demodulator shall be less than 1 ft. 

The demodulator locations are shown in Figure 2. 

b. Adjust the oscillator to 800 cps ±1/2 percent. Adjust Potentiometer R 2 12±3 turns 
from the cw end and adjust Potentiometer R 3 for a gain within ±2 percent of the gain 
specified in Table II at a 1 vdc ±1 percent output. 

c. Adjust the phase of the input signal 90* from the value specified in Table n 
while maintaining the same input level used in 3.2.2.6.b. Adjust Ro to obtain an 
output of 0±25 mvdc. 

d. Adjust the input signal phase to 270° from the value specified in Table n and 
measure the output voltage. 

•• Readjust R 2 so that the outputs obtained in 3.2.2.6.c and 3.2.2.6.d are 0±25 mvdc. 

f. Adjust the phase of the input signal to that specified in Table U and readjust fU 

so that the gain is within ±0. S percent of that specified in Table II at a +1 vdc output. 

3.2.2.7 3200 CPS Phase Sensitive Demodulator Calibration. The Power Switch shall be 

in the "ON" position during calibration. 

a. Connect the demodulator as recommended in Figure 5 and as specified in Table HI. 
The lead length between Resistor Rg and the demodulator shall be less than 1 ft. 

The demodulator locations are shown in Figure 2. 

b. Adjust the oscillator to 3200 cps ±1/2 percent. Adjust Potentiometer R 2 12±3 turns 
from the cw end and adjust Potentiometer Rg for a gain within ± 2 percent of the 
gain specified in Table IH at a 1 vdc ±1 percent output. 

c. Adjust the phase of the input signal 90° from the value specified in Table m while 
maintaining the same input level used in 3.2.2.7.b. Adjust R 2 to obtain an output 
of 0±25 mvdc. 

d. Adjust the input signal phase to 270* from the value specified in Table m and 
measure the output voltage. 

e. Readjust Rg so that the outputs obtained in 3.2.2.7.C and 3.2.2.7.d are 0±25 mvdc. 

f. Adjust the phase of the input signal to that specified in Table III and readjust fU 

so that the gain is within *).5 percent of that specified in Table III at a +1 vdc output. 
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4.2.1.3 Pulses. The assembly shall be tested with pulses as follows: 

a. Positive and negative pulses having the following characteristics: 

(1) Width: 1 Msec ±5 percent 

(2) Rise Time: <100 nsec 

(3) Repetition Rate: 2000 pps ±10 percent 

(4) Magnitude: Variable from 1 volt to 6 volts 

b. Positive and negative pulses having the following characteristics: 

(1) Fall Time: >50 Msec 

(2) Rise Time: 24 Msec ±5 percent 

(3) Magnitude: 1.30, ±5 percent, times the magnitude of pulses specified 
in 4.2.1.3. a(4) 

c. Positive and negative pulses having the following characterisics: 

(1) Fall Time: >100 psec 

(2) Rise Time: 60 Msec ±5 percent 

(3) Magnitude: 1.30, *6 percent, times the magnitude of pulses specified in 
4.2.1.3. a(4) 

d. Positive and negative pulses having the following characteristics: 

(1) Width: 1 Msec ±5 pe rcent 
<2) Rise Time: <100 nsec 

(3) Magnitude: 1.1 times the magnitude of the pulses specified in 4.2.1.3.a(4). 

e. Positive and negative pulses having the following characteristics: 

(1) Width: 2 m sec ±5 percent 

(2) Rise Time: <100 nsec 

(3) Repetition Rate: 2000 pps ±10 percent 

(4) Magnitude: Variable from 1 volt to 6 volts 

4.2.1.4 DC power Connections. Whenever power is applied to the assembly, the power 
supply DC Lo shall be connected to the interconnection of J5-7, J5-14, J5-16, J5-34, J5-38, 
J5-40, J5-45, J5-46, J5-55, J5-57, J5-60, J6-25, J6-27 and J6-48. DC Hi shall be connected 
through a 10 ohm ±5 percent resistor to J6-57. 

4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or test of this 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or when directed by the cognizant 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 
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4.3.6 AC Amplifiers, Connections to the AC Amplifiers shall be in accordance with 
Tables IX and X and Figure 6. The Power Switch shall be in the "ON" position., 

4.3.6.1 Clipping. With the AC amplifiers connected as recommended in Figure 6, and 
for amplifiers whose connections are specified in Table IX and the oscillator frequency 
at 800 cps ±1 percent, the oscillator output amplitude shall be increased until clipping 
occurs and then decreased until clipping is no longer visible, the voltage at this point shall 
be greater than 5.5V rms. For the amplifiers whose connection are shown in Table X, 

the testing shall be the same except the input level at which clipping is no longer visible 
shall be greater than 31V rms. With the supply voltage decreased to 24.5 vdc, the input 
levels that produce clipping shall be greater than 5V rms and greater than 28V rms re¬ 
spectively. 

4.3.6.2 Gain. For amplifiers whose connections are shown in Table IX and as recommended 
in Figure 6, the oscillator output at 0.15, 0.35, 0.55, 0.75, 1.5, 2.5 and 5.0V rms ±1 percent 
800 cps ±1 percent, the gain (E out /E in ) shall be 0.99±0.01 volts/volt for each magnitude of 
oscillator output voltage. For the amplifiers whose connections are shown in Table X, the 
testing shall be the same except the test shall be at 800 cps ±1 percent, the gain shall be 

0.18 volt/volts ±1 percent with an input of 28V rms ±1 percent. Read and record all gain 
values to a minimum of 3 signifi cant places to the right of the decimal point. 

TABLE IX 


LOW LEVEL AC AMPLIFIERS 


1 INPUT 

OUTPUT 

HMIIHH 

iesbsbe mm 

Hi 

Lo 

Hi 

Lo 

800 

J6-14 

J6-27 

J2-66 

J2-42 


800 

J6-3 

J6-27 

J2-43 

J2-23 


800 

J6-5 

J6-27 

J2-68 

J2-67 

20K 

800 

J6-1 

J6-27 

J2-69 

J2-45 

20K 

800 

J6-15 

J6-27 

J2-25 

J2-11 

20K 

800 

J6-4 

J6-27 

J2-70 

J2-46 

20K 

800 

J6-13 

J6-27 

J2-47 

J2-27 

20K 

800 

J6-12 

J6-27 

J2-71 

J2-72 

20K . 


TABLE X 


HIGH LEVEL AC AMPLIFIERS 


[ INPUT 

OUTPUT 



Hi 

Lo 

Hi 

Lo 



mm 

— 

J2-81 

m 

■E3HI 


■^9 


J2-55 

MgM 


800 

J5-58 


J2-78 

Ban 


800 

J5-35 

EES 

J2-52 

J2-31 

10 K | 
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E20 

J6-9 

116 

1 


E20 

J 7—9 

117 

1 


A49-2 

E2i 

118 

1 


E21 

J6-47 
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.JKT 
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IP STRIP 

CUT 

STRIP 


NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

45 




.25 

YES 

37 




.27 

NO 

46 




.25 

YES 

37 




.27 

NO 

47 



. 

.25 

YES 

37 




.27 

NO 

37 




.27 

NO 

86 




• 15 

NO 

41 




.25 

YES 

118 




.25 

NO 

118 




.25 

NO 

102 




• 15 

NO 

118 




.25 

NO 

101 




.15 

NO 

42 




.25 

YES 

119 




.25 

NO 

119 




.25 

NO 

102 




.15 

NO 

119 




.25 

NO 

101 




.15 

NO 

43 




.25 

YES 

120 




.25 

NO 

120 




.25 

NO 

102 




.15 

NO 
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FIG 
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1 


A 52-2 

46 



.25 

YES 







E27 

65 



.25 

NO 




132 

l 


J0-5 

86 



.15 

NO 







E27 

65 



.25 

NO 




133 

1 


J5-5 

85 



.15 

NO 







E27 

65 



.25 

NO 




134 

1 


E2B 

124 



.25 

NO 







A53-2 

47 



.25 

YFS 




135 

1 


E28 

124 



.25 

NO 







J 7-41 

101 



.15 

NO 




136 

1 


E28 

124 



.25 

NO 







J6-41 

102 



.15 

NO 




137 

1 


A 54-2 

48 



.25 

YES 







E29 

66 



.25 

NO 




138 

1 


J 8—6 

06 



.15 

NO 







E 29 

66 



.25 

NO 




139 

l 


J 5-6 

85 



.15 

NO 







E29 

66 



.25 

NO 




140 

1 


E30 

67 



.25 

NO 







A54-37 

48 



.25 

YES 




141 

l 


E 30 

67 



.25 

NO 







J5-16 

85 



.15 

NO 




142 

l 


E3C 

67 



.25 

NO 







J8-16 
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.15 

NO 
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A 

143 

l 


A 4 7-4 

41 

.25 

YES 



CHANNEL 

A 





J1-85 

87 

.15 

NO 





A 

144 

1 


A4 7-4 

41 

.25 

YES 



CHANNEL 

A 





Jl-84 

87 

.15 

NO 





A 

145 

1 


A48-4 

42 

.25 

YE S' 



CHANNEL 

A 





J 1-82 

87 

.15 

NO 





A 

146 

1 


A 4 8-4 

42 

.25 

YES 









Jl -83 

87 

.15 

NO 





A 

147 

1 


A47-4? 

41 

.25 

YES 



CHANNEL 

A 





Jl-60 

87 

.15 

NO 





A 

148 

l 


A 4 7-1 7 

41 

.25 

YES 



CHANNEL 

8 





J2-85 

99 

.15 

NO 





A 

149 

1 


A47-21 

41 

.25 

YES 



CHANNEL 

B 





J2-61 

99 

.15 

NO 





A 

150 

1 


A48-42 

4? 

.25 

YES 









Jl-58 

87 

.15 

NO 





A 

151 

1 


A 4 8-17 

42 

.25 

YES 



CHANNEL 

B 





J2-84 

99 

.15 

NO 





A 

152 

l 


A 4 8- 21 

42 

.25 

YES 



CHANNEL 

B 





J2-60 

99 

.15 

NO 





A 

153 

1 


A49-4 

43 

.25 

YES 



CHANNEL 

A 





J1 -62 

87 

.15 

NO 





A 

154 

1 


A49-42 

43 

.25 

YES 



CHANNEL 

A 
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87 

.15 
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1 


A49-17 

43 




J2-83 

99 

156 

1 


A49-21 

43 




J2-59 

99 

157 

1 


A50-4 

44 




Jl -36 

87 

158 

1 


A 50-4 

44 




Jl -59 

87 

159 

1 


A50-42 

44 




Jl-35 

87 

160 

I 


A5C-17 

44 




J2-82 

99 

161 

l 


A50-21 

44 




J?-58 

99 

16? 

1 


A51-4 

45 




Jl -56 

87 

163 
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A51-4 

45 
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87 

164 
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A51-42 

45 
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87 
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99 
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B 
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B 

.15 
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YES 



CHANNEL 

A 

.15 

NO 





.25 
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CHANNEL 

A 

.15 
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.25 

YES 



CHANNEL 

A 

.15 
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.25 

YES 



CHANNEL 

B 

.15 
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.25 

YES 



CHANNEL 

B 

.15 

NO 





.25 

YES 



CHANNEL 

A 

.15 

NO 





.25 

YES 



CHANNEL 

A 

• 15 

NO 





.25 

YES 



CHANNEL 

A 

.15 
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.25 
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CHANNEL 

B 

.15 
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CHANNEL 

e 
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87 

A 
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1 


A52-4 

46 





Jl-33 

87 

A 

169 

1 


A 52-4? 

46 





J 1-17 

87 

A 

17C 

l 


A52-17 

46 





J2-37 

99 

A 

172 

1 


A 5 2- 21 

46 





J2-20 

99 

A 

173 

1 


A 5 3-4 

47 





Jl-6 

87 

A 

174 

1 


A53-4 

47 





Jl-18 

87 

A 

175 

1 


A 5 3-42 

47 





J1-7 

87 

A 

176 

1 


A53-17 

47 





J2-36 

99 

A 
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1 


A53-21 

47 
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99 

A 
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A 
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.25 
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.15 

NO 





.25 
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CHANNEL 

A 

.15 
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.25 
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CHANNEL 

B 

.15 
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.25 
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CHANNEL 

e 

.15 

NO 





.25 

YES 



CHANNEL 

A 

.15 
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.25 

YES 



CHANNEL 

A 

.15 

NO 





.25 

YES 



CHANNEL 

A 

.15 

NO 





.25 
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CHANNEL 

B 

.15 

NO 





.25 

YFS 
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B 

.15 
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.25 
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CHANNEL 
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87 
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97 
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97 
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96 
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98 


87 

98 


101 
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85 
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36 
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86 
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36 
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17 
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36 
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17 

F 36-B 

36 

A 2 7-9 

21 

F36-R 

36 

Ai5-24 

10 

E 36-8 

36 

Al6-24 

11 

E36-B 

36 

A 17-24 

12 

F 3^-R 

3* 

J 8-32 

86 

A 2 7-1 

21 

J5-32 

85 

A 2 7-1 

21 

J 8-54 

86 
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17 
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LS 
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.25 

YFS 


.15 

NO 


.27 

NO 


.15 
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.27 

NO 


.25 

YFS 


.27 

NO 


.25 

YFS 


.27 

NO 


.25 

YFS 


.27 

NO 


.25 

YFS 


.27 

NO 


.25 

YFS 


.27 

NO 


.25 

YFS 


.27 

hirj 


.15 

NO 


.25 

YFS 


.15 

NO 


.25 
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.15 

NO 


.25 
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IDFNT ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. IG LG LG 

LG 
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A 

313 1 


J6-36 

102 

.15 

NO 







F37-BB 

92 

.27 

NO 




A 

314 1 


J 1 -42 

87 

.15 

NO 







E3 7-B 

9? 

.27 

NO 




A 

315 1 


J 1-73 

87 

.15 

NO 







F 3 7-0 

92 

.27 

NO 




A 

316 1 


J1—66 

87 

.15 

NO 







F 3 7-8 

92 

.27 

NU 




A 

317 1 


J 7-1 7 

101 

.15 

NO 







F 38 

91 

.25 

NO 




A 

31 8 l 


J6-17 

102 

.15 

NO 







E 3 8 

91 

.25 

NO 




A 

319 1 


J1-43 

87 

.15 

NO 







E 3 8 

91 

.25 

NO 




A 

320 1 


J 7-34 

101 

.15 

NO 







F 3 9 

89 

.25 

NO 




A 

321 1 


J 6-34 

102 

.15 

NO 







E 3 9 

89 

.25 

NO 




A 

32? 1 


Jl-24 

87 

.15 

NO 







F 39 

89 

.25 

NO 




A 

323 1 


J 7-35 

101 

.15 

NO 







E40 

88 

• 25 

NO 




A 

324 1 


J 6—35 
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.15 

NO 
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88 
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LG 

TIN 
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A 

301 

1 


J 5—54 

85 

.15 

NO 








A23-19 

17 

.25 

YES 




A 

302 

I 


A2-22 

1 

.25 

YES 








A 2 0-19 

14 

.25 

YES 





303 

1 


A? 7-17 

21 

.25 

YES 








A17-43 

12 

.25 

YES 





304 

1 


Al 5-4 

10 

.25 

YFS 








A16-4 

11 

.25 

YES 





305 

l 


AI 6—4 

11 

.25 

YES 








A17-4 

12 

.25 

YES 





306 

1 


A l 5-1 

10 

.25 

YES 








A16-1 

11 

.25 

YES 





307 

1 


A 16-1 

11 

.25 

YES 








A17-1 

12 

.25 

YES 





308 

1 


A16-21 

11 

.25 

YES 


CHANNEL 

A 





Jl-41 

87 

.15 

NO 





309 

I 


A l 6-1 3 

11 

.25 

YES 


CHANNEL 

A 





J1-22 

87 

• 15 

NU 





310 

i 


A1 7- 21 

12 

.25 

YES 


CHANNEL 

A 





J1-21 

87 

• 15 

NO 




A 

311 

1 


A1 7-13 

12 

.25 

YES 


CHANNEL 

A 





Jl-9 

87 

.15 

NO 




A 

312 

1 


J7-36 

10! 

.15 

NO 
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92 
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NO 
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LG 
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325 

1 


Ji-67 

87 



.15 

NO 








E40 

88 



.25 

NO 





326 

l 


J7-44 

101 



.15 

NO 








T l-l 

53 



.25 

YES 


7 



327 

1 


J6-44 

102 



.15 

NO 








Ti-i 

53 



.25 

YES 





328 

1 


J 7-24 

101 



.15 

NO 








T1-2 

53 



.25 

YFS 


7 



329 

1 


J6—?4 

102 



.15 

NO 








T 1-2 

53 



.25 

YES 





330 

1 


J7-11 

101 



.15 

NO 








T2-1 

52 



.25 

YES 


7 



331 

1 


J6-11 

102 



.15 

NO 








T2-1 

52 



.25 

YES 





332 

l 


J 7—10 

101 



.15 

NO 








T 2-2 

52 



.25 

YES 


7 



333 

1 


J6-10 

102 



.15 

NO 








T 2-2 

52 



.25 

YES 





334 

1 


J7-23 

1C1 



.15 

NO 








T3-1 

51 



.25 

YES 


7 



335 

1 


J6-23 

102 



.15 

NO 








T3-1 

51 



.25 

YES 




A 

336 

1 


J 7-43 

101 



.15 

NO 








T 3-2 

51 



.25 

YES 
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6 
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5 
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1 


T3—3 

51 
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4 

341 

1 


A7—4 

6 




A6—4 

5 

342 

1 


A6-4 

5 




A 5—4 

4 

343 

1 


A 7-1 

6 




A6-1 

5 

344 

1 


A6-1 

5 




A5-1 

4 

345 

1 


A 7-21 

6 




Jl-77 

87 

346 

1 


A 7—1 3 

6 
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87 

347 

1 


A6-21 

5 
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87 
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1 


A6-13 
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99 
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1 


A 3-1 5 

2 




J2-46 

99 

363 

l 


A4-40 

3 




J2-47 

99 

364 

l 


A4-32 

3 




J2-27 

99 

365 

l 


A 4—1 7 

3 




J2-71 

99 

366 

l 


A4-15 

3 




J2-72 

99 

367 

1 


J7-14 

ICl 




A45-19 

39 

368 

1 


J6-14 

102 




A45-1 9 

39 

369 

1 


J7-3 

101 




A45-1 

39 

77 C 

1 


J6-3 

102 




A 4 5-1 

39 

k 371 

1 


J 7-5 

101 
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40 

k 372 
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102 
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.25 

YES 



W IR F 


CIRCUIT PT 

TERN 

I FAn 

NATL 

L P AD 

FROM « A | 

AREA 

IDFNT 

ITEN 

LG 

TO IB) 

NO. 

537 

1 


A 4 0— 2 3 

30 




A41-23 

31 

538 

1 


A41-23 

31 




A 4 2-2 3 

32 

54C 

1 


E8-R 

35 




A44-13 

38 

541 

1 


E8-B 

35 




A2-81 

1 

54 2 

1 


42-81 

1 




A47-23 

41 

54 3 

1 


A 4 7- 2 3 

41 




A48-2 3 

42 

544 

l 


A 4 8- 2 3 

42 




A 4 9- 2 3 

43 

545 

1 


A 4 9-2 3 

43 




A50-23 

44 

546 

1 


A 50-2 3 

44 




A51-23 

45 

547 

1 


A51-23 

45 




A52-23 

46 

548 

l 


A52-23 

46 




A53-23 

47 

549 

1 


A 5 3-2 3 

47 




A 5 4- 2 3 

48 


WIPING HARNE 


»JKT SHLO LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 



INS NOTE 

STRIP ONF, 

LG TIN FIG 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YFS 
.25 YES 

.27 NO 
.25 YES 


2901144 

RENARKS 


ACCESSORY 

ITENS 


.27 NO 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YFS 
.25 YES 


.25 YFS 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRE 
LEAD MATL 
I DENT ITEM 

A 525 l 


E8-B 
A29-23 


A29-23 
A 30-2 3 


A 30-23 
A 31-23 


A31-23 
A 32-38 


A32-13 
A33-10 


A3 3-10 
A 37-13 


A 3 7-1 3 
A 38-23 


A 38-23 
A 39-23 


A 39-23 
A40-23 



CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO IB) 

A 2 4-2 3 
A25-23 

A25-23 
A 2 6- 2 3 

A26-?3 
A 2 7-13 


TFRM.JKT SHLO LFAO INS NOTE 
ARFA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG L£ TIN FIG 


ACCESSORY 

ITENS 


18 

.25 

YES 

19 

• 25 

YES 

19 

.25 

YES 

20 

.25 

YES 

20 

.25 

YES 

21 

.25 

YFS 

35 

.27 

NO 

22 

.25 

YES 

22 

.25 

YES 

23 

.25 

YES 

23 

.25 

YES 

24 

.25 

YES 

24 

.25 

YES 

25 

.25 

YES 

25 

.25 

YFS 

26 

.25 

YFS 

26 

.25 

YES 

27 

.25 

YFS 

27 

.25 

YES 

28 

.25 

YFS 

28 

.25 

YFS 

29 

.25 

YES 

29 

.25 

YES 

30 

.25 YES 

SIZE CODE IDENT 
^NO. ^ 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


d?Jir SHEET 5? OF 55 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM 

LEAD 

NATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

IOENT 

ITEN 

LG 

TO 18) 

NO. 

A 550 

I 


A 54-23 

48 




A59-19 

49 

A 551 

1 


A59-19 

49 




A60-19 

50 

A 552 

l 


J6-5C 

102 




F11-88 

112 

A 553 

I 


J 4-60 

85 




FI 1-8 

112 

A 554 

1 


Sl-3 

58 




K5-8 

59 


WIRING HARNESS A 


.JKT SHLO LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


2901144 


RENARKS 




.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.15 NO 
.27 NO 

.15 NO 
.27 NO 

.25 YES 
.25 YES 


ACCFSSCRY 

ITENS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 1 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 54 OF 5* 







































































































































NOTE 

NUMBER 

l 


WIFfN HARNESS A_ ?9f 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIEID TFPMIN3TIQN FIGURES ARE PFR- 
A - NDICB2032 
B - NO 1002071 

INTERPRET ORATING IN ACCORJANCF MlTH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-7C327. 

ASSEMBLE PER N01G02032. 

SOLDER PER N01D02071 USING ITEM 27 OR ITEMS 28 AND 29. 

IDENTIFY PFR MIL-STD-i30 (FS267I USING PART NUMBER. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 17. 

NUMBER IN BRACKETS ARE QUANTITIES OF LEADS. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NDt002C19. OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A AND B. 

VFNDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

COVFR FULL LENGTH OF CONDUCTOR WITH ITEM 15 TO WITHIN 2 INCHES OF 
EACH END. 

SPHT TfE AS REQUIRED USING ITEM |7. 

ITEMS 30 ANO 31 SUPPLIFD WITH ITEMS 19 THRU 25. 

GRf 0 MODULE fs ONE INCH PASfC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNFSS 
EFATURES SHALL BF WITHIN 4.25 CR -.25 AND FNDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FFATURE SIZE. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

W Q , i U) -— 

A 11974- _ 

SCALE-NONE I REV LTR 



SEE NOTE 

NUMBER ITEM OTY 


WIRING HARNESS A 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. DESCRIPTION 



1 

1 

2901144-001 

WIRE# NO1002181# TYPE I# CLASS 1 
TOTAL LENGTH 

, 24AWG# WHT. 


2 

l 

2901144-002 

WIRE# NO100 2181# TYPE 
WHT/BLU# WHT/KED 

II# CLASS 4# 24AWG• 
TOTAL LENGTH 


3 

1 

2901144-003 

WIRE# N010021B1 * TYPE I, CLASS 4 
WHT JKT# TOTAL LENGTH 

• 24AWG. WHT# 

Q 

4 

16 

1016006-001 

SPLICE REDUCER 




9 

5 

44 

1010763-001 

SOLDER SLEEVE 




9 

6 

48 

1010490-118 

INSULATION SLFEVING# 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

7 

**-53 

1015864-109 

INSULATION SLEEVING# 

ELECTRICAL 



<5 

B 

6 

1015864-082 

INSULATION SLEEVING# 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

9 

16 

131C490-1 Q 8 

INSULATION SLEFVING# 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

10 

10 

101049C-228 

INSULATION SLEEVING# 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

11 

5 

1010763-002 

SOLDER SLEEVE 




9 

12 

1 

1016006-002 

SPLICE REQtJCFR 




9 

13 

2 

1015864-105 

INSULATION SLEEVING# 

ELFCTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

14 

t 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

15 

AR 

1016197-002 

TUBING# SHRINKFIT 




Q 

16 

1 

1015902- 45 

TERMINAL LUG 





17 

200 

1897406-005 

STRAP, CABLE, ADJUSTING 




SIZE CODE IDENT 
NO. 


99974 - 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


WIPING HARNES# A 


29C1144 




NOTE 

NUMBFR 

14 

15 

16 
17 


GENERAL NOTES 
OESCR IPTIUN 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N01CD2C19 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. 

E POINTS MAY BE IN RANDOM ORDER EXCEPT THOSE INDICATED. STAGGER TO 
PROVIOE MINIMUM BUNDLE SIZE. 

ASSfMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAD I DENT IFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD* COLOR, OR MARKED LETTER - 
A - SHIELD LEAD ON FRONT END 
L - WHITE WITH BLUE TRACER. 

R - WHITF WITH RED TRACER OR WHITE WITH NO TRACER IF LEAD IS 
SINGLE AND SHIELDED. 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
♦.06-.06 ♦.C6-.06 

♦ .25-.25 4-.25-.25 


LEAD INS 

CUT LG STRIP LG 

♦.Q6-.06 ♦.06-.00 

♦.25-.25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

11774 - 

2901144 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 4 OF 55 | 


WIRING HARNESS \ _ 2901144 _ £ 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

9 

18 

l 

1016128-001 

BAND, IDENTIFICATION 

9 

19 

1 

1897247-002 

CONNECTOR# RECEPTACLE 

9 

20 

1 

1897247-003 

CONNECTOR# RECEPTACLE 

9 

21 

1 

1897247-006 

CONNECTOR# RECEPTACLE 

9 

22 

1 

1897247-007 

CONNECTOR, RECEPTACLE 

9 

23 

1 

1997252-106 

CONNECTOR# RECEPTACLE 

9 

24 

1 

1897252-107 

CONNECTOR# RECEPTACLE 

9 

25 

1 

1897252-109 

CONNECTOR, RECEPTACLE 


26 

I 

MS3102R14S-7SICI 

11896916-107) CONNECTOR# RECEPTACLE 


27 

AR 

SN60WRAP 

SOLDER QQ-S-571 IES2175-3) 


28 

AR 

MIL-F-14256 

TYPE A OR W 

FLUX IES2798) 


29 

AR 

SN60WS 

SOLDER QO-S-571 (ES2175-11 

12 

30 


189719C- l 

CONTACT PINS 

12 

31 


1897190- 2 

CONTACT SOCKETS 


SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO. 

2901144 

999 74 - 





SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 
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WIPING HARNESS 4 


2901144 


F 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LE AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO ( B1 

NO. 

LG „ LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



1 

1 


J6-57 

102 



.15 

NO 




t 




XF 1-2 

57 



.25 

YES 


13 



2 

1 


J6-58 

102 



.15 

NO 




t 




XF 1-2 

57 



.25 

YES 





3 

1 


Jto-59 

102 



.15 

NO 








XF 1-2 

57 



.25 

YES 





4 

1 


J 7-57 

101 



.15 

NG 




l 




E7-B 

109 



.27 

NO 





5 

1 


J 7-58 

101 



.15 

NO 




i 




E7-8 

109 



.27 

NO 





6 

1 


J 7-59 

101 



.15 

NO 




i 




E7-B 

109 



.27 

NO 





7 

l 


Si-2 

58 



.25 

YES 


7 






E7-BB 

109 



.27 

NO 





> 8 

1 


XF 1—1 

57 



.25 

YES 


13 


t 




E7-BB 

109 



.27 

NO 




» 9 

1 


J7-19 

1C1 



.15 

NO 




t 




£7 

105 



• 25 

NO 





i 10 

1 


J6-l° 

102 



.15 

NO 




i 




E 2 

105 



.25 

NO 





11 

1 


K9-3 

54 



.25 

YES 


7 


4 




E 2 

105 



.25 

NO 





12 

1 


K 9—3 

54 



.25 

YES 




1 




S2-3 

60 



.25 

YES 


8 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

| SCALE-NONE 

REV LTR F 
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X 








WIRING HARNF 

hi 







WIRF 


CIRCUIT PT 

TFRM. 

JKT SHLO 

Lf AO 

INS 


NOTE 



L F AD 

MATl 

l E AO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONF* 

ACCESSORY 


IOFNT 

ITEM 

LG 

TO ( B» 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITFMS 

A 

26 

l 


J 7—37 

101 



.15 

NO 







E4-B 

108 



.27 

NO 



A 

26 

1 


J 7-20 

101 



.15 

NO 







E5-0 

108 



.27 

NU 



A 

27 

1 


E 5-8 B 

108 



.27 

NO 







J8-57 

86 



.15 

NO 



A 

28 

1 


E5-RB 

108 



.27 

NO 







J5-57 

85 



.15 

NU 



A 

29 

1 


F5-BB 

108 



.27 

NO 







A 59-4 

49 



.25 

YFS 



A 

30 

1 


J8-56 

86 



.15 

NU 







E6 

63 



.25 

NO 



A 

31 

1 


J 5-56 

85 



.15 

NO 







E4 

63 



.25 

NO 



A 

32 

l 


F 6 

63 



.25 

NO 







A 5 9-1 

49 



.25 

^ S 



A 

33 

1 


KlC-8 

54 



.25 

YFS 


7 





K<>-2 

44 



.25 

YES 


7 

A 

34 

. 1 


K 9—8 

64 



.25 

YFS 


7 





K 8—2 

56 



.25 

YES 


7 

A 

35 

1 


K 8—8 

56 

. 


.25 

YFS 


7 





K 7-2 

56 



.25 

YFS 


7 

A 

36 

l 


K 7-8 

56 



.25 

YFS 


7 





S2-5 

60 



.25 

YES 


8 


2901144 


REMARKS 


£ JK 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

00030- 

99974 

2901144 

J SCALE-NONE 

| REV LTR £#r [SHEET 9 OF 55 | 


9 OF 45 


WlMNG MARNF6* A 


2901144 





WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

t FAD 

MATL 

LF AO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONF * 

ACCESSORY 

IOFNT 

! TFN 

LG 

TO <01 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


13 

1 


J7-6C 

101 



.15 

NO 







F3 

106 



.25 

NU 




14 

1 


J6-60 

102 



.16 

NO 







E 3 

106 



.25 

NO 




15 

1 


K1 0—3 

54 



.25 

YFS 


7 




* 

S2-4 

60 



.25 

YFS 


8 


16 

l 


E3 

106 



• ?5 

NO 







K10-3 

54 



.25 

YFS 




17 

1 


J6- ^ 8 

102 



* .15 

NO 







E4 

107 



.25 

NO 




18 

1 


J7-38 

101 



• 15 

NO 







F 4 

107 



.25 

NO 




19 

I 


F4 

107 



.25 

NO 







K8-3 

56 



.25 

YES 


7 


20 

1 


K i-3 

56 



.25 

YFS 







S2-2 

60 



.25 

YFS 


* 


21 

1 


J6-61 

102 



.15 

NO 







f>-6 

108 



.27 

NU 




2? 

1 


J6-37 

102 

* 


.15 

NO 







F5-B 

108 



.27 

NO 




23 

1 


J6-20 

10? 



.15 

NO 







F5-B 

108 



.27 

NO 




24 

1 


J7-61 

101 



.15 

NO 







F5-B 

108 



.27 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

2901144 

| SCALE-NONE 

REV LTR £jX 
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X 


WIRING HARNESS A 


WIRl 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 

L F AD «ATL 

LEAD 

FROM ( A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

10ENT ITH* 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

. 37 1 


S2-1 

60 


.25 

YFS 




K 7-3 

56 


.25 

YFS 


i 38 1 


K7-3 

56 


• 25 

YES 




A 5 9-2 

49 


.25 

YFS 


i 39 1 


A 59—? 

49 


.25 

YFS 




A2-22 

1 


.25 

YES 


4f l 


J3-5 

95 


.15 

NO 




TB 1-7 

54 


.25 

YES 


41 1 


J 3-30 

95 


.15 

NO 




TB 1-8 

54 


.25 

YES 


42 1 


J3-14 

95 


.15 

NO 




TB1-10 

54 


.25 

YES 


43 1 


J 3-28 

95 


.15 

NO 




TfU-12 

56 


.25 

YES 


44 1 


J3-6 

95 


.15 

NO 




TB1-14 

56 


.25 

YES 


45 1 


S2-C1 

60 


.25 

YES 




A22-1 

16 


.25 

YES 


46 1 


A20-31 

14 


.25 

YES 




A22-9 

16 


.25 

YES 


47 1 


A2-17 

l 


.25 

YES 




F5-B 

108 


.27 

NO 


48 1 


A60-21 

50 


.25 

YES 




A22-15 

16 


.25 

YFS 



_ 2901144 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

8 

7 


8 




SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO. 

29DU44 

99974 



SCALE-NONE 


REV LTR 


£jr 
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LEAD 

WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


NATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE * 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG IG LG 

LG 

tin 

FIG 

ITEMS 


A 

193 

1 


J6-31 

102 

.15 

NO 








E 31-83 

98 

.27 

NO 




A 

194 

1 


J6-53 

102 

.15 

NO 








E32-B8 

100 

.27 

NO 




A 

195 

1 


J7-53 

101 

.15 

NO 








E 32-8 

100 

.27 

NO 




A 

196 

l 


J1-37 

87 

.15 

NO 








E32-B 

100 

.27 

NO 




A 

197 

1 


Jl-39 

87 

.15 

NO 








F 32-B, 

100 

.27 

NO 




A 

198 

1 


J7-52 

101 

.15 

NO 








E 33 

94 

.25 

NO 




A 

199 

l 


J6-52 

10? 

.15 

NO 








E33 

94 

.25 

NO 




A 

2C0 

1 


Jl-64 

87 

.15 

NO 








E 33 

94 

.25 

NO 




A 

201 

1 


J8-18 

86 

.15 

NO 








A59-5 

49 

.25 

YES 




A 

20? 

1 


J5-1 8 

85 

.15 

NO 








A 5 9-5 

49 

.25 

YES 




A 

20 3 

1 


A59—6 

49 

.25 

YES 








A22-19 

16 

.25 

YES 




A 

204 

1 


J >-7 

85 

.15 

NO 








E34-B 

34 

.27 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

19974 

2901144 

SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 23 OF 55 | 


X 


WIRING HARNESS A _ 2901144 _ £*r 




WIPE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLO LFAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LF AD 

FROM I A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONF. 

ACCESSORY 


lOEK'T 

ITEM 

LG 

TO <H) 

NO. LG LG LG 

L 3 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

217 

1 


J 5—34 

«5 

.15 

NO 








E35-B8 

33 

.27 

NO 




A 

218 

l 


J8-34 

86 

.15 

NO 








E35-BB 

33 

.27 

NO 




A 

219 

l 


A59-27 

49 

.25 

YES 








F35-B 

33 

.27 

NO 




A 

220 

1 


A59-25 

49 

.25 

YES 








E3 5-B 

33 

.27 

NO 




A 

221 

1 


A21-31 

15 

.25 

YES 








E35-B 

33 

.27 

NO 




A 

222 

l 


A 2 0-9 

14 

.25 

YES 








F3 5-B 

33 

.27 

NO 




A 

223 

1 


JB-35 

86 

.15 

NO 








A59-26 

49 

.25 

YES 




A 

22 4 

1 


J 5-35 

85 

.15 

NO 








A 5 9- ? 6 

49 

.25 

YFS 




A 

225 

1 


A59-17 

49 

.25 

YES 


* 






A2Q-1 

14 

.25 

YES 




A 

226 

.1 


J 8—59 

86 

.15 

NO 








A 5 9- 2 4 

49 

.25 

YFS 




A 

221 

l 


J5-59 

85 

.15 

NO 








A59-24 

49 

.25 

YES 




A 

228 

1 


A59-16 

49 

.25 

YES 








All-1 

9 

.25 

YES 





SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

BO .1 

99974 

2901144 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


5 DF 55 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM |A) 

ARF A 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

A 

205 

1 


JR-7 

86 





E34-B 

34 

A 

206 

1 


J2-50 

99 





E 34—B 

34 

A 

207 

i 


A 5 9-8 . 

49 




* 

E34-B3 
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466 

1 

A 4 ? — 21 

*2 


.20 

vr s 


CHANNEL 

A 




Jl-?H 

87 


.15 

NO 




A 

46 7 

l 

A<»?-13 

3? 


.25 

VOS 


CHANNEL 

A 




Jl-27 

87 


.16 

NO 




A 

46 H 

1 

A2 7-40 

21 


.2 5 

YFS 







AM-43 

24 


.25 

YES 




A 

469 

1 

A 2 7-32 

21 


.25 

YFS 







A 3 1-24 

24 


.25 

YtS 

* 



A 

47 n 

l 

A? 2-17 

25 


.25 

YtS 







Air-43 

23 

% 

.25 

YFS 




A 

471 

1 

A’2- 1 5 

25 


• 25 

YES 







t 30-24 

23 


.25 

YFS 




A 

472 

1 

A32-40 

25 


.25 

YFS 







A25-4 } 

22 


.25 

YES 





ATT 

I 

a*»2-B? 

25 


.25 

YFS 







A?9-24 

22 


.25 

YFS 




A 

4 74 


A 3 7-1 7 

27 


.25 

vr S 







A3R-43 . 

2 8 


.26 

YES 




A 

475 

1 

A 37-15 

27 


.25 

YES 







A 3 P-24 

28 


.25 

YFS 




A 

476 

1 

FT6-H8 

37 


.27 

NO 







J 2-29 

90 


.15 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

5 3 0 

?9ri 144 

[ SCALE-NONE 

REV LTR £ J*r 
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A 


WIPING HARNESS A _?QQ 1 144_ £Jfr 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JK T 

SHLO 

LFAO 

INS 


NC.T F 


REMARKS 


l FAD 

MATE 

LFAO 

FROM (A) 

AREA 

STPIP 

STRIP 

CUT 

Sf RI P 


ONr , 

ACCESSORY 



IDFNT 

l TEN 

LG 

TO ( B I 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITFMS 


A 

489 

l 


J6-2 

102 




.15 

NO 








F 5 8 

125 




.25 

NO 




A 

490 

1 


J 7-2 * 

I'M 




.1* 

NO 








F 58 

125 




.25 

NO 




A 

49! 

1 


J ?- 6 

99 




.15 

NO 








rs« 

125 



* 

.26 

NO 




A 

49? 

1 


J6-54 

10 ? 




.16 

NO 








TR1-3 

104 




.25 

YES 




A 

493 

1 


J 7-54 

101 




.16 

NO 








TB 1-3 

104 




.26 

YFS 




A 

494 

l 


J 2-1 6 

99 




.16 

NO 








TB 1-4 

103 




.25 

YES 




A 

495 

1 


•J6-32 

10 ? 




.16 

NO 








F60 

126 




.26 

NO 




A 

496 

1 


J 7-32 

I'M 




.l 6 ' 

NO 








F: 6 0 

126 




.25 

NO 




A 

497 

l 


J2-5 

99 




.16 

Mi) 








E6C 

126 




.25 

NO 




A 

49$ 

1 


Jo-56 

IC2 




.15 

NO 








TB 1-5 

104 




.25 

YFS 




A 

499 

1 


J 7-56 

101 




.15 

NO 








TO 1-5 

104 




.25 

YFS 


, 


A 

500 

1 


J2-15 

99 




.16 

NO 








TB 1-6 

103 




.25 

YFS 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



A 


77174 


29C n 44 




WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JK 1 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOT F 


REMARKS 

LEAD 

MAU 

1 t AO 

FROM € A| 

AHf A 

STRIP 

STM IP 

CUT 

STR ! P 


ONF , 

ACCESSORY 


IOENT 

!TF« 

LG 

TO 18) 

NiJ. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITFMS 


A 

477 

1 


J8-8 

86 




.16 

NO 








154 

81 




.26 

NU 




A 

47F 

l 


J 6-8 

86 




.15 

NO 








F 6 4 

fll 




.25 

NO 




A 

479 

1 


J l -68 

87 




.15 

NO 








6 c 4 

81 




.25 

NO 




A 

4f*C 

I 


o 

1 

of 

-» 

86 




.15 

NO 








F 55 

82 




.25 

NO 




A 

4ft l 

1 


JS-9 

86 




.15 

NO 








F 65 

82 




.25 

NO 




A 

4ft? 

! 


J1 -64 

37 




.16 

NO 








F6$ 

82 




.25 

NO 




A 

483 

1 


J6-19 

36 




.15 

NO 








f 66 

83 




.25 

NO 




A 

484 

l 


J3-19 

86 




.15 

NO 








f 46 

83 




.25 

NO 




\ 

486 

! 


J2-30 

99 




.15 

NO 








F 66 

83 




.25 

NO 




A 

486 

1 


J6—8 

102 




.15 

NO 








TH1-1 

104 




.25 

YFS 




A 

487 

1 


J7-8 

101 




.15 

NO 








TR 1-1 

104 




.25 

YFS 




A 

488 

1 


J?-l 7 

99 




.15 

NO 








TB1-? 

103 


» 


.25 

YES 












SIZE 

1 CODE IDENT 1 












NO. 

ft AW 



2901144 









A 

777 74 











j SCALE-NONE | REV LTR 


SHEET 48 9F 65 





wtkF 


CIRCUIT PT 

TFPM 

LFAH 

MATL 

LFAO 

FROM (A) 

AREA 

IOFNT 

ITF* 

LG 

TO I Bl 

NO. 

A 

601 

1 


Jrt-56 

10? 





F 42 

127 

A 

60? 

l 


J 7-65 

101 





F6? 

127 

A 

6C3 

1 


J*»-14 

99 





F62 

127 

A 

604 

1 


J 5 -\b 

86 





F63 

84 

A 

605 

1 


J3-36 

86 





r 6 3 

84 

A 

606 

l 


J2-51 

99 





T63 

84 

A 

60 7 

1 


F 3-8 

35 





A 46—l3 

39 

A 

6C8 

l 


A'. 6-38 

40 





A 3-13 

2 

A 

509 

l 


A 3-3 8 

2 





A4-13 

3 

A 

510 

1 


A4-T ft 

3 





A5-23 

4 

A 

511 

1 


A5-23 

4 





A6-23 

5 

A 

612 

t 


A6-23 

5 





A7-21 

6 


SML3 IF*3 INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 

UN*'* 

TIN FIG 


29CI144 


«fMARK S 


ACCFSSORV 

ITFHS 


.27 NO 
.25 YFS 


.25 VFS 
.25 YtS 


.25 VFS 
.25 VFS 


.25 YES 
.25 VfS 


.25 VFS 
.25 YtS 


.25 YtS 
.25 VFS 



SIZE CODE IDENT 
NO. 


99914 


SCALE-NONE REV LTR 
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wf° 

ING HARNESS A 





W IPF 

CIRCUIT PT 

TERM 

. JKT 

SHI l) LF AO 

INS 


LEAH 

ATL LFAU 

FROM ( A) 

A91 A 

STR 

IP STRIP CUT 

STRIP 


mtNT 

ITFM IG 

TO (31 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TJN 

A 

513 

1 

A 7->3 

6 



.25 

YFS 




A 3-2 3 

7 



.25 

YFS 

A 

M4 

1 

AR-? 3 

7 



.25 

YFS 




A 9-2 3 

ft 



.25 

YFS 

A 

515 

1 

£9-23 

ft 



.25 

Y r S 




All-25 

9 



• 2 5 

Yr s 

A 

515 

l 

Fft-H 

35 



.27 

N3 




A15-2 3 

in 



.25 

YES 

A 

517 

1 

A15-23 

\r 



.25 

YFS 




A 16-23 

11 



.25 

YFS 

A 

518 

1 

A1 6-2 3 

ll 



.25 

YFS 




A l 7-2 3 

12 


. 

.25 

YFS 

A 

510 

l 

A17-23 

12 



.2^ 

Yr s 




Al9-2 5 

13 



.25 

YES 

A 

s?r 

1 

A l 9- 10 

13 



.25 

YES 




a?c~ 7s 

14 



• w - 

YES 

A 

571 

1 

A 7 O- M 

14 



.25 

Yrs 




A? 1-39 

15 



• 25 

Y£S 

A 

5 22 

l 

A21-13 

15 



.75 

YFS 




A72-39 

16 



.25 

YFS 

A 

523 

l 

A 22-13 

16 



.25 

YFS 




A 2 3-38 

17 



.25 

YFS 

A 

524 

l 

A 7 3- ] 3 

17 



.25 

YFS 




A74-?3 

1 ft 



• 25 

YES 


144 


PF MARKS 


ALCESSC3XY 

IT^MS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974- _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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Vi I R fc 


CIRCUIT PT 

tfrr 

• JKT 

SHt 0 

LEAD 

INS 


l F AO 

MATE 

Lf AD 

r-yr,M { A» 

AREA 

S1RIR 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IOFNT 

IT*.* 

LG 

TO I ft 1 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 525 

1 


A 74-23 

l« 




.25 

YFS 




A 7 5-2 3 

19 




.25 

YFS 

A 526 

1 


A25-73 

19 




.25 

YfcS 




A 7 f - ? 3 

20 




.75 

YFS 

A 527 

1 


A7f-*3 

2 r 




.75 

YFS 




A 7 7- 13 

21 




.25 

YFS 

A 52ft 

1 


l ft-ft 

35 




.27 

NO 




A29-2 | 

22 




.25 

YFS 

A 529 

I 


A29-23 

22 




• 25 

YES 




A 30-21 

23 




.25 

VF S 

A 53C 

1 


A30-23 

23 




.25 

YES 




A 31-21 

24 




• 25 

YfcS 

A 531 

1 


A 3 1-23 

24 




.25 

YES 




A 3 2-3ft 

25 




.25 

YES 

A 532 

1 


A32-13 

25 




.75 

YFS 




A33-1 ) 

26 




.75 

YES 

A 533 

I 


A 3 3—1 3 

26 




.25 

YES 




A 37-1 3 

27 




.25 

YFS 

A 534 

I 


A 37-13 

2? 




.25 

YES 




A3R-2 3 

2ft 




.75 

YFS 

A 535 

1 


A 38-23 

2ft 


* 


.25 

YFS 




A 39-2 3 

29 




.26 

YES 

A 536 

1 


A 39-2 3 

29 




.75 

YFS 




A40-23 

30 




.25 

YFS 


?9-M144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
^NO. ^ 

A I <19974 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRT 


CIRCUIT PT 

TFRM 

IFAD 

mate 

LEAD 

rcOM (A) 

ARF A 

IOFNT 

I TFM 

LG 

TO |ftj 

NO. 

A 55C 

1 


A54-71 

4ft 




A59-19 

49 

A 561 

1 


A59— I 9 

49 




AMI-19 

50 

A 552 

l 


J6-5C 

102 




FI 1-ftii 

112 

A 553 

I 


J4-4f 

H5 




FI !-fl 

112 

A 5^4 

1 


21-3 






39 


WIF ING HARNF c 


SMI. 1 LEAD INS 
STRIP CUT STPIP 
LG LG LG 


NOT F 

ONE • 

TIN FIG 


29CI144 


REMARKS 




ACCESSORY 

ITEMS 


.25 YFS 
*25 YfcS 


.25 YFS 
.25 YfcS 


.23 YF..G 
.2'j YKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

'll ^ 

A 1 Hite _ 

SCALE-NONE j REV LTR 
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NOTH 

NUM*FR 

l 


_W1 ~ 1 '4i. !U’-J NL S# A 2 ; 


‘ GfcNFxAL NO IF S’ 

description 

SHIELD TFRMfNATl ON FIGURES A»C PFR- 
A - NO IT;''70S? 

R - NO 10'"-?'' 71 

IMTFRPWFT DRAWING IN ACCORDANCE WITH 5 T A<\T AKDS PRESCRIBED bV 
MIL-D-7C327. 

AS SCHEIE PE« NOIC*7032• 

SOl,)FR PER N01002G71 USING ITEM 21 OR ITEMS 78 ANO 29. 

IDENTIFY PFR *IL-STD-13* (FS767I USING PART NUMBER. 

FASTfN .1ARKFR SECURELY TO CJNFURM TU CONFI GUMAT ION USING ITEM 17. 

NUMBER IN BRACKETS A«F QUANTITIES OF LEADS. 

APPLY L F AO IDENTIFICATIONS PFR NOIC07M9. OMIT ALL SUFFIX 
LETUPS FXCFOT A AND P. 

VENDOR ITEM - SFF SCURFS CONTROL OP SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

COVER FIJI L LENGTH oF CONDUC.fOR «ITH ITEM IS U) *ITHIN 2 INCHES OF 
FACH END. 

SPOT TIF AS REQUIRED USING ITEM |7. 

ITEMS 30 ANO' 31 SUPPLIED WITH ITEMS 19 THRU 25. 

GRID MODULE IS GNE INCH FAS 1C FUR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS‘DRAW TNG IS SHOWN AT TRIfF POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FFATIMFS SHALL BE w!TMl\ ♦ . 75 OR -.25 AND ENDS n F LEADS AND 
ACCESSORIES +.\? OR -.12 INCH TOLERANCE C'F THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. AIL TOLERANCES APTLY REGARDLESS OF EFATtlPfc SIZE. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

I IP , HO — 

A I 9f?74- _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRING UARNES# A 




SFF NPTF 



LIST OF MATERIALS 



NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 



l 

1 

79*1144-0*1 

WIP', NOlOViei. TYPE I, CLASS 1, 24AWG, mHT . 

TOTAL LENGTH 



2 

1 

2901144-007 

wlKC, Nni*0?lPl. TYPE II, Ct ASS 4, 74AWG. 

W3T/BLU. WHT/RED TUTAL LENGTH 



3 

1 

7901144-003 

WIRE, NOnOPIBl, TYPF I. CLASS 4, 74AWG. WHT, 

WHT JKT, TOTAL LENGTH 


<i 

4 

16 

1D16GD6-D91 

SPLICE REOUCt-R 


9 

5 

44 

nr 763-r*i 

SULOFR SLEEVE 


1 

6 

4ri 

1010490-11 8 

INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL HEAT SHRINK 


9 

7 

**•53 

1*15*64-109 

INSULA!IUN SLIFVING, ELECTRICAL 


- <y 

R 

t 

l * l5H64-C8? 

INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL HEAT SHRINK 


9 

9 

. if. 

111049-7-|9B 

INSULATION SLEEVING, EIFCTPICAL HEAT SHRINK 


9 

ID 

10 

1010490-778 

INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL HEAT SHRINK 


9 

11 

5 

IDID763-0*2 

SULOFR SLEEVE 


9 

12 

1 

1016006-0*2 

SPLICE KEDUCFR 


9 

13 

7 

1 U5B64-125 

INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL HEAT SHRINK 


9 

14 

l 

ic i*49r-2sa 

INSULATION SLEEVING, FLfcCTRICAL HEAT SHRINK 


9 

15 

AR 

1*16197-007 

timing, shrinkeit 


Q 

16 

1 

1015902- 45 

TERMINAL LUG 



17 

7 CD 

1897406-005 

STRAP, CABLE, ADJUSTING 






SIZE CODE IDENT 

NO. 

79*1144 

A 99174 - 






SCALE-NONE 1 REV LTR (SHEET 

5 nr 55 


SEE NOTE 
NUMBER 1 
9 
9 
9 
9 

9 . 

I 

9 

9 

9 


WIRING HAPNE 


2901144 


G 


S* A _ 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

14 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N01002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. 

15 E POINTS MAY BE IN RANOGM ORDER EXCEPT THOSE INDICATED. STAGGER TO 
PROVIDE MINIMUM BONOLE SIZE. 

14 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

17 THE SUFFIX LETTER OF A LtAO IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD* COLOR, OR MARKED LETTER - 

A - SFilELO LEAD ON FRONT ENO 
L - WHITE WITH BLUE TRACER. 

R - WHITE WITH REO TRACER OR WHITE WITH NO TRACER IF LEAD IS 
SINGLE AND SHIELDED. 

18 SPOT TIE AREA SHOWN OF BREAKOUTS 1 THRU 32 ANO 38 THRU 50 USING 
ITEN 32. 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNOPR 3 INCHES 
3 INCH TU 3 fT 


JKT 

STRIP LG 
♦ . 06- • 06 
♦.25-.*5 


SHIELO 
STRIP LG 
♦• 06-.06 
♦.25-.25 


LEAD 
CUT LG 
♦.Ob—.08 
♦.ZV-.Z5 


INS 

STRIP LG 
♦•06—.00 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901144 


I^SCALE-NONE 


REV LTR 


G 
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4 OF 55 



-- 

WIRING HARNES# A 

2901 



LIST OF MATERIALS 


. 

TEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

18 

1 

1016128-001 

BAND, IDENTIFICATION 

19 

1 

1897247-002 

CONNECTOR* 

RECEPTACLE 

20 

1 

1897247-003 

CONNECTUR, 

RECEPTACLE 

21 

1 

1897247-006 

CONNECTOR, 

RLCEPT ACLE 

22 

1 

1897247-007 

CONNECTOR* 

RECEPTACLE 

23 

1 

1897252-106 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE 

24 

1 

1897252-107 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE 

25 

1 

1897252-109 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE 

26 

1 

MS3102K14S-7SIC1 

11896916-1071 CONNECTOR, RECEPTACLE 

27 

AR 

SN60WPAP 

SOLDER OO-S-571 IES2175-3I 

28 

AR 

MIL-F-14256 

FLUX 1ES2798) 



TYPE A UR W 



29 

AR 

SN60WS 

SOLDER QO-S-571 I6S2175-II 

30 


1897190- 1 

CONTACT PINS 

31 


1897190- 2 

CONTACT SOCKETS 

32 

AR 

MIL-T-713 

LACING TAPE, CLASS II TYPE P,WAXFO, BLACK. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

_, 

2901144 

A 



SCALE-NONE REV LTR 


G 
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WIRF 


CIRCUIT PT 

TEPN.JKT 

SHLO 

LFAO 

INS 


L E Al) 

MATL 

LEAD 

KRON (A) 

A rtf. A STRIP 

STRIP 

CUT 

STPIP 


IOFMT 

1 TEM 

LG 

TO « R 1 

NO. LG 

l G 

LG 

IG 

TIN 

. 25 

1 


J7- 47 

101 



.15 

NO 




es-m 

108 



.27 

NO 

26 

1 


J 7-20 

TCI 



.15 

NO 




LS-8 

ICrt 



.27 

NU 

27 

1 


E5-P A 

ICR 



.27 

NO 




I 

X 

86 



.15 

NO 

?B 

l 


E5-«B 

108 



.27 

NO 




J6-57 

8S 



.15 

NO 

29 

1 


FS-B8 

108 



.27 

NO 




A 59—4 

49 



.25 

VFS 

3C 

1 


J8-56 

86 



.15 

NO 




E6 

63 



.25 

NO 

31 

l 


.15-56 

85 



.15 

Nil 




E*» 

63 



• 25 

NO 

32 

1 


E 6 

63 



.25 

NO 




AS 9-1 

49 



2 5 

YES 

33 

1 


Kl r-R 

54 



.25 

YES 




K9-2 

54 



.25 

YFS 

34 

1 


K9-8 

54 



.25 

YES 




K 8—? 

56 



• 2 5 

YES 

35 

1 


K 8—8 

56 



.25 

YFS 




K 7—2 

56 



• 25 

YES 

36 

l 


K 7-8 

56 



.25 

YES 




S2-5 

66 



.25 

YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A I 99974 _ 

SCALE-NONETREV LTR 


29CI144 
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HIKING NArtNESt 


2901144 


WIRE 

l E AD MATL L 
I0FNT I TEN L 

A 13 l 

A 14 1 

A 15 I 

A 16 1 

A 17 1 

A 18 1 

A 19 I 

A 20 I 

A 21 1 

A 22 I 

A 23 1 

A 24 1 


. CIRCUIT PT 
AD FROM (A) 

TO IB) 

J7-6C 
E 3 

J6—60 
E3 

KlC-3 

52-4 

E 3 

K10-3 

J6-38 

E4 

J 7-38 
E 4 

F4 

*8-3 

KB-3 

S2-2 

J6-61 

E5-B 

J6-37 

F5-6 

J6-2C 

E5-R 

J7-61 

F5-B 


TEPN.JKT SHLO 
ARFA STRIP STRII 
NO. LG LG 

101 

106 

102 

106 

54 

60 

106 

54 

102 

107 

101 

107 

107 
56 

56 

60 

IG2 

108 

102 

108 

102 

108 

101 

108 


4J5_ 

LEAD INS 
CUT STRIP 
LG LG TIN 

.15 NO 
.25 NO 

• is NO 
.25 NO 

.25 VFS 
.25 YES 

.25 NO 
.25 VFS 

.15 NO 
.25 NO 

.15 NO 
.25 NO 

.25 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.15 NO 
.27 NO 

.15 NO 
.27 NO 

.15 NO 
.27 NO 

.15 NO 
.27 NO 


NOTE 
ONE • 
FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


7 

8 


7 


8 




SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 

7777 * 


SCALE-NONE 
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Tl—4 

53 

.26 

YFS 


7 





E24-BH 

123 

.26 

NO 




A 384 

1 


T?-4 

52 

.25 

YFS 


7 





F24-B8 

123 

.26 

NU 





SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 


29C1144 



SCALE-NONE REV LTR 
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WIRING HARNF 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHL) 

LE AO 

INS 


IFAD 

MATL 

LEAD 

FROM f A 1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IDENT 

ITEM 

LG 

to <a» 

NU. 10 

LG 

LG 

LG 

TIN 

385 

1 


T 3-4 

*1 



.25 

YES 




624-88 

123 



.26 

NO 

386 

1 


A 7-24 

6 



.25 

YFS 




E24-B 

123 



.29 

NO 

3C7 

l 


Ao-?4 

5 



.25 

YES 




F.24-B 

123 



.29 

NO 

388 

l 


A5-24 

4 



.25 

YFS 




F?4-B 

123 



.29 

NO 

389 

1 


A 4 5- 31 

39 



.25 

YES 




F 24-8 

123 



.29 

NO 

390 

1 


A 4 5-9 

39 

. 


.25 

YES 




F24-B 

123 



.29 

NO 

391 

l 


A46-31 

40 



.25 

YES 




E24-B 

123 



.29 

NO 

392 

1 


A46-9 

40 



.25 

YFS 




F24-B 

123 



.29 

NO 

303 

1 


A 3-31 

7 



.25 

YFS 




E24-B 

123 



.29 

NO 

394 

1 


A3-9 

2 



.25 

YES 




F74-8 

123 



.29 

NO 

395 

I 


A4-31 

3 



• 25 

YES 




F24-B 

123 



.29 

NO 

396 

1 


A 4-9 

3 



.25 

YES 




F24-B 

123 



.29 

NO 


29C1144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 




















WIPING HARNESS A 


?901 144 




W f RF 


CIRCUIT PT 

TERM 

. JKT 

SHLO 

LF AO 

INS 



LE AO 

NATL 

LF Af) 

FROM (A) 

AREA 

SIRIP 

STRIP 

COT 

STRIP 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO C b) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 

42CR 



*47 

"74 




.25 

Nfi 





A32-I9 

25 




.25 

YES 

A 

421 

l 


f 47 

74 




.25 

NO 





J 8—44 

66 




.15 

NO 

A 

422 

l 


F 4 7 

74 




.25 

NO 





J 5—44 

85 




.15 

NO 

A 

423 

1 


F4P 

75 




.25 

NO 





J 5-45 

85 




.15 

NO 

A 

424 

1 


r-48 

75 




.25 

NO 





J 3-45 

86 




.15 

NO 

A 

425 

7. 




2.30 

2.00 










3.30 

8 .0? 




A 

425A 

1 


SHLO A42 5 





.25 

NO 





E5 1-8 

78 




.27 

NO 

A 

4251 



F 50 

77 




.25 

NO 





A37-9 

77 




.25 

YES 

A 

42 5R 



F49 

76 




.25 

NO 





A 4 7-1 

27 




.25 

YFS 

A 

426 

1 


F 49 

76 




.25 

NO 





J5-4 7 

85 




.15 

NO 

A 

471 

I 


649 

76 




.25 

NO 





J8-47 

86 




• 15 

NO 

A 

428 

1 


F 50 

77 




.25 

NO 





J 5—46 

85 




.15 

NO 


£* 


Norc 

ONE. 
F IG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


B • 68 
A t 7 


19. 

19 


11 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 


A 

19974- 

-1- 


SCALE-NONE REV LTR 


2901144 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LE AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

strip 


ONE* 

ACCFSSOR V 




IDENT 

ITEM 

LG 

TO (H) 

NO. 

LG LG 

IG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

441 

l 


A 31-1 3 

24 



.25 

YES 



CMANNFL 

A 





Jl-14 

87 



.15 

NO 





A 

442 

l 


A 30-21 

23 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





J1-12 

87 



.15 

NO 





A 

443 

1 


A30-13 

23 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





Jl-13 

87 



.15 

NO 





A 

444 

1 


A 2 9-21 

27 

* 


.25 

YFS 



CHANNEL 

A 





Jl -75 

87 



.15 

NO 





A 

445 

1 


A29- 13 

22 



• 25 

YtS 



CHANNEL 

A 





J l - 50 

87 



.15 

NO 





A 

446 

1 


A 38-2l 

28 



.25 

YFS 



CHANNEL 

A 





J1 -74 

87 



.15 

NO 





A 

44 7 

l 


A 38-13 

28 



.25 

YFS 



CHANNEL 

A 





J1 —49 

87 



.15 

NO 





A 

448 

1 


A33-13 

26 



.25 

YFS 









A29-4 

22 



.25 

YES 





A 

449 

1 


A 2°-4 

22 



.25 

YFS 









A30-4 

23 



.25 

YES 





A 

450 

1 


A30-4 

23 



.25 

YES 









A 3 1-4 

24 



.25 

YFS 





A 

451 

l 


A 31 -4 

24 



.25 

YES 









A 3 8-4 

23 



.25 

YFS 





A 

452 

1 


A 3 8-4 

28 



.25 

YFS 









A3 9-4 

29 



.25 

YES 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

29C1144 

| SCALE-NONE 
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WIPE 


CIRCUIT PT 

TF»M.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


EAD 

MATl 

LEAD 

FROM 4 AI 

AREA STRIP 

strip 

CUT 

STRIP 


~)cNT 

I TFM 

LG 

TO C B» 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

429 

1 


F 50 

77 



.25 

NO 




J 3—46 

86 



.15 

NO 

4?n 

1 


F 52 

79 



.25 

NO 




J5-31 

' 85 



.15 

NO 

4*1 

1 


E 52 

79 



.25 

NO 




Jfl-31 

86 



.15 

NO 

432 

1 


E 5? 

79 



.25 

NO 




44 1-43 

31 



.25 

Yr$ 

433 

1 


E51-R3 

78 



.27 

NO 




J 3-26 

86 



.15 

NO 

434 

1 


F 51-88 

78 



.27 

NO 




J5-26 

85 



.15 

NO 

435 

1 


J5-52 

85 



.15 

NO 




F53 

80 



.25 

NO 

43o 

1 


J8-5? 

86 



.15 

NO 




F 53 

8 C 



.2 5 

NG 

4*7 

! 


A 4 3—4 7 

32 



.75 

YFS 




F 5 3 

80 



.25 

NO 

438 

I 


A40-21 

30 



.25 

YFS 




Jl-I 

87 



.15 

NO 

479 

1 


A40-13 

3" 



.25 

YES 




Jl-4 

87 



.15 

NO 

440 

1 


A 3 1-21 

24 



.25 

YES 




Jl “5 

87 



.15 

NO 


PFMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
i 3 7 3 f> 

A 1 99974 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 44 HE 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAD 

MATL 

1 EAD 

FROM (At 

AREA 

IDENT 

ITEM 

EG 

TO 10) 

NO. 

i 453 

| 


A 3 4-4 

29 




A40-4 

30 

k 454 

1 


44C-4 

30 




A41-4 

31 

i 455 

1 


A41-4 

31 




A42-4 

32 

k 456 

1 


A 3 3-15 

26 




A 2 9-1 

22 

\ 457 

1 


A 2 9— 1 

72 




A 30- 1 

23 

1 456 

1 


A3C-1 

23 




A 3 1-1 

24 

1 459 

1 


A * 1 — I 

24 




A i P-1 

28 

\ 46C 

1 


A 38- l 

2P 




A 39-1 

29 

1 46 1 

l 


A70-t 

2 ° 




A40-I 

30 

V 462 

1 


A 40-1 

30 




A41-1 

31 

k 463 

1 


A 4 l— 1 

31 




A42-1 

32 

t 464 

1 


A41-2l 

3! 




J 1-3 

87 


SHLO LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 
ONE • 

TIN FIG 


29CI144 


REMARKS 



ACCESSORY 

ITEMS 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 Y*S 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YFS 


.25 YFS 
.25 YFS 


.25 YFS 
.25 YFS 


.25 YFS 
.25 YFS 


.25 YFS 
.25 YFS 


.25 YFS 
.25 YES 


.25 YFS 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YFS 


.25 YFS 
.15 NO 


CMANNFl A 


SIZE CODE IDENT 
NO. 


W974 


SCALE-NONE REV LTR 


£ 
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TFRM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAP 

MATL 

IE AO 

FROM ( A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IDENT 

ITEM 

LG 

TU (6) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 465 

I 


A41-I3 

31 



.25 

YES 




Ji-ll 

87 



.15 

NO 

A 466 

1 


A42-21 

32 



.25 

YES 

. 



Jl-28 

87 



.15 

NO 

A 467 

1 


A42-I 3 

\> 



.25 

YES 




Jl-27 

87 



.15 

NO 

A 46 8 

1 


A?7-40 

21 



.25 

YES 




A 31-43 

24 



.25 

YES 

A 469 

1 


A27-32 

21 



.25 

YES 




A3 1-24 

24 



.25 

YES 

A 470 

1 


A? ?— 17 

25 



.25 

YES 




A3C-43 

23 



.25 

YES 

A 471 

1 


A 3 2-1 5 

25 



.25 

YES 




A 30-24 

23 



.25 

YES 

A 472 

1 


A 3 2-40 

25 



.25 

YES 




A29-41 

22 



.25 

YES 

A 473 

1 


A 3 2-32 

25 



.25 

YES 




A 

21 



.25 

YES 

A 474 

1 


A 3 7- 17 

21 



.25 

YES 




A 38-43 

28 



.25 

YES 

A 475 

1 


A 3 7-1 5 

27 



.25 

YES 




A38-24 

28 



.25 

YES 

A 476 

1 


E76-B8 

37 



.27 

NO 




J2-29 

90 


* 

.15 

NO 


?9Pl 144 


REMARK S 


ACCESSORY 

ITEMS 


CHANNEL A 


CHANNEL A 


CHANNEL A 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 1 

SCALE-NONE f REV LTR 


2901144 
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IFAD MATL LEAO 
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CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LFAO INS NC.TF 
FROM I A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE• 
TO (8) NO. LG LG LG LG TIN TIG 


2RQ1144 
REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• IS NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 1 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRE 


f lECtll T PT 

TFRM.JKT 

SHLO 

IFAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM « A > 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE , 

ACCESSORY 


IDENT 

ITF* 

LG 

TO 1 H I 

NU. LG 

1 G 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


477 

1 


J8-8 

86 



.15 

NO 







E 54 

81 



• 2 5 

NU 




47E 

l 


J5-8 

M5 



.15 

NO 







E 54 

. 81 



.25 

NO 




<♦79 

1 


Jl-68 

87 



.15 

NO 







E 54 

81 



.25 

NO 




480 

l 


J8-9 

86 



.15 

NO 







F 55 

32 



.25 

NO 




48 l 

1 


JS-9 

85 



.15 

NO 







F 6 5 

82 



.25 

NO 




482 

1 


Jl -44 

87 



.15 

NU 







F5*> 

82 



• 25 

NO 




483 

1 


J5-19 

85 



.15 

NO 







E56 

33 



.25 

NO 




4R4 

I 


JR—19 

86 



.15 

NO 







F56 

83 



.25 

NO 




485 

1 


J2-30 

99 



.15 

NO 







F5fi 

83 



• 25 

NO 




486 

l 


J6-8 

102 



.15 

NO 







T81-1 

104 



.25 

YES 




487 

1 


J 7-8 

101 



.15 

NO 







Tfll-l 

104 



.25 

YES 




488 

l 


J2-17 

99 



.15 

NO 







T3 1-2 

103 



.25 

YES 
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wIMNG H ARNF 


2901144 





WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LFAO 1 

MATL 

LFAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


I 

DENT 

ITEM 

LG . 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 

* 

A 

49 

1 


A22-9 

16 




.25 

YES 







A 59-4 

49 




.25 

YES 




50 

1 


A60-7 

50 




.25 

YES 







A22-17 

16 




• 25 

YES 




51 

I 


J4—A 

90 




.15 

NO 







A60-3 

50 




• 25 

YFS 




52 

1 


J4-B 

90 




.15 

NO 







A60-1 

50 




.25 

YES 




53 

l 


J4-C 

90 




.15 

NO 







FI 

93 




• 15 

NO 




54 

1 


St-3 

58 




.25 

YES 

7 






E8-BB 

35 




.27 

NO 




55 

2 




2.30 

2.00 



B*6B 

10* 11 








4.00 

4.0C 



A.7 

10 



55A 

1 


SHLO OFA55 





• 15 

NO 







El 1-8 

112 




.27 

NO 




55L 



A2-78 

1 




.25 

YES 







E 10 

111 




.25 

NO 




55R 



A2-75 

1 




.25 

YES 







E9 

110 




.25 

NO 




56 

1 


E9 

110 




.25 

NO 







J7-45 

101 




• 15 

NO 




57 

1 


E9 

no 



* 

.25 

NO 







J6-45 

102 



* 

• 15 

NO 











SIZE 

I CODE 

»- 

Z 

lii 

0 












NO. 














2901144 









A 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO € B» 

NO. 

70 

1 


S3—1 

58 




F13 

114 

71 

1 


J6-39 

102 




E13 

114 

72 

1 


J7-39 

101 




F13 

114 

73 

1 


S3-2 

58 




K5-3 

59 

74 



K4-7 

61 




J7-21 

101 

75 

I 


K4-7 

61 




J6-21 

102 

76 

1 


K4-3 

61 




J7-40 

101 

77 

1 


K4-3 

61 




J6-4C 

102 

78 

1 


E22 

121 




J7-48 

101 

79 

I 


E26-BB 

37 




J5-14 

85 

80 

1 


J3-18 

95 




TB1-16 

59 

81 

1 


J3-20 

95 




K4-4 

61 


SHLO LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


2901144 


REMARKS 


•25 YES 
.25 NO 


• 15 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 25 NO 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
• 15 NO 


•25 YES 
• 15 NO 


.25 YES 
• 15 NO 


.25 VFS 
.15 NO 


• 25 NO 

• 15 NO 


.27 NO 
• 15 NO 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
•25 YES 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 

A 1 9117 + _ 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901144 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO LEAO INS 

NOTE 


REMARKS 


L 

E AO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 



I 

OENT 

ITEM 

LG 

TO (B» 

NO. 

LG LG LG LG TIN 

FIG 

ITEMS 




58 

1 


E10 

Ill 

• 25 NO 









J6-46 

102 

.15 NO 






59 

I 


F 10 

111 

• 25 NO 









J7-46 

101 

• 15 NO 






60 

1 


Ell-BB 

112 

.27 NO 









J6-25 

102 

• 15 NO 






61 

I 


Ell-BB 

112 

.27 NO 









J7-25 

101 

.15 NO 






62 

1 


Eil-B 

112 

.27 NO 









El 

93 

.15 NO 






63 

1 


Jl-32 

87 

.15 NO 



CHANNEL 

B 





A2-3 

1 

.25 YES 






64 

1 


Jl-15 

87 

.15 NO 



CHANNEL 

B 





A2-14 

1 

.25 YES 






65 

1 


J3-B 

95 

.15 NO 









K6-4 

59 

.25 YES 


7 




66 

1 


J3-2? 

95 

.15 NO 









K6-8 

59 

.25 YES 


7 




67 

1 


K6-7 

59 

.25 YES 


7 







El 2 

113 

.25 NO 






68 

1 


J6-42 

102 

• 15 NO 









E12 

113 

.25 NO 





A 

69 

1 


J7-42 

101 

.15 NO 









E12 

113 

• 25 NO 











I SIZE I CODE IDENT 1 










I NO. 











I 80 P30' 



2901144 








A *9774 
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E* 
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WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 

LEAD MATL LFAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STR 


IOENT ITEM LG 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


83 

l 

J3-39 

95 



K4-8 

61 

84 

I 

J3-32 

95 



K3-5 

61 

85 

I 

J3-16 

95 



K2-5 

62 

86 

1 

J3-34 

95 



K1—5 

62 

87 

1 

13 

A59-** 

49 



K2-8 

62 

88 

1 

A59-S? 

49 



K3-8 

61 

89 

1 

S6-2 

55 



K3-2 

61 

90 

I 

S6—1 

55 



K3-3 

61 

91 

1 

K3-3 

61 



E16 

115 

92 

1 

F16 

115 



J6-18 

102 

93 

1 

E16 

115 



J7-18 

101 

94 

1 

S5-2 

57 



K2-2 * 

62 


2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.15 NO 
.25 YES 


• 15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
• 25 NO 


.25 NO 
• 15 NO 


• 25 NO 
.15 NO 


.25 YFS 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 9997 + 

SCALE-NONE I REV LTR 


& 


2901144 
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WIRING HARNE5 
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WIRF 


CIRCUIT PT 

TFRM 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO € B1 

NO. 


193 

1 


J6-31 

102 





E31-BB 

98 


194 

1 


J6-53 

102 





E32-RB 

100 


195 

1 


J7-53 

101 





E32-B 

100 


196 

l 


Jl-37 

87 





E32-B 

100 


197 

1 


Jl-39 

87 





E32-B 

100 


198 

1 


J7-52 

101 *" 





E 33 

94 


199 

1 


J6-52 

102 





E33 

94 


200 

1 


Jl-64 

87 





E33 

94 


201 

1 


J8-18 

86 





A59-5 

49 


202 

1 


J5-18 

85 





A59-5 

49 

A 

203 

1 


A59-6 

49 





A22-19 

16 

A 

204 

1 


J5-7 

85 





E34-B 

34 


TFRM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


.15 NO 
.27 NO 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.15 NO 
.27 NO 


• 15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
• 27 NO 


.15 NO 
• 25 NO 


.15 NO 
.25 NO 


• 15 NO 
.25 NO 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.15 NO 
.27 NO 


SIZE CODE I DENT 

A I 19974 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLD LEAO INS 

NOTE 


REMARKS ] 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG LG LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 217 

1 


J 5-34 

85 

.15 

NO 






E35-BB 

33 

• 27 

NO 



A 218 

1 


J8-34 

86 

• 15 

NO 






E35-B8 

33 

.27 

NO 



A 219 

1 


A59-27 

49 

.25 

YES 






F35-B 

33 

.27 

NO 



A 220 

1 


A59-25 

49 

.25 

YES 






E35-B 

33 

.27 

NO 



A 221 

1 


A21-31 

15 

.25 

YES 






E35-B 

33 

.27 

NO 



A 222 

1 


A20-9 

14 

.25 

YES 






E35-B 

33 

.27 

NO 



A 223 

1 


J8-35 

86 

• 15 

NO 






A59-26 

49 

.25 

YES 



A 224 

1 


J5-35 

85 

.15 

NO 






A59-26 

49 

.25 

YES 



A 225 

1 


A59-17 

49 

.25 

YES 






A2.0-1 

14 

.25 

YES 



A 226 

1 


J8-59 

86 

.15 

NO 






A59-24 

49 

.25 

YES 



A 227 

l ' 


J5-59 

85 

• 15 

NO 






A59-24 

49 

.25 

YES 



A 228 

1 


A59-16 

49 

.25 

YES 






Ail-1 

9 

.25 

YES 








SIZE CODE IDENT 








NO. 








1(1030- 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM <AI 

AREA 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

A 205 

1 


J8-7 

86 




E34-B 

34 

A 206 

1 


J2-50 

99 


# 


F34-B 

34 

A 207 

1 


A59-8 

49 




E34-BB 

34 

A 208 

1 


A59-12 

49 




E34-BB 

34 

A 209 

1 


J5-17 

85 




A59-9 

49 

A 210 

1 


J8-17 

86 




A59-9 

49 

A 211 

1 


A59-8 

49 




A22-31 

16 

A 212 

1 


A59-10 

49 




A21-1 

15 

A 213 

1 


A59-12 

49 




A21-9 

15 

A 214 

1 


J8-58 

86 




A59-28 

49 

A 215 

1 


J5-58 

85 




A59-28 

49 

A 216 

1 


A59-1B 

49 




A21-19 

15 


SHLD LEAO INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 
ONE# 
TIN FIG 


2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.15 NO 
.27 NO 

• 15 NO 

• 27 NO 

.25 YES 
.27 NO 

.25 YES 

• 27 NO 

.15 NO 
•25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

•25 YES 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

SIZE CODE I DENT 
NO. 

A I <79974 _ 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM 

.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM IA» 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO <B» 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

229 

1 


J5—6© 

85 




.15 

NO 




All-6 

9 




• 25 

YES 

230 

1 


J8-60 

86 




• 15 

NO 




All-6 

9 




.25 

YES 

231 

I 


J2-81 

99 




• 15 

NO 




A22-40 

16 




• 25 

YES 

232 

1 


A22-40 

16 




.25 

YES 




A 8-43 

7 




• 25 

YES 

233 

I 


A22-32 

16 




.25 

YES 




J2-60 

99 




• 15 

NO 

234 

I 


A2 2-31 

16 




.25 

YES 




A8-24 

7 




• 25 

YES 

235 

I 


A21-17 

15 




.25 

YES 




J2-55 

99 




• 15 

NO 

236 

1 


A21-17 

15 




.25 

YES 




All-33 

9 




• 25 

YES 

237 

I 


J2-32 

99 




.15 

NO 




A21-15 

15 




• 25 

YES 

238 

1 


A21-15 

15 




.25 

YES 




All-22 

9 




.25 

YES 

239 

1 


All-31 

9 




.25 

YES 




A8-4 

7 




.25 

YES 

1 240 

1 


All-28 

9 




.25 

YES 




A8-1 

7 




• 25 

YES 


NOTE 

ONE. 


ACCESSORY 

ITEMS 


CHANNEL B 


CHANNEL B 


CHANNEL B 


CHANNEL 6 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 - _ 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901144 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLO 

LEAD 

INS 


LE AO 

MATL 

LEAD 

ERQM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 


241 

1 


A44-14 

38 



• 25 

YES 





A9-43 

8 



.25 

YES 


242 

1 


A44—16 

38 



.25 

YES 




A9-24 

8 



.25 

YES 


243 

1 


,12-78 

99 



.15 

NO 





A21-40 

15 



.25 

YES 


244 

1 


A21-40 

15 



.25 

YES 





A33-1 

26 



• 25 

YES 


245 



A33-1 

26 



.25 

YES 





A44-17 

38 



.25 

YES 


246 

1 


*12-53 

99 



.15 

NO 





A21-32 

15 



.25 

YES 


247 

1 


A33-6 

26 

• 


.25 

YES 





A21-31 

15 



.25 

YES 


248 

1 


A33-6 

26 



.25 

YES 





A44-16 

38 



• 25 

YES 


249 

1 


*12-52 

99 



.15 

NO 





A 20-17 

14 



.25 

YES 


250 

1 


J2-31 

99 



.15 

NO 





A20-15 

14 



• 25 

YES 


251 

1 


*11-31 

87 



.15 

NO 





A9-21 

8 



.25 

YES 

A 

252 

t 


*11-53 

87 



.15 

NO 





A9-13 

8 



.25 

YES 


ACCESSORY 

ITEMS 


CHANNEL 6 


CHANNEL B 


CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL B 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAD 

MATL 

LEAD 

EROM (A) 

AREA 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B1 

NO. 

A 

265 

1 


A19- 31 

13 





A15-4 

10 

A 

266 

1 


A19-28 

13 





A15-1 

10 


267 

1 


*11-26 

87 





A26-21 

20 


268 

l 


*11-46 

87 





A26-13 

20 


269 

1 


Jl-25 

87 





A25-21 

19 


270 

1 


J1 —45 

87 





A 2 5-1 3 

19 


271 

1 


Jl-70 

87 





A24-21 

18 


272 

1 


Jl-71 

87 





A24—13 

18 


273 

1 


Jl-65 

87 





A15-21 

10 


274 

1 


Jl-40 

87 





A15-13 

10 


275 

1 


A23-17 

17 





A26-43 

20 


276 

1 


A23-15 

17 





A26-24 

20 


SHLO LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 
ONE • 

TIN EIG 


2901144 


REMARKS 



ACCESSORY 

ITEMS 


.29 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


• 15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


• 15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 


SIZE CODE IDENT 
NO. 


99974-1 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRF 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

IOFNT 

ITEM 

LG 

TO < B ft 

NO. 

A 

289 

1 


J5-33 

85 





A23-1 

17 

A 

29C 

1 


J5—55 

85 





E36-BB 

36 


291 

1 


JR—55 

86 





E36-B8 

36 


292 

1 


A23-9 

17 





E36-B 

36 


293 

. I 


A23-31 

17 





E36-B 

36 


294 

1 


A 2 7-9 

2 i~ 





F36-B 

36 


295 

1 


A15-24 

10 





E36-B 

36 


296 

1 


A16-24 

11 





E36-B 

36 


297 

l 


A17-24 

12 





F 36—B 

36 


298 

1 


J8-32 

86 





A 2 7-1 

21 


299 

1 


J5-32 

85 





A 2 7-1 

21 

A 

300 

1 


J8-54 

86 





A23-19 

17 


SHLO IFAO INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LS 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.15 NO 
.25 YES 


• 15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NO 


.25 YFS 
.27 NO 


.15 NO 
.25 YFS 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 

A 1 99974- 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLD LEAO INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM IA) 

AREA 

STRIP STRIP CUT STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


1 

DENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG LG LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

313 

1 


J6-36 

102 

.15 

NO 








E3 7-BB 

92 

.27 

NO 





314 

1 


J1-42 

87 

.15 

NO 








E3 7-B 

92 

.27 

NO 





315 

1 


J1-23 

87 

.15 

NO 








E3 7-B 

92 

.27 

NO 





316 

1 


Ji-66 

87 

••15 

NO 








E37-8 

92 

.27 

NO 





317 

1 


J7-17 

101 

.15 

NO 








E38 

91 

.25 

NO 





318 

l 


J6-17 

102 

.15 

NO 








E38 

91 

.25 

NO 





319 

1 


Jl-43 

87 

.15 

NO 








E38 

91 

.25 

NO 





320 

1 


J 7-34 

101 

.15 

NO 








F39 

89 

.25 

NO 





321 

1 


J6-34 

102 

.15 

NO 








E39 

89 

.25 

NO 





322 

1 


(M 

1 

87 

• 15 

NO 








E39 

89 

.25 

NO 





323 

1 


J7-35 

101 

.15 

NO 








E40 

88 

.25 

NO 




A 

324 

1 


J6-35 

102 

.15 

NO 








E40 

88 

.25 

NO 










1 SIZE 1 CODE IDENT 1 









I NO. 










I 80238- 



2901144 







M 19974 | 
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G HARNESS A 


F JT 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM t Aft 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




301 

1 


J5-54 

85 



.15 

NO 









A23-19 

17 



• 25 

YES 






302 

1 


A 2-22 

1 



.25 

YES 









A20-19 

14 



• 25 

YES 






303 

1 


A27-17 

21 



• 25 

YES 









Al7-43 

12 



• 25 

YES 






304 

1 


A15-4 

10 



• 25 

YES 









A16-4 

11 



.25 

YES 






305 

1 


Al 6-4 

11 



.25 

YES 









A17-4 

12 



• 25 

YES 






306 

1 


Al 5-1 

10 



.25 

YES 









A16-1 

11 



.25 

YES 






307 

1 


A16-1 

11 



• 25 

YES 









Al 7-1 

12 



• 25 

YES 






308 

1 


A16-21 

11 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 





Ji-41 

87 



.15 

NO 






306 

1 


Al6-13 

11 



.25 

YFS 



CHANNFi 

A 





Jl-22 

87 



• 15 

NO 






310 

1 


Al7-21 

12 



• 25 

YES 



CHANNEL 

A 





Jl-21 

87 



.15 

NO 






311 

l 


Al 7-13 

12 



• 25 

YFS 



CHANNEL 

A 





Jl-9 

87 



.15 

NO 






312 

1 


J7-36 

101 



• 15 

NO 









E3 7-BB 

92 



• 27 

NO 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM € A ft 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

* 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 


325 

1 


Jl-67 

87 




.15 

NO 





E40 

88 




• 25 

NO 


326 

1 


J7-44 

101 




• 15 

NO 





T l—l 

53 




.25 

YES 


327 

1 


J6-44 

102 




.15 

NO 





Tl-1 

53 




.25 

YES 


328 

1 


J7-24 

101 




.15 

NO 





Tl-2 

53 




.25 

YES 


329 

1 


J6-24 

102 




.15 

NO 





T 1-2 

53 




.25 

YES 


330 

1 


J7-11 

101 




.15 

NO 





T2-1 

52 




.25 

YES 


331 

1 


J6-11 

102 




.15 

NO 




T2-1 

52 




.25 

YES 


332 

1 


J 7—10 

101 




.15 

NO 





T2-2 

52 




.25 

YES 


333 

1 


J6-10 

102 




.15 

NO 





T2-2 

52 




.25 

YES 


334 

l 


J7-23 

101 




.15 

NO 





T3-1 

51 




.25 

YES 


335 

1 


J6-23 

102 




.15 

NO 




T3-1 

51 




.25 

YES 

A 

336 

1 


J7-43 

101 




.15 

NO 





T3-2 

51 




• 25 

YES 


NOTE 

ONE* 

FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



nmiiy 

2901144 

A 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO LEAO INS 

NOTE 


REMARKS 


LFAO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG LG LG 

TIN FIG 

ITEMS 



A 361 

1 


A 3-1 7 

2 

.25 

YES 


CHANNEL 

fi 




J2-70 

99 

• 15 

NO 




A 362 

1 


A3-15 

2 

.25 

YES 


CHANNEL 

B 




J2-46 

99 

.15 

NO 




A 363 

1 


A4-40 

3 

• 25 

YES 


CHANNEL 

B 




47-47 

99 

• 15 

NO 




A 364 

1 


A4-32 

3 

.75 

YES 


CHANNEL 

B 




J2-27 

99 

.15 

NO 




A 365 

1 


A4-17 

3 

.25 

YES 


CHANNEL 

B 




J2-71 

99 

• 15 

NO 




A 366 

1 


A4-15 

3 

.25 

YES 


CHANNEL 

B 




J2-72 

99 

.15 

Nil 




A 367 

I 


J7-14 

101 

.15 

NO 







A45-19 

39 

• 25 

YES 




A 368 

1 


J6-14 

102 

.15 

NO 







A45-19 

39 

.25 

YES 




A 369 

1 


J7-3 

101 

• 15 

NO 







A45-1 

39 

• 25 

YES 




A 370 

I 


J6-3 

102 

.15 

NO 







A45-1 

39 

• 25 

YES 




A 371 

1 


J 7-5 

101 

• 15 

NO 







A46-19 

40 

.25 

YES 




A 372 

1 


J6-5 

102 

.15 

NO 







A46-19 

40 

.25 

YES 









SIZE CODE IDENT 









NO. 









80236" 


2901144 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 


349 

1 


A5-21 

4 




.25 

YES 





41-30 

87 




• 15 

NO 


350 

I 


A5-13 

4 




.25 

YES 





41-29 

.87 




• 15 

NO 


351 

1 


A45-40 

39 




.25 

YES 





J2-66 

99 




• 15 

NO 


352 

1 


A45-32 

39 




.25 

YES 





J2-42 

99 




.15 

NO 


353 

1 


A45-17 

39 




.25 

VFS 





42-43 

99 




• 15 

NO 


354 

1 


A45-15 

39 




.25 

YES 





J2-23 

99 




.15 

NO 


355 

1 


A46-40 

40 




.25 

YES 





J2-68 

99 




.15 

NO 


356 

1 


A46-32 

40 




.25 

YES 





42-67 

99 




• 15 

NO 


357 

1 


A46-17 

40 




.25 

YES 





J2-69 

99 




• 15 

NO 


358 

1 


A46-15 

40 




.25 

YES 





42-45 

99 




• 15 

NO 


359 

1 


A 3-40 

2 




.25 

YES 





J2-25 

99 




• 15 

NO 


360 

1 


A3-32 

2 




.25 

YES 





42-11 

99 




• 15 

NO 


NOTE 

ONE, 

FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL 6 

CHANNEL 6 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL B 

CHANNEL 8 

CHANNEL B 


SIZE 


CODE IDENT 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

, JKT SHLO 

LEAO 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

373 

1 


47-1 

101 






A46-1 

40 



374 

1 


J6-1 

102 






A46-1 

40 



I 375 

1 


J7-15 

101 






A3-19 

2 



\ 376 

1 


J6-15 

102 






A3—19 

2 



1 377 

1 


47-4 

101 






A3—1 

2 



1 378 

l 


46-4 

102 






A3-1 

2 



A 379 

1 


47-13 

101 






A4-19 

3 



A 380 

1 


J6-13 

102 






A4-19 

3 



A 381 

l 


47-12 

101 






A4-1 

3 


* 

A 382 

1 


J6-12 

102 






A4-1 

3 



A 383 

1 


Tl-4 

53 






E24-BB 

123 



A 384 

1 


T2-4 

52 






E24-BB „ 

123 




_ 2901144 


INS NOTE REMARKS 

STRIP • ONE, ACCESSORY 

LG TIN FIG ITEMS 

.15 NO 
.25 YES 

• 15 NO 
.25 YES 

• 15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES. 

• 15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.25 YES '* T 

.26 NO 

.25 YES 7 

.26 NO . 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 


80236" 

A 

-—.- 


SCALE-NONE 


REV LTR 


1 


2901144 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LF AD 

NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

405 

1 


J5-40 

85 




• 15 

NO 








E42-B8 

69 




.27 

NO 





406 

1 


J8-40 

86 




.15 

NO 








E42-BB 

69 




.27 

NO 





407 

1 


A45-38 

39 




.25 

YES 








A46-13 

40 




.25 

YES 





408 

1 


E42-B 

69 




.27 

NO 








A39-24 

29 




.25 

YES 





409 

1 


E42-B 

69 




.27 

NO 








A41-24 

31 




.25 

YES 





410 

2 




2.30 

2.00 




B*6B 

10 * 11 








8.30 

8.00 




A* 7 

10 



410A 

1 


SHLO 0FA410 





.25 

NO 








E51-B 

78 




.27 

NO 





410L 



F45 

72 




.25 

NO 








A27-19 

21 




.25 

YES 





410R 



E42-B 

69 




.27 

NO 








A27-31 

21 




.25 

YES 





411 

1 


J5-38 

85 




.15 

NO 








E44-B8 

71 




.27 

NO 





412 

1 


J8-38 

86 




• 15 

NO 








E44-BB 

71 




.27 

NO 





413 

1 


E44-B 

71 




.27 

NO 








A40-24 

30 




.25 

YES 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



’BOP 30 

2901144 

A 

99 ? 74 
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WIRING HARNESS A 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM < At 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO CBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 

397 

1 


A39-21 

29 




.25 

YES 





Jl-2 

87 




.15 

NO 

A 

398 

1 


A39-13 

29 




.25 

YES 





Jl-10 

.87 




.15 

NO 

A 

399 

1 


JR-30 

86 




• 15 

NO 





E41 

68 




.25 

YES 

A 

400 

1 


J5-30 

85 




.15 

NO 





F41 

68 




• 25 

NO 

A 

401 

3 




2.30 

2.00 










8.30 

8.00 




A 

401A 

1 


SHLO A401 





.25 

NO 





E51-B 

78 




.27 

NO 

A 

401R 



F41 

68 




.25 

NO 





A39-43 

29 




.25 

YES 

A 

402 

1 


J8-51 

86 




• 15 

NO 





E43 

70 




.25 

NO 

A 

4C3 

1 


J5-51 

85 




• 15 

NO 





E43 

70 




• 25 

NO 

A 

404 

3 




2.30 

2.00 










8.30 

8.00 




A 

404A 



SHLO A404 





.25 

NO 





E51-B 

78 




.27 

NO 

A 

404R 



E43 

70 




.25 

NO 





A40-43 

30 




.25 

YES 


NOTE 

ONE* 

FIG 


B.68 

A.7 


B*6B 

A » 7 


_ 2901144 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

CHANNEL A 

CHANNEL A 


5* 6 

6 


5. 6 

6 


F*r 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

19974 - 

2901144 

SCALE-NONE | REV LTR JfT 
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WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM € A1 

TO CBI 

A 414 

1 


E44-B 

A42-24 

A 415 

2 



A 415A 

1 


SHLO A415 
E51-B 

A 415L 



E44-B 

A32-9 

A 415R 



E46 

A32-1 

A 416 

1 


E45 

J8-39 

A 417 

1 


E45 

J5-39 

A 418 

1 


F46 

J8-61 

A 419 

1 


E46 

J5-61 

A 420 

2 



A 420A 

1 


SHLO A420 
E51-B 

A 420L 



E48 

A32-31_ 


WIRING HARNES# A 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 

71 .27 

32 .25 

2.30 2.00 

8.30 8.00 

.25 

78 .27 

71 .27 

25 .25 

73 .25 

25 .25 

72 .25 

86 .15 

72 .25 

85 .15 

73 .25 

86 .15 

73 .25 

85 ’ .15 

2.30 2.00 

8.30 8.00 

.25 

78 .27 

75 .25 

25 .25 


2901144 


NOTE REMARKS 

ONE. ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 

NO 

YES 

B*6B 10. 11 

A. 7 10 

NO 

NO 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 
NO . 

NO 

NO 

NO 

NO 

B, 6B 10* 11 

A#7 10 

NO 

NO 

NO 

YES 


f*r 


SIZE 

CODE IDENT 




2901144 

A 

77774 





SCALE-NONE REV LTR 
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WIPING HARNESS A 


7001144 


NOTE GENERA l NOTH S 

NUMBER OF SCRIPT ION 

1 SHIELD TERMINATION FIGURES ARF PEP- 

A - NO 100203? ^ 

B - NO 1007071 

? INTFRPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS P®FSCPIPEO BY 

MIL-0-70327. 

3 ASSEMBLE PFP N01C02032. 

4 SOLDER PER N01002071 USING ITEM 27 OP ITEMS 28 ANO 29. 

5 10ENT IFY PE® MIL-STD-130 IES267J USING PART NUMBER* 

6 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITFN 17* 

7 NUMBER IN BRACKETS APE QUANTITIES OF LEADS. 

8 APPIY LEAD IDENTIFICATIONS PrR NDl00?Dia. OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A AND B* 

9 VENDOR ITFN - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

10 COVER FULL LENGTH OF CONDUCTOR WITH ITEM 15 TO WITHIN 2 INCHES OF 
EACH END. 

11 SPOT TIE AS RFQUIREO USING ITEM 17* 

12 ITEMS 30 AND 31 S'JPPIIEO WITH ITEMS 19 THRU 25* 

13 SR 10 MODULE IS ONE INCH 6ASIC FOP DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FPATURFS SHALL BE WITHIN ♦ •25 OR -.25 AND ENOS OF LEADS ANO 
ACCESSORIES *.12 OH -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. AIL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 


SIZE: | CODE IDENT 
j NO. 

m ! 999 74 

A * 

i 

7901144 

.... 

SCALE-NONE 

REV l 

_TR K 

SHEET 3 OF 1 

A 



CYZMOURE 


102666 


WIRING HARNESS A 


*2901144 


SEE NOTE LIST OF MATERIALS 

NUMBER ITEM CTY PART NO. 

1 1 2001144-001 

2 1 2901144-002 

3 l 2001144-003 


DESCRIPTION 

WIRE, NO1002181 * TYPE I, CLASS 1» 24AWG, WHT• 
TOTAL LENGTH 

WIRE * NDl002181« TYPE I!« CLASS 4 f 24AWG. 
WHT/BLU, WHT/RLD TOTAL LENGTH 

WIRE. N01002181. TYPE I. CLASS 4, 24AWG. WHT, 
WHT JKT, TOTAL LENGTH 


9 

4 

17 

1016006-001 

SPLICE REDUCER 




9 

5 

56 

1010763-001 

SOLDER SLEEVE 




9 

6 

58 

1010490-118 

INSULATION 

SI EEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

7 

53 

1015864-109 

INSULATION 

St EEVING, 

ELECTRICAL 



9 

8 

6 

1015864-082 

INSULATION 

SLEEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

9 

17 

1010490-199 

INSULATION 

SI EEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

10 

10 

1010490-229 

INSULATION 

SLEEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHPlNK 

9 

11 

5 

1010763-002 

SOLDER SLFfVF 




9 

12 

l 

1016006-002 

SPLICE REDUCER 




9 

13 

2 

1015864-105 

INSULATION 

SLEEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHRINK 

9 

14 

l 

10104 90-25 8 

INSULATION 

SLEEVING, 

ELECTRICAL 

HEAT 

SHPINK 

9 

15 

AR 

1016197-002 

TUBING, SHRINKFIT 




9 

16 

1 

1015902- 45 

TERMINAL LUG 





17 

200 

18974 06-005 

STRAP, CABLE, ADJUSTING 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

SCALE-NONE 

REV LTR K 
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CYZMOURE 


102666 


?9*M 144 


WIPING HARNESS A _ 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

14 APPtY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND10C2019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. 

15 E POINTS MAY BE IN RANDOM ORDER EXCEPT THOSE INDICATED. STAGGER TO 
PROVIDE MINIMUM BUNOIF SIZE. 

16 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

17 THE SUFFIX ( FTT p R OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIFLD 
LEAD, COLOR, OR MARKED LETTER - 

A - SHIELD LEAD ON FRONT END 
L - WHITE WITH BLUE TRACER. 

R - WHITE WITH RED TRACER OR WHITE WITH NO TRACER IF L EAO IS 
SINGLE AND SHIELDED. 

18 S°OT TIE AREA SHOWN OF BREAKOUTS 1 THRU 7? ANO 38 THRU 50 USING 
ITEM 32. 


LEAD TOLFRANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT 

STRIP LG 
♦.06-.06 
♦.25-.25 


SHIELD 
STRIP LG 
♦•06-.06 
♦.25-.25 


LFAO 
CUT LG 
♦.C6-.06 
♦•2S-.25 


INS 

STRIP LG 
♦•06—.00 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR K 

SHEET 4 OF 


▲ 


CYZMOURE 10266_ WIPING HARNESS A _ 2901144 _K 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

CTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

9 

18 

c. * 

1016128-001 

BANO, IDENTIFICATION 

9 

19 

1 

1897247-002 

CONNECTOR, RECEPTACLE 

9 

20 

1 

1897247-003 

CONNECTOR, RECEPTACLF 

0 

21 

1 

1897747-006 

CONNECTOR, RECEPTACLE 

9 

22 

I 

1897247-007 

C 3NNE C TOR, RI CF PT A C LE 

9 

23 

! 

1897252-106 

CONNECTOR, RECEPTACLF 

9 

24 

1 

1897252-107 

CONNECTOR, RECEPTACLE 

9 

25 

l 

1897252-109 

CONNECTOR, RECEPTACLE 


26 

1 

MS3107R14S-7SIC) 

(1896916-107) CONNECTOR, RECEPTACLF 


27 

AR 

SN60WPAP 

SOLDER QQ-S-571 (ES2175-3) 


28 

AR 

Mll-F-14256 

TYPE A CR W 

FLUX (ES2798) 


29 

AR 

SN60WS 

SOLOFR QQ-S-571 (ES2175-1) 

12 

30 


1897190- l 

CONTACT PINS 

1 ? 

31 


1897190- 2 

CONTACT SOCKETS 


32 

AR 

MIL-T-7)3 

LACING TAPE, CLASS II TYPE P, WAXED, BLACK. 

9 

33 

12 

1010490—114 

INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL, HEAT SHRINK 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR K 
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CYZMOURE 

102466 



WIRE 

CIRCUIT PT 

TERM 

LEAD 

MATL 

LEAO FROM (A) 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG TO IB! 

NO. 

A l 

1 

J6-57 

10? 



XE 1-2 

5 y 

A 2 

1 

J6-5 8 

102 



XE 1-2 

57 

A 3 

1 

J6-59 

102 



XE 1-2 

57 

A 4 

1 

J7-57 

101 



E7-B 

109 

A 5 

1 

J7-59 

1 01 



E7-B 

109 

A 6 

1 

J7-59 

101 



E7-B 

109 

A 7 

l 

Sl-2 

59 



E7-BB 

109 

A 5 

1 

XE l-l 

57 



Tt 

1 

Of 

109 

A 9 

l 

J7-19 

101 



E2. 

105 

A 10 

l 

J6-19 

10? 



E2 

105 

A 11 

1 

K9-3 

54 



E2 

105 

A 12 

l 

K9-3 

54 



S2-3 

60 


SHLD LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG IG 


NOTE 
ONE, 
TIN FIG 


2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.25 YES 


.15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NO 


.25 YES 
.27 NQ 


.15 NO 
.25 NO 


.15 NO 
• 25 NO 


.25 YFS 
.25 NO 


.25 YES 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99 Q 7 * 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLD LEAO 

INS 


iO 

MATL 

LEAP 

FROM (A! 

AREA STPIP STRIP CUT 

STRIP 


:NT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

25 

1 


J7-37 

101 

.15 

NO 




E5-B 

109 

.27 

NO 

26 

l 


J7-20 

101 

• 15 

NO 




F.5-B 

108 

.27 

NO 

27 

1 


E5-BB 

108 

.27 

NO 




J8-57 

86 

.15 

NO 

29 

1 


C 5-BB 

108 

.27 

NO 




J5-57 

85 

.15 

NO 

29 

1 


E5-9B 

109 

.27 

NO 




A59-4 

49 

.25 

YES 

30 



DELETED 




31 



DELETED 




32 



DELETFD 




33 

1 


K 1 0— 9 

54 

.25 

YES 




K 9-2 

54 

.25 

YFS 

34 

1 


K9-9 

54 

.25 

YES 




K9-2 

56 

.25 

YES 

35 

1 


K8-8 

56 

.25 

YES 




K7-2 

56 

.25 

YES 

36 

1 


K 7-9 

56 

.25 

YES 




S2-5 

40 

.25 

YFS 


.2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 990 74 


I SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


9 OF 


WIPING HARNESS A 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM I A 1 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO 1 ft 1 

NO. 

13 

1 


J7-60 

101 




E3 

106 

14 

l 


J6-60 

102 




E3 

106 

15 

l 


K10—3 

54 




S2-4 

60 

16 

1 


F3 

106 




K 10-3 

54 

17 

1 


J6-3 8 

10 ? 




*4 

107 

19 

1 


J7-38 

10 ! 




E4 

107 

1 19 

1 


E4 

107 




K 8-3 

56 

1 

1 


K 8—3 

56 




S2-2 

60 

» 21 

1 


J6-61 

102 




E5-8 

109 

1 22 

t 


J6-37 

10 ? 




E5-B 

108 

1 23 

1 


J4-20 

• 10? 




E5-B 

108 

A 24 

1 


J7-61 

101 




E5-B 

108 


SHLD LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 
ONE, 
TIN FIG 


2901144 
REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


.25 YES 
.25 YES 


.25 NO 
.25 YES 


.25 NO 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

AO 

MATL 

LEAD 

FROM 1A) 

AREA 

ENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO. 

37 

I 


S2-1 

60 




K7-3 

56 

38 

1 


K7-3 

56 




A59-2 

49 

39 

1 


A59- 2 

49 




A 2-22 

1 

40 

1 


J3-5 

95 




TBi-7 

54 

41 

1 


J3-30 

95 




TB 1-8 

54 

42 

1 


J3-14 

95 




TB 1-10 

54 

43 

1 


J3-28 

05 




TBl-12 

56 

44 

1 


13-6 

95 




TB 1-14 

56 

45 

1 


S2-CI 

60 




A 22-1 

16 

46 

1 


A20-31 

14 




A22-9 

16 

47 

! 


A2-17 

1 




E5-8 

108 

48 

1 


A60-21 

50 




A22-15 

16 


NOTE 

ONE, ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 


2901144 
REMARKS 


.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.15 NO ' 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.27 NO 

.25 YES 
.25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 


[SCALE-NONE | REV LTR 


2901144 
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WIPING HARNESS A 


2901144 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM. 

JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTF 


REMARKS 

l fad matl 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

strip 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCFSSORY 


IOENT ITEM 

LC 

TO (B 1 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITFMS 


A 

49 

1 


A 2 2-9 

\6 


• 


.75 

YES 








A59-4 

49 




.25 

YFS 




A 

50 

l 


A60-7 

50 




.25 

YES 








A 2 2-1 7 

16 




.25 

YES 




A 

51 

1 


J4-A 

90 




.15 

NO 








A60-3 

50 




.25 

YES 




A 

52 

1 


J4-B 

90 




.15 

NO 








A60-1 

50 




.25 

YFS 




A 

53 

t 


J4-C 

90 




.15 

NO 








Cl 

93 




.15 

NO 




A 

54 

1 


Si-3 

58 




.25 

YFS 


7 






F8-BR 

35 




.27 

NO 




A 

55 

2 




2.30 

2.00 




8,68 

10 , 11 







4. no 

4.00 




A,7 

10 


A 

55A 

1 


SHLD QFA 5 C 





.15 

NO 








Fil-8 

112 




.27 

NO 




A 

55L 



A2-78 

1 





YFS 








FIO 

111 




.25 

NO 




A 

55R 



A 2-7 5 

1 




.25 

YFS 
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A ?4- 4 

l*» 



.28 

YES 





A 25-4 

19 



.25 

YES 


262 

1 


A25-4 

19 



.25 

YES 





A? 6-4 

20 



.25 

YES 


263 

1 


A24-1 

10 



.25 

YES 





A2 5-1 

19 



.25 

YES 


264 

1 


A25-1 

19 



.25 

YES 





A 2 6-1 

20 



.25 

YES 


NOTE 

ONE* 

FIG 


ACCESSORY 

ITTMS 


REMARKS 

CHANNEL ft 

CHANNFl P 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

SCALE NONE 

REV LTR K 

SHEET ? g 0F | 


CYZNQURF 


102666 


WIPING HARNFSfc A 


2901144 


WIRE 
LEAD MATE 
I DENT ITEM 

A 265 i 


A 266 


A 267 


A 269 1 

A 269 1 

A 270 1 

A 271 1 

A 272 1 

A 279 1 

A 274 1 

A 275 1 

A 276 1 


CIRCUIT RT 
LEAD FROM (A) 

LG TO (B) 

A19-91 
A15-4 

A19-28 
A15-1 

Jl-26 

A26-21 

J1-46 
A 2 6-19 

Ji-*>5 

A25-21 

Jl-45 
A 2 5-1 3 

Jl-70 
A 2 4— 21 

J1-71 
A?4-1 3 

J 1—65 
A 15- 21 

Jl-40 
Al5-13 

A 2 3-1 7 
A26-49 

A 2 3- 15 
A 2 6- 24 


TERM# JKT SHLO LEAD 
AREA STP1P STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

19 

10 

19 
10 

87 

20 


9* 

20 


07 

19 


87 

19 


97 

19 


97 

18 


87 

10 


97 

10 


17 

20 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.15 NO 
.25 YFS 

.15 NO 
.75 YES 

.15 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 


NOTE 
ONE * 
FIG 


REMARKS 


ACCFSSORY 

ITEMS 


CHANNEL A 

CHANNFL A 

Channel a 

CHANNEl A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 

CHANNEL A 


17 

20 


.75 YES 
.25 YES 


i 

__l 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 


SCALE-NONE j REV LTR K 

SHEET 29 OF 


,YZ MOURE 

* 

102666 



WIRE 

CIRCUIT PT 

TERM 

E AO 

MATL 

LEAD FROM (A) 

AREA 

OENT 

ITEM 

LG TO (01 

NO. 

277 

1 

A23-17 

17 



A15-43 

10 

778 

! 

A23-32 

17 



A25-24 

19 

279 

1 

A23-40 

17 



A25-43 

19 

200 

1 

A23-40 

17 



A l 6- 4 3 

11 

201 

1 

A20-40 

14 



A19-1 

13 

202 

l 

A 20-40 

14 



A44-? 

39 

203 

l 

A20-37 

14 



A19-6 

13 

204 

i 

A 2 0- 31 

14 



A44-20 

30 

2P5 

l 

A44-4 

39 



A19- 33 

13 

206 

1 

E36-8 

36 



A 2 4- 2 4 

10 

287 

1 

A 2 7- l 7 

21 



A24-43 

18 

288 


OELFTEO 



WIRING HARNESS A 


2901144 


LG 


SHIP 

STRIP 

LG 


Lf AO 

CUT 

LG 


INS 


NOTE 

STRIP 


ONE* 

IG 

TIN 

FIG 

.25 

YES 


.25 

YES 


.75 

YES 


.25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YFS 


.25 

YES 


.25 

YFS 


.25 

YFS 


.25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YFS 


.25 

YFS 


.25 

YFS 


.25 

YES 


.25 

YFS 


.25 

YES 


.27 

NO 


.25 

YES 


.25 

YFS 


.25 

YFS 



REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901144 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR K 

SHEET 30 OF 






















WIPING HARNESS A 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TER 8 

L E AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LC 

TO (B» 

NO. 

A 4C5 

1 


J5-40 

85 




F42-B8 

69 

A 406 

1 


J8-40 

86 




E47-88 

69 

A 407 

I 


A45-38 

39 




A46-13 

40 

A 408 

1 


F42-8 

69 




A39-24 

29 

A 409 

1 


F42-R 

69 




A41-24 

31 

A 410 

2 




A 41OA 

1 


SHLO OFA 410 





E51-8 

78 

A 410L 



F45 

77 




A27-19 

21 

A 41 OR 



F42-8 

69 




A 7 7- 31 

21 

A 411 

1 


J5-3 8 

8* 




F44-8R 

71 

A 412 

1 


JH-3 9 

86 




E44-88 

71 

A 413 

l 


E44-8 

71 


SHLO LEAO INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


7.30 2,00 

8.?0 8.00 


NOTE 
ONF • 
TIN FIG 


2901144 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITFMS 


.15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
.27 NO 


•25 VFS 
.25 YFS 


.27 NO 
.25 VFS 


.27 NO 
.25 YFS 


.25 NQ 
.27 NO 


.25 NO 
.25 YES 


.27 NO 
.25 YFS 


.15 NO 
.27 NO 


.15 NO 
.77 NO 


.77 NO 
.25 YES 


10 v 11 
10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 99974 


I SCALt-NONE REV LTR 


SHEET *l OF 


CYZMOURf 


102666 


WIRING HARNF 


29CU44 






WfRF 
L FAO NATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LFAO FROM (A) 

LG TO m 


414 

1 

F 44—8 

71 



A42-24 

32 

415 

2 



415A 

1 

SHLO A41 5 




E 51-8 

79 

415L 


F44-B 

71 



A32-9 

25 

415R 


F46 

73 



A 32-1 

25 

416 

1 

F45 

77 



J8-39 

86 

417 

1 

F45 

77 



J5-39 

85 

418 

I 

F 46 

73 



J8-61 

86 

419 

1 

F46 

73 



J5-61 

85 

420 

2 



4201 

1 

SHLO A4? 0 




E 61-8 

78 

4201 


F48 

75 



A32-31 

25 


• WIPING' HARNESS A __ 

TFRM.JKT SHLO LFAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG IG LG TIN EIG 


.27 NO 
.25 YES 


2. TO 7.00 
8.30 8.00 


2.3 0 7.00 

8.30 8.00 


.75 NO 
.77 NO 


.27 NO 
.25 YES 


.75 NO 
.25 YFS 


.75 NO 
.15 NG 


.25 NC 
.15 NO 


.25 NO 
.15 NO 


.25 NO 
.15 NO 


2001144 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


10 , 11 
10 


10, ll 

1C 



.25 NO 
.25 YFS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 99974 


SCALE-NONE | REV LTR 


SHEET 42 OF 


J 























CYZmURF 


\r?( 6<s 


WIF ING HARNF3* A 


QP1144 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (A) 
IOPNT ITEM IG TO 13) 


TERM.JKT SHLO I.FAO INS NOTE 

ARF A STRIP STRIP CUT STRIP ONE f 

NH. LG LG IG LG TIN FIG 


PEHARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 

420R 


F47 

74 




A3 2-19 

75 

A 

471 

l 

E47 

74 




J8-44 

86 

A 

42? 

l 

E47 

74 




J5-44 

35 

A 

423 

1 

F48 

75 




J 5—45 

85 

A 

424 

1 

E48 

75 




J6-45 

86 

A 

476 

2 



A 

4 25 A 

1 

SHLD A425 





E51-B 

73 

A 

425L 


r 50 

77 




A 3 7-0 

27 

A 

4?*R 


C4 9 

76 




A3 7-1 

77 

A 

426 

l 

F49 

76 




J5-47 

35 

A 

427 

1 

E49 

76 




J3-47 

86 

A 

423 

1 

E50 

77 




J5-46 

85 


7.30 2.00 

3.30 8.00 


.25 NO 
.25 YES 

• 25 NO 
.1* NO 

• 25 NO 
.15 NO 

• ?5 NO 
.15 NO 

.25 NO 
.15 NO 

8,68 

A,7 

.?5 NO 
.27 NO 

.75 NO 
.25 YES 

.75 NO 
.25 YES 

.75 NO 
.15 NO 

.25 NO 
.15 NO 


.25 NO 
.15 NO 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


I SCALE-NONE j REV LTR 
A “ i 


10, 11 

1C 


2901144 


K [SHEET 43 QF 


CYZH0U8E 

WIRE 
lEAO MATL 
I DENT ITEM 

A 441 1 

A 442 1 

A 443 1 

A 444 1 

A 445 1 

A 446 1 

A 447 l 

A 448 l 

A 449 1 

A 450 i 

A 451 l 

A 452 l 


102666_ WIRING HARNESS A ___* ?<)0n4A 



CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



LG 

TO « B» 

NO. 

LG 

IG 

LG 

IG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




A31-13 

24 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 


Jl-14 

87 




.15 

NO 






A30-21 

23 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 


Jl-12 

87 




.15 

NO 






A30-17 

23 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 


J1-1 3 

87 




.15 

NO 






A29-21 

22 




.25 

YES 


' 

CHANNEL 

A 


Jl-75 

37 




.15 

NO 






A 29-1 3 

22 




.25 

YES 



CHANNEL 

A 


J1-50 

37 




.15 

NO 






A33-71 

28 

* 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 


Jl-74 

.37 




.15 

NO 






A33-! 3 

23 




.75 

YES 



CHANNEL 

A 


Jl-49 

37 




.15 

NO 






A33-18 

76 




.25 

VES 






A 2 9— 4 

2? 




.25 

YES 






A2<*-4 

22 




.25 

YES 






A 3 0-4 

23 




.75 

VES 






A30-4 

23 




.25 

YES 






A 3 1-4 

24 




.25 

YES 






A31-4 

24 




.25 

YES 






A3 3-4 

28 




•25 

YES 






* A3 8-4 

23 




.25 

YES 






A 39-4 

29 




.25 

YES 






1 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901144 


SHEET 45 Qf 


CYZMQURg 


102666 


2901144 


WIPING HARNESS A 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM. 

JKT SHLD LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM (A1 

AREA 

STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



429 

1 


F50 

77 


• 25 

NO 








J8-46 

86 


.15 

NO 





430 



F 52 

79 


.25 

NO 








J5-31 

85 


.15 

NO 





431 

l 


F52 

79 


.25 

NO 








J8-31 

86 


.15 

NO 





432 

1 


E52 

79 


.25 

NO 








A41-43 

31 


.25 

YES 





433 

I 


E 51-88 

78 


.27 

NO 








J8-26 

86 


.15 

NO 





434 



f51-83 

73 


.27 

NO 








J5-26 

85 

• 

.15 

NO 





1 435 

1 


J5-52 

85 


.15 

NO 








E 53 

80 


.25 

NO 





1 436 

1 


J8-57 

86 


.15 

NO 








F53 

80 


.25 

NO 





* 43? 

1 


A47-43 

32 


. .25 

YES 








E53 

80 

# 

.25 

NO 





\ 438 

! 


A40-21 

30 


.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-1 

87 


.15 

NO 





\ 439 

i 


A40—13 

30 


.25 

VFS 



CHANNEl 

A 




Jl-4 

87 


.15 

NO 





1 440 

1 


A31-21 

24 


.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-5 

8V 


.15 

NO 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

7901144 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR K 

SHEET 44 r)f 


▲ 


2901144 


l 

r~ 

rtnuu 

WIRE 

C ODO 

CIRCUIT PT 

TE°M. 

JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO FROM |A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITFM 

IG TO IB) 

NO. 

LG LG IG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

453 

1 

A39—4 

29 


.25 

YES 







A 40-4 

30 


.25 

VES 




A 

454 

1 

A40-4 

30 


.25 

YFS 







A41-4 

31 


.25 

YES 




A 

455 

l 

A41-4 

31 


.25 

YFS 







A42-4 

32 

• 

.25 

YES 




A 

456 

1 

A 3 3-15 

26 


.25 

YFS 







A29-1 

22 


.25 

YES 




A 

457 

l 

A?9—1 

72 


.25 

YES 







A30-1 

23 


.25 

YES 




A 

458 

1 

A30-1 

23 


.25 

YES 







A31-1 

24 


.25 

YES 





459 

1 

A 31-1 

74 


.25 

YES 







A 3 8- 1 

?e 


.25 

YES 




A 

460 

1 

A 3 8-1 

28 


.25 

YES 







A39-1 

?9 


.25 

YFS 




A 

461 

1 

A39-1 

2Q 


.26 

YFS 







A40-1 

30 


.25 

YFS 




A 

462 

t 

A40-1 

30 


.25 

YFS 







A41-1 

31 


.75 

YES 




A 

463 

1 

A41-1 

31 


.25 

YES 







A42-1 

32 


.25 

VES 





A 464 


A41-2! 

Jl-3 


31 

87 


25 YES 
15 NO 


CHANNEL A 











fYZWlURE 102666 


WIPING 

HARNE9* A 





2901!44 


r 


WIRE 

CIRCUIT PT 

term. 

JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


L r AO 

MATl LEAD 

FRUM (A) 

AREA 

STPIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM LG 

TO 181 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




465 


A41-13 

31 



.25 

VFS 



CHANNEL 

A 




Jl-ll 

87 



.15 

NO . 






466 

1 

A42-21 

3? 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-28 

87 



.15 

NO 






467 

1 

A42— 17 

3? 



.25 

YES 



CHANNEL 

A 




Jl-27 

87 



.15 

NO 






468 

1 

A? 7-40 

21 



.25 

YFS 








A 31-43 

24 



.25 

YFS 






469 

1 

A27-3? 

21 



.25 

YFS 








A3 1-24 

24 



.25 

YES 






473 


A 3 2-1 7 

25 



.25 

YES 








A 30-4? 

23 



.25 

YES 






471 

l 

A32-15 

25 



.25 

YFS 








A30-24 

23 



.25 

YES 






47? 

1 

A 3 2-40 

25 



.25 

YFS 








A29-43 

2? 



.25 

YES 






478 

1 

A 32-32 

25 



.25 

YES 








A29-24 

22 



.25 

YES 






474 

l 

A3 7-17 

27 



.25 

YES 








A3 8-43 

28 



.25 

YES 






475 

1 

A3 7-15 

27 



.25 

YES 








A 3 8- ? 4 

28 



.25 

YES 






476 

1 

E? 6-88 

37 



.27 

NO 








J2-29 

49 



.15 

NO 








SIZE CODE IDENT 




























_ 2301144 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 



HIEING HARNESS A 


HIRE 

L FAO MATL 

I DENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT P 
FROM (A) 
TO IB) 

537 1 


A40-23 

A41-23 

538 1 


A41-23 
A42-2 3 

540 1 


F 8—8 
A44-13 

541 1 


F8-B 

A2-«l 

54? 1 


A2-81 

A 4 7- ? 3 

543 1 


A4 7-23 
A4P-23 

544 1 


A4B-23 
/ 43-23 

545 l 


A49-2? 

A50-23 

546 1 


45 0-23 
451-23 

547 1 


A51-23 

A 5 2-2 3 

548 l 


A52-2 ? 

A 5 3-2 3 

543 l 


A 53-? 3 
A54-23 


T TFRM.JKT SHt0 LEAD 

AREA STRIP STRIP CUT 

NO. LG LG LG 

30 

31 

31 

32 

*5 

38 

35 

1 

l 

41 

41 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

45 

45 

44 

44 

47 

47 

48 


INS NOTE 

STRIP ONE* ACCESSORY 

LG TIN FIG ITEMS 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.27 NO 
.25 YES 

.27 NO 
.25 YFS 

.25 YFS 
.25 YES 

.25 YFS 
.25 YFS 

.25 YFS 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YFS 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YFS 
.25 YES 


remarks 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
9997/. 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 5? OF 























CVZMOUPP 


107666 


WIPING HAPNESfe A 


7901144 


WIRE 

IE AO MAIL LEAD 
I DENT I TEW LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO «BI 


TERM.JKT SHI 0 LEAD 
APrA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


A 

557A 

1 

SHLO A557 
F67-B 

131 

A 

557P 


E64 

123 




A? 7-1 

21 

A 

558 

3 



A 

5*3R 

1 

SHLO A558 
A60-21 

50 

A 

558R 


J5-56 

85 




AS 9-1 

49 

A 

559 

3 



A 

559A 

1 

SHLO A559 
E67-B 

131 

A 

559R 


T65 

170 




J5-33 

85 

A 

560 

3 



A 

560A 

1 

SHI f) A 560 
C6 7-8 

131 

A 

560P 


F65 

129 




J3—33 

86 

A 

561 

3 




2.30 

4.30 


7.00 

4.00 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.25 NO 
.27 NO 

.75 NO 
.25 VFS 


.75 NO 
.75 YES 


NOTE 

ONE# 

FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


A* 7 

8# 6 A 


33 

5# 


1.80 

2.30 


1.50 

7.09 


.15 NO 
.75 YES 


.75 NO 
.77 NO 


.55 NO 
.15 NO 


B#6 A 
A.7 


5# 

33 


1.8 o 

2.30 


1.50 

2.00 


8# 6 A 
A# 7 


5# 

33 


1.80 1.50 

4.30 4.00 



.75 

NO 


.77 

NO 


.75 

NO 


.15 

NO 



3. 



A# 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


5. 

33 


2901144 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 55 OF 


I 

r 

i 

i 

n 


CYZ-OUPF 

102666 


WIPING 

HARNESS A 





WIRE 

CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NCTE 

LEAD 

MATL 

LEAD FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

IDENT 

ITEM 

LG TO <81 

NO. 

LG 

l.G 

LG 

LG 

TIN 

EIG 


561A 

1 

SHI 0 A561 





.25 

NO 





F67-B 

131 




.27 

NO 



561P 


F65 

129 




.25 

NO 





A2 3-I 

17 




.25 

YES 



562 

3 



1.80 

1.50 




e#6A 






2.30 

2.00 




A,7 


562 A 

1 

SHLO A 567 





.25 

NO 





E67-38 

131 




.25 

NO 



567 R 


F66 

130 




.25 

NO 





J 5-54 

85 




• 15 

NO 



563 

3 



1.30 

1.50 




B*6 A 






7;30 

7.00 




A,7 


563A 

1 

SHLO A563 





.25 

NO 





F.67-88 

131 




.25 

NO 



5f3P 


F 66 

130 




.25 

NO 





J8-54 

86 




.15 

NO 



564 

3 



1.80 

f.KO 




816 A 






4.3C 

4.00 




A# 7 


564 A 

l 

SHLO A564 





.25 

NO 





E67-3B 

131 




.25 

NO 



564* 


F 66 

1 30 




.25 

NO 





A23-19 

17 




.25 

YES 



565 

l 

E67-8P 

131 




.75 

NO 





A? 3- 31 

17 




.75 

YES 



_ 2901144 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


5# 6 

33 


5# 6 

33 


5, 6 

33 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

7901144 


T 


SCALE NONE | REV LTR 


K 


SHEET 









■■■■■■Hi 

“■ill 


ITBMhJO. 


immumm 



r@j 


* e2 ±\ % £8- 


tiilW 






2901144 


12 

















































































































































































































2901145 




Mil t 
NUMBER 
1 


4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

n 

12 

13 

14 


GfcNfcKAL NUItS 
DESCRIPTION 

SHlfcLU TERMINATION FIGURES AKF PER 
A - NO 1002071 

B - SEE CONFIGURATION SHEfcT FIG. 1 

INTERPRET OR Ain ING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED bY 
MIL-O-70327. 

APPLY LEAO IDENIIFICAIIONS PER N01002019; OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A AND B. 

ASSEMBLE PER NUIQ02032. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVtS PER ND1002019. 

LOCATE ITEM 13 ADJACENT TO ITEM 6 

APPLY LEAD IDENTIFICATION TO SLEEVES OF ALL MULTI-LEADS PER 
NO 1002019• 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

SECURE TO CABLE USING ITEM ll. MARKING TO READ AWAY FROM CONNECTOR 
SERIALIZE PER ND1002023. 

MARK IDENTIFICATION BANO PEP ND1002019. CENTRALIZE* COLOR WHITE 

SPIRAL WRAP CABLE BUNDLE USING ITEM 5 WITH 50 PERCENT OVERLAY 
BETwEEN 1 URNS. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GRUMMET OR CLAMP USING ITEM 
15 TO SECURE WIRE BUNDLE IN STRAIN RELIEF CLAMP. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901145 

SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 2 OF /3 


NOTE 

NUMBER 

15 

16 


17 

18 

19 


. 2004 9 65 


2901145 


NOTE 

NUMBER 


GENERAL NOTES 
OESGKIP 11UN 

LEAD TOLERANCE CHART 


JKT 


SHIELO 


LEAD 


INS 


LEAD 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦.06-.G6 ♦.06-.06 ♦.06-.06 ♦.Ob-.00 

3 INCH TO 3 FT ♦ .5G-.00 ♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 

3 FT TO 10 FT ♦1.00-.00 

10 FT AND OVER ♦2.0G-.00 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901145 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 4 OF /3 


l 


| 


SEE NOTE 

NUMBER HtM OTY 

1 1 

2 1 

a 3 l 

a 4 l 

8 5 AR 

8 6 3 

8 7 2 

8 8 AR 

8 9 2 

8 10 2 

11 AR 

8 12 3 

8 13 1 

17 14 AR 




2901145 


O B 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

COVER FULL LENGTH OF CONDUCTOR WITH ITEM 8 TO WITHIN 3 INCHES OF 
EACH END. 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD* COLOR* OR MARKED LETTER - 
A - SHIELD LEAD ON FROM END 
B - SHIELD LEAD ON TO END 
L - WHITC WITH BLUE TRACER. 

R - WHITE WITH RED TRACER. 

SPIRAL WRAP FULL LENGTH OF CABLE,OVER ITEMS 5,6,AND 13,USING ITEM 
14, WITH 50 PER CENT OVERLAY BETWEEN TURNS. 

CONTINUITY TEST PER CUNDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 
THAN 2 OHMS. 

INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 100 MEGOHMS WITH 
100 VDC ♦ OR - 10 PERCENT APPLIED BETWEEN EACH PIN AND ALL PINS 
NOT ELECTRICALLY CONNECTED* INCLUDING ALL SPARE PINS. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901145 

1 SCALE-NONE 

REV LTR C 4F 

SHEET 3 OF | 


LIST OF MATERIALS 
PART NU. 
2901145-001 

2901145-002 

1897249-006 
189725C—006 
1010989 
1010763- 2 

1010490-228 

1016197-002 
1016282- 16 
1010933-104 
MIL-T-713B 
1016128-011 
1010490-118 

MIL-1-15126 
TYPE ACT 


2901145 


DESCRIPTION 

WIRE, ND1002181* TYPE I* 
61 FT. TOTAL LENGTH 

WIRE* ND1002181* TYPE 2* 
24AWG* WHT/BLU, WHT/RED* 

CONNECTOR, PLUG ELEC. 

CONNECTOR, PLUG ELEC. 

WIRE MESH, KNITTEO-TAPE, 

SOLDER SLEEVE 

INSULATION SLEEVING 
SHRINKABLE 


CLASS I, 24AWG, WHT 

CLASS 4, WHT. JKT., 

13 INCHES TOTAL LENGTH 

EMI/RFI SHIELDING 

HEAT 


ELECTRICAL, 


TUBING, SHRINKFIT 5 FT. TOTAL LENGTH (BLACK) 
GROMMET, CONNECTOR STRAIN RELIEF 
CLAMP, CABLE, ELEC. 

LACING TAPE, TYPE P, CLASS 2, BLACK 
BAND, IDENTIFICATION 

INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL, HEAT 
SHRINKABLE 

INSULATION-TAPE, ELECTRICAL, PRESSURE SENSITIVE 
THERMOSETTING ADHESIVE .75 PLUS UR MINUS .03 
WIDE (ES2716 TYPE C) 


C % 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901145 

A 




i 


SCALErNONE 


REV LTR 




SHEET 


5 OF 







































2 90114b 



TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG Lu LG 


• 25 NO 

• 15 NO 


• 25 NO 

• 15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


.15 NO 
• 15 NO 


• 15 NO 
.15 NO 


.15 NO 
.15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


• 15 NO 
.15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


.15 NO 
• 15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


.15 NO 
.15 NO 


NOTE 

ONE« ACCESSORY 


2901145 

RENARKS 


SEE NOTE 15 

SEE NOTE 15 

SEE NOTE 15 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901145 

[sheet 8 OF i 3 


1 1 


2901145 



WIRE 


CIRCUIT PT TERH.JKT SHLD 

LEAD 

INS ■ 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


UNEt 

ACCESSORY 


I0ENT 

ITEH 

LG 

TO 1B > NO. LG LG 

LG . 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 

1 


P1-38 


.15 

NO 







P2-38 


.15 

NO 




2 

1 


Pl-20 


.15 

NO 







P2-20 


.15 

NO 




3 



Pi-19 


.15 

NO 







P2-19 


• 15 

NO 




4 

1 


P1-37 


• 15 

NO 







P2-37 


• 15 

NO 




5 

1 


Pl-60 


• 15 

NO 







P2-6Q 


• 15 

NO 




6 

1 


P 1-61 


• 15 

NO 







P2-61 


• 15 

NO 




7 

1 


Pi-57 


• 15 

NO 







P2-57 


.15 

NO 




a 

1 


Pl-58 


• 15 

NO 







P2-58 


• 15 

NO 




9 

1 


Pi-59 


.15 

NO 







P2-59 


.15 

NO 




10 

1 


Pl-42 


.15 

NO 







P2-42 


.15 

NO 




11 

l 


Pl-39 


• 15 

NO 







P2-39 


• 15 

NO 




12 

2 


2.80 2.50 




A* 68 

6, 7 





2.80 2«50 




A»6B 

6, 7 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901145. 

SCALE-NONE 

REV LTR C & 

SHEET 7 OF /> 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

Lt AO 

NATL 

Lb AO 

FROM 4 A1 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 



UENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



21 

1 


PI—48 





.15 

NO 








P2-48 





• 15 

NO 





22 

1 


Pi-26 





.15 

NO 



SEE 

NOTE 




P2-26 





• 15 

NO 





23 

1 


Pi-27 





.15 

NO 








P2-27 





.15 

NO 





24 

I 


Pl-41 





• 15 

NO 



SEE 

NOTE 




P2-41 





• 15 

NO 





25 

1 


P1—31 





.15 

NO 








P2-J1 





• 15 

NO 





26 

1 


Pi-53 





.15 

NO 








P2-53 





• 15 

NO 





27 

1 


Pl-52 





• 15 

NO 








P2-52 





• 15 

NO 





28 

1 


Pl-16 





• 15 

NO 








P2-16 





• 15 

NO 





29 

1 


Pi-33 





• 15 

NO 








P2-33 





• 15 

NO 





30 

1 


Pl-36 





• 15 

NO 








P2-36 





• 15 

NO 





31 

1 


Pl-17 





• 15 

NO 








P2-17 





• 1* 

NO 





32 

1 


Pi-34 





.15 

NO 








P2-34 





.15 

NO 






SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



99974 

2901145 

A 



T- - ---r 



SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 9 OF 















▼. 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JkT shld lead 

IMS 


NGTfc 


LEAL) 

MATL 

LEAD 

FROM I A) 

ARfcA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


UNE • 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG LG* 

LG 

TIN 

FIG 

A 

45 

1 


P 1—4 


.15 

NO 






P2-4 


• 15 

NO 


A 

46 

1 


Pl-13 


.15 

NO 






P2-1 i 


.15 

NO 


A 

47 

1 


P1-12 


.15 

NO 






P2-12 


• 15 

NO 


A 

48 

1 


P1-8 


• 15 

NO 






P2-8 


.15 

NO 


A 

49 

1 


Pl-2 


.15 

NO 






P2-2 


.15 

NO 


A 

50 

1 


PI-54 


• 15 

NO 






P2-54 


• 15 

NO 


A 

51 

1 


Pl-32 


.15 

NO 






P2-32 


.15 

NO 


A 

52 

1 


Pl-56 


• 15 

NO 






P2-56 


.15 

NO 


A 

53 

1 


P1-55 


• 15 

NO 






P2-55 


.15 

NO 


A 

54 

1 


El 


.25 

NO 

a 





Pl-50 


• 15 

NO 


A 

55 

I 


Pi-49 


• 15 

NO 






P2-49 


• 15 

NO 


A 

56 

1 


Pl-51 


• 15 

NO 






P2-51 


• 15 

NO 



29ui 145 




REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901145 * 

SCALE-NONE 

REV LTR . C 

SHEET 11 OF /3 | 
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MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

* 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONEt 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITtMS 



> 57 

1 


Pl-28 



.15 

NU 








P2-28 



.15 

NU 





> 58 

1 


Pi-29 



.15 

NO 








P2-29 



.15 

NO 





, 59 

1 


Pl-30 



.15 

NO 








P2-30 



.15 

NO 






SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901145 

A 




REV LTR 
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SHEET 


12 OF /3 


j^SCALE-NONE 
































































































_ CAbl E ASSE^BI^Y __£90 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER 
A - ND1002071 

ti - SEE CONFIGURATION SHEET FIG- 1 
C - 1002032 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A AND B. 

ASSEMBLE PER ND1002032. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019. 

LOCATE ITEM 13 ADJACENT TO ITEM 6 

APPLY LEAD IDENT IFICATI ON TO SLEEVES OF ALL MULTI-LEADS PER 
N01002019• 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 
IDENTIFY PFR MIL-STD-130 (ES267I USING PART NUMBER. 

SECURE TO CABLE USING ITEM li. MARKING TO READ AWAY FROM CONNECTOR 
SERIALIZE PER ND1002023. 

MARK IDENTIFICATION BAND PER ND1002019. CENTRALIZE* COLOR WHITE 

SPIRAL WRAP CABLE BUNDLE USING ITEM 5 WITH 50 PERCENT OVERLAY 
BETWEEN TURNS. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET OR CLAMP USING ITEM 
15 TO SECURE WIRE BUNDLE IN STRAIN RELIEF CLAMP. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


2901146 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 2 OF 12 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM QTY 


2901146-001 


DESCRIPTION 

WIRF* ND1002181 * TYPE I* CLASS I, 24AWG* WHT 
55FT 2 INCHES TOTAL LENGTH. 


2901146-002 


WIRE* ND100218l* TYPE 2* CLASS 4, WHT. JKT.* 
24AWG* WHT/BLU* WHT/RED, 51 INCHES TOTAL LENGTH 


1897249-007 


CONNECTOR* PLUG ELEC. 


1897250-007 CONNECTOR* PLUG ELEC. 

1010989 WIRE MESH, KNITTED-TAPE, EMI/RFI SHIELDING 


1010763- 2 


SOLDER SLEEVE 


1010490-228 


INSULATION SLEEVING, ELECTRICAL, HEAT 
SHRINKABLE 


1016197-002 


TUBING* SHK1NKFIT 63 INCHES TOTAL LENGTH 
(BLACK) 


1016282- 16 


GROMMET* CONNECTOR STRAIN RELIEF 


1010933-104 


CLAMP* CABLE* ELEC. 


MIL-T-713B 


LACING TAPE* TYPE P» CLASS 2* BLACK 


1016128-011 


BAND* IDENTIFICATION 


1010490-118 


INSULATION SLEEVING* ELECTRICAL* HEAT 
SHRINKABLE 


MIL-I-15126 
TYPE ACT 


INSULATION-TAPE, ELECTRICAL, PRESSURE SENSITIVE 
THERMUSETTING ADHESIVE .75 PLUS OR MINUS .03 
WIDE IES2716 TYPE C) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 4 OF 12 





















in 


2901146 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LfcAD FROM (A) 

I DENT ITEM LG TU C 81 

13 1 


TFRM.JKT SHLO LEAD INS 
ARCA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG* LG 


NOTE 
ONE » 
TIN FIG 


2901146 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 15 NO 
.15 NO 


.15 NO 
• 15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


.15 NO 
• 15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


.15 NO 
• 15 NO 


• 15 NO 
.15 NO 


SEE NOTE 15 


.15 NO 
• 15 NO 


SEE NOTE 15 


2.80 2.50 

2.80 2.50 


SHLO A22 
E2-B 


• 25 NO 
.27 NO 


• 15 NO 

• 15 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 

LEAD 

MATL 

LFAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

10ENT 

ITEM 

LG 

TO 16) 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

1 25R 


P2-47 




.15 

NO 





Pl-47 




• 15 

NO 


26 

1 


P1-31 




.15 

NO 





P2-31 




• 15 

NO 


27 

1 


PI-52 




.15 

NO 





P2-52 




• 15 

NO 


28 

1 


PI—8 




.15 

NO 





P2-8 




.15 

NO 


29 

1 


Pl-9 




.15 

NO 





P2-9 




• 15 

NO 


30 

1 


PI —19 




.15 

NO 





P2-19 




• 15 

NO 


31 

1 


Pi-36 




.15 

NO 





P2-36 




.15 

NO 


32 

1 


Pi-26 




.15 

NO 





E2-B6 




.15 

NO 


33 

1 


E2-B 




.15 

NO 





P2-26 




• 15 

NO 


34 

1 


Pl-50 




• 15 

NO 





El 




• 15 

NO 

B 

35 

1 


Pl-l 




• 15 

NO 





P2-1 




. 15 

NO 


36 

1 


Pl-2 




• 15 

NO 





P2-2 




• 15 

NO 



2901146 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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NOTES-- 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL- D - 703Z1 . 

2. MATERIAL -STEEL QQ-S-630 , GRADE M-1020 . 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 

a. SURFACE ROUGHNESS TO BE AS ROLLED OR DRAWN. 

b. PUNCHED , CUT OR MACHINED SURFACES TO BE 125/ 

4. MUST BE FREE FROM BURRS AND SHARP EDGES. 

5. FINISH-PRIME USING MIL-P-8S8S (LSZ58S) FOLLOWED 
BY TWO COATS OF TT-E-S29 CLASS B ENAMEL t 
DARK GRAY , COLOR 26ZS! CF FED- STD-595. 

6. IDENTIFY USING DRAINING NUMBER PER M/L-5TD-I30 
(ES26 7). 






IZONE LTR 


REVISIONS 

DESCRIPTION 


A REVISED PER MFC 210943 CHG NO #7 

O INITIAL RELEASE CLASS A TRft? 4 

D PER TDRR ^^73 


-.281 THRU 
60 PLACES 
SPACE D AS 
SHOWN I &. 0ISD/A 



j ~f*J62Sf- -*i.625r*- .625r*- T.6ZS r~ 

531 k- i —► .625 ■*- -+.6ZS+ -+.62S~- -* 6ZS 

.2S-* r- -*-.S00h- -Jsool— 


.GZSr- " 1 * 25 p- ! + 625 r- -~&?Sr- ~~.62Sr- -p 62 Sp 

-*j .£25 — - 625 •*- -*j. 625 k- — . 625 - -*625 — -*.625 — 

— -Jsool— 1 -HsooU- HsooK -*|soo|- 


-35.00- 


-.25/ THRU 14 PLACES 
(7 EACH EN D) SPACED 
AS SHOWN \^-.0!5 D/A I 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

DIMENSIONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 


AC ELECTRONICS DIVISION 
GENERAL MOTORS CORR MILWAUKEE WIS. 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 
HOUSTON. TEXAS 


2 PLACE 3 PLACE 

DECIMALS DECIMALS ANGLES DRAWN JU 
^ + _© CHECKED^ 

_,D2 _.005 _ Z 

APPROVAL. 


. SLSJauCQ 


BRACKET, ANGLE 


DO NOT SCALE THIS DRAWING I CONTRACT N AS 9 ~ 49 7 


zsonoe-on zsoosssW) 

NEXT ASSY _ USED ON 

APPLICATION 


SEE NOTE 2 


NASA APPROVAI (JLlLMI 
MIT APPROVAL 


SIZE I CODE IDENT NO. I 


99974 2 9 0115 0 


• scale /; / 



• SHEET / Of 1 





























































































SCALE-NONE REV LTR 


___V7 

/ && [sheet * OF JfM. 



SCALE-NONE REV LTR 
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2901152 


2901152 


MIKING HARNES 


£ y& 


Gfcfe NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

GTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

7 

17 

1 

1010763- l 

SLEEVE* SULOER 

7 

18 

5 

1015864-137 

INSULATION SLEEVING 

7 

19 

5 

1015664—135 

INSULATION SLEEVING 

7 

20 

-***» 88 

1015364—107 

INSULATION SLEEVING 

7 

21 

**lt> 

1015902-049 

TERMINAL-LUG* RING TONGUE* CRIMP 

7 

22 

6 

1016006*002 

SPLICE—REDUCER 

7 

23 

1 

1016006*003 

SPLICE-REDUCER 

7 

24 

6 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING 1 HEAT SHRINK) 

7 

25 

1 

1010490-256 

INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINK) 


26 

1 

2901152—036 

MIRE ND1002181 CLASS 1 TYPE 1 BANG CWHITE) 

7 

27 

1 

1016048- 1% 

TERMINAL-LUG 

7 

28 

1 

1016048- 16 

TERMINAL-LUG 


29 

AR 

SN60MS 

SOLDER QQ-S—5/1 CES2175-1) 


30 

AK 

MIL—F—14256 x 
TYPE A UR M 

FLUX CES2798) 


31 

AR 

SN60MLAP 

SOLDER QO-S—571 (ES2175-3) 

7 

32 

1 

1016128-001 

BANO IDENTIFICATION BLANK 


33 

AR 

MIL-T—713 

LACING TAPE* MAXED* BLACK CES2732 NO. 18) 


TYPE P* CLASS 2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901152 

V7 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 6 OF *44- | 


MIRING HARNESS A 


£ y& 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAD 

FRUM CA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCE 

10ENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEF 

A 1 

1 


S1A-11A 

73 




.25 

YES 






S1A-118 

73 




• 25 

YES 



A 2 

1 


S1A-11B 

73 




• 25 

YES 






S28-11A 

74 




• 25 

YES 



A 3 

1 


S2B-11A 

74 




• 25 

YES 






K4-4 

28 




• 25 

YES 


9 

A 4 

1 


S1A-10A 

73 




.25 

YES 






S2A-8B 

74 




• 25 

YES 



A 5 

1 


S1A-10B 

73 




.25 

YES 






S2A-7A 

74 




.25 

YES 



A 6 

1 


S1B-UA 

73 




• 25 

YES 






S2B-7A 

74 




• 25 

YES 



A 7 

1 


S1B-3AIA 

73 
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K22-5 

18 a 



.25 YES 


20 





K22-6 

18 a 



.25 YES 


20 


A 

363 

1 


K3-5 

27 



.25 YES 








K21-8 

33A 



.25 YES 


9 


A 

364 

1 


K21-8 

33A 



.25 YES 








K21-2 . 

33A 



.25 YES 


9 


A 

365 

1 


Kll-3 

19 



.25 YES 








K22-10 

18 a 



.25 YES 


20 


A 

366 

1 


K22-11 

18a 



.25 YES 


20 






XDS13-A 

51A 



.25 YES 


20 


A 

367 

1 


XDS13-A 

51A 



.25 YES 








XDS13-B 

51A 



.25 YES 


20 


A 

368 

1 


K22-9 

18A 



.25 YES 








XDS13-C 

51A 



.25 YES 


20 


A 

369 

1 


XDS13-C 

51A 



.25 YES 








XDS13-D 

51A 



.25 YES 


20 


A 

370L 

1 


J3-N 

1 



.20 NO : 


10 

SEE NOTE 15 




K22-4 

18 a 



.25 YES 


20 


A 

370R 

1 


J3-P 

1 



.20 NO 


10 

SEE NOTE 15 




K22-7 

18 a 



.25 YES 


20 
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LG 
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11 


00 

oo 

< 

1 
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El 

8 



SHED 

LEAD 
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NOTE 


STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



,20 

NO 


10 



.25 

NO 
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WIRING HARNESS A 


29CU52 




*OTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION • 

I SHIELD' TERMINATION FIGURES ARE PER- 

A - ND1002032 
B - ND1002071 


2 


INTERPRET ORAMING 
NIL-O-70327. 


IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED 8Y 


3 LACE HARNESS USING ITEH 33. 

A FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 33. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INOICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRIO MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT.TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN ♦.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS ANO 
ACCESSORIES 4.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGAROLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAMING. 

8 NUMBER IN BRACKETS ARE OUANTITIES OF-L EADS. 

9 APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER N01002019. OMIT ALL SUFFIX LETTERS 

EXCEPT A AND D. THIS DOES NOf APPLY 10 LEADS A203 THRU A206, A370 AND A37I. 

0 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 

INCH HIGH CHARACTERS. 

1 = C 1 L1 T B0 SOLDER PER. MD 1002071 USW<5 ITEM 31 OR ITENNS 29 ANO 30. 

2 SPACING OF LEAO IDENTIFICATION SHALL BE EVERY 1.2 INCHES. 

3 SPIRALLING OF LEAO IDENTIFICATION IS ALLOWEO. 
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SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901152 

y/ 

| SCALE-NONE 
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__ WIRING HARNESS A 

NOTE GENERAL NOTES 


2901152 


NUMBER DESCRIPTION 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH 10 3 FT 


JKT 

STRIP LG 
♦.06—•06 
♦.25-.25 


SHIELD 
STRIP LG 
♦•06—.06 
♦.25-.25 


LEAO 
CUT LG 
♦.06-.06 
♦ .25-.25 


INS 

STRIP LG 
♦.06-.00 


£ a 2r 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM CTY 


OESCRIPT IUN 


2901152-001 


2901152-002 


2901152-003 


2901152-004 


1015957-177 


1015957-178 


MS3127E24-61S* 


MS3127E12-3P 


1015864-109 


WIRE ND10021B1 CLASS 1 TYPE 1 22AWG WHITE 

WIRE ND1002181 CLASS 4 WHITE JACKET TYPE II 
22AWG (WHT/RED• WHT/BLU) 

WIRE-COAX MIL-C-17/69A RG188A/U 
TOTAL LENGTH 

WIRE-COAX MIL-C-17/26A RG58C/U 
TOTAL LENGTH 

CONNECTOR. RFCPT. FLEC 

CONNECTOR. RECPT• ELEC 

CONNECTOR. RECPT. ELEC (1897056-6111 

CONNECTOR. RECPT. ELEC 11897119-0301 

INSULATION SLEEVING 


MS3193A-20A 


CONNECTOR SOCKET CONTACTS (1896877-020I 


MS3192A-16A 


CONNECTOR PIN CONTACTS (1896855-0161 


1010490-200 


INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK! 


1010490-226 


INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK! 


2901152-005 


WIRE N0100218i CLASS 4 WHITE JACKET TYPE II 
20AwG (WHT/KEO. WHl/BLU! 


1010763- 2 


SLEEVE. SOLDER 


1010763- 3 


SLEEVE. SOLDER 


SIZE CODE IDENT 
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A 99974 
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SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. * 

OESCRIPTIUN 

7 

17 

1 

1010763- -1 

SLEEVE. SOLDER 

7 

18 

5 

1015864-137 

INSULATION SLEEVING 

7 

19 

5 

1015864-135 

INSULATION SLEEVING 

7 

20 

190 

1015864-107 

INSULATION SLEEVING 

7 

21 

16 

1015902-049 # 

TERMINAL-LUG* RING TONGUE* CRIMP 

7 

22 

6 

1016006-002 

SPLICE-REOUCER 

7 

23 

1 

1016006-003 

SPLICE-REOUCER 

7 

24 

6 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING IHEAT SHRINK) 

7 

25 

1 

1010490-256 

INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINK) 


26 

1 

2901152-006 

WIRE N01002181 CLASS 1 TYPE 1 8AWG (WHITEI 

7 

27 

1 1 

1016048- 15 

TERMINAL-LUG 

7 

28 

1 

1016048- 16 

TERMINAL-LUG 


29 

AR 

SN60WS- ~ 

SOLOER OO-S-571 CES2175-1) 


30 

AR ' 

MIL—F—14256 

FLUX CES2798) 




TYPE A UR W 



31 

AR 

SN60WRAP 

SOLOER OO-S-571 CES2175-3) 

7 

32 

1 

1016128-001 

BANO IDENTIFICATION BLANK 


33 

AR 

MIL-T—713 

LACING TAPE* WAXED* BLACK (ES2732 NO. 16) 




TYPE P* CLASS 2 



SIZE 
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CODE IDENT 
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99974 
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LEAO 
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STRIP 
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10ENT 

HEM 

LG 

TO CB) 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 13 

1 


S2A-11A 

74 



.25 

YES 







K12-1 

20 



• 25 

YES 


20 


A 14 

1 


S26-9A 

74 



.25 

YES 







K13-1 

20 



• 25 

YES 


20 


A 15 

1 


S2B—LOA 

74 



.25 

YES 







K10-1 

19 



• 25 

YES 


20 


A 16 

1 


SI8-IB 

73 



.25 

YES 







XDS1-10 

57 



• 25 

YES 




A 1? 

1 


S18-2B 

73 



• 25 

YES 







XOSl-i 

57 



• 25 

YES 




A 18 

1 


SiB-38 

73 



.25 

YES 







XUS 1-2 

57 



.25 

YES 




A 19 

1 


S16-48 

73 



• 25 

YES 







XOSi-3 

57 



• 25 

YES 




A 20 

1 


SIB-5B 

73 



• 25 

YES 







X0S1-4 

57 



.25 

YES 




A 21 

1 


S16-68 

73 



.25 

YES 







XUS1-5 

57 



.25 

YES 




A 22 

1 


S16-7B 

73 



• 25 

YES 







X0S1-6 

57 



• 25 

YES 




A 23 

1 


SIB—88 

73 



• 25 

YES 







XUS1-7 

57 % 



• 25 

m 

YES 




A 24 

1 


SIB—98 

73 



.25 

YES 

• 






XUS1-6 

57 



.25 

YES 
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2 

1 
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3 

1 


S28-11A 

K4—4 

4 

1 


S1A-10A 

S2A-88 

5 

I 


S1A-10B 

S2 A— 7A 

6 

1 


SIB—11A 
S28-7A 

T 

1 


SIB—JA )A 
-S26-5A 

41 

1 


S1B-118 

K4-8 

9 

1 


SIA-5A 

S2A-8A 

10 

1 


S2A-11B 

S28-9A 

i! 

1 


S2B-1A 

K14-1 

12 

1 


S2B-6A 
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LG 

LG 

LG 
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73 



• 25 

73 



• 25 

74 



• 25 

74 v. 



• 25 

28 



• 25 

73 



• 25 

74 



• 25 

73 



.25 

74 

■* 


• 25 

73 



• 25 

74 



• 25 

73 



• 25 

74 


\ 

• 25 

73 


\ 

• 25 

28 



.25 

73 . 



• 25 

74 



• 25 

74 



• 25 

74 



• 25 

?4 



• 25 

21 



• 25 

74 



• 25 

19 



• 25 


2901152 


TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

YES 

YES 



YES 

YES 



YES 

YES 


. 9 

YES 

YES 

\ 


YES 

YES 



YES 

YES 



YES 

YES 



YES 

YES 


9 

YES 

YES 


\ 

YES 

YES 

V*S 

YES 


\ 

\ 

\ 

28 V 

YES 

YES 


20 
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WIRE 

LEAD NAT 
I0ENT HE 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


36 


CIRCUIT PT 
LEAO FKUH (A) 

LG TO (6) 

S1B-108 
XUS1-9 

S28-1B 

XOSi-20 

S2B-2B 

XOSl-ll 

S2B-38 

XOSl-12 

S2B-4B 

XOS1-13 

S28-5B 

XUS1-14 

S26—6B 
X0S1-15 

S2B-7B 

XOSl-16 

S2B-86 

XOSl-17 

S28-9B 

XDS1-18 

S2B-10B 

XUSl-19 

SIB—IB 
T81-1 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 

73 
57 

74 
57 

74 

57 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


74 

57 


74 

57 


74 

57 


74 

57 


74 

57 


74 

57 


74 

57 


74 

57 


73 

46 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.26 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
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SIR1P 

CUT 

STRIP 


IDEM 

ITEM 

Lb 

TO (to) 

NO* 

LG • 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 37 

1 


S16-26 

73 




.25 

YES 




TB1—2 

46 




• 25 

YES 

A 36 

1 


SI 8-38 

73 




.25 

YES 




TBl-3 

46 




.25 

YES 

A 39 

1 


SIB—46 

73 




.25 

YES 




TB1-4 

45 




• 25 

YES 

A 40 

1 


S1B-5B 

73 




• 25 

YES 




TB1-5 

45 




• 25 

YES 

A 41 

1 


S1B-6B 

73 




.25 

YES 




TB1-6 

45 




•25 

YES 

A 42 

1 


SIB—76 

73 




• 25 

YES 




TB1-7 

44 




• 25 

YES 

A 43 

1 


SIB-88 

73 




• 25 

YES 




TBl-8 

44 




• 25 

YES 

A 44 

1 


S16-9B 

73 




• 25 

YES 




I to 1—9 

44 




• 25 

YES 

A 45 

1 


S1B-10B 

73 




.25 

YES 




TBl-lO 

43 




.25 

YES 

A 4o 

1 


S2 to-16 

74 




.25 

YES 




Tbl-1i 

43 




.25 

YES 

A 47 

1 ' 


S28-2B 

74 




.25 

YES 




Tbl-27 

35 




• 25 

YES 

A 46 

1 


S28-3B 

74 




.25 

YES 




TB1-28 

35 



. 

.25 

YES 
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CIRCUIT PT 
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• 3KT 

SHID 
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NOTE 

REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


QNEf 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

61 

1 


TB1-6 

45 




.25 

YES 






33-33 

1 




• 20 

NO 


10 

62 

1 


TB1-7 

44 




.25 

YES 






J3-HM 

1 




• 20 

NO 


10 

63 

1 


TBl-8 

44 




• 25 

YES 






33—GG 

1 




• 20 

NO 


10 

64 

1 


TB1-9 

44 




.25 

YES 






33-FF 

1 




• 20 

NO 


10 

65 

1 


TBl-lO 

43 




.25 

YES 






33-EE 

1 




• 20 

NO 


10 

66 

1 


TBl-ll 

43 




.25 

YES 






J3-D0 

1 




• 20 

NO 


10 

67 

1 


TB1-27 

35 




.25 

YES 






J3-CC 

1 




• 20 

NO 


10 

66 

1 


TBi-26 

35 




• 25 

YES 






33-ttto 

1 




• 20 

NO 


10 

69 

1 


T61-29 

35 




.25 

YES 






33-AA 

1 




• 20 

NO 


10 

70 

1 


Tbl-30 

37 




.25 

YES 






33-2* 

1 




• 20 

NO 


10 

71 

1 


TBi-31 

37 




.25 

YES 






33-Y* 

1 




.20 

NO 


10 

1 72 

1 


TBl-32 

37 




.25 

YES 


- 




33-X6 

1 




.20 

NO 


10 
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STRIP 
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IDEM 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


49 

1 


S2B-4B 

74 




.25 

YES 







TB1—29 

35 




• 25 

YES 




50 

1 


S2B-5B 

74 




.25 

YES 







Tbl-30 

37 




• 25 

YES 




51 

1 


S2B—68 

74 




.25 

YES 







TBI-31 

37 




• 25 

YES 




52 

1 


S2B-7B 

74 




.25 

YES 







TBl-32 

37 




• 25 

YES 




53 

1 


S2B-BB 

74 




• 25 

YES 







TB1-J3 

38 




• 25 

YES 




54 

1 


S2B-9B 

74 




.25 

YES 







TB1-34 

38 




• 25 

YES 




55 

1 


S2B-108 

74 




• 25 

YES 







TB1-35 

36 




• 25 

YES 




56 

1 


TB 1-1 

46 




.25 

YES 







33-PP 

1 




• 20 

NO 


10 


57 

1 


IB 1-2 

46 




• 25 

YES 







33—NN 

l 




.20 

NO 


10 


56 

1 


TBi-3 

46 




• 25 

YES 







33—MM 

1 




• 20 

NO 


10 


59 

1 


TB1-4 

45 




• 25 

YES 




• 



33*LL 

1 




• 20 

NO 


10 


60 

1 


TB1-5 

45 




• 25 

YES 
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1 




• 20 

NU 


10 
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X0S15-A 

X0S15-C 

SlSSMl-NC 

Kl-l 

Kl-l 

Kl-3 

Kl-3 

K2-3 

K2-3 

K3-3 

K3-3 

K4-3 

X0S15-C 

S7SM1-C 


LEAO 
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LG 

LG 
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38 

1 

38 

1 

38 * 

1 

74 

26 

53 

53 

53 

53 

53 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

53 

65 


• 25 
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• 20 

NO 

10 

• 25 
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• 20 

NO 

10 

.25 
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• 20 

NO 

10 

• 25 
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.25 
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9 

.25 
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• 25 

YES 

20 

• 25 

YES 


• 25 

YES 

20 

.25 

YES 


• 25 

YES 

. 9 

•25 

YES 


.25 

YES 

9 

.25 

YES 


• 25 

YES 

9 

• 25 

YES 


• 25 

YES 

9 

.25 

YES 


.25 
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• 25 
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• 25 
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LG 
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1 


K17-2 

18 




K13—6 

20 

110 

1 


K17-3 

18 




S14SW1-N0 

52 

111 

1 


S14SWI-NO 

52 




XUSI4-A 

52 

112 

1 


XUS14-A 

52 




X0S14-C 

52 

113 

1 


S4SW1-C 

64 




K18-5 

17 

114 

1 


K18-5 

17 




K6-3 

30 

115 

1 


K6-3 

30 




K6— 1 

30 

116 

1 


S6SW1-NC 

64 




XUS6-C 

64 

117 

1 


XDS6-C 

64 




X0S6-D 

64 

118 

1 


S6Swl-NC 

64 




K18-1 

17 

119 

1 


K18-1 

17 




Kltt-3 

17 

120 

1 


K5-2 

29 




S6SW2-C 

64 
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> 

TIN FIG 
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• 25 
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20 

• 25 

YES 

20 

.25 
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• 25 
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1 
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10 




• 25 
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1 
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12 




• 25 
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11 




• 25 

NO 


21 
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1 
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.25 

YES 
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77 




.25 

YES 


19 
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12 




• 25 
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\ 
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69 
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19 
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lv 
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21 




• 25 

YES 
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\ 
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AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE 9 

ACCESSORY 



lucM 1 

ITEM 

LG 

!U 461 

NO. 

LG* 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



J05A 

1 


SHLD A305 





• 25 

NO 








J3-E4 

1 




• 20 

NO 


10 



305B 

1 


K 10 —9 

17 




.25 

YES 


20 






SHLO Ai05 





.25 

NO 





iC5E 



J3— 0 * 

1 




• 20 

NO 


10 






K18-12 

17 




• 25 

YES 


20 



306 

1 


K10-13 

17 




.25 

YES 


20 






K19—11 

17 




• 25 

YES 


20 



3C? 

1 


K18—10 

17 




.25 

YES 


20 






K19-6 

17 




.25 

YES 


20 



308 

3 




2.32 

2.00 




0960 

12 « 16 








2.32 

2.00 




0960 

12 9 16 



3C6A 

1 


SHLO A3O0 





• 25 

NO 








K19— ? 

17 




• 25 

YES 


20 



3080 

1 


S3SW2-C 

61 




.25 

YES 








SHLO A308 





• 25 

NO 




A 

306E 



K19-10 

17 




• 25 

YES 


20 






SiSWl-C 

61 




• 25 

YES 




A 

309 

1 


S3SW1-C 

61 




.25 

YES 





* 



S4SW1-C 

62 




• 25 

YES 




A 

310 

1 


S3SW2-C 

61 




.25 

YES 


. 






S4SW2-C ' 

62 




.25 

YES 




A 

311 

1 


S4SW1-N0 

62 




• 25 

YES 



• 





S5SW1-NG 

63 



* 

.25 

YES 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
99<?74 


2901152 





V7 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

At" 1SHEET 30 OF X 


A 


WIRING HARNES$ A 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 

NOIE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FkUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE t 


idem 

ITEM 

LG 

TU (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

A 

319L 



S11SW2-C 

49 




.25 YES 






J3-A* 

1 




• 20 NO 


A 

319R 



S11SW1-C 

49 




.25 YES 






J3-Z 

1 




• 20 NO 


A 

320 

2 




2.32 

2.00 



B V 6 A 







2.32 

2.00 




A 

320A 

1 


SHLO A320 





• 25 NO 






Ell 

48 




• 25 NU 


A 

320L 



S12SW2-C 

50 




.25 YES 






J3-Y 

1 




• 20 NO 


A 

320R 



S12SM1-C 

50 




.25 YES 






J3-X 

1 




• 20 NU 


A 

321 

2 




2.32 

2.00 



896 A 







2.32 

2.00 




A 

321A 

1 


SHLO A321 





• 25 NO 






E7 

16 




• 25 NU 


A 

3211 



T1-4 

15 




.25 YES 






J3—W 

1 




• 20 NO 


A 

321R 



T1-3 

15 




.25 YES 






J3-V 

1 




• 20 NO 


A 

322 

1 


Kl-7 

25 




.25 YES 






K2-1 

26 




.25 YES 


A 

323 

1 


K2-1 

26 




.25 YES 


# 




K5-7 

29 




.25 YES 





2901152 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


10 


10 

12 v 16 
12 


10 

10 

12» 16 

12 


20 

10 

20 

10 

9 

9 


9 




SIZE 

CODE IDENT 


99974 

A 

----- 


2901152 


V7J 


SCALE-NONE REV LTR 


2901152 


WIRING HARNESS A 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MAIL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TU 4 01 

TERM, 

AREA 

NU. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 
ONE 9 
FIG 

1 312 

1 


S4SW2—NO 
S5SW2-NU 

62 

63 




.25 YES 
•25 YES 


1 313 

1 


S3SW1-N0 

J10 

61 

59 




.25 YES 
.25 YES 


314 

1 


S3SW2-NQ 

Jll 

61 

59 




.25 YES 
•25 YES 


315 

i 


E5 

J12 

51 

59 




• 25 NO 
.25 YES 


316 

1 


S5SW1-C 

J10 

63 

55 




.25 YES 
.25 YES 


317 

1 


S5SW2-C 

J19 

63 

55 




.25 YES 
.25 YES 


318 

2 



. 

2.32 

2.32 

2.00 

2.00 



896 A 

31 BA 

1 


SHLO A316 
Ell 

48 




.25 NO 
• 25 NO 


316L 



S10SW2-C 

J3-C* 

68 . 

1 




.25 YES 
• 20 NO 


310R 



S10SW1-C 

J3-6* 

60 

1 




.25 YES 
• 20 NO 


319 

2 




2.32 

2.32 

2.00 

2.00 



B 96 A 

319A 

1 


SHLO A319 
Ell 

m 

40 




• 25 NO 

• 25 NU 



ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


12, 16 

12 


10 


10 

12t 16 

12 


SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO, 

999>4 

2901152 


[^SCALE-NONE | REV LTR Jk jsHEET 39~0F 




JL7A 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MAIL 

LEAO 

FROM 4A| 

AREA 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 4 0 ) 

NU. 

A 

324 

1 


K5—7 

29 





K 6 —7 

30 


325 

1 


K 6 —7 

30 





K 7—7 

31 


326 

1 


K7-7 

31 





K7-1 

31 


327 

1 


K8-7 

32 





K7-1 

31 


320 

1 


E12 

14 





K14-2 

21 


329 

1 


K14—2 

21 





K13-2 

20 


330 

i 


K13-2 . 

20 





K13—7 j 

20 


331 

1 


K13-7 

20 





K12-2 

20 


332 

1 


K 12-2 

20 





Kll-2 

19 


333 

1 


Kll-2 

19 





KlO —2 

19 


334 

1 


E12 

14 





K20-2 

15 

A 

335 

1 


K 20-2 

15 


• 



K19-2 

17 


WIRING HARNESS A _ 

JKT SHEO LEAO INS NOTE 

STRIP STRIP CUT STRIP ONE 

LG LG LG LG TIN FIG 

•25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
•25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
•25 YES 

• 25 NO 
.25 YES 

.25 YES 
•25 YES 

•25 YES 
•25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 

• 25 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.25 YES 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


_ 290H52 _ & j(j r 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

9 

9 

9 

9 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

2901152 


SCALE-NONE REV LTR 


* $tr 


_*2 
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WIRING HARNESS 


±JL 


Z2QIIIZ _ L 




wir£ 

LEAO 

CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

FRCM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NU. 

L*G LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

536 

1 


K19-? 

-17 



.25 

YES 








Ki 8-2 

17 

- 


.25 

YES 


20 


A 

337 



F6 

79 



.25 

NO 








TB2-4 

11 



.25 

NU 


21 


A 

338 

1 


E7 

16 



.25 

NO 








TB2-5 

10 



.25 

NO 


21 


A 

339 

1 


E10 

34 



.25 

NO 








TB2-6 

11 



• 25 

NU 


21 


A 

340 

1 


Ell 

48 



.25 

no" 








TB2-7 

10 



.25 

NO 


21 


A 

341 

1 


E12 

14 

. 


.25 

NO 








T82-8 

11 



.25 

NO 


21 


A 

342 

26 


F8 

82 



• 30 

NO 


27 






T82-16 

81 



• 30 

NO 


28 


A 

343 

l 


TB1-15 

36 



.25 

YES 








TB2-9 

10 



.25 

Nil 


21 


A 

344 

1 


K21-7 

33A 



.25 

YES 


20 






K8-7 

32 



• 25 

YES 




A 

345 

1 


Ti-2 

15 



.25 

YES 








Tl-4 

15 


• 

.25 

YES 




A 

346 

1 


J3-T* 

1 



• 20 

NO 


10 






TB2-10 ' 

11 



.25 

NO 


21 


A 

347 

1 


K4-3 

28 

. 


.25 

YES 








K 3-6 

27 


.* 

• 25 

YES 


9 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901152 


I SCALE-NONE 


REV LTR 
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4 


WIRING HARNES4 A 


EAI) 

[DENT 

WIRE 

MAH 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO (31 

TERM, 

area 

NO. 

•JKT SHLO LEAD 

STRIP SIRIP CUT 

LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 


360 

1 


SIA-UA 

S2C-11A 

73 

74 


.25 YES 
.25 YES 





361 

1 


K22-3 

K22-8 

18A 
18 A 


.25 YES 
.25 YES 


20 

20 



362 

1 


K22-5 

K22-6 

1BA 

18A 


.25 YES 
.25 YES 


20 

20 



363 

1 


K 3—5 

K21-2 

2i 

■ 33A 


.25 YES 
.25 YES 


9 



364 



DELETED 




• 

0 



365 

1 


Kll-3 

K22-10 

19 

18A 

• 

.25 YES 
.25 YES 


20 



366 

1 


K22-U 

XDS13-A 

18A 
51A 


.25 YES 
.25 VES 


20 

20 



367 

1 


XDS13-A 

XDS13-6 

51A 
51A 


.25 YES 
.25 YES 


20 



368 

1 


K22-9 

XDS13-C 

18A 
51A 


.25 YES 
.25 YES 


20 



369 

1 


X0S13-C 

X0S13-0 

51A 
51A 


.25 YES 
.25 YES 


20 



370L 

1 


J3-N 

K22-4 

1 

18A 


•20 NO - 
.25 VES 


10 

20 

SEE NOTE 

15 

370R 

1 


J3-P 

K22-7 

1 

1 8 A 


• 20 NO 
.25 YES 


10 

20 

SEE NOTE 

15 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901152 


SCALE-NONE REV LTR 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

LEAO 

MATL 

LEAO 

• FROM (AI 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

348 

I 


E13 

22 




TB2-11 

10 

349 

1 


J3-t 

1 




TB2-12 

11 

35C 

1 


J3-5 

1 




TB2-12 

11 

351 

I 


J3-R 

1 




TB2-13 

10 

352 

I 


K15-4 

21 



• 

TB1-36 

39 




0 


353 

1 


S2C-5A 

74 




SIC-11A 

73 

354 

1 


SIC-9A 

73 




K21-3 

33A 

355 

1 


K21-3 

33A 




K21-5 

33A 

356 

1 


SIC-7A 

73 




S12SWI-C 

51A 

357 

t 


S13SW1-N0 

51A 




K21-1 

33A 

358 

1 


K21-6 

33A 




S1C-10A 

73 

359 

I 


K21-6 

33A 




K22-1 

18A 


WIPING HARNESS A 

JKT SHLO LEAD 
STRIP STRIP CLT 
LG LG LG 


2901152 
REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 25 NO 

• 25- NO 


• 20 NO 

• 25 NO 


• 20 NO 

• 25 NO 


• 20 NO 

• 25 NO 


•25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901IS2 
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WIRE 

CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


FAD 

MATL 

LEAO FROM ( A1 

AREA STRIP STRIP CUT 

SIRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

OFNT 

ITEM 

LG TO (8) 

NO* LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

371L 

1 

J3-K 

1 

.20 

NO 


10 



K23-7 

18A 

.25 

YES 


20 

371R 

l 

J3-L 

1 

• 20 

NO 


10 



K23-10 

IbA 

.25 

YES 


20 

372 


# S1B-2A 

73 . 

.25 

VES 





K23-1 

16A 

.25 

VES 


20 

3*73 


K23-1 

16A 

.25 

YES 





K23-3 

loA 

• 25 

YES 


20 

374 


KlO-4 

19 

.25 

YES 





K23-4 

18A 

• 25 

YES 


20 

375 


K23-6 

18A 

.25 

YES 


20 



K14—6 

21 

• 25 

YES 



376 


K23-9 

18A 

• 25 

YES 


20 



K14-9 

21 

.25 

YES 



377 


KiO-2 

19 

.25 

VES 





K22-2 

18A 

.25 

YES 


20 

378 

1 

K22-2 

18A 

.25 

YES 





K23-2 

18A 

• 25 

YES 


20 

379 

1 

K21-7 

33 A 

.25 

YES 


9 



E12 

14 

.25 

NU 



380 

1 

XDS13-G 

51A 

.25 

YES 


\ 



E5 

51 

• 25 

NO 



381 

1 

J3-M 

1 

• 20 

NO 


10 



T6 2-14 

11 

• 25 

NU 


21 


2901152 


REMARKS 


SEE NOTE 15 

SEE NOTE 15 


Ml 

|r*3B 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 
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14 


IS 


12 







■Maw 


mm 


a 

in 


lP&3Kil 



HH 


2901152 







































































































































































MIRING HARNE 


2901152 


£ 



SCALE-NONE REV LTR 


——-.-V2 
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I 



GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAO IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD. COLOR, OR MARKEO LETTER - 
A - SHIELD LEAD ON FRONT ENO 
S - SHIELD LEAO ON TO ENO 
E - GRAY 

L - BLUE* MHITE MITH LETTER L* OR MHITE MITH BLUE TRACER* 

R • REO. MHITE MITH LETTER R OR MHITE MITH RED TRACER* 

X - LEAO SHIELO 


THE FOLLOMING NULTI LEADS SHALL BE TMISTED TOGETHER MITH A LAY NO 
GREATER THAN 15 TINES OR NOT LESS THAN 10 TINES THE DIAMETER OF 
THE TMISTED LEADS* AFTER TMISTING. CABLE MITH ITEM 12 APPROXI¬ 
MATELY 3 INCHES FROM EACH ENO 
AS TMISTED PAIRS 
A203L* A203R A370L.A370R. 

A204L, A204R AV7| L,A31lf< 

A205L. A205R 1 

A206L. A206R 

ITEMS 10 AND 11 ARE FURNISHED MITH ITEMS 7 AND B RESPECTIVELY* 
ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES* 

ASSEMBLE PER ND1002032 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 



SCALE-NONE REV LTR 


[sheet 3 OF 


NUMBER ITEM OTY 


MIRING HARNES 


LIST OF MATERIALS 


2901152-001 

2901152-002 


2901152-003 


2901152-004 


1015957-177 
1015957-178 
MS3127E24-61SM 
MS3127E12-3P 
1015864-109 
MS3193A-20A 
NS3192A-16A 
1010490-200 
1010490-226 
2901152-005 


1010763- 2 

1010763- 3 


DESCRIPTION 

MIRE ND1002181 CLASS 1 TYPE I 22AMG MHITE 

MIRE ND1002181 CLASS 4 MHITE JACKET TYPE 11 
22AMG (MHT/RED. MHT/BLU) 

MIRE-COAX NIL-C-17/69A RG188A/U 
TOTAL LENGTH 

MIRE-COAX MIL-C-17/28A RG58C/U 
TOTAL LENGTH 

CONNECTOR* RECPT• ELEC 

CONNECTOR. RECPT* ELEC 

CONNECTOR. RECPT. ELEC 11897056-6111 

CONNECTOR. RECPT. ELEC (1897119-030) 

INSULATION SLEEVING 

CONNECTOR SOCKET CONTACTS (1896877-0201 

CONNECTOR PIN CONTACTS (1896855-016) 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK) 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK) 

MIRE ND1002181 CLASS 4 MHITE JACKET TYPE II 
20AMG (MHT/REO. MHT/BLU) 

SLEEVE. SOLDER 

SLEEVE. SOLDER 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 99974 


2901152 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRING HARNE 


2901152 


NOTE 



LIST OF MATER 

IMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

7 

17 

1 

1010763- 1 

7 

18 

5 

1015864-137 

7 

19 

5 

1015864-135 

7 

20 

190 

1015864-107 

7 

21 

16 

1015902-049 

7 

22 

6 

1016006-002 

7 

23 

1 

1016006-003 

7 

24 

6 

1010490-258 

7 

25 

1 

1010490-256 


26 

1 

2901152-006 

7 

27 

1 

1016048- 15 

7 

28 

1 

1016048- 16 


29 

AR 

SN60WS 


30 

AR 

MIL—F—14256 
TYPE A OR W 


31 

AR 

SN60WRAP 

7 

32 

1 

1016128-001 


33 

AR 

MIL-T—713 

TYPE P* CLASS 


DESCRIPTION 
SLEEVE* SOLDER 
INSULATION SLEEVING 
INSULATION SLEEVING 
INSULATION SLEEVING 
TERMINAL-LUG* RING TONGUE* CRIMP 
SPLICE-REDUCER 
SPLICE-REDUCER 

INSULATION SLEEVING IHEAT SHRINK! 
INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINK! 

MIRE N01002181 CLASS 1 TYPE I 8AWG CWHITE! 

TERMINAL-LUG 

TERMINAL-LUG 

SOLOER OO-S-571 CES2175-1! 

FLUX (ES2798I 

SOLOER 00—S-571 CES2175-3! 

BANO IDENTIFICATION BLANK 

LACING TAPE* WAXED* BLACK CES2732 NO. IB! 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901152 

(sheet 6 OF vT 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

D 

MAIL 

LEAO 

FROM CA! 

AREA 

NT 

ITEM 

LG 

TO CB! 

NO. 

13 

1 


S2A-11A 

74 




K12-1 

20 

14 

1 


S2B-9A 

74 




K13—1 

20 

15 

1 


S2B—10A 

74 




K1G-1 

19 

16 

1 


SIB—IB 

73 




X0S1-10 

57 

17 

1 


SI0-28 

73 




X0S1-1 

57 

18 

1 


SIB—38 

73 




XOSi-2 

57 

19 

1 


SI0-48 

73 




X0S1-3 

57 

20 

1 


SIB—5B 

73 




X0S1-4 

57 

21 

1 


SIB—68 

73 




XOSi-5 

57 

22 

1 


SIB—78 

73 




XDS1-6 

57 

23 

1 


SI 0-08 

73 




XOSi-7 

57 

24 

1 


SIB—98 

73 




XDS1-8 

57 


WIRING HARNE 


■ JKT SHLO LEAO 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 

•25 YES 
.25 YES 

•25 YES 
.25 YES 

•25 YES 
•25 YES 


2901152 


REMARKS 


£ 


ACCESSORY 

ITEMS 


•25 YES 
•25 YES 


•25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


•25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


•25 YES 
.25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


.25 YES 
•25 YES 


•25 YES 
•25 YES 


SIZE CODE IDENT 
9^14 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

0 

MATL 

LEAO 

FROM CA! 

AREA 

NT 

ITEM 

LG 

TO CB! 

NO. 

1 

1 


S1A-11A 

73 




SlA-llB 

73 

2 

1 


S1A-11B 

73 




S2B-11A 

74 

3 

1 


S2B-11A 

74 




K4—4 

20 

4 

1 


S1A-10A 

73 




S2A—08 

74 

5 

1 


S1A—108 

73 




S2A-7A 

74 

6 

1 


S10-I1A 

73 




S2B-7A 

74 

7 

1 


SIB-2*1 A - 

73 




S2B-5A 

74 

0 

1 


S1B-11B 

73 




K4— 0 

20 

9 

1 


S1A—5A 

73 




S2A-0A 

74 

10 

1 


S2A—11B 

74 




S26-9A 

74 

11 

1 


S2B-1A 

74 




K14—1 

21 

12 

1 


S2B-6A 

74 




Kll-1 

19 


WIRING HARNESS A 


JKT SHLD LEAD 
STRIP STRIP CUT 
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62 


15 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

,JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO 161 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

E 

591 



P82-L 

24 




• 22 

NO 






PI 163-18 

17 




• 12 

NO 


E 

59R 



P82-K 

24 




• 22 

NO 






P1168-17 

17 




• 12 

NO 


E 

60 

2 




2.25 

2.00 




A,7 







4.00 

3.75 




8 , 6 A 

E 

60B 

l 


El29-B 

63 




.25 

NO 






SHLD E60 





.25 

NO 


E 

60L 



P82-C* 

24 




.22 

NO 






PI 169-28 

17 




• 12 

NO 


E 

60R 



P82-B* 

24 




• 22 

NO 






PI 168-27 

17 




.12 

NO 


E 

61 

2 




2.25 

2.00 




A,7 







4.00 

3.75 




8 , 6A 

E 

618 

1 


E 29-B 

63 




.25 

NO 






SHLD E61 





• 25 

NO 


E 

61L 



P82-E* 

24 




• 22 

NO 






P!169-30 

17 




.12 

NO 


E 

61R 



P82-D* 

24 




.22 

NO 






PI 168-29 

17 




• 12 

NO 


E 

62 

2 




2.25 

2.00 




A,7 







4.00 

3.75 




B, 6 A 

E 

628 

1 


E128-B 

62 




.25 

NO 






SHLD E62 





• 25 

NO 



REHARKS 

ACCESSORY 

ITEHS 

15 

II 

15 

11 

18 

10, 9 


15 

11 

15 

11 

18 

10» 9 


15 

11 

15 

11 

18 

10» 9 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901198 


SCALE-NONE 


WIRING HARNESS E _2901198 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

F 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO ( 8 ) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

E 

67 

1 


P1058-1 

6 




• 12 

NO 


11 






P82-U* 

24 




• 22 

NO 


15 


t 

68 

2 




2.25 

2 . 00 . 




A,7 

18 








4.00 

3.75 




8 , 6 A 

10, 9 


E 

688 

1 


El 00-8 

38 




.25 

NO 








SHLO E 68 





• 25 

NO 




E 

68 L 



P82-0 

24 




• 22 

NO 


15 






P1008—10 

1 




• 12 

NO 


11 


E 

68 R 



P82-E 

24 




• 22 

NO 


15 






PI008-9 

1 




• 12 

NO 


11 


E 

69 

1 


P82-HH 

24 




• 22 

NO 


15 






PI 148-7 

15 




• 12 

NO 


11 


E 

70 

1 


P82-JJ 

24 




• 22 

NO 


15 






PI 148-8 

15 




• 12 

NO 


11 


E 

71 

i 


P82-KK 

24 




• 22 

NO 


15 






PI148—13 

15 




• 12 

NO 


11 


E 

72 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 








4.00 

3.75 




b, 6 A 

10, 9 


E 

728 

1 


E109-8 

45 




• 25 

NO 








SHLD E72 





• 25 

NO 




E 

72L 



P82-F 

24 




• 22 

NO 


15 






P1048-8 

5 




.12 

NO 


11 



E 72R 


P82-G 

P104B-7 


24 

5 


22 NO 
12 NO 


15 

11 
































































WIRE CIRCUIT FT 

LEAO MATL LEA3 FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO <B> 


169 

1 

P85-Z 

29 



Pi 220-11 

23 

170 

1 

P8S-Y 

29 



P1223-12 

23 

171 

1 

PR5-K* 

29 



P1223-13 

23 

172 

1 

P85-1♦ 

29 



P1228-14 

23 

173 

2 



173B 

1 

El 37-8 

SHLD F17 3 

70 

173L 


P86-V* 

27 



J3-T 

32 

173R 


P86-U* 

27 



J3-S 

32 

174 

2 



1748 

1 

E135-B 

SHLD El74 

67 

1 74L 


P86-LL 

27 



Pi 218-16 

22 

174R 


P86-KK 

27 



PI 2 IB-15 

22 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 
NU. LG LG LG LG TIN FIG 


• 22 NO 
.12 NO 


2.2b 2 .00 

2.2b 2.DO 


2.2b 2.00 

4.00 3.75 


.22 NO 
• 12 NO 


.22 NO 
.12 NO 


.22 NO 
.12 NO 


.25 NO 
.25 NO 


.22 NO 
.22 NO 


.22 NO 
.22 NO 


.25 NO 
• 25 NO 


.22 NO 
.12 NO 


.22 NO 
.12 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


I SCALE-NONE REV LTR 


WIRE 
LEAO MATL 
ll>tNT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO (61 


178 

2 



1788 

1 

E103-B 

SHLD E17 8 

40 

178L 


P86-Z* 

27 



PI 018-10 

2 

178R 


P86-Y* 

27 



P1010-9 

2 

179 

2 



1796 

1 

E103-B 

SHLD E17 9 

40 

1791 


P86-X* 

27 



P101B-6 

2 

179R 


P86-W* 

27 



P1018-5 

2 

180 

2 



1 ROB 

1 

F107-8 

SHLD £180 

43 

180L 


P86-G* 

27 



P1038-28 

4 

180R 


P86-F* 

27 



P103B-27 

4 


TERM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


NOTE 
ONE* 
TIN TIG 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 22 NO 
.12 NO 

.22 NO 

• 12 NO 


.25 NO 

• 25 NO 

• 22 NO 
.12 NO 

.22 NU 

• 12 NO 


.25 NO 
.25 NO 

.22 NO 

• 12 NO 

.22 NO 

• 12 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901198 
[sheet 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 


LEAD 

MATL 

LFA3 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NU. 

LG 

E 

175 

2 




2.25 







4.00 

E 

1758 

1 


E135-B 

67 






SHLD F17 5 



E 

175L 



P86-NN 

27 






P121B-20 

22 


E 

175R 



P86-MM 

27 






P121S-19 

22 


E 

176 

2 




2.25 







2.25 

E 

176B 

1 


FI38-B 

69 






SHLD E176 



E 

176L 



P86-GG 

27 






J4-T 

31 


E 

176R 



P86-FF 

27 






J4-S 

31 


E 

177 

2 




2.25 







4.0G 

E 

177B 

1 


E127-B 

61 






SHLD E177 



E 

177L 



P86-CC 

27 






PI15B-28 

16 


E 

177R 



P86-BB 

27 






PI15B-27 

16 



SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


2.00 




A* 7 

18 


3.75 


• 25 

NO 

B*6A 

10* 

9 



.25 

NO 






.22 

NO 


15 




• 12 

NO 


11 




• 22 

NO 


15 




• 12 

NO 


11 


2.00 




A* 7 

18 


2.00 


• 25 

NO 

B*6A 

10* 

9 



• 25 

NO 






• 22 

NO 


15 




• 22 

NO 


15 




• 22 

NO 


15 



1 

• 22 

NO 


15 


2.00 




A.7 

18 


3.75 


.25 

NO 

6* 6A 

ID* 

9 



• 25 

NO 






.22 

NO 


15 




• 12 

NO 


11 




.22 

NO 


15 




.12 

NO 


11 



REMARKS 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 

999 74 


SCALE-NONE 


REV LTR 


. 2084 9-65 


A 


2901198 


IB 


SHEET 


JimW £_ 2901198 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


181 

2 




2.25 

2.00 




A* 7 

18 







4.00 

3.75 




b*6A 

10* 9 


1818 

1 


ElOO-B 

38 




.25 

NO 







SHLO E18I 





.25 

NO 




181L 



P86-JJ 

27 




• 22 

NO 


15 





P100B-26 

1 




• 12 

NO 


11 


I81R 



P86-HH 

27 




• 22 

NO 


15 





P100B-25 

1 




• 12 

NO 


11 


182 

2 




2.25 

2.00 




A* 7 

18 







4.00 

3.75 




B * 6A 

10* 9 


1828 

1 


El 00-8 

38 




.25 

NO 







SHLD E182 





• 25 

NO 




1621 



P86-T4 

27 




• 22 

NO 


15 





PL 008-8 

1 




• 12 

NO 


11 


182R 



P86-S* 

27 




• 22 

NO 


15 





P100B-7 

1 




• 12 

NO 


11 


183 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




8*6A 

10* 9 


1838 

1 


Elll-B 

47 




.25 

NO 







SHLD E18 3 





• 25 

NO 




183L 



P86-X 

27 




• 22 

NO 


15 





P105B-12 

6 




• 12 

NO 


11 



183R 


P86-W 

P105B-H 


27 

6 


22 NO 
12 NO 


15 

11 







8 


7 







mm'a 
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GhNFHAL NuTFS 
DE SCRIPTION 

SHIFLD TERMINATION FIGURES ARE PFP- 
A - NDIC02032 
B - ND 1002071 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIC-D-70327. 

LACE HARNESS USING ITEM 31. 

INSTALL ITEM 9 ADJACENT TO I TEN 10 DP 29 ACCORDING TO LEAD CHART 
DATA. 



FASTFN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 31. 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FDR 01 MENS IUNING. UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED. HARNESS DRAWING IS ShObN AT TRUE PJS1TI0N. CENTERS OF 
HARNESS FEATURES SHALL BE WITHIN *.2S OR -.25 AND ENOS OF LEADS 
AND ACCESSORIES +.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

APPLY LEAD 1 DENT ITICATiuNS Pck *uluD201*. UNIT ALL SUFFIX LETTERS 
EXCEPT A AND B. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS- COLOR BLACK. 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

IDENTIFY PER MIL-STD-I30 (FS267) USING PART NUMBER. 

SPACING OF LEAO IDENTIFICATION SHALL 96 EVERY 1.2 INCHES. 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

a 99974 29 


GENERAL NOTES 


DESCRIPTION 


LEAD TOLERANCE CHART 


| SCALE-NONE | REV LTR 


UNOFR 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦ .06-.06 ♦ • 06-. >36 ♦•Q6-.Q6 ♦.06-.00 

♦•25-.25 ♦.25-.2S ♦.25-.25 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


3 Isheet 



fc 


290 


NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

14 SPIRALLING OF LEAD IDENTIFICATION IS ALLOWED. 

15 ASSEMBLE PER ND1002032. 

16 THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD* COLOR, UR MARK!D LETTER - 

A - FROM END SHIELD 
B - TO END SHIELD 
E - GRAY 

L - WHITE WITH BLUE TRACER 
R - WHITE WITH RED TRACER. 

X - COAX OUTER CONDUCTOR 

17 MARK IDENTIFICATION BAND WITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTED .19 
INCH HIGH CHARACTERS, COLJR BLACK, HOT IMPRESSION STAMP PER 

ND1002019. 

18 USE ITEM 30 AS REQUIRED TO PROVIOE CLAMPING 

19 MARK IDENTIFICATION SLEEVE WITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTED .1? 
INCH HIGH CHARACTERS, COLOR BLACK, HOT IMPRESSION STAMP PER 
ND1002019• CUT AS REQUIRED FUR INSTALLATION. 

20 CONNECTORS MUST HAVE A MINIMUM OP 3 CONTACT POSITIONS FILLED IN 
HOLES l THRU 10 ANO 23 THRU 32. TO MEET THIS REQUIREMENT USE 
CRIMPED UNWIRED CONTACTS IN HOLES 1,2,3 AND 30,31,32. 


MIL 2064 6.65 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901198 


SCALE-NONE 


REV LTR 


lOT 


SHEET 


WIRING HARNESS E _ 2901198 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 1 

irtM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 


l 

1 

2901198-001 

WIRE, ND1002181 TYPE 1, CLASS l, 22 AWG WHT 


2 

1 

2901198-002 

WIRE, ND1002181 TYPE 2, CLASS 4, WHT JACKET 
24 AWG WHT/BLU, WHT/RED 


3 

1 

2901198-003 

CABLE, RE, COAXIAL MIL-C-17 RG-188/U 

11 

4 

2 

MS3126F24-61S 

11897048-610) CONNECTOR-PLUG, ELEC 

11 

5 

1 

MS3126F24—61SW 

(1897048-611) CONNECTOR-PLUG, ELEC 

11 

6 

2 

MS3126F24—61SX 

(1897048-612) CONNfcCTOR-PLUG, ELEC 

11 

7 

1 

MS3126F24-61SY 

(1897048-613) CUNNECTOR-PLUG, ELEC 

11 

8 

1 

MS3126F24-61SZ 

(1897048-614) CONNECTOR-PLUG, ELEC 

8 

9 

190 

1010490-228 

INSULATION-SLEEVING, ELECTRICAL 

8 

10 

172 

1010763- 2 

SLEEVE, SOLDER 

8 

11 

389 

1897266-001 

CONTACT, RECEPTACLE, ELEC 

8 

12 

23 

1897267-001 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 

11 

13 

1 

MS3127E22-55S 

(1897054-550) CONNECTOR-RECEPTACLE, ELEC 

11 

14 

1 

MS3127E20-41SW 

(1897052-411) CONNECTOR-RECEPTACLE, ELEC 


15 


MS3193A20A 

(1896977-020) CONTACT, ELECTRICAL (FURNISHED 
WIIH ITEMS 4,5,6,7,8,13 ANO 14) 


16 

1 

2901198-004 

WIRE, ND1002181 TYPE 1, CLASS l, 20 AWG WHT 


17 

1 

2901198-005 

WIRE, ND1002181 TYPE 1, CLASS 1, 16 AwG WHT 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

999 74 

2901198 


SCALE-NONE REV LTR 


3 [sheet 








SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

GTY 

PART NO. 

8 

18 

171 

1010490-196 

8 

19 

12 

101049C-226 

8 

20 

6 

10160 06-003 

8 

2 i 

1 

1016369-720 

8 

22 

1 

1016281-181 

8 

23 

5 

1897356-001 

8 

27 

7 

1016282- 24 

8 

28 

8 

1016128-001 


30 

AR 

2901136-006 


31 

AR 

MIL-T-713B 

8 

32 

l 

1015902- 49 


33 

4 

1016369-388 


34 

4 

1016369-288 


35 

• 4 

1016369-588 


36 

6 

1010490-224 


37 

12 

1016006-002 


38 

15 

1016006-001 




DESCRIPTION 

INSULATION-SLEEVING, ELECTRICAL 
INSULATION-SLEEVING,ELECTRICAL 
SPLICE-REDUCER 
MALE Cf)NTACT,PIN 
CONTACT, SOCKET 

RETAINER ELEC. CONN.-COAXIAL PIN 
GROMMET,CONNECTOR STRAIN RELIEF 
BAND-IDENTIFICATION BLANK 

INSULATION ELECtMIL-1-631 TYPE F,FORM T .62 
INCH HIDE X .040 INCH THICK,GRAOE A,CLASS I 
BLACK 

LACING TAPE,TYPE P,CLASS2,BLACK!ES2732-1,N0.18 I 

TERM INAL-LUG 

CONTACT, INNER FEMALE 

CONI ACT, OUTER MALE 

HYRING 

INSULATION-SLEEVING, ELEC 

SPLICE-REOUCER 

SPLICE-REDUCER 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 




A 

99974 

2901198 

SCALE-NONE 

REV LTR ^ 

SHEET 







WIRING 

• -1 ARNES* E 







WIPE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

, JKT 

SHLD LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE , 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TU (6) 

NU. 

Lo 

L a LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


L 

2 




2.25 

2.00 



A,7 

18 







2.25 

2.CO 



8»6A 

10, 

9 

IB 

1 


E137-B 

70 



.25 

NO 







SHLD El 




.25 

NO 




1L 



P9-V4 

26 



.22 

NU 


15 





U3-P 

32 



.22 

NU 


15 


1R 



P9-U* 

26 



.22 

NO 


15 





J3-N 

32 



• 22 

NU 


15 


2 

2 




2.25 

2.00 



A,7 

18 







4.00 

3.75 



B,6A 

I0 f 

9 

28 

I 


E100-B 

38 



.25 

NO 







SHLD E2 




.25 

NO 




2 L 



P9-LL 

26 



.22 

NO 


15 





P100B-20 

1 



.12 

NO 


11 


2R 



P9-KK 

26 



.22 

NO 


15 





P100B-19 

1 



• 12 

NO 


11 


3 

2 




2.25 

2.00 



A,7 

18 







4.00 

3.75 



B,6A 

10, 

9 

3B 

l 


PI01B-31 

2 



• 12 

NO 


11 





SHLD E 3 




.25 

NU 




3L 



P9-NN 

26 



.22 

NO 


15 





P101B-2 

2 



.12 

NU 


11 


3R 



P9-MM 

26 



.22 

NO 


15 





P101B-1 

2 



• 12 

NO 


11 



290119 8 
REMARKS 


r 


EE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

39 

28 

1015864-462 

SLEEVE 

40 

2 

1897266-004 

CONTACT, RECEPTACLE, 

41 

1 

1900448-021 

CABLE CLAMP BRACKET 

42 

2 

1006783- 45 

SCREW, BUTTON HEAD 

43 

2 

1016151-010 

NUT, SELF LOCKING 

44 

2 

AN960C10L 

U897006-019) WASHER 

45 

2 

MS21919—W0G9 

MS21919—WDGl3 

11897073-209) THRU 
(1897073—213) 


CLAMP, CUSHIONED 




SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRE CIRCUIT PT 

LF AD MATL LEAD FROM (A) 
IUENT ITEM LG TO (B) 


WIRING MARNES 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

2.25 2.00 

2.25 2.00 


48 

1 

E138—B 

SHLD E4 

69 

4L 


P9-GG 

26 



J4-P 

31 

4R 


P9-FF 

26 



J4-N 

31 

5 

2 



5B 

1 

E127-B 

SHLD E5 

61 

5L 


P9-CC 

26 



PI 158-12 

16 

5R 


P9-8B 

26 



PI15B-11 

16 

6 

2 



6B 

1 

E136-B 

SHLD E6 

68 

6L 


P9-R 

26 



P122B-26 

23 

6R 


P9-P 

26 



P122B-25 

23 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00- 3.75 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901198 
[sheet” 


INS 

NOTE 


STRIP 

ONE, 

ACCES! 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


A,7 

18 


3,6A 

10, 


2901198 
(sheet 




















2901198 


WIRF C IRCUIT PT 

.EAO MATL LEAD FROM (A) 
IUENT ITEM Lb TU (8) 


IERM.JKT SHLD LLAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY F 

NU. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS T 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


7b 

i 

t127-B 

SHLD E7 

61 

7L 


P9-N 

26 



P115B-10 

16 

7R 


P9-M 

26 



P L15b—9 

16 

a 

2 



8B 

I 

EI03-B 

SHLD E 8 

40 

8L 


P9—X* 

26 



P101B-4 

2 

BR 


P9-W* 
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1 
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.25 

NO 



21 




SHLD E10 





• 25 
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21 
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NO 


15 

1254F 
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NU 


il 
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NO 


15 
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NO 


11 
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2.25 
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A,7 

18 
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10, 9 
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1 
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lr 
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26 




• 22 

NO 


15 
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• 12 

NO 


11 
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P9-HH 

26 
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NO 


15 

182E 
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1 




• 12 

NO 


11 

182* 

E 12 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




B,6A 

lu, 9 


E 126 

I 


El 19-6 

54 




.25 

NO 







SHLD E12 





• 25 

NO 



U 

E 12L 



P9-V 

26 
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NO 


15 
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P110B-30 

11 




• 12 

NO 


11 
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E 12R 
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26 
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15 
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16 
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• 




4.00 
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E 
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I 
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• 25 
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21 





SHLD E16 




• 25 
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21 

E 
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• 22 

NO 
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NU 
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E 
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15 
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1 
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\ 
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21 

E 
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P9-C 

26 



• 22 

NO 
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1426 
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11 
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NO 
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1426 

E 
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P9-B 
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NO 
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NO 
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E 

18 
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9 



E 
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1 
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/. 
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• 25 
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2L 

E 
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NO 
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P1058-24 

6 
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7 
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4 

53R 
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54 
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1 
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E 
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E 
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P82-B 
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11 

E 
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P82-C 

24 




.22 

NO 
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11 

E 

74 
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P32-P 

24 




.22 

NO 
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J3-M* 
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.22 
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15 

E 

75 

1 


P82-R 

24 




.22 

NO 


15 





J3-Z* 

32 




• 22 
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15 

E 

76 

1 


P82-S 

24 




.22 

NO 


15 





J3-Y* 

32 




• 22 

NO 


15 

E 

77 

1 


P82-T 

24 




.22 

NO 
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J3-X* 

32 
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15 

E 

78 

1 
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24 
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NO 
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15 

E 

79 
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24 
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15 

E 

80 
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E 
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83 
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I 
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24 
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34 
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1 
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24 
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32 
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1 
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24 
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1 
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91 
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1 
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50 
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8 
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8 

92 
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92B 

1 
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69 
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P83-J4 

30 
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31 
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P83-H* 

30 



J4-V 

31 

93 
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1 
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69 
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31 
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31 
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15 
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15 
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.22 

NO 


15 



A,7 

IS 
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.25 
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21 
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NC 
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If 
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SHLD E95 
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If 
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NO 
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NO 
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NO 
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.25 
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SHLD F96 
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If 
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11 
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1042/ 
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NO 


11 



1042/ 



size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901198 

SCALE-NONE 

REV LTR 

#8 

SHEET 35 0h 74 | 


X 


i ✓ * 


WIRING HARNESS t_ 2901198 _A 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TER 4. 

JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 




■■ 


LEAD NATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

F 



IOENT ; 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NU. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


T 



E 

100 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 











4.00 

3.75 




8,6A 

10, 

9 




E 

1006 

1 


E117-B 

52 




.25 

NO 











SHLO ElOO 





• 25 

NO 







F 

100L 



P83-EE 

30 




.22 

NO 


15 









P1096-26 

10 




• 12 

NO 


11 





E 

100R 



P83-00 

30 




• 22 

NO 


15 









Pi 098-25 

10 




• 12 

NO 


11 



659A 


E 

101 

2 




2.25 

2.00 




A, 7 

18 











4. 10 

3.75 




8,6A 

10, 

9 




E 

1016 

1 


El 15-8 

50 




.25 

NO 





1H 






SHLO E101 





.25 

NO 





IE 


E 

101L 



P83-C 

30 




• 22 

NO 


15 









P107B-24 

8 




• 12 

NO 


11 



2 70C 


E 

101R 



P83-B 

30 




• 22 

NO 


15 



598C 






P1Q78-23 

8 




• 12 

NO 


11 



59 8C 


E 

102 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

IB 











4.00 

3.75 




B,6A 

10, 

9 




E 

1028 

1 


El 15-8 

50 




• 25 

NO 





IH 






SHLD E102 





• 25 

NO 





1H 


E 

102L 



P83-N 

30 




• 22 

NO 


15 



206C 






P107B-22 

8 




• 12 

NO 


11 



2060 


E 

102R 



P83-N 

30 




• 22 

NO 


15 



205C 






P107B-21 

8 


\ 


• 12 

NO 


11 



205C 




SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

999 74 

2901198 






+ B 


p* 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 37 OF 74 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT 

SHLD 

LE AO 

INS 


NOTE 



LEAD MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IDENT ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


97 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




B»6A 

10, 

9 

978 

1 


E12I-B 

56 




• 25 

NO 







SHLO E97 





• 25 

NO 




97L 



P33-C* 

30 




.22 

NO 


15 





Pl118-20 

12 




• 12 

NO 


11 


97R 



P83-B* 

30 




.22 

NO 


15 





PI 118-19 

12 




.12 

NO 


11 


98 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




8,6A 

10, 

9 

98B 

1 


E121-B 

56 




.25 

NO 







SHLO E98 





• 25 

NO 




98L 



P83-N* 

30 




• 22 

NO 


15 





PI118-2 

12 




• 12 

NO 


11 


98R 



P83-M* 

30 




• 22 

NO 


15 





PI1 IB—I 

12 




.12 

NO 


l! 


99 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




8,6A 

10, 

9 

998 

1 


F119-B 

54 




.25 

NO 







SHLO E94 





• 25 

Ml 




99L 



P83-X 

30 




• 22 

NO 


15 





Pi 108-20 

11 




• 12 

NO 


11 


99R 



P83-W 

30 




• 22 

NO 


15 





PI10B-19 

11 




• 12 

NO 


11 



RENARKS 


316/ 

316/ 

315/ 

315/ 


21 

21 

314/ 


3134 

3131 


If 

IK 

1C 

1C 

1425E 

I425t 


MIL 2004 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901196 


^SCALE-NONE 


REV LTR 


21 . 


36 JF 74 


WIRING HARNESS t_2901198_A 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

F 

NET. 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO. 

103 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 








4.00 

3.75 




8,6 A 

10, 9 



1038 

1 


EU7-B 

52 




.25 

NO 




IF 




SHLO E103 





.25 

NO 




IF 

103L 



P83-JJ 

30 




• 22 

NO 


15 


662A 




PIQ9B-2 

10 




• 12 

NO 


11 


662A 

103R 



P83-HN 

30 




• 22 

Nl> 


15 


661A 




PI098-1 

10 




• 12 

Nil 


11 


661A 

104 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 








4.00 

3« 75 




8,6 A 

10, 9 



1048 

1 


El15-8 

50 




.25 

NO 




IF 




SHLO E104 





• 25 

NO 




lr 


E 

104L 


P83-E 

30 



• 22 

NO 

15 




P1078-I6 

8 



• 12 

NO 

11 

E 

104R 


P83-D 

30 



• 22 

NO 





P107B-15 

8 



• 12 

NO 

11 

E 

105 

2 



2.25 

2.00 


A,7 

18 






4.00 

3.75 


B,6A 

10, 

E 

105B 

1 

Ell 5-8 

50 



.25 

NO 





SHLO E105 




• 25 

NO 


E 

105L 


P83-T 

30 



• 22 

NO 

15 




PI078-12 

8 



• 12 

NO 

U 

E 

105R 


P83-S 

30 



• 22 

NO 

15 




P1078-11 

8 



• 12 

NO 

11 


208C 

208C 

207C 

207C 


1H 

1H 

270F 

270F 

594C 

594C 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901198 

I 

i 


*3 1 SHEET 38 OF 7'* 


SCALE-NONE REV LTR 

























NOTE 
ONE 9 

TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


WIRE 
LEAD MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO ( BI 


TERM.J*T 
AREA STRIP 
NO. LG 


SOLD LEAD INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG IG 


106 

2 



? .2 5 

2.00 







4.00 

1.75 



106B 

1 

E117-B 

52 



.25 

NO 



SHLO E106 




.25 

NO 

1061 


P83-J 

30 



.22 

NO 



P1098-20 

10 



• 12 

NO 

106R 


PB3-H 

30 



.22 

NO 



P109B-19 

10 



.12 

NO 

107 

2 



2.25 

2.00 







4.00 

3.75 



107B 

1 

FIOB-B 

44 



.25 

NO 



SHLO E10 7 




.25 

NO 

107L 


P83-X* 

30 



.22 

NO 



P104B-4 

5 



.12 

NO 

107R 


P83-W* 

30 



.22 

NO 



P104B-3 

5 



• 12 

NO 

108 

2 



2.25 

2.00 







4.00 

3.75 



1089 

1 

E126B 

40 



.25 

NO 



SHLD E108 




.25 

NO 

108L 


P83-V 

30 



.22 

NO 



PiI4d— 12 

15 



• 12 

NO 

108R 


P83-U 

30 



.22 

NO 



P114B-11 

15 



• 12 

NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901198 
3 1SHEET 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (A) 
IOENT ITEM LG T(J (9) 


112 

2 



112B 

1 

E123-B 

SHLO Ell 2 

58 

112L 


P83-E* 

30 



P112B-20 

13 

112R 


P83-D* 

30 



PI128-19 

13 

113 

2 



1138 

1 

E123-B 

SHLO E113 

58 

113L 


P83-R4 

30 



PU28-2 

13 

113R 


P83-P* 

30 



PI 129-1 

13 

114 

2 



114B 

1 

El37-B 

SHLO El 14 

70 

114L 


P84-V4 

28 



J3-L 

32 

114R 


P84-U4 

28 



J3-K 

32 


TERM.JK T SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 


2.25 2.CO 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

2.25 2.00 


INS 

NOTE 


STRIP 

ONE « 

ACCES! 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


At 7 

18 


B«6A 

10t 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


3 [sheet 


















HIKING HAkNE 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE 9 

ACCESSORY 

F NET. 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NU. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

r no. 

151 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




B» 6 A 

lOt 9 


151B 

1 


ElOl-B 

39 




.25 

NO 



2L 




SHLD E151 





• 25 

NU 



2L 

151L 



P85-X4 

29 




• 22 

NO 


15 

150C 




PlOQtt-28 

1 




.12 

NU 


11 

150C 

151R 



P85-W* 

29 




• 22 

NU 


15 

149C 




P10Q8-27 

1 




• 12 

NU 


11 

149C 

152 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




B» 6 A 

10t 9 


152B 

1 


E126-B 

60 




• 25 

NU 



1 H 




SHLD E152 





• 25 

NU 



1H 

152L 



P85-CC 

29 




• 22 

NO 


15 

IN 




PI 148—6 

15 




• 12 

NO 


11 

IN 

152R 



P85-B8 

29 




• 22 

NO 


15 

273C 




Pi148—5 

15 




• 12 

NU 


11 

273C 

153 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 







4.00 

3.75 




B 1 6 A 

10f 9 


153B 

1 


El36—B 

68 




.25 

NO 



2L 




SHLD E153 





• 25 

NO 



2L 

153L 



P85-TP 

29 




• 22 

NO 


15 

1362A 




P122B-28 

23 




• 12 

NO 


11 

1362A 

153R 



P85-S* 

29 




• 22 

NO 


15 

1361A 




P122B-27 

23 




• 12 

NO 


11 

1361A 








SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 











NO. 











A 

99974 



2901198 








1 

SCALE-NONE 

: 1 REV LTR 

« & 

IsHEET 53 UF 74 


HIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (AI 
IDENT ITEM LG TO (B) 


148 

2 



I486 

I 

E132-B 

SHLD E148 

64 

143L 


P85-R 

29 



Pi188-2 

19 

I48R 


PB5-P 

29 



P118B-1 

19 

149 

2 



1498 

1 

E132-B 

SHLD E149 

64 

149L 


P85-X 

29 



PI 188-20 

19 

149R 


P85-W 

29 



P1188-19 

19 

ISO 

2 



1508 

1 

El 33-8 

SHLD E150 

65 

150L 


P85-J6 

29 



PI 198-20 

20 

150R 


P85-H* 

29 



P119B-19 

20 


_ WIRING HARNEY F _ 

TERN.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.0G 3.75 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


.25 NO 
.25 NO 

.22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 


.25 NO 

• 25 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 


.25 NO 
• 25 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901198 
REMARKS 


2901198 


SCALE-NONE REV LTR 


52 OF 74 1 


WIRE 
LEAD MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO € & I 


154 

2 



1548 

1 

EilO-B 

SHLO El54 

44 

154L 


P85-L 

29 



P1O50-18 

6 

154R 


PBS—K 

29 



P105B-17 

6 

155 

2 



155B 

1 

El 22-8 

SHLD E15 5 

57 

155L 


P85-T 

29 



PI 118—6 

12 

155R 


P85-S 

29 



PlllB-5 

12 

156 

2 



156B 

1 

PI 178-32 

SHLD E156 

18 

156L 


P85-N* 

29 



P117B-2 

18 

156R 


P85-M4 

29 



P117B-1 

Id 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STkIP CUT 
NO. LG LG LG 

2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


INS 


NOTE 


STRIP 


OixE 9 

ACCES 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A,7 

18 



B» 6 A 

10 » 

.25 

NO 



.25 

NO 



.22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 

• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 



A* 7 

18 



Bt 6 A 

10 , 

.25 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 

• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 



A»7 

18 



B, 6 A 

10 f 

• 12 

NO 


11 

• 25 

NO 



• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 

• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901198 

IsHFET 













WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


E AD 

MATL 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

COT 

STRIP 


DENT 

ITEM 

LG 

id m 

NU. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

157 

2 




2.25 

2. CO 









4.00 

3.75 




157B 

1 


F108-B 

44 




.25 

NO 




SHLO E15 7 





.25 

NO 

157L 



P85-V 

29 




• 22 

NO 




P1048 — 2 8 

5 




.12 

NO 

157R 



P85-U 

29 




.22 

NO 




P1048-2 7 

5 




• 12 

NO 

158 

2 




2.25 

2.CO 









4.00 

3.75 




158B 

1 


PIl10-31 

12 




.12 

NO 




SHLD E15 8 





.25 

NO 

158L 



P8 5-N 

29 




.22 

NO 




PlilB-24 

12 




.12 

NO 

158R 



P85-M 

29 




.22 

NO 




Pill 8-23 

12 




• 12 

NO 

159 

2 




2.25 

2.00 









4.00 

3.75 




159B 

1 


El16-B 

51 




.25 

NO 




SHLO E15 9 





.25 

NO 

159L 



P85—E* 

29 




.22 

NO 




P108B-22 

9 




• 12 

NO 

159R 



P85-D* 

29 




.22 

NO 




P103B-21 

9 




• 12 

NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRE CIRCUIT PT 

LE AO MATL LEAD FROM (A) 
IDEM ITEM LG TU (B) 


163 

2 



163B 

1 

E112-B 

SHLD E16 3 

48 

163L 


PB5-E 

29 



P1068-2? 

7 

163R 


P85-0 

29 



P106B-2l 

7 

164 

2 



1646 

1 

El 12-8 

SHLD E164 

48 

164L 


P85-G 

29 



P106B-10 

7 

164R 


P85-F 

29 



P106B-9 

7 

165 

2 



165B 

1 

E112-B 

SHLD E16 5 

48 

1651 


P85-J 

29 



P106B-18 

7 

165R 


P85-H 

29 



P1068-17 

7 


TFRM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 

2.25 2.CO 

4.00 3.75 


NOTE 

ONE, 

TIN FIG 


ACCESSORY 
11EHS 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


.25 NO 
• 25 NO 


.22 NO 
• 12 NO 


• 22 NO 
.12 NO 


.25 NO 
• 25 NO 


.22 NO 
• 12 NO 


.22 NO 
• 12 NO 


• 25 NO 
.25 NO 


• 22 NO 
.12 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901198 
8 [sheet 


WIRING HARNf < 


WIRE 
LEAD MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM <A| 

LG TO (B) 


160 

2 



1608 

1 

F105-B 

SHLO E160 

41 

160L 


P85-G* 

29 



P102B-22 

3 

160R 


P85-F* 

29 



P102B-2I 

3 

161 

2 



161 B 

1 

E135-B 

SHLD E161 

67 

161L 


P85-EE 

29 



P121B-4 

22 

161R 


P85-DD 

29 



P121B-3 

22 

162 

2 



162B 

1 

El12-B 

SHLD £162 

48 

I62L 


P85-C 

29 



P106B-30 

7 

162R 


P85-B 

29 



PI 068-29 

7 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE, 

ACCES: 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A,7 

18 



B,6A 

10 , 

.25 

NO 



.25 

NO 



• 22 

NO 


16 

• 12 

NO 


11 

• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 



A,7 

18 



8 ,6A 

10 , 

.25 

NO 



• 25 

NO 



.22 

NU 


15 

• 12 

NO 


II 

.22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 



A,7 

18 



2.CA 

1C. 


2901193 

REMARKS 


• 25 NO 

• 25 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


! SCALE-NONE REV LTR 






HiiisiiCJ 








































REMARKS 


WI*b CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM «A) 

I DENT ITEM LG TO (B) 


TERM.JK T SMC LEAD 
AREA STRIP STkIP CUT 
NO. LG LG LG 


ACCESSORY 

ITEMS 


184 

2 



IB4P 

1 

E120-B 

SHLD E18 4 

55 

IB4L 


P36-G 

27 



Pi 108-28 

11 

184R 


P86-F 

27 



PI 108-27 

11 

185 

2 



1858 

1 

E122-B 

SHLD E18 5 

57 

185L 


P86-V 

27 



PI 118-4 

12 

1 85R 


P86-U 

27 



PI11B-3 

12 

186 

2 



1866 

1 

El34-B 

SHLD E186 

66 

186L 


P86-M* 

27 



Pl208-22 

21 

186R 


P86-M* 

27 



PI 208-21 

21 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


.25 NO 
.25 NO 


.22 NO 
.12 NO 


.22 NO 
.12 NO 


.25 NO 
.25 NO 


• 22 NO 
.12 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


.25 NO 
• 25 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


63 OF 74 


MIRE 
LEAD MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FKUM (A) 

LG TO <B> 



TERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


190 

2 



190B 

1 

E108-0 

SHLD E190 

44 

190L 


P86-EP 

27 



P1048-16 

5 

190R 


P86-D* 

27 



P104B-15 

5 

191 

2 



191B 

1 

E135-B 

SHLD E191 

67 

.191L 


P86-EE 

27 



P1218-14 

22 

191R 


P86-0D 

27 



P121B-13 

22 

192 

2 



192B 

1 

Ell5-B 

SHLD E192 

50 

192L 


P86-R 

27 



P107B-18 

B 

192R 


P86-P 

27 



P107B-17 

& 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONEt 

ACCESS 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



At 7 

18 



B»6A 

10» 

.25 

NO 



.25 

NO 



.22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 

• 22 

NO 


15 

• 12 

NO 


11 



A,7 
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10, 
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NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONEt 

TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


E 

187 

2 



E 

187B 

I 

E120-B 

SHLD E18 7 

55 

E 

I87L 


PR4-C 

27 




PllOB-12 

11 

E 

187R 


P86-B 

27 




PI 108-11 

11 

E 

188 

2 



E 

1886 

1 

E120-B 

SHLD £188 

55 

E 

188L 


P86-J 

27 




Pi 108-4 

11 

E 

188R 


P86-H 

27 




PI 108-3 

11 

E 

189 

2 



6 

1896 

1 

E108-B 

SHLD E189 

44 

E 

189L 


P86-C* 

27 




P104B-14 

5 

E 

189R 


P86-9* 

27 




P104B-13 

5 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


.25 NO 
• 25 NO 


.22 NO 
• 12 NO 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


• 25 NO 

• 25 NO 


.22 NO 
• 12 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


2,25 2.00 

4.00 3.75 


.25 NO 
• 25 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


.22 NO 
• 12 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


[ SCALE-NONE | REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 
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JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM « A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




193 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

16 









4.00 

3.75 




B,6A 

10, 

9 



193B 

1 


Ell5-B 

50 




.25 

NO 





1* 




SHLD E19 3 





.25 

NO 





U 

193L 



P86-T 

27 




.22 

NO 


15 



2 IOC 




P107B-10 

8 




.12 

NC 


11 



2 IOC 

193R 



P86-S 

27 




.22 

NO 


15 



209C 




P107B-9 

8 




• 12 

NO 


11 



209C 

194 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 









4.00 

3.75 




B,6A 

10, 

9 



194B 

1 


El34-B 

66 




.25 

NO 





21 




SHLD E194 





• 25 

NO 





21 

194L 



P86-R* 

27 




• 22 

NO 


15 



334t 




P120B-26 

21 




• 12 

NO 


11 



334t 

194R 



P86-PP 

27 




.22 

NO 


15 



333f 




PI20B-25 

21 




• 12 

NO 


11 



3 33£ 

195 

2 




2.25 

2.00 




A,7 

18 









4.00 

3.75 




6,6A 

10, 

9 



1958 

1 


El 18-8 

53 




.25 

NO 









SHLD E195 





• 25 

NO 





21 

195L 



P86-E 

27 




.22 

NO 


15 



284/ 




P109B-12 

10 




• 12 

NO 


11 



284/ 

195R 



P86-D 

27 




• 22 

NO 


15 



283/ 




P109B-H 

10 




• 12 

NO 


11 



283/ 
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LG 


E 202 Z 

E 202B I 


P 20?L 

E 202R 

E 210 16 

E 211 16 

E 213 16 

E 215 16 

E 216 16 

E 217 16 

E 218 16 

E 219 16 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 


P96-L 

P100B-18 


P36-K 
P1008-17 


ElOO-BB 
PI 008-31 


E101-BB 
P1008-32 


E103-BB 

P1018-32 


E105-BB 

P102B-32 


E106-BB 
Pi038—32 


E107-B8 

P103B-31 


E108-BB 

P1048-31 


E109-BB 

P1046-32 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 
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SHLO E202 


2.25 

4.00 


2.00 

3.75 


39 


27 

1 


27 

1 


38 

1 


39 

1 


40 

2 


41 

3 


42 

4 


43 

4 


44 

5 


45 

5 
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STRIP 
LG TIN 
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REMARKS 


SIZE 

A 
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8,6A 
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.25 
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.22 
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NO 

11 

.22 
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15 
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NO 

11 

.25 
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• 12 

NO 

11 
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• 12 

NO 

11 

.25 
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NO 

11 

.25 

NO 
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NO 


.25 
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.12 

NO 

11 

.25 
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NO 

11 
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NO 
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233 

16 


E123-BB 

58 

.25 

NO 




21 




P112B-32 

13 

• 12 

NO 


11 


21 

235 

16 


E125-BB 

59 

.25 

NO 




21 




PI 148-32 

15 

• 12 

NO 


11 


21 

236 

16 


E126-BB 

60 

.25 

NO 




1H 




P114B-31 

15 

• 12 

NO 


11 


U 

237 

16 


E127-BB 

61 

.25 

NO 




l* 




PI 158-31 

16 

• 12 

NJ 


11 


u 

2 38 

16 


E128-BB 

62 

.25 

NO 




21 




P116B-32 

17 

.12 

NO 


11 


21 

239 

16 


El 29—BB 

63 

.25 

NO 




U 




PI168-31 

17 

• 12 

NO 


11 


U 

242 

16 


El 32-68 

64 

• 25 

NO 




In 




PU8B-31 

19 

• 12 

NO 


11 


U 

243 

16 


E133-BB 

65 

.25 

NO 




?l 




Pi 198-32 

20 

• 12 

NO 


11 


21 

244 

16 
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66 

.25 

NO 



. 
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P120B-32 

21 

.12 

NO 


11 


21 
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El35-88 

67 

.25 

NO 




U 




P121B-31 

22 

• 12 

NO 


11 
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68 

• 25 

NO 
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23 
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21 
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16 
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1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
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3. VENDOR ITEM-SEE SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
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PRIMER ADHESIVE 
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12 

1006783-19 

SCREW. BUTTON HEAD 
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JL 
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RING. RETAINING *E" 




12 


10 

1897324 -002 

WASHER. FLAT 




6 


9 

29006>7fc- 002 

SCREW.JACK 
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8 

MS35489 - 22 

GROMMET.RUBBER 
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7 

101741 8 -II 

SCREW,CAP, SOC. HD. 
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6 

2901022-004 

SCREW,SHOULDER 
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5 

2900580-003 

GASKET 
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4 
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_ CABLE ASSEMBLE W148 _29C 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER 
A - NO1002071 
B - NO 1002032 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NO 1002019. 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 
VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
SOLDER PER MIL-S-6872 (ES2505-1) USING ITEM 11 OR ITEMS 12 AND 13. 
APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 
IDENTIFY PER MIL-STD-130 CES267I USING PART NUMBER. 

SECURE TO CABLE USING ITEM 10* MARKING TO REAO AWAY FROM CONNECTOR 
SERIALIZE PER NO 1002023. 

MARK IDENTIFICATION BANDS AS NOTED ON DRAWING* PER N01002019. 
CENTRALIZE. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET USING ITEM 9 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAO IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD, COLOR OR MARKEO LETTER. 

A - FROM END SHIELD 
L - WHITE WITH BLUE TRACER 
R - WHITE WITH REO TRACER 


ASSEMBLE PER N01002032 


SIZE CODE I DENT 
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SCALE-NONE REV LTR 
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LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM GTY 


DESCRIPT10N 


2901212-001 


2901212-002 


WIRE, N0100218l, TYPE 1, CLASS 1, 16AWG, WHT•, 
204 FT. TOTAL LENGTH 

WIRE, N01002181, TYPE 1, CLASS 1, 20AWG, WHT., 
23 FT. TOTAL LENGTH 


1897232-231 


CONNECTOR, PLUG 


1016006-002 


SPLICE REOUCER 


1010490-258 

1016128-041 

1016128-011 


INSULATION SLEEVING 
BAND, IDENTIFICATION 
BAND, IDENTIFICATION 


1015864-232 


INSULATION SLEEVING 


MIL-I-631 


MIL-T— 713 B 


FILLER TAPE, TYPE F FORM T (BLACK), GRADE A 
CLASS 2 .62 WIDE, .02 THICK. 

LACING TAPE, TYPE P, CLASS 2, BLACK (ES2732 
NO. 18) 


MIL-F-14256 
TYPE A OR W 


SOLOER GQ-S-571 TES2175-3) 
FLUX IES2798) 


2901212-003 


10160C6—003 


SOLOER QQ-S-571 (ES2175-1) 

ZIPPER TUBING, ND1002155, TYPE I, GRAY, 
1.00 0IA., 6 FT. TOTAL LENGTH 

SPLICE REDUCER 


SIZE CODE IDENT 
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SHIELO 
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♦•06—.06 
♦.25-.25 
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STRIP LG 
♦•06—.00 


SIZE 
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A 

99974 

2901212 
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SHEET 


CABLE ASSEMBLE W148 2901212 


SEE NOTE 
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QTY 

PART NO. 

5 

16 

6 

1010490-256 

5 

17 

49 

1897300-001 


23 

i 

2900877-011 

5 

26 

1 

1016006-004 

5 

27 

2 

1010490-342 


28 

1 

2901212-004 


29 

1 

2901212-005 

5 

30 

2 

1010763- 2 

5 

31 

2 

1010490-226 

5 

32 

2 

1010490-226 

5 

33 

? 

1016006-001 

5 

34 

1 

10160C6-006 

5 

35 

1 

1016282- 24 


DESCRIPTION 
INSULATION SLEEVE 
MINIATURE SPRING SOCKET 
CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL 
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WIRE, ND1002181, TYPE 2, CLASS 4, WHT JKT, 
20AWG, WHT/BLU,WHT/RED, 5 FT 6 IN. TOTAL LENGTH 

WIRE, N01002181, TYPE 1, CLASS 1, 

22AWG, WHT, 12 INCHES TOTAL LENGTH 

SOLOER SLEEVE 

INSULATION SLEEVING, ELEC 

INSULATION SLEEVING, ELEC 

SPLICE REDUCER 

SPLICE REOUCER 

GROMMET 


SIZE 
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1 


PI—A 
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• 38 NU 




2 

1 


Pl-E 

El-B 




.28 YES 
• 38 NO 




3 

2 


El-B 

P2-A6 




• 38 NO 

• 18 NU 


17 


4 

1 


PI—B 

E2-B 




•28 YES 
• SO NO 




5 

1 


Pi-G 

E2-B 




•28 YES 
• SO NO 




6 

1 


Pl-J 

E2-B 




•28 YES 
• SO NO 




7 

1 


Pl-E* 

E2-B 




•28 YES 
• 50 NO 




8 

1 


Pi-Y* 

E2-B 




.28 YES 
• SO NO 




9 

2 


E2-BB 

P2-B8 




• SO NO 

• 18 NO 


17 


10 

2 


E2-BB 

P2-B9 




.50 NO 
• 18 NO 


17 


11 

2 


E2-BB 

P2-C8 




• SO NO 

• 18 NO 


17 


12 

2 


E2-BB 

P2-C9 




• SO NO 

• 18 NO 


17 
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LG 
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25 

2 


E5-BB 




• 38 

NO 








P2-C1 




• 18 

NO 


17 



26 

2 


El-8 




• 38 

YES 








P2-A7 




• 18 

NO 


17 



27 

2 


El-B 




• 38 

NO 








P2-B6 




• 18 

NU 


17 

‘ 


28 

1 


PI—N 




• 28 

YES 








E2-B 




.50 

NO 





29 

2 


Ei-B 




• 38 

NO 








P2-67 




• 18 

NO 


17 



30 

2 


El-BB 




• 38 

YES 








P2-C6 




• 18 

NO 


17 . 



31 

1 


Pl-J* 




• 28 

NO 








E2-8 




• 38 

NO 





32 

1 


Pl-A* 




• 28 

YES 








E7-B 




• SO 

NO 





33 

1 


Pl-F* 




• 28 

YES 








E 7—B 




.50 

NO 





34 

2 


E7-B 




.50 

NO 








P2-A4 




• 18 

NO 


17 



35 

1 


P1—06 




• 28 

YES 








E7-B 




• SO 

NO 





36 

2 


E7-BB 




.50 

NO 








P2-A5 




• 18 

NO 


17 
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13 
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Pl-H 

E3-8 




14 

1 


Pl-F 

E3-B 




IS 

2 


E3-BB 

P2-F7 




16 

1 


Pl-C 

Ei-B 




17 

1 


Pl-0 

E2-B 




18 

1 


Pl-0 

E4-8 




19 

1 


Pl-S 

E4-B 




20 

2 


E4-B 

P2-B3 




21 

1 


PI—R 

E5-B 




22 

1 


Pl-T 

E5-B 




23 

1 


Pl-N* 

E5-8 




24 

2 


E5-B 

P2-B1 
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YES 





• 38 

NO 





• 28 

YES 





• 38 

NO 





• 38 

NO 





• 18 

NO 


17 



• 28 

YES 





• 38 

NO 





• 28 

YES 





• SO 

NO 





• 28 

YES 





• 38 

NO 





• 28 

YES 





• 38 

NO 





• 38 

NO 





• 18 

NO 


17 



• 28 

YES 





• 36 

NU 





• 28 

YES 





• 38 

NO 





• 28 

YES 





• 38 

NO 





• 38 

NO 





• 18 

NO 


17 
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MATL 
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LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (Bl 

i 37 

1 


Pi—B* 

E2-B 

38 

2 


E7-BB 

P2-A3 

39 

1 


Pl-H* 

E8-B 

40 

1 


Pi-G* 

E8-B 

41 

2 


E8-B 

P2-F8 

42 

1 


Pl-M* 

E6-B 

43 

1 


Pi-P* 

E6-B 

44 

2 


E6-B 

P2-B2 

45 

2 


El-BB 

P2-C7 

46 

2 


El-BB 

P2-D6 

47 

2 


E2-BB 

P2-07 

48 
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E2-BB 
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PART NUMBER 



SI4 

NC 

swi n 14-^|7 


f X BAR INPUT HI 

9 X BAR INPUT LO 
[i XBAR 6RD 
T IN/OUT CHASSIS 6RD 
S IN/OUT SHIELD 6RD 
R PRODUCT 6RD 


PUSH TO 
INITIATE t 
(MOMENTARY) 



d X BAR OUTPUT HI 


e X BAR OUTPUT LO 



IB 12 

K8 

1015802-004 

2,FI3 

K 9 

1015802-004 

1, F10 

KIO 

1015837-002 

I.FI3 

K11 


I.FI2 

KI2 


1, Fll 

KI3 


1, F1-4 

KI4 

1015837-002 

2.FI4 

KI5 

1015914- 001 

1, F9 

KI6 

1015837-002 

1. F8 

KI7 


UD8 

KI8 


1 09 

KI9 


TpM 

K20 

1015837-002 

2.BI3 

K2I 

1015802-004 

2, B 14 

K22 

1015837-002 

l,EI4 

K?3 

1015837-002 

2.615 

PSI 

1897 211 -005 

2.FI5 

PS 2 

1897396-001 

2,CIO 

Rl 

1015945-001 

1 GI3 

R2 

1015945-001 

2.FI5 

R3 

1897419-009 

RC326F62IJ 

I.DI3 

R4 

089695 3-058) 
RC20GFI02J 

2.FI4 

R5 

0896952-049) 

2,67 

SI 

1015825-016 

2 D8 

S2 

1015825-016 

I.EIO 

S3 

1897337-753 

1, DIO 

S4 

-7 55 

2.Ell 

S5 

-756 

I.D8 

S6 

-702 

I.EI2 

S7 

-310 

UDI4 

S8 

-754 

2.DI3 

S9 

-752 

2.B7 

SIO 

-757 

2,B5 

Sll 

-758 

2B3 

SI2 

-759 

2,BH 

SIB 

-505 

I,F7 

S14 

1837337-308 

2.611 

SI 5 

1015869-336 

2. El 4 

Sib 

1897337-309 

2.C2 

-I!— 

1897385 

2.D6 

XDSI 

1015844-001 


XD53 

SEE S3 


XDS4 

SEE S4 


XDS5 

SEE S5 


XDS6 

SEE S6 


XDS7 

SEE S7 


XDS8 

SEE S8 


XDS9 

SEE S9 


XDSIO 

SEE SIO 


XDSII 

SEE Sll 


XD5I2 

SEE SI2 


XDSI3 

SEE SI3 


XDSI41 

SEE SI4 


XD5I5 SEE 515 


XDSlb SEE 516 

1.68 

XFI 

1015873-001 

2.GI4 

XF2 


2.FI4 

XF3 


2.DI5 

XF4 


2.DI5 

XF5 

1015873-001 
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RESISTOR,VARIABLE IK, 5W 
RESISTOR.VARIABLE 20K.2W 
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SWITCH, ROTARY 
' SWITCH. ROTARY 
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/ BAP OUTPUT 
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I.INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
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(32)SH2,BI5- 


I IN 

OUT *0 

IK >* u o-1 


7.SIGNAL DESCRIPTIONS: 

W RELAY $ LAMP POWER (HI) 

^ /.A (33)SHZ, BI5- 

\37 DC SCALER EXCITATION] (Ml) 

^7 SHIELD 6»RD 

^ RELAY INTERLOCK 

8.BARS PLACED OVER LETTERS ARE FOR REFERENCE ONLY 
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DC 

SCALER 


(25)SH 2,EI0- 
f-(30SH2,G7 


-(2j)$H2, E7 


(28)SHI,DI4 * 


^7 Kl. 



(20)5H2 / 67 

SH2 y A9 



(22)SH2,C8 


(I5)SH2,CI5 


-*idU 


06)SH2,CI5- 




(23)SH2,D7 



(24)SH2,D7 




fl2)SH2,DI5 - 


R> SEPARATED SYMBOL LOCATION 
REF DES ' SHEET, ZONE 
AIA, B SH2-BI0, SH2-FI2 
K ZOA.BX |SH2-BI4, SH2-CII, SH2-C8 

UNUSED TERMINALS 


REF DES 

TERMINAL NO. 

DS3 

B,D 

DS4 

B,D 

DS7 

B, D 

DSI4 

B,D 

DSI5 

B, D 

DSI6 

B,D 

Jl 

T, U / V, W, X 

J2 

C,D,E F,H,K L,M, P, R THRU X 

J3 

A THRU H 

Kl 

24,5,8 

K2 

5.8 

K3 

4,8 

K4 

1,5 

K5 

5,8 

KG 

2,4,5,8 

K7 

8 

K8 

2,4,5,8 

K9 

2,4,5,8 

KIO 

5,8,11 THRU 20 

KII 

5,8, II THRU 20 

K 12 

5,8,11 THRU 20 

KI3 

5,11,14 THRU 20 

KI4 

5,8,11 THRU 20 

K15 

7,8,14 

KI6 

5,8,11 THRU 20 

KI7 

5,8,11 THRU 20 

KI0 

6, II, 14 THRU 20 

KI9 

12 THRU 20 

K 21 

4 

K 22 

12 THRU 20 

K23 

12 THRU 20 

SI 

SlA-lB*2B, SIB-3A THRU IOA 

S2 

S2A-IA THRU 6A,9A, IOA 

S2A-IBTHRU 7B, 95, IOB 

S2B-8A 

S3 

SWI NC,SW2 NC,SW3 NC, SWA--C,NC,NO 

,S4 

S iV i NC, SW2 NC,$W3 NC, SW4-C,NC, NO 

i S5 

SW4-C,NC, NO 

S6 

S«Vi NO. SW3 NO 

! S7 

SW2 NO 

’SB 

SW4-C ,NC,NO 

;S9 

SWA-C, NC, NO 

! S’O 

SW4-C, NC, NO 

iS' 

SA4-C. NC,NO 

S 2 

SW4*C,NC,N0 

Sl3 

SW2-C,NC,N0 

St4 

SW 1 NC, SW2-C, NC, NO 

S15 

SWI NO, SW2-C* NC, NO 

SlB 

SW2 NO 


SWI - 

(13) SH2CI5-o I 

NCl 

SW2 - 

(14) SH2.CI5-o , 

NC | 

I SW3 So^W 


(ll)SH2,DI5- 


(28)SHI,GI2- 


NC 


fH i O SWI 

1 o- 


1 NC 

R42 G20 

tnoSW3 

_X^ 
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Cl .23 uf 


1 _ 



VOLTMETER 



(3)SH2,EI2 


(4)SH2,EI2 


SWI mot 

-° I 

NC I 
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-° 
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SW3^ 


iW 


DIRECT PULSES/ 
VARIABLE PULSES 
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X BAR OUTPUT 
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7.S1GVAL DESCRIPTIONS: 

^ RELAY { LAMP POWER (HI) 

^ DC SCALER EYOTATIOW (Ml) 
^ SHIELD 6RD 
^ RELAY INTERLOCK 


(32) SH2, BI5- 


C33DSH2,BI5- 


■-i IN II 


DC 

SCALER 


flLBARS PLACED OVER LETTERS ARE FOR REFERENCE ONLY 
AND SIGNIFY LOWER CASE. 


(2pSH2, E7 



(28)SHI,DI4 - 


J7 *» 



(20) SH 2,67 
SH2, All 



(22)SM2.C6 


(I5)SH2,CI5- 


06)SH£ V CI5- 




(23)SH2,D7 





I >- 


* (I2)SN2,DI5- 


B> SEPARATED SYMBOL LOCATION 
REF DES SHEET, ZONE 
AIA, B SH2-BI0, SH2-FI2 
K20A.B.C SH2-BI4. SH2-CII, SH2-C8 


REF DES 
0S3 
DS4 
DS7 
DSI4 
DSI5 
DSI6 


UNUSED TERMINALS 
I TERMINAL NO. 


(I3)SH2 05-"I 

NCI 

SW 2 ^>o- 

04)SH2LCI5-o , 

MCI 


T,U,V,W,X 

C.D / E / F,H / K < L.M,RR thrux 
A THRU H 

48 

5.8 

5.8 
1,5 

5.8 

2.4.5.8 
8 

2.4.5.8 

2.4.5.8 

5,8, II THRU 20 
5,8,11 THRU 20 
5,8,11 THRU 20 

5.11.14 THRU 20 
5,8,11 THRU 20 

7.8.14 

5.8.11 THRU 20 

5.8.11 THRU 20 

6.11.14 THRU 20 
12 THRU 20 

4 

I4THRU 20 
12 THRU 20 

SIA-IB42B, SIB-3A THRU IOA 
S2A-IA THRU6A,9A, IOA 
S2A-IBTHRU 7B, 9B.I0B 
S2B-8A 

SWI NC,SW2 NC,SW3 NC, 5W4-<NC ,N0 

SRI NC,$W2 NC,SW3 NC, SW4*C,NC, NO 

SW4-C. NC, NO 

S«. NO. S*3 NO 

ST 2 VJ 6 

SW4-C,NC,N0 

SW4-C,NC,N0 

SP4-C, NC, NO 

SA4-C. NC,NO 

SW4-C, NC,NO 

SR2-C.NC.N0 

Bw 1 n£, 2-C f NC, NO 

SWI NO.SWZ-CfNCjNO 


(ll)SH2,DI5 


(28) SHI,612 
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NC 
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e X BAR OUTPUT LO 
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kS 
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tjjr 

k4 
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IFII 
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KI4 
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2 ( h4 

KI5 

1015914- 001 
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'.F* 
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1 1 
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r 
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KI9 

... 1 1 
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1015802-004 
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1 -505 

I,F7 

SI4 

1897337-308 

2.611 

SI5 

1015869-338 

2.EI4 

SI6 

1897337- 309 

2,C2 

Tl 

1897385 

2.D6 

XDSI 

1015844-001 


_ XP53 SEE S3 

_ XDS4 SEE 54 

_ XDS5 SEE S5 

_ XDS6 SEE S6 

_ 7p57 SEE Sj 

_ XDS8 SEE S8 

_ XD59 SEE 59 

_ XDSIC SEE SIO 

_ XDSII SEE sn 

_ XD3I2 SEE Sig 

_ XDSI3 SEE SI3 

_ XDSI4 SEE SN 

_ XD5I5 SEE 515 

_ XDSlb SEE SIB 

1,68 XFl~ 1015873-OOT 
2,614 XF2 I |~ 

2.FI4 XF3 _ 

2.DI5 XF4 

2.DI5 XF5 1015873-QOi~ 
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RESISTOR,VARIABLE TK, 5W 
RESiSTOR.VARIABLE 20K.2W 


RESISTOR 

RESISTOR 
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SWITCH, ROTARY 
' SWITCH. ROTARY 
LI6HT-IND SWITCH ASSY 
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LEAO MATl 

LEAO 
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LG 

TO (d) 

■ i 1 


E< 



E6 

2 1 


E4 

Pl-84 

3 1 


El 

Pl-32 

4 1 


E2 



E5 

5 1 


E2 

Jl-71 

6 1 


E6 



E3 

7 1 


P2-A 

J 1—60 

« 1 


P2-C 

Pl-20 

9 1 


P2-D 

El 

10 1 


P2-E 

Jl-59 

11 1 


P2-F 

E2 

12 1 


P2-G 

PI—19 


TERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUt 
NO. LG LG LG 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE, 
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LG 

TIN 

FIG 

ITE 

.37 

NO 



.37 

NO 



.37 

NO 



• 10 

NO 


8 

.37 

NO 



• 10 

NO 


8 

.37 

NO 



.37 

NO 



.37 

NO 



• 10 

NO 


8 

.37 

NO 



.37 

NO 



• 22 

NO 


13 

• 10 

NO 


8 

• 22 

NO 


13 

• 10 

NO 


8 

• 22 

NO 


13 

.37 

NO 



• 22 

NO 


13 

• 10 

NO 


8 

.22 

NO 


13 

.37 

NO 
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NO 


13 

• 10 

NO 
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LEAO 
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LEAO 
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AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE, 
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lbEM 

11 tM 

LG 

IU (b) 

NU. LG LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

• 2t> 

1 


P2-C* 


• 22 NO 


13 




E2 


.37 NO 



26 

1 


P2-0* 


• 22 NO 


13 




Pi-iob 


• 10 NO 


8 

27 

1 


P z-t* 


• 22 NO 


13 






• 10 NO 


8 




Pl-93 





28 

1 


P2-JA 


.22 NO 


13 




Ji-61 


• 10 NO 


8 

29 

1 


P2-K* 


• 22 NO 


13 




£2 


• 37 NO 



30 

1 


P2-V* 


• 22 NO 


13 




J1—44 


• 10 NO 


8 

31 

1 


P2—W* 


• 22 NO 


13 




E2 


• 37 NO 



32 

1 


P2-X* 


• 22 NO 


13 




Pl-12 


• 10 NO 


8 

33 

1 


P2—Y* 


• 22 NO 


13 




Pl-26 


.10 NO 


8 

34 

1 


P2-Z* 


• 22 NO 


13 




PI—65 


• 10 NU 


8 

35 

1 


P2-AA 


• 22 NO 


13 




PI—66 


• 10 NO 


8 

36 

1 


P2-GG 


• 22 NO 


13 




Jl-45 


• 10 NO 
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" igt CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAL MATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

ILIENT ITEM LG TO <b) NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 

13 

1 

P2-H 

• 22 NO 

13 




El 

• 37 NO 


A 

14 

1 

P2-J 

• 22 NO 

13 




Jl-62 

.10 NO 

8 

A 

15 

1 

P2-K 

• 22 NO 

13 




E2 

.37 NO 


A 

16 

1 

P2-L 

• 22 NO 

13 




PI—4 

• 10 NO 

8 

A 

17 

1 

P2-M 

• 22 NO 

13 




PI —18 

• 10 NO 

8 

A 

18 

1 

P2-N 

• 22 NO 

13 




Pi-9 

• 10 NO 

8 

A 

19 

1 

P2-P 

• 22 NO 

13 




Pi-8 

• 10 NO 

8 

A 

20 
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NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION ' 

1 NOTE ONE IS NOT. APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
M1L-D-7Q327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM 12. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 12* 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER# 

6 GRIO MUOULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN + .25 OR -.25 AND ENOS OF LEADS AND 
ACCESSORIES + .12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK 

10 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. EXCEPT ITEMS 
6 AND 7. 

11 IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

12 ASSEMBLE PER ND1002032. 

13 SERIALIZE PER ND1002023. 

14 FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET USING ITEM 14 TO 

SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP.__ 
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♦ .50-.00 

♦.25-.25 

♦.25-.25 

♦.25-.25 



3 FT TO 10 FT *1.00-.00 
10 FT AND OVER +2.00-.00 

Continuity test per conductor chart. Resistance shall be less than 
2 Ohms. 
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NO 

8 

,22 

NO 

13 

,10 

NO 

8 

,22 

NO 

13 

,10 

NO 

8 

,22 

NO 

13 

,10 

NO 

8 

,22 

NO 

13 

,10 

NO 

8 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901217 

| SCALE-NONE 

REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE SCA 


2901217 


* ? 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM* 

»JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FRUM IA) 

area 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

10ENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

37 

1 


P2-HH 





• 22 

NO 


13 




E2 





• 37 

NO 



38 

1 


P2-JJ 





• 22 

NO 


13 




Pl-10 





• 10 

NO 


8 

39 

1 


P2-KK 





• 22 

NO 


13 




Pl-23 





• 10 

NO 


8 

40 

1 


P3—A 





• 22 

NO 


13 




Jl-90 





• 10 

NO 


8 

41 

1 


P3-B 





• 22 

NO 


13 




E6 





.37 

NO 



42 

1 


P3-C 





• 22 

NO 


13 




PI—14 





• 10 

NO 


8 

43 

1 


P3-D 





• 22 

NO 


13 




Pi-1 





• 10 

NO 


8 

44 

1 


P3-E 





• 22 

NO 


13 




Jl—131 





• 10 

NO 


8 

45 



P3-F 





• 22 

NO 


13 




E6 





.37 

NO 



46 



P3-G 





• 22 

NO 


13 




Pl-3 





• 10 

NO 


8 

47 

1 

v 

P3-H 





• 22 

NO 


‘ 13 




PI—2 





• 10 

NO 


8 

48 

1 


P3-J 





• 22 

NO 


13 




Jl—91 





• 10 

NO 


8 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901217 

A 





SCALE-NONE REV LTR 


e 
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CABLE ASSEMBLE SCA 


2901217 




WIRE 


CIRCUIT PT TERM, 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 

iOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

97 

1 


P8-B 




• 22 

NO 


13 





E3 




.37 

NO 



A 

98 

1 


P8-C 




.22 

NO 


13 









#1^-* 10 

NO 


6 





Pi-106 






A 

99 

1 


P8-D 




• 22 

NO 


13 





Pl-«- 

PI-107 


- 


• 10 

NO 


8 

A 

100 

1 


P8-E 




• 22 

NO 


13 









.10 

NO 


8 





Jl- U7 








A 

101 

1 


P8-F 




.22 

NO 


13 





E3 




.37 

NO 



A 

102 

1 


P8-G 




• 22 

NO 


13 





46^4 




• 10 

NO 


8 





Pt-95 








A 

103 

1 


P8—H 




.22 

NO 


13 





if 




• 10 

NO 


8 





Pl-94 








A 

109 

1 


**-*■ P8-T* 




• 22 

NO 


13 





Jl-55 




• 10 

NO 


8 

A 

ICS 

1 


*9mz P$-u* 




• 22 

NO 


13 





£3 




.37 

NO 



A 

106 

1 


■*UrJ.. P8-V* 




• 22 

NO 


13 





Pi-42 




• 10 

NO 


8 

A 

107 

1 


If M Pg-W f 




• 22 

NO 


13 





Pi-53 




• 10 

NO 


8 

A 

108 

1 


P8-N 




• 22 

NO 


13 








* 

• 10 

NO 


8 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901217 

| SCALE-NONE 

REV LTR ^ €r 
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■f 


4 


CABLE ASSFHBL* SCA _ 2901217 _ £ 9r 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

>JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MAIL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


iOENT 

ITEM 

LG 

TO 4 6) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

121 

1 


P8-C* 




• 22 

NO 


13 






E3 




• 37 

NO 




A 

122 

1 


P8-0* 




• 22 

NO 


13 






Pi-98 




• 10 

NO 


8 


A 

123 

1 


P8-E4 




.22 

NO 


13 






E4 




.37 

NO 




A 

124 

1 


P8-F4 




• 22 

NO 


13 






J1—69 




.10 

NO 


8 


A 

125 

1 


P8-G* 




• 22 

NO 


13 






E3 




.37 

NO 




A 

126 

1 


P8-H* 




• 22 

NO 


13 






PI—85 




• 10 

NO 


8 


A 

127 

1 


P8-I* 




• 22 

NO 


13 






E4 




.37 

NO 




A 

128 

1 


P8-J4 




• 22 

NO 


13 






Jl-68 




• 10 

NO 


8 


A 

129 

1 


P8-K* 




• 22 

NO 


13 






E3 




.37 

NO 




A 

130 

1 


P8—M* 




• 22 

NO 


13 






Pi-97 




.10 

NO 


8 


A 

131 

1 


P8-N4 




.22 

NO 


13 






E4 




.37 

NO 




A 

132 

1 


P8-P* 




• 22 

NO 


13 






Jl-52 




• 10 

NO 


8 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901217 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE SCA 


2901217 


£ 


WIRE 
LEAD HAIL 
IOENT ITEM 


LEAD 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 4B) 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE* 


REMARKS 


ACCESSORY 


109 

1 

P8-P 

E3 

110 

1 

P8—R ^ 

111 

1 

PI-11 
P8-S 

112 

1 

PI-15 
P8-T 

113 

1 

Jl-G3 f 

P8-U 

E3 

114 

1 

P8—V 

115 

1 

PI-46 
P8-W 

116 

117 

1 

1 

Pl-36 

P8-X 

Jl - 44 
P8-Y 

E3 

118 

1 

P8-2 

119 

1 

Pl-15 

P8—A* 

120 

1 

Pl-27 

P0—B* 
41—86 



TIN FIG 

ITEMS 

2? 

NO 

13 

37 

NO 


22 

NO 

13 

10 

Nti 

8 

22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

22 

NO 

13 

37 

NO 


22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

22 

NO 

13 

37 

NO 


>22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

>22 

NO 

13 

10 

NO 

8 

>22 

NO 

13 

>10 

NO 

8 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901217 

| SCALE-NONE 

REV LTR ^ 
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. 2004 *45 


CABLE ASSEMBLE SCA 


2901217 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM 4 A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

cur 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 

IOENT 

if EM 

LG 

TO 4 8) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

133 

1 


P8-Q4 





• 22 

NO 


13 





E3 





.37 

NO 



A 

134 

1 


P8-R* 





• 22 

NO 


13 





PI—73 





• 10 

NO 


8 

A 

135 

1 


P8-S4 





• 22 

NO 


13 





E4 





.37 

NO 



A 

136 

1 


P8-B0 



* 


• 22 

NO 


13 





Jl-72 





• 10 

NO 


8 

A 

137 

1 


P8-CC 





• 22 

NO 


13 





E3 





• 37 

NO 



A 

138 

1 


P8-00 





• 22 

NO 


13 





Pl-7 





• 10 

NO 


8 

A 

139 

1 


P8-EE 





• 22 

NO 


13 





PI—21 





• 10 

NO 


8 

A 

140 

19 


P6—A 





• 22 

NO 


13 





P2-N 





• 22 

NO 



A 

141 

19 


P6-B 





• 22 

NO 


13 





P2-P 





• 22 

NO 



A 

142 

19 


P6-E 





.22 

NO 


13 





P2-T 





• 22 

NO 



A 

143 

19 


P6-F 





• 22 

NO 


.13 





P2-U 





• 22 

NO 



A 

144 

19 


P6-FF 





• 22 

NO 







P2-Z 





• 22 

NO 




REMARKS 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901217 

| SCALE-NONE 

REV LTR ’Z.ff 
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i-m j 





S;i 



h. 1 

'J'i' 




man.'. 

mm 

1 : ”* ’ 


t ar* 







































2901217 

























































































































SCALE-NONE REV LTR 


__25 

SHEET 4 UF *4, 


2901218 



_ CABLE ASSEMBLE _ 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

FIIL THE SPACE BETMEEN WIRE BUNDLE ANO GRUMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM 18 TO SECURE MIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP OR 
CABLE CLAMP 

MARK ITEM 15 PER NDI002019 USING .12 INCH HIGH CHARACTERS* COLOR 
BLACK. 


LEAD TOLERANCE CHART 

LEAD JKT SHIELO LEAD INS 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦•06-.06 ♦•06-.06 ♦•06-.06 ♦.06-.00 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.00 4.21>-.25 ♦.2b -.Zb ♦.25-.25 

3 FT TO 10 FT ♦i.OO-.OO 

10 FT ANO OVER ♦2.00-.00 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL 
BE LESS THAN 2 OHMS. 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


CABLE ASSEMBLE 



NUMBER ITEM QTY 


LIST OF MATERIALS 


1010933-101 


1016006—001 


1016006-003 


2901218-002 


OESCRIPTIUN 
CLAMP CABLE ELEC. 

SPLICE REDUCER 
SPLICE REDUCER 

HIRE NDI002181* TYPE 1. CLASS 1» 24AMG MHT* 
14 FT TOTAL LENGTH 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 

























CABLE ASSEMBLi 


2901?1 ft 


: * \ 

u; i • 

[ to' 

, !f'4i 

I ***« 

* • 

fevJ 


:mm 


: ; r 


i 


utfis 

323 


■ **'il 

l '"’YBaM| 

r f* la *** 

wk. 

iawJ 
y r i wi 
yf. ?i| 
kJMi 



m 




WIRE 


CIRCUIT PT 

LLAD MATL 

LEAO 

FROM (A) 

lUtNi 11 EM 

LG 

TO IB) 

A 1 1 


El 

Pl-84 

A 2 1 


Ell 

Pl-32 

A 3 l 


E3 



E4 

A 9 1 


E5 



E6 

A 5 1 


E6 

Pl-23 

A 6 1 


E3 



17 

A 7 1 


E3 



EB 

Adi 


E8 

J1—71 

A 9 1 


E9 

Pi-48 

A 10 1 


E4 



E2 

A 11 1 


E10 

PI—103 

A 12 1 


P2-A 

Jl-60 


TERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.37 NO 

• 10 NO 

.37 NO 

• 10 NO 

.37 NO 
.37 NO 

.37 NO 

• 37 NO 

.37 NO 

• 10 NO 

• 37 NO 

• 37 NO 

.37 NO 
.37 NO 

• 37 NO 

• 10 NO 

.37 NO 

• 10 NO 

.37 NO 
.37 NO 

• 37 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 


NOTE 

ONE, 

FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


11 


11 


11 


11 

11 


11 


17 

11 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901218 

25 

SCALE-NONE 

REV LTR * ^ F 
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LEAO 

1DLNT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT I 
FROM (A) 
TO (B) 

i 25 

1 


P2-C* 

E4 

26 

1 


P2-0* 

Pi-iCfc 

27 

1 


PI- E* 

•m- p 

28 

1 


P2-F* 

Jl-20 

29 

1 


P2-G* 

E4 

30 

1 


P2-H* 

PI—102 

31 

1 


P2-I * 

E10 

32 

1 


P2-J* 

Jl-61 

33 

1 


P2-K* 

E4 

34 

1 


P2—V* 
Jl-44 

35 

1 


P2-M* 

E4 

36 

1 


P2-X* 

PI—12 


CABLE ASSEMBLE 


2901218 




TERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE, 


ACCESSORY 


REMARKS 



TIN FIG 

1TEI 

► 22 

NO 

17 

► 37 

NO 


► 22 

NO 

17 

.10 

NO 

11 

► 22 

NO 

17 

. lO 

NO 

1 1 

► 22 

NO 

17 

.10 

NO 

11 

,22 

NO 

17 

,37 

NO 


,22 

NO 

17 

,10 

NO 

11 

,22 

NO 

17 

,37 

NO 


,22 

NO 

17 

10 

NO 

11 

22 

NO 

17 

37 

NO 


22 

NO 

17 

10 

NO 

11 

22 

NO 

17 

37 

NO 


22 

NO 

17 

10 

NO 

11 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901218 

25 

SCALE-NONE 

REV LTR Yfc-PJS. F 
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CABLE ASSEMBLi 


2901218 


p stV-*. 


MIRE 
LEAD MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

i li 1 


P2-B 

£4 

» 14 1 


P2-C 

Pi-20 

15 1 


P2-0 

E5 

16 1 


P2-E 

41-59 

17 1 


P2—1F 

E4 

18 1 


P2-G 

Pi-19 

19 1 


P2-H 

E5 

20 1 


P2-J 

Jl-62 

21 1 


P2-K 

E4 

22 1 


P2-L 

PI—4 

23 1 


P2-M 

PI—18 

24 1 


P2-B* 



jT$7 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS 

- 

NOTE 


STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

.22 

NO 


17 

.37 

NO 



• 22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 

• 22 

NO 


17 

.37 

NO 



• 22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 

• 22 

NO 


17 

.37 

NO 



• 22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 

• 22 

NO 


17 

.37 

NO 



• 22 

NO 


17 

• 10 

NO 


U 

• 22 

NO 


17 

• 3# 

No 



.22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 

• 22 

NO 


17 

• 10 

NO 


ll 

• 22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901218 


j^SCALE-NONE 


REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE 


2901218 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

►4KT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

37 

1 


P2-YM 




• 22 

NO 


17 





E5 




.37 

NO 



A 

38 

1 


P2-AHV 




• 22 

NO 


17 





P1—66 




• 10 

NO 


11 

A 

39 

1 


P2-GG 




• 22 

NO 


17 





Jl-45 




• 10 

NO 


11 

A 

40 

1 


P2-HH 




• 22 

NO 


17 





E4 




.37 

NO 



A 

41 

1 


P2-JJ 




• 22 

NO 


17 





Pi-10 




• 10 

NO 


11 

A 

42 

1 


P2-KK 




.22 

NO 


17 





E5 




.37 

NO 



A 

43 

1 


P2-LL 




• 22 

NO 


17 





Jl-22 


* 


• 10 

NO 


11 

A 

44 

1 


P2-MM 




• 22 

NO 


17 





E4 




• 37 

NO 



A 

45 

1 


P2-NN 




• 22 

NO 


17 





Pl-88 




• 10 

NO 


11 

A 

46 

1 


P2-PP 




• 22 

NO 


17 





£10 




.37 

NO 



A 

47 

1 


P2-X*X 




.22 

NO 


17 





Pl-65 




• 10 

NO 


11 

A 

46 

1 


P3-A 




• 22 

NO 


17 





Jl-90 




• 10 

NO 


11 


REMARKS 




















CABLE: ASSEMBLE 


2901218 




to 1 Rb 


CIRCUIT PT 

ItRM 

.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 





WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


LtAO MAIL 

LtAU 

FROM (A) 

ARLA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 

; 



LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE , 

ACCESSORY 

lOtNT ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




1DENI 

ITEM 

LG 

TO (61 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 49 1 


P3-8 




.22 

NO 


17 




A 

61 

1 


P3-P 




• 22 

NO 


17 



E3 




.37 

NO 










E3 




.37 

NO 



A 50 1 


P3-C 




• 22 

NO 


17 




A 

62 

1 


P3-R 




.22 

NO 


17 



Pi —14 


• 


• 10 

NO 


11 








Pl-28 




• 10 

NO 


11 

A 51 l 


P3-0 




• 22 

NO 


17 




A 

63 

1 


P3-S 




• 22 

NO 


17 



Pl-i 




.10 

NO 


11 








PI—40 




• 10 

NO 


11 

A 52 1 


P3-E 




.22 

NO 


17 




A 

64 

1 


P3-T 




.22 

NO 


17 



Jl-131 




.10 

NO 


1.1 








Ji-108 




• 10 

NO 


11 

A 53 l 


P3-F 




.22 

NO 


17 



i 

i 

A 

65 

1 


P3-U 




• 22 

NO 


17 



Ei 




.37 

NO 




’ 






E3 




.37 

NO 



A 54 1 


P3-G 




.22 

NO 


17 



* 

A 

66 

1 


P 3—V 




.22 

NO 


17 



PI—3 




• 10 

NO 


11 


j 






Pl-17 




• 10 

NO 


11 

A 55 1 


P3-H 




.22 

NO 


17 


*4- 


A 

67 

1 


P3-W 




• 22 

NO 


17 



Pl-2 




• 10 

NO 


11 








Pl-16 




• 10 

NO 


11 

A 56 1 


P3-J 




• 22 

NO 


17 




A 

68 

1 


P -X 




• 22 

NO 


17 



Jl-91 




• 10 

NO 


11 








Jl-UO 




• 10 

NO 


11 

A 57 1 


P3-K 




• 22 

NO 


17 




A 

69 

1 


P3-Y 




• 22 

NO 


17 



L3 




.37 

NO 










C3 




.37 

NO 



A 58 l 


P3-L 




.22 

NO 


17 




A 

70 

1 


P3-Z 




• 22 

NO 


17 



Pl-29 




• 10 

NO 


11 








PI—30 




• 10 

NO 


11 

A 59 1 


P3-M 




• 22 

NO 


17 




A 

71 

1 


P3-A6 




• 22 

NO 


17 



PI—15 




• 10 

NO 


11 








Pi-31 




• 10 

NO 


11 

A 60 1 


P3-N 




.22 

NO 


17 




A 

72 

1 


P3-B* 




• 22 

NO 


17 



JI-13G 




.10 

NO 


11 



i 

j 





31-88 




• 10 

NO 


11 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901218 

_ 

SCALE-NONE 

REV LTR F 
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CABLE ASSEMBLE 


2901218 


S*. F 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE MlTM STANJAROS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

LACE HARNESS USING ITEM 16. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16* 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LONER CASE LETTER. 

GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERNISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN 4.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES 4.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N01002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CGNNcCTuk INSERT HoLES. EXcEPT ITEMS ttt 
9 AND 10 

IOENTIFY PER MIL-STD-13C (ES267) USING PART NUMBER. 

ASSEMBLE PER ND1002032. 
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1 

2901218-001 

WIRE ND1G02181* TYPE 1* CLASS 1* 22 AWG WHT* 
205 FT TUIAL LENGTH 


3 

1 

MS3126F24-61PZ 

11897047-6141 CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 


4 

1 

MS3126F24-61PW 

11897047-6111 CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 


5 

1 

MS3126F24—61P 

(1897047-6101 CONNECTOR PLUG* ELECTRICAL 
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MS3126F24-61PY 

(1897047-613) CONNECTOR PLUG* ELECTRICAL 
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1 

MS3126F24-61PX 

(1897047-612) CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 

7 

8 

1 

1897398-001 

.CONNECTOR* RECEPTACLE. ELECTRICAL 

7 

9 

1 

1897171- 4 

CONNECTOR. RECEPTACLE. ELECTRICAL 

7 

10 

1 

1897250-013 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL 

7 

11 

123 

1010738-006 

CONTACT. SOCKET 

7 

12 

X 

1097190- 1 

CONTACT. PIN (FURNISHED WITH ITEM 10) 

7 

13 

8 

1010490-258 

INSULATION SLLEVING 

7 

14 

3 

1010490-228 

INSULATION SLEEVING 
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15 
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101oi28-0il 

BAND. IDENTICAT1 UN 

7 

16 

AR 
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TAPE. LACING ANO TYING 


17 
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MS3192A-20A 

(1896855-020) CONTACT ELEC. PIN CRIMP 
(FURNISHED WITH ITEMS 3 THRU 7) 

14 
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AR 

MIL-1-631 

FILLER TAPE. TYPE F. FORM T (BLACK). GRADE A 
CLASS 1. .62 WIDE, .02 THICK 
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THAN 2 OHMS. 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 

3 INCH TO 3 FT 

LEAD 

LG 

♦ .12-.00 
♦ .50-.00 

JKT 

STRIP LG 
♦•06—.06 
4.25-.25 

SHIELD 
STRIP LG 
4.06-.06 
4.25-.25 

LEAD 

CUT LG 
♦•06-.06 
4.25-.25 

INS 

STRIP LG 
♦.06—.00 

3 FT TO 10 FT 

4l.00-.00 





10 FT AND OVER 

♦2.00-.00 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901218 

SCALE-NONE 

REV LTR G 

SHEET 3 OF 25 | 


CABLE ASSEMBLE 


29C1218 


SEE NOTE LIST OF MATERIALS 

NUMBER ITEM OTY PART NO. 

*1 19 1 1010933-101 

7 20 8 1016006-001 

7 21 3 1016006-003 

22 1 2901218-002 


DESCRIPTION 
CLAMP CABLE ELEC. 

SPLICE REOUCER 
SPLICE REOUCER 

WIRE NO1002181• TYPE 1* CLASS 1* 24AW6 WHT* 
14 FT TOTAL LENGTH 


SIZE 

CODE IDENT 



99§74 

2901218 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


G 


SHEET 


5 OF 25 













2901218 


HIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LF AO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

(JNE • 

ACCESSORY 


I DENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEHS 


All 


El 




.37 

NO 





PI-84 




• 10 

NU 

11 


A 2 1 


Ell 




.37 

NO 





P 1“32 




• 10 

NO 

11 


A 3 1 


E 3 




.37 

NO 





E4 




.37 

NO 



A 4 1 


E 5 




.37 

NO 





E6 




.37 

NO 



A 5 1 


E6 




.37 

NO 





P1-23 




.10 

NO 

11 


A 6 1 


E 3 




.37 

NO 





E 7 




.37 

NO 



A 7 1 


E 3 




.37 

NO 





E8 




.37 

NO 



A 8 1 


E8 




.37 

NO 





J1-71 




.10 

NO 

11 


A 9 1 


F9 




.37 

NO 





P1—48 




.10 

NO 

11 


A 10 1 


E4 




.37 

NO 





E2 




.37 

NO 



A 11 l 


FiO 




.37 

NO 





Pl-103 




• 10 

NO 

11 


A 12 l 


P2-A 




.22 

NO 

17 




Jl-60 




• 10 

NU 

11 







SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 








A 

NO. 

99974 


2901218 






I SCALE-NONE 1 REV LTR 

G 

IsHEET 6 OF 25 


WIRE CIRCUIT PI 

LFAO MATL IFAD FROM (A) 

I DENT ITEM LG TO I a I 


P2-0* 

Pl-106 


P2-H* 

P1-102 


CABLE ASSEMBL 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 
.10 NO 


.22 NU 
.10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NU 


.22 NO 
• 10 NO 


2901218 


REHARKS 


ACCESSORY 

ITEHS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


8 OF 25 


CABLE ASSEHB 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LF AO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE * 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO I Bl 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 

13 

1 


P2-B 




.22 

NO 

17 






E4 




.37 

NO 




14 

1 


P2-C 




.22 

NO 

17 






Pi-20 




• 10 

NO 

11 



15 



P2-0 




.22 

NO 

17 






E5 




.37 

NO 




16 

1 


P2-E 




• 22 

NO 

17 






Jl-59 




• 10 

NO 

11 



17 

1 


P2-F 




• 22 

NO 

17 






E4 




.37 

NO 




18 

1 


P2-G 




.22 

NO 

17 






Pi-19 




• 10 

NO 

11 



19 

1 


P2-H 




• 22 

NO 

17 






E5 




.37 

NO 




20 

1 


P2-J 




• 22 

NO 

17 






Ji-62 




• 10 

NO 

11 



21 

l 


P2-K 




• 22 

NO 

17 






F4 




.37 

NO 




22 

1 


P2-L 




• 22 

NO 

17 






P1—4 




.10 

NO 

11 



23 

1 


P2-M 




• 22 

NO 

17 






Pi-18 




.10 

NO 

11 



24 

1 


P2-B* 




• 22 

NO 

17 






Jl-87 




.10 

NO 

11 









SIZE 

| CODE 

IDENT | 











99?74 


2901218 








A 












I SCALE-NONE | REV LTR 

G 

[SHEET 7 OF 2 5 


CABLE ASSEMBt 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IUENT 

ITEM 

LG 

TO <bi 

NU. LG LG LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A f 37 

l 


P2-Y* 


• 22 

NO 

17 





E5 


.37 

NO 



A 38 



P2-N* 


• 22 

NO 

17 





Pi-66 


• 10 

NO 

11 


A 39 

1 


P2-GG 


• 22 

NO 

17 





Jl-45 


• 10 

NO 

11 


A 40 

1 


P2-HH 


• 22 

NO 

17 





E4 


.37 

NO 



A 41 



P2-JJ 


• 22 

NO 

17 





Pi-10 


• 10 

NO 

11 


A 42 

1 


P2-KK 


.22 

NO 

17 





E5 


.37 

NO 



A 43 

1 


P2-IL 


• 22 

NO 

17 





Jl-22 


• 10 

NO 

11 


A 44 

1 


P2-MM 


• 22 

NO 

17 





E 4 


.37 

NO 



A 45 

1 


P2-NN 


• 22 

NO 

17 





Pi-88 


• 10 

NO 

11 


A 46 

1 


P2-PP 


• 22 

NO 

17 





E10 


.37 

NO 



A 47 

1 


P2-M* 


• 22 

NO 

17 





Pl-65 


• 10 

NO 

11 


A 48 

1 


P3— A 


.22 

NO 

17 

» 




Jl-90 


• 10 

NO 

11 

\ 





SIZE 

1 CODE 

IDENT | 








NO. 








99974 


2901218* 





A 









I SCALE-NONE | REV LTR 

G 

[SHEET 9 OF 25 


<1 





















P3-J* 

Jl-128 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


ISHEET 12 01- 25 


CABLE ASSEHftl^ 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDfcNT 

I UM 

LG 

TO (8) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

61 

1 


P3-P 





.22 

NO 


17 





E 3 





.37 

NO 



A 

62 

1 


P3-R 





• 22 

NO 


17 





Pl-28 





• 10 

NO 


11 

A 

63 



P3-S 





• 22 

NO 


17 





Pi-40 





.10 

NO 


11 

A 

64 

1 


P3-T 





• 22 

NO 


17 



* 


Jl-108 





.10 

NO 


11 

A 

65 

1 


P3-U 





.22 

NO 


17 





E 3 





.37 

NO 



A 

66 

1 


P3-V 





.22 

NO 


17 





P1-17 





• 10 

NO 


11 

A 

67 

I 


P3-W 





.22 

NO 


17 





Pl-16 





• 10 

NO 


11 

A 

68 

1 


P3-X 





• 22 

NO 


17 





Jl-110 





• 10 

NO 


11 

A 

69 

I 


P3-V 





• 22 

NO 


17 





F3 





.37 

NO 



A 

70 

1 


P3-Z 





• 22 

NO 


17 




* 

Pl-30 





• 10 

NO 


11 

A 

71 

1 


P3-A* 





• 22 

NO 


17 





Pl-31 





• 10 

NO 


11 

A 

72 

1 


P3-B4 





• 22 

NO 


17 





Jl-88 





• 10 

NO 


11 


2901218 

REMARKS 



L 2084 


SIZE 

A 

CODE IDENT 

2901218 

| SCALE-NONE 

REV LTR G 

SHEET 11 OF 25 


A 


CABLE ASSEMBLE _ 29C1218 G 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


t 85 

1 


P3-CC 


.22 

NO 


17 





E3 


.37 

NO 




86 



P3-00 


.22 

NO 


17 





PI—47 


• 10 

NO 


11 


87 

1 


P3-EE 


• 22 

NO 


17 





E9 


.37 

NO 




88 

1 


P3-FF 


• 22 

NO 


17 





Jl-51 


• 10 

NO 


11 


89 

1 


P3-GG 


.22 

NO 


17 





E 3 


.37 

NO 




90 



P3-MH 


• 22 

NO 


17 





Pl-38 


• 10 

NO 


11 


91 

1 


P3-JJ 


• 22 

NO 


17 





E9 


.37 

NO 




92 

1 


P6-T 


.22 

NO 


17 





Jl-58 


• 10 

NO 


11 


93 

1 


P6-U 


• 22 

NO 


17 





E 2 


.37 

NO 




94 

1 


P6-V 


.22 

NO 


17 





Pl-92 


• 10 

NO 


11 


95 

1 


P6-X 


• 22 

NO 


17 





J1-56 


.10 

NO 


11 


96 

1 


P6-Y 


• 22 

NO 


17 

v x 




E2 


.37 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901218 


SCALE-NONE REV LTR 


G 


SHEET 13 OF 25 



















CABLE ASSFMtol, 


2901219 


G 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

SIRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITfcM 

LG 

TO ( B1 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

97 

1 


Pfc-Z 


.22 

NU 


17 






P1-90 


• 10 

NO 


11 


A 

98 

l 


P6-A* 


.22 

NO 


17 






E10 


.37 

NO 


* 


A 

99 

1 


P6-B* 


.2? 

NO 


17 






Jl-17 


• 1C 

NO 


11 


A 

100 

1 


P6-C* 


• 22 

NO 


17 






E 2 


• 37 

NU 




A 

101 

1 


P6-04 


.22 

NO 


17 






Pi-61 


.10 

NO 


11 


A 

102 

1 


Po-F4 


.22 

NO 


17 






J 1-1 6 


• 10 

NU 


11 


A 

103 

1 


P6-G* 


.22 

NO 


17 






F2 


.37 

NO 




A 

104 

1 


P6-H* 


.22 

NO 


17 






P1—60 


.10 

NO 


11 


A 

105 

1 


P6-J* 


.22 

NO 


17 






Jl-35 


• 10 

NO 


11 


A 

106 

1 


P6-K4 


.22 

NO 


17 






E2 


.37 

NO 




A 

107 

1 


P6-M* 


.22 

NO 


17 






Pl-50 


• 10 

NO 


11 


A 

108 

1 


P6-N* 


.22 

NO 


17 






Pl-51 


• 10 

NO 


11 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901218 

A 




SCALE-NONE I REV LTR G SHEET 14 OF 25 







CARL F 

ASSEMBLE 




2901218 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


I DENT 

ITEM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

HEMS 

A 

121 

1 


P7-G 



.22 

NO 


17 





Pi-105 



.10 

NO 


11 

A 

122 

1 


P7-H 



.22 

NO 


17 





E10 



.37 

NO 


. 

A 

123 

1 


P7-J 



• 22 

NO 


17 





Ji-83 



.10 

NO 


11 

A 

124 

1 


P7-K 



• 22 

NO 


17 





Jl-66 



• 10 

NO 


11 

A 

125 

1 


P7-L 



• 22 

NO 


17 





J2-1 



.15 

NU 


12 

A 

126 

1 


P 7-M 



• 22 

NO 


17 





J2-2 



.15 

NU 


12 

A 

127 

1 


P7-N 



• 22 

NO 


17 





Jl-101 



.10 

NO 


11 

A 

128 

1 


P7-P 



• 22 

NO 


17 





Jl-100 



• 10 

NO 


11 

A 

129 

1 


P7-R 



• 22 

NO 


17 





J2-4 



.15 

NO 


12 

A 

130 

1 


P7-S 



• 22 

NO 


17 





J2-5 



.15 

NO 


12 

A 

131 

1 


P7-T 



• 22 

NO 


17 





Jl-l19 



• 10 

NO 


11 

A 

132 

1 


P7-U 



.22 

NO 


17 





Jl-120 



• 10 

NO 


11 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901218 

A 




SCALE-NONE I REV LTR G IsHEET 16 OF Tb 


2901218 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITFM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO ( Bl 

109 

1 


P6-X* 

J 2-16 

110 

1 


P6-Y* 

J2-17 

111 

1 


P6-Z* 

Pi-33 

112 

1 

i. 


P6-BB 

J2-14 

113 

1 


P6-CC 

J2-15 

114 

1 


P6-DD 

P1-43 

115 

1 


P6-FF 

J2-18 

116 

1 


P6-GG 

J2-19 

117 

1 


P6-HH 

Pi-44 

118 

1 


P6-JJ 

Ell 

119 

1 


P7-E 

Jl-39 

120 

1 


P7-F 

E8 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.22 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 15 OF 25 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 17 OF 25 


LEAD 

1UENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TU (Bl 

' 133 

1 


P7-V 

J2-7 

134 

l 


P7-W 

J2-8 

135 

1 


P7-X 

Jl-40 

136 

1 


P7-Y 

E8 

137 

1 


P7-2 

P1—104 

138 

l 


P7-A* 

E10 

139 

22 


P6-A 

P2-T 

140 

22 


P6-8 

P2-U 

141 

22 


P6-E 

P2-N 

142 

22 


P6-F 

P2-P 

143 

22 


P8-FF 

P2-Z 

1 144 

22 


P8-GG 

P2-A4 


CABLE ASSEMB 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 

FROM € Al AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

TO 4 BA NO* LG LG LG LG 


NOTE 
ONE, 
TIN FIG 


2901218 


REMARKS 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


.22 NO 
.22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 



























LEAD 

IDFNT 

W I RF 
MATL 

I TEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

145 

22 


P6-J 

P2-R 

146 

22 


P6-K 

P2-S 

147 

1 


P2-R 

Pl-45 

148 

l 


P2-S 

Pl-55 

151 

1 


P7-FF 

Jl-50 

152 

1 


P7-GG 

E8 

153 

1 


P7-HH 

Pi-49 

154 

1 


P7-JJ 

E9 

155 

1 


P7-KK 

Jl-rl5 

150 

1 


P7-LL 

E8 

157 

1 


P7-MM 

Pl-37 

15b 

I 


P7-NN 

E 9 


TFKM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


LEAO 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO C B) 

> 171 

1 


P8-N 

J 1-79 

. 172 

1 


P8-P 

E7 

i 173 

1 


P8-R 

Pl-11 

174 

1 


P8-S 

E6 

175 

1 


P8-T 

J1-63 

176 

l 


P8-U 

E7 

177 

1 


P8-V 

PI—46 

178 

l 


PR—W 
,F6 

179 

1 


PR—X 

Jl-46 

18C 

1 


P8-Y 

FI 

. 181 

1 


P8-Z 

Pl-13 

k 18? 

1 


PR-A* 

E6 


NOT £ 
ONE « 

TIN FIG 


SCALE-NONE REV LTR 


TERM•JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.22 NO 

• LG NO 

• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
.10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
.37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901218 
REHARKS 



.22 NO 

17 


.22 NU 

17 


• 22 NO 

17 


• 22 NO 

17 


.22 NO 
• 10 NU 

11 


• 22 NO 

• 10 NO 

11 


• 22 NO 

17 


• 1G NO 

11 


• 22 NO 
.37 NO 

17 


.22 NO 

17 


• 10 NO 

11 


.22 NO 
• 37 NO 

17 


.22 no 

17 


• 10 NO 

11 


.22 NO 
.37 NO 

17 


• ?2 NO 

17 


• 10 NO 

11 


• 2? NO 

• 37 NO 

17 

SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO. 

999 74 



290121# * 
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ACCESSORY 

ITEMS 
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HM 




■ — 


— - - 

— ■ 


WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO 

MATL 

LEAD 

FRCM (A) 

I06NT 

ITEM 

LG 

TO I B1 

159 

1 


P8-A 

J1-105 

160 

1 


P8-B 

E7 

• 

161 



P8-C 

Pl-108 

162 

1 


P8-0 

Pi-107 

163 

1 


P8-E 

Jl-127 

164 

1 


P8-F 

E7 

165 

1 


P8-G 

Pl-95 

166 

1 


P8-H 

Pi-94 

167 

1 


P8-J 

Jl-89 

168 

1 


P8-K 

E7 

169 

1 


PR-L 

Pi-35 

170 

1 


P8-M 

E6 


CABLE ASScMBl 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 22 NO 

• 10 NO 


2901218 


REMARKS 


• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 NO 

• 1G No 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 




SIZE CODE IDENT 
99?>4 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901218 
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CABLE ASSEMB 




WIRE 


CIRCUIT PI 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO 1 BI 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 

, 183 

1 


P8-B* 



.22 

no' 

17 






Jl-86 



• 10 

NO 

11 


A 

184 

1 


P8-C# 



• 22 

NO 

17 






E7 



.37 
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A 

185 

1 


P8-0* 



.22 

NO 

17 






Pl-98 



• 10 

NO 

11 


A 

186 

1 


P8-E* 



• 22 

NO 

17 






El 



• 37 

NO 



A 

187 

1 


P8-F* 



• 22 

NO 

17 






Jl-69 



• 10 

NO 
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A 
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1 


P8-G* 



• 22 

NO 

17 
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189 

1 


P8-H* 
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NO 
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A 
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• 22 

NO 
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- 


A 
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• 22 

NO 
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NO 

11 


A 
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1 
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• 22 

NO 
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E7 



• 37 
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A 
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1 
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• 22 

NO 
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NO 
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A 
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27 
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.22 NO 
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2901218 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 22 OF 25 


CABLE ASSEMBL 


LEAD MATL LEAD FROM (A) 
I DENT ITEM LG TO (BJ 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD INS 
FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STR 
TO (B) NO. LG LG LG LG 


INS NOTE 
STRIP ONE, 
LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 24 OF 25 































29012181 n T 2901218 
































































































CABLE ASSFMBl^ 


29C121H 


NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-O-70327. 

3 I ACE HARNESS USING ITEM 16. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES ♦.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGAROLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CCNTRGL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

9 APPLY RFFFRFNCF DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. CULOR BLACK 

ID ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CUNNECIUK iNStRl HULLS. EXctPT ITEMS fa. 

9 AND 10 

11 IDENTIFY PER MIL-STD-13C (ES267) USING PART NUMBER. 

12 ASSEMBLE PER ND1002032. 

13 SERIALIZE PER ND1002023. 


SIZE 
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NO. 

99974 

2901218 
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SCALE-NONE 


REV LTR 


G SHEET 


2 OF 


CABLE ASSEMR 


L JL 


2901218 


SEE NOT-f 
NUMBER ITEM 
1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 


7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

14 


QTY 


16 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

123 

X 

8 

3 

9 

AR 

X 

AR 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
2901218-001 

MS3126F24—61PZ 
MS3126F24-61PW 
MS3126F24-61P 
MS3126F24-61PY 
MS3126F24-61PX 
1897398-001 
1897171- 4 

1897250-013 
1010738—006 
1897190- i 
1010490-258 
1010490-228 
1016128-011 
1012507-004 
MS3192A-20A 

MIL—1-631 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181. TYPE 1. CLASS 1. 22 AWG WHT. 
205 FT TOTAL LENGTH 

11897047-6141 CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 
C1897047-611) CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 
(1897047-610) CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 
(1897047-613) CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 
(1897047-612) CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 
CONNECTOR. RECEPTACLE. ELECTRICAL 
CONNECTOR. RECEPTACLE. ELECTRICAL 
CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL 
CONTACT. SOCKET 

CONTACT, PIN (FURNISHED WITH ITEM 10) 

INSULATION SLEEVING 

INSULATION SLEEVING 

BAND. IOENTICATION 

TAPE. LACING ANO TYING 

(1896855-020) CONTACT ELEC. PIN CRIMP 
(FURNISHED WITH ITEMS 3 THRU 7) 

FILLER TAPE, TYPE F, FORM T (BLACK), GRADE A 
CLASS 1, .62 WIDE, .02 THICK 


SIZE 

CODE IDENT 
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A 

_i 

999 74 

2901218 


SCALE-NONE REV LTR 


4 OF 
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GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNOLE AND GRUMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM 18 TO SECURE WIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP OR 
CABLE CLAMP 


MARK ITEM 15 PER ND1002019 USING .12 INCH HIGH CHARACTERS, COLOR 
BLACK. 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 
THAN 2 OHMS. 


LEAO TOLERANCE CHART 

LEAD JKT SHIELD LEAD INS 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦.0c-.06 4.06-.06 ♦.06-.06 ♦.06-.Q0 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.00 +.25-.2b +.25 -.25 4.25-.25 


3 FT TO 10 FT 4l.00-.00 
10 rT AND OVER 42.00-.00 
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1010933-101 


CLAMP CABLE ELEC. 


1016006-001 


SPLICE REDUCER 
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SPLICE REOUCER 
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WIRE NO1002181• TYPE 1. CLASS 1. 24AWG WHT. 
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A 
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A 5 1 

A 6 l 

A 7 1 

A 8 l 

A 9 1 
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A 11 1 
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El 

.37 NO 
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11 
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.37 NO 
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P1-32 

.10 NO 

E 3 

.37 NO 


F4 

.37 NO 


F 5 

.37 NO 


F6 

.37 NO 


E6 

.37 NO 

11 

P1-23 

.10 NU 

E 3 

.37 NO 


E 7 

.37 NO 


E 3 

‘.37 NO 


E 8 

.37 NO 


F8 

.37 NO 

11 

J 1 -71 

.10 NO 

F 9 

.37 NO 


P1—48 

• lo feO 

11 

E 4 

.37 NO 


E2 

.37 NO 


F10 

.37 NO 

11 
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• 10 NO 

P2-A 

.22 NO 

17 

J1-60 

.10 NO 

11 
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Pl-106 

A 27 
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p?-e* 

P1-93 

A 28 

1 


P2-F* 

J 1-20 

A 29 

1 


P2-G* 

E4 

A 30 

1 


P2-H* 

P1-102 

A 31 

1 


P2-I* 

F 10 

A 32 

l 


P2-J* 

J 1—61 

A 33 

1 


P2-K* 

F4 

A 34 

1 


P2-V* 

J 1 —44 

A 35 

l 


P2-W* 

E4 

A 36 

1 


P2-X^ 

PI —12 
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NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

.22 NO 17 

.37 NO 

.22 NO 17 

.10 NO 11 

.22 NO 17 

•10 NO 11 

.22 NO 17 

•10 NO 11 

.22 NO 17 

.37 NO 

.22 NO 17 

.10 NO 11 

.22 NO 17 

.37 NO 

.22 NJ 17 

•10 NO 11 

.22 NU 17 

.37 NO 

.22 NO 17 

.10 NO 11 

.22 NO 17 
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LG 

TIN 

FIG 
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13 

1 


P2-6 


.22 

NO 


17 




E4 


.37 

NO 



14 

1 


P2-C 


.22 

NO 


17 




P1-2C 


• 10 

NO 


11 

15 

1 


P2-0 


• 22 

NO 


17 




E5 


.37 

NO 



16 

1 


P2-E 


• 22 

NO 


17 




J1-59 


.10 

NO 


11 

17 

1 


P2-F 


.22 

NO 


17 




E4 


.37 

NO 



18 

1 


P2-G 


.22 

NO 


17 




PI —19 


• 10 

NO 


11 

19 

1 


P2-H 


• 22 

NO 


17 




E 5 


.37 

NO 



20 

1 


P2-J 


• 22 

NO 


17 




Jl-62 


• 10 

NO 


11 

21 
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P2-K 


• 22 

NO 


17 




E4 


.37 

NO 



22 

1 


P2-L 


• 22 

NO 


17 




PI—4 


• 10 

NU 


11 

23 

1 


P2-M 


• 22 

NO 


17 




PI —1 8 


• 10 

NO 


11 

24 

1 
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• 22 
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17 




J1-87 


• 10 
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E5 
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PI-66 

A 39 
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P2-GG 

J1—45 

A 40 

1 


P2-HH 

E4 

A 41 

1 


P2-JJ 

Pi-iO 

A 42 

1 


P2-KK 

E 5 

A 43 

1 


P2-LL 

Ji-22 

A 44 

1 


P2-MM 

E 4 

A 45 

1 


P2-NN 

PI—86 

A 46 

1 


P2-PP 

E10 

A 47 

1 
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P1-65 

A 48 

1 
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.22 NO 17 
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.22 NO 17 
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.22 NO 17 
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A 

49 

1 

P3-B 

E 3 

A 

50 

1 

P3-C 

PI —14 

A 

51 

1 

P 3-D 
Pi-i 

A 

52 

1 

P3-E 

Jl-l31 

A 

5 3 

1 

P3-F 

E 3 

A 

54 

1 

P3-G 

P1-3 

A 

55 

1 

P 3—H 
Pi-2 

A 

5fc 

1 

P3-J 

Jl-91 

A 

57 

1 

P3-K 

E3 

A 

58 

1 

P3-L 

Pl-29 

A 

59 

1 

P3-M 

Pi-15 

A 

60 

1 

P3-N 

J1-130 


22 

NO 

17 

37 

NO 
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17 
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NO 

11 
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NO 

17 

10 

NO 

11 
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NO 

17 

10 

NO 

11 

22 

NO 

17 
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NO 

17 

10 

NO 

11 
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NO 

17 

10 

NO 

11 

22 

NO 

17 

10 

NO 

11 

22 

NO 

17 
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NO 
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NO 
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11 
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NO 
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NO 


17 
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• 10 

NO 
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P3-E* 




.22 

NO 


17 



Pi-32 




• 10 

NO 


11 



P3-E* 




.22 

NO 


17 



Jl-107 




.10 

NO 


11 



P3-G* 




.22 

NO 


17 



E 3 




.37 

NO 





P3-H* 




.22 

NO 


17 



P1-7G 




.10 

NO 


11 



P3-I* 




.22 

NO 


17 



P1-71 




• 10 

NO 


11 



P3-J* 




.22 

NO 


17 



J1-12 8 




.10 

NO 


11 



P3-K* 




.22 

NO 


17 



E 3 




.37 

NO 





P 3—M* 




.22 

NO 


17 



Pi-72 




.10 

NO 


11 



P3-N* 




.22 

NO 


17 



Pl-83 




• 10 

NO 


11 



P3-BB 




.22 

NO 


17 



J1 —34 




• 10 

NO 


11 
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61 

l 


P3-P 




.22 

NO 


17 





E 3 




.37 

NO 




62 

1 


P3-R 




• 22 

NO 


17 





Pl-28 




• 10 

NO 


11 


63 

1 


P3-S 




.22 

NO 


17 





P1—40 




.10 

NO 


11 


64 

1 


P3-T 




• 22 

NO 


17 





J1-108 




.10 

NO 


11 


65 

1 


P3-U 




.22 

NO 


17 





E 3 




.37 

NO 




66 

1 


P3-V 




• 22 

NO 


17 





P l-l 7 




• 10 

NO 


11 


67 

1 


P3-W 




.22 

NO 


17 





PI—16 




.10 

NO 


11 


68 

1 


P3-X 




• 22 

NO 


17 





Jl-110 




.10 

NO 


11 


69 

1 


P3-Y 




• 22 

NO 


17 





E3 




.37 

NO 




70 

1 


P3-Z 




• 22 

NO 


17 





Pl-30 




• 10 

NO 


11 


A 71 

1 


P3—A* 




.22 

NO 


17 




* 

Pi-31 




• 10 

NO 


11 
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1 


P3-B* 




• 22 

NO 


17 
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• 10 

NO 
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LG 
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LG 

LG 

TIN 
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85 

1 


P3-CC 



• 22 

NO 


17 




E3 



.37 

NO 



86 

1 


P3-0D 



.22 

NO 


17 




P1—47 



• 10 

NO 


11 

87 



P3-EE 



.22 

NO 


17 




E9 



.37 

NO 



88 

1 


P3-FF 



• 22 

NO 


17 




Jl-51 



.10 

NO 


11 

89 

1 


P3-GG 



.22 

NO 


17 




E 3 



.37 

NO 



90 

1 


P3-HH 



.22 

NO 


17 




PI -38 



• 10 

NO 


11 

91 

1 
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• 22 

NO 
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E9 



.37 

NO 



92 

1 


P6-T 



.22 

NO 
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Jl-58 



.10 

NO 


11 

93 

1 


P6-U 



• 22 

NO 


17 




E2 



.37 

NO 



94 

1 


P6-V 



.22 

NO 


17 




Pi-92 



.10 

NO 


11 

95 

1 


P6-X 
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NO 


17 
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.10 

NO 


11 

96 

1 


P6-Y 
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97 

1 
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A 

98 

l 
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A 

99 

1 

P6-B* 

J1-17 

A 
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1 

P6-C* 

E 2 

A 
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1 

P6-D* 

Pi-61 

A 
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1 

P6-F* 

J 1-18 

A 

103 

1 

P6-G* 

E2 

A 

104 

1 

P6—H* 
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A 
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l 
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A 
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1 
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E2 

A 
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1 
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A 
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1 
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ONE* 
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LG 
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ITEMS 
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NU 


17 

.10 

NO 


11 

.22 

NO 


17 

.37 

NO 



.22 

NO 


17 

.10 

NO 


11 

.22 

NO 


17 

.37 

NO 



.22 

NO 


17 

.10 

NO 


11 

.22 

NO 


17 

.10 

NU 


11 

.22 

NO 


17 

.37 

NO 



.22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 

• 22 

NO 


17 

.10 

NO 


11 

.22 

NO 


17 

.37 

NO 



.22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 

.22 

NO 


17 

• 10 

NO 


11 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901218 

SCAL 

A 

E-NONE 

REV LTR G 

SHEET 14 OF 25 | 


CARLE ASSEMBLE 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
ERoM I A) 

TO C B1 

TERM.JKT SMLQ LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

A 121 

1 


P7-G 

P1-105 


.22 NO 
.10 NO 


A 122 

1 


P7-H 

E10 


.22 NO 
.37 NO 


A 123 

1 


P7-J 

Jl-63 


.22 NO 
.10 NU 


A 124 

1 


P7-K 

Jl-66 


• 22 NO 

• 10 NO 


A 125 

1 


P7-L 

J2-1 


.22 NO 
.15 NO 


A 126 

1 


P7-M 

J2-2 


.22 NO 
.15 NO 


A 127 

1 


P7-N 

Jl-101 


.22 NO 
• 10 NO 


A 128 

1 


P7-P 

J1-.O0 


.22 NO 
.10 NO 


A 129 

1 


P 7—R 

J2-4 


.22 NO 
.15 NO 


A 1^0 

l 


P7-S 

J2-5 


.22 NO 
.15 NO 


A 131 

1 


P7-T 

J l — l 19 


.22 NO 
.10 N r 


A 132 

1 


P7-U 

J1-120 


• 22 NO 
.10 NO 



2901218 _G 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

17 

11 

17 


17 

11 

17 

11 

17 

12 

17 

12 

17 

11 

17 

11 

17 

12 

17 

12 

17 

11 

17 

11 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

99974 

2901218 

A 





SCALE-NONE REV LTR 


G 
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CABLE ASSEMB 


2901218 


G 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM « A» 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO I Bl 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

109 

1 


P6-X* 




.22 

NO 


17 






J2-16 




.15 

NO 


12 


A 

110 

1 


P6-Y* 




.22 

NO 


17 






J2-17 




.15 

NO 


12 


A 

in 

1 


P6-Z* 




• 22 

NO 


17 






Pl-33 




• 10 

NO 


11 


A 

1L2 

1 


P6-BB 




.22 

NO 


17 






J2-14 




.15 

NO 


12 


A 

113 

1 


P6-CC 




.22 

NO 


17 






J2-15 




.15 

NO 


12 


A 

114 

1 


P6-DD 




• 22 

NO 


17 






Pl-43 




.10 

NU 


11 


A 

115 

1 


P6-FF 




.22 

NO 


17 






J2-18 




.15 

NO 


12 


A 

116 

l 


P6-GG 




.22 

NO 


17 






J2-19 




.15 

NO 


12 


A 

117 

1 


P6-HH 




• 22 

NO 


17 






P1—44 




.10 

NO 


11 


A 

118 

1 


P6-JJ 




.22 

NO 


17 






Ell 




.37 

NO 




A 

119 

1 


P7-E 




.22 

NO 


17 






Jl-39 




.10 

NP 


11 


A 

120 

1 


P7-F 




.22 

NO 


17 






E8 




.37 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901218 

SCALE-NONE 

REV LTR G 
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_! 





_ 

_ 
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CA8LE 

ASSEMBLE 




2901218 

LF AO 
IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

TERM, 

AREA 

NO. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO LEAO 
STRIP COT 

LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 

133 

1 


P7-V 

J2-7 




• 22 NO 
.15 NO 


17 

12 


A 

134 

1 


P7-W 

J2-8 




.22 NO 
.15 NO 


17 

12 


A 

135 

1 


P7-X 

J1-4C 




.22 NO 
.10 NO 


17 

11 


A 

136 

1 


P7-Y 

EB 




.22 NO 
• 37 NO 


17 


A 

137 

1 


91-1 

9 1-104 




.22 NO 
• 10 NO 


17 

n 


A 

138 

1 


91-A* 

E10 




.22 NO 
.37 NO 


17 


A 

139 

22 


P6—A 

P2-T 




.22 NO 
• 22 NO 


17 

17 


A 

140 

22 


P6-8 

P2-U 




• 22 NO 
.22 NO 


17 

17 


A 

141 

22 


P6-E 

P2-N 




.22 NO 
.22 NO 


17 

17 


A 

142 

22 


P6-F 

P2-P 




.22 NO 
• 22 NO 


17 

17 


A 

143 

22 


P8-FF 

P2-Z 




.22 NO 
• 22 NO 


17 

17 


A 

144 

22 


P8-GG 

P2-A* 




.22 NO 
• 22 NU 


17 

17 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

99574 

2901218 

A 

___ 





SCALE-NONE REV LTR 


G 
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CABLE ASSFMRL, 


2901218 


WIRE CIRCUIT PT 

LFAt) MATL LEAD FROM (At 
IDFNT lTEH LG TO <b> 


tekh.jkt shlo lead ins nute Arrcccnwv 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


145 

22 

P6-J 

P2-R 

146 

22 

P6-K 

P2-S 

147 

1 

P2-R 

P 1-45 

148 

1 

P2-S 

Pi-55 

151 

1 

P7-FF 

J1-jG 

152 

l 

P7-GG 

E 8 

153 

1 

P7-HH 
P1-49 

154 

1 

P7-JJ 

E 9 

155 

1 

P7-KK 
J1-15 

156 

1 

P7-LL 

E 8 

157 

1 

P7-MM 

Pl-37 

15b 

1 

P7-NN 

F9 


.22 

NO 

17 

.22 

NO 

17 

.22 

NO 

17 

.22 

NO 

17 

.22 

NO 

11 

• 10 

NO 

.22 

NO 


.10 

NO 

11 

.22 

NO 

17 

• 10 

NO 

11 

.22 

NO 

17 

.37 

NO 


.22 

NO 

17 

• 10 

NO 

11 

.22 

NO 

17 

.37 

NO 


.22 

NO 

17 

.10 

NO 

il 

.22 

NO 

17 

.37 

NO 


.22 

NO 

17 

.10 

NO 

11 

.22 

NO 

17 

.37 

NO 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901218 

(SHEET 18 OF 25 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

I TEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 

A 171 

1 


P8-N 

J 1-79 

A 172 

1 


P8-P 

E7 

A 173 

1 


PR—R 

Pl-li 

A 174 

1 


P8-S 

E6 

A 175 

I 


P8-T 

J 1-63 

A 176 

1 


P 8—U 

E 7 

A 177 

1 


P 8—V 

PI—46 

A 178 

l 


P8-W 

F6 

A 175 

1 


P8-X 

J 1—46 

A 180 

1 


P 8—Y 

E 7 

A 181 

1 


P8-Z 

Pl-13 

A 18? 

1 


PR-A* 

E 6 


TERM•JKT SHLO LEAD INS NOTE 

ARtA STRIP STRIP COl S1R1P ONE• ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

.22 NO 17 

•1C NO 11 

.22 NO 17 

.37 NO 


.22 NO 
.10 NO 


.22 NO 
.10 NO 


• 22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
.10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


G 
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f P 








«IR t 

LtAO MAIL LEAD 
IOtNT ITEM LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TtJ ( b) 


195 


196 


157 


198 


199 


201 


20 ? 


203 


204 


205 


206 


l 


22 


TERM.JKT shld lead ins note 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP UNE • ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


P8-P* 

.22 

NO 

17 

J1-52 

.10 

NO 

11 

P8-Q* 

.22 

NO 

17 

E 7 

.37 

NO 


PR-R* 

.22 

NO 

17 

Pl-73 

.10 

NO 

11 

P8-S* 

.22 

NO 

17 

El 

.37 

NO 


P8-T* 

.22 

NO 

17 

J 1 — 55 

.10 

NO 

11 

P8-U* 

.22 

NO 

17 

E7 

.37 

NO 


P8-V* 

.22 

NO 

17 

Pl-42 

• 10 

NU 

11 

P8-W* 

.22 

NO 

17 

P1 — 53 

• 1G 

NO 

11 

P8—X • 

.22 

NO 

17 

J2-1U 

.15 

GO 

12 

P8-Y* 

.22 

NO 

17 

J2-11 

.15 

NO 

12 

P8-Z* 

.22 

NO 

17 

P2-G 

• 22 

NO 


P8-AA 

• 22 

NO 

17 

E6 

.37 

NO 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 

59974 



A 





SCALE-NONE 


2901218 
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CABLE ASSEMBLE 


L E AO 
IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

TERM.JKT SHLO L EAO 

AREA STRIP SlKiP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG 

TIN 

NOTE 
ONE . 
FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 219 

2 


P2-N* 

P3-LL 


.22 

NO 


17 



G 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

99974 

2901218 

A 




SCALE-NONE REV LTR 
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29012181 » I 2901218 



































































































































1 


__ CABLE ASSEMBLE _ 2901219 _ FJT 

NUTE GENERAL NOTES 

NUMBER UtSCR 1 FT ION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE. 

2 INTERPRtT CRAM1NG IN ACCUROANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MiL-0-70327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM 16. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHUWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 

B APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 

INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK. 

10 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES* EXCEPT ITEMS 8* 

9 AND 10. 

11 IDENTIFY PER M1L-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

12 ASSEMBLE PER ND1002032. 

13 SERIALIZE PER ND1002023. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901219 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 2 OF 23 | 


A 


___ CABLE ASSEMBLE ___ 2901219 _ £* 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

14 FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM IB TO SECURE WIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP OR 
CABLE CLAMP. 

15 MARK ITEM 15 PER N01002019 USING .12 INCH HIGH CHARACTERS* COLOR 


CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 
Than 2 OHMS. 


j 


LEAD TOLERANCE CHART 


LEAD JKT 

LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦.06-.06 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.00 ♦.25-.25 


SHIELD LEAD 
STRIP LG CUT LG 
♦.Q6-.06 ♦•06-.06 

♦ .25-.25 ♦.25—.25 


INS 

SIRIP LG 
♦.06-.00 


3 FT TO 10 FT ♦1.00-.00 


10 FT ANO OVER ♦2.00-.00 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901219 

SCALE-NONE 

REV LTR 
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(SEE NOTE 
NUMBER ITEM 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 


QTY 


1 

1 

119 

X 

2 

2 

9 

AR 

X 


CABLE ASSEMBLE 


2901219 


Fa r 


11 ST OF MATERIALS 
PART NO. 


1897171- 4 

1B97250-013 
1010738-006 
1897190- 1 

1010490-258 
1010490-256 
1016128-011 
1012507-004 
MS3192A-20A 


DE SCRIPTTON 





WC UU> i r | i un 




NUMBER 

ITEM 

(JT V 

PART NO. 

DESCRIPTION 

1 


2901219-001 

WIRE N01002181, TYPE 1, 
192 FT TOTAL LENGTH 

CLASS 

1, 22AWG, WHT, 


14 

18 

AR 

MIL—I—631 

FILLER TAPE, TYPE F 
CLASS 1, .62 WIDE, 

2 


2901219-002 

WIRE ND1002181* TYPE 1, 
11 FT TOTAL LENGTH 

CLASS 

1, 24AMG, WHT, 

1 

7 

19 

1 

1010933-101 

CLAMP CABLE ELEC. 

3 

1 

MS3126F24—61PZ 

(1897047-614) CONNECTOR 

PLUG, 

ELECTRICAL 


7 

20 

7 

1016006-001 

SPLICE REDUCER 

4 

l 

MS3126F24—61PW 

(1897047-611) CONNECTOR 

PLUG, 

ELECTRICAL 


7 

21 

2 

1016006-002 

SPLICE REDUCER 

5 

1 

MS3126F24—61P 

(1897047-610) CONNECTOR 

PLUG, 

ELECTRICAL 


7 

22 

2 

1016006-003 

SPLICE REDUCER 

6 

1 

MS3126F24—61PY 

(1897047-613) CONNECTOR 

PLUG, 

ELECTRICAL 


7 

23 

7 

101049C—228 

INSULATION SLEEVING 

7 

1 

MS3126F24—61PX 

(1897047-612) CONNECTOR 

PLUG, 

ELECTRICAL 







8 

1 

1897398-001 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 








CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CONNECTOR, PLUG ELECTRICAL 
CONTACT, SOCKET 

CONTACT, PIN (FURNISHED WITH ITEM 101 

INSULATION SLEEVING 

INSULATION SLEEVING 

BAND, IDENTIFICATION 

TAPE, LACING AND TYING 

11896855-020) CONTACT ELEC. PIN CRIMP 
(FURNISHED WITH ITEMS 3 THRU 7) 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
99974 


2901219 


SCALE-NONE REV LTR 


&F SHEET 4 OF 23 


BEE NOTE 


CABLE ASSEMBLE 


2901219 


F* 


LIST OF MATERIALS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901219 


SCALE-NONE 


FJr 


ISHEET 5 n«- 23 



















CABLE ASSfcHBL 


2901219 





HIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


LEAD 

HAIL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

1UENT 

1IEM 

LG 

TO I b) 

NO* LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 1 

1 


El 


• 37 

NO 






PI—84 


• 10 

NO 


11 

A 2 

1 


E4 


.37 

NO 






Pl-32 


• 10 

NO 


11 

A 3 

1 


E 8 


.37 

NO 






PI-23 


• 10 

NO 


11 

A 4 

1 


Ei 


.37 

NO 






Jl-71 


.10 

NO 


1.1 

A 5 

1 


E3 


.37 

NO 






E 6 


.37 

NO 



A 6 

1 


E 6 


• 37 

NO 






£5 


.37 

NO 



A 7 

1 


E5 


.37 

NO 






£9 


.37 

NO 



A 6 

1 


E9 


.37 

NO 






£2 


.37 

NO 



A 9 

1 


£7 


.37 

NO 






E 8 


.37 

NO 



A 10 

1 


P2-A 


• 22 

NO 


17 




Jl-60 


• 10 

NO 


11 

A 11 

1 


P2-C 


.22 

NO 


17 




PI—20 


• 10 

NO 


11 

A 12 

1 


P2-0 


.22 

NO 


17 




E7 


• 37 

NO 




REHARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901219 

| SCALE-NONE | 

| REV LTR £ur \ 
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CABLE ASSfcHBL# 


2901219 


ejr 




HIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATE 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 


IDENT 

I TLM 

LG 

TU (B J 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

fig 

ITEHS 

A 

25 

1 


P2-J* 




• 22 

NO 


17 





Jl-61 




• 10 

NO 


11 

A 

26 

1 


P2-K* 




• 22 

NO 


17 





£6 




.37 

NO 



A 

27 

1 


P2-V* 




.22 

NO 


17 





Jl-44 




• 10 

NO 


11 

A 

28 

1 


P2-H4 




• 22 

NO 


17 





E 6 




.37 

NU 



A 

29 

1 


P2-X* 




• 22 

NO 


17 





PI—12 




.10 

NO 


11 

A 

30 

1 


P2—Y* 




.22 

NO 


17 





E7 




.37 

NO 



A 

31 

1 


P2-Z* 



- 

.22 

NO 


17 





PI—65 




• 10 

NO 


11 

A 

32 

1 


P2-AA 




• 22 

NO 


17 





Pi -66 




• 10 

NO 


11 

A 

33 

1 


P2-GG 




.22 

NO 


17 





Jl-45 




• 10 

NO 


11 

A 

34 

1 


P2-HH 




• 22 

NO 


17 





E 6 




.37 

NO 



A 

35 

1 


P2-JJ 




• 22 

NO 


17 





PI— 1 U 




• 10 

NO 


11 

A 

36 

1 


P2-KK 




• 22 

NO 


17 





£7 




.37 

NO 




REHARKS 


CABLE ASSEHBb 


2901219 



LEAO 

10ENT 

mIRE 

HAIL 

ITEM 

LEAO 

LG 

C1RCUII PT 
FROM (A) 

TO IB) 

13 

1 


P2-E 

Ji-59 

14 

1 


P2-F 

E 6 

15 

1 


P2-G 

PI—19 

16 

1 


P2-H 

E7 

17 

1 


P2-J 

Jl-62 

18 

1 


P2-K 

E 6 

19 

1 


P2-L 

Pi-4 

20 

1 


P2-M 

PI —18 

21 

1 


P2-6* 

Jl-^ 87 

22 

1 


P2-C4 

E 6 

23 

1 


P2-D* 

Pl->* 106 

24 

i 


P2-E* 

PI-93 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NUTE 
ONE 9 
TIN FIG 


REHARKS 


ACCESSORY 

ITEHS 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 7*0 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 37 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 
.10 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

- 99974 


SCALE-NONE REV I TR 


HIRE 

LEAD MATL LE 
IDEM 1TEH LG 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A! 

LG TO IB) 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 


NOTE 
ONE « 
TIN FIG 




REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 22 NO 

• 10 NU 


• 22 NO 

• 37 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


P3-E 
J1-131 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
.37 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 














SCALE-NONE REV LTR 


£* J&r isHEET q CT 23 
















LAbLE ASSEMBLE 


2901219 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 

LEAD NATL LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

iUfc.NI WfcM LG 1U 4b) NO* LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


RENARKS 


A 

73 

1 

P6-T 

.22 

NO 

17 




Jl-83 

• 10 

NO 

11 

A 

74 

1 

P6-U 

.22 

NO 

17 




J1—66 

• 10 

NO 

11 

A 

75 

1 

P6-V 

• 22 

NO 

17 




Pl-33 

.10 

NO 

11 

A 

76 

1 

P6-X 

.22 

NO 

17 




Jl-101 

.10 

NO 

11 

A 

77 

1 

P6-Y 

• 22 

NO 

17 




Jl—100 

• 10 

NO 

11 

A 

7b 

1 

P6-Z 

.22 

NO 

17 




Pl-43 

• 10 

NO 

11 

A 

79 

1 

P6—A* 

.22 

NO 

17 




E4 

.37 

NO 


A 

BO 

i 

P6-B* 

.22 

NO 

17 
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_ CAPLE ASSFMBl^ _29C 

NUlfc GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NUTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MI L—Q—7032 7• 

3 LACE HARNESS USING ITEM IS. 

4 FASTEN MARKER SECUREIY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 15. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FlATURES SHALL BE WITHIN 4.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES 4.12 UR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 YENOOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK. 

10 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES* EXCEPT ITEMS 

7* o 9. 

11 IDENTIFY PFR MIL-STD-i30 (ES267) USING PART NUMBER. 

U ASSEMBLE PER N010G2032. 

IJ SERIALIZE PER ND1002C23. 
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1897047-610 CONNECTOR* ELECTRICAL 

1897047-613 CONNECTOR* ELECTRICAL 

1897047-612 CONNECTOR* ELECTRICAL 

1897396-001 CONNECTOR* ELECTRICAL 

1897186- 1 CONNECTOR, ELECTRICAL 

1897250-013 CONNECTOR, ELECTRICAL 

1010738-006 CONTACT* SOCKET 

1897190- 1 CONTACT, PIN IFURNISHEO WITH ITEM 91 

1010490-258 INSULATION SLEEVING 

1010490-256 INSULATION SLEEVING 

1016126-011 BAND* 10ENTIF1CAT ION 

1012507-004 TAPE, LACING ANO TYING 

MS3192A-20A (1696855-020) CONTACT ELEC. PIN CRIMP 

(FURNISHED WITH ITEMS 2 THRU 6) 

MIL-I-631 FILLER TAPE TYPE F, FORM T (BLACK), GRADE A 

CLASS 1, .62 WIDE y .02 THICK 
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BLACK. 

LEAD TOLERANCE CHART 

LEAD JKT SHIELD LEAD INS 

»-G STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 4.06-.06 4.06-.06 4.06-.06 4.06-.00 

3 INCH TO 3 FT 4 .50-.00 4.25-.25 4 . 25-.25 4 . 25-.25 

3 FT TO 10 FT 4l.00-.00 

10 FT AND CVER 42.00-.00 

Bc'lcSs't HAN T Z P OHMS NDUCTOR chart, resistance shall 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901220 

[sheet 3 


CABLE ASSEMBL 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

7 

18 

I 

1010933-101 

CLAMP CABLE ELEC. 

7 

19 

5 

1016006-001 

SPLICE REDUCER 

7 

20 

3 

1016006-002 

SPLICE REOUCER 

7 

21 

3 

1016006-003 

SPLICE REDUCER 

7 

22 

5 

1010490-228 

INSULATION SLEEVING 


23 

1 

2901220-002 

WIRE ND1002181* TYPE 1 
24 INCHES TOTAL LENGTH 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


| SCALE-NONE | REV LTR 


2901220 

[sheet 5 OF^i* 










WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (A) 
TOENT ITEM LG TO < BI 

All El 

Pl-128 


pz- u* 

-M- 


25 

1 

P2-H 

E5 

26 

1 

P2-J 

Jl-62 

27 

1 

P2-K 

E6 

2ti 

1 

P2-L 

P1-64 

29 

1 

P2-M 

P1—63 

30 

1 

P2-6* 

Jl-T* 

SI 

31 

1 

P2-C* 

E6 

32 

1 

P2-D* 

Pl-SS 

9Z 

33 

1 

P2-E* 

Pi-91 

34 

1 

P2—F * 
Jl-^ 

35 

1 

P2-G* 

E6 

36 

1 

P2-H* 

Pi-21 


_ CABLE ASSEMBLE _ 

TERM.JKT SHLD LE AO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.37 NO 
.10 NO 

.37 NO 

• 10 NO 

.37 NO 
.37 NO 

.37 NO 
.37 NO 

.37 NO 
.37 NO 

.37 NO 
.37 NO 

.37 NO 
.10 NO 

.37 NO 
.37 NO 

.37 NO 

.1C NO 

.37 NO 
NO 

• 37 

.37 NO 
.10 NO 
.27 

NO 

.10 NO 


2901270 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 



MIRE CIRCUIT PT 

LLAO MATt LtAD FROM (A) 
IDEM HtM LG 10 (b) 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NU. LG Lv» LG LG TIN EIG ITEMS 


2901220 


REMARKS 


.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


• 22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 


NO 

IO 

*10 



.22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 99974 


SCALE-NONE REV LTR 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD L EAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IOENI 

ITEM 

LG 

TO (b) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



13 

l 


P2-T 


.22 

NO 


16 






Pi-70 


• 10 

NO 


10 



14 

1 


P2-U 


• 22 

NO 


16 






Pl-88 


• 10 

NO 


10 



15. 

1 


P2-N 


• 22 

NO 


16 






Pl-ll 


• 10 

NO 


10 



16 

1 


P2-P 


• 22 

NO 


16 






Pl-12 


• 10 

NO 


10 



17 

1 


P2-Z 


.22 

NO 


16 






Pl-82 


• 10 

NO 


10 



16 

1 


P2-A* 


• 22 

NO 


16 






Pl-83 


• 10 

NU 


10 



19 

1 


P2-A 


• 22 

NO 


16 






Jl-60 


• 10 

NO 


10 



20 

1 


P2-C 


• 22 

NO 


16 






PI—47 


• 10 

NO 


10 



21 

1 


P2-0 


.22 

NO 


16 






F5 


.37 

NO 





22 

1 


P2-E 


• 22 

NO 


16 






J1-59 


• 10 

NO 


10 



23 

1 


P2-F 


• 22 

NO 


16 






E6 


.37 

NO 





24 

1 


P2-G 


.22 

NO 


16 






Pi-49 


• 10 

NO 


10 







SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 









NO. 









A 

99974 



2901220 






SCALE-NONE 1 REV LTR 


IsHEET 7 OFZ'/i* 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IDEM 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 37 

1 


P2-J* 


.22 

NO 


16 




Jl-61 


• 10 

NO 


10 

A 36 

1 


P2-K* 


• 22 

NO 


16 




E6 


.37 

NO 



A 39 

1 


P2-V4 


.22 

NO 


16 




J1—44 


• 10 

NO 


10 

A 40 

1 


P2-W* 


• 22 

NO 


16 




E6 


.37 

NO 



A 41 

1 


P2-X* 


.22 

NO 


16 




PI—84 


• 10 

NO 


10 

A 42 

1 


P2-V4 


.22 

NO 


16 




E5 


.37 

NO 






X 






A 43 

I 


PZ-2* 


• 22 

NO 


16 




PI—6 


• 10 

NO 


10 

A 44 

1 


P2-i* 


.22 

NO 


16 




PI —5 


• 10 

NO 


10 

A 45 

1 


P2-GG 


• 22 

NO 


16 




J1-45 


• 10 

NO 


10 

A 46 

1 


P2-HH 


.72 

NO 


16 




E6 


.37 

NO 



A 47 

1 


P2-JJ 


• 22 

NO 


16 




Pl-85 


• 10 

NO 


10 

A 48 

1 


P2-KK 


• 22 

NO 


16 




E5 


.37 

NO 







SIZE 

I CODE 

IDENT 1 







NO. 







A 

99974 


2901220 





i_ 

SCALE-NONE 

.J_ 

REV LTR 

-^0^ |SHEET 9 0Fi^ 























CABLE ASSFMBL 


2901220 





MIKE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLU 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


lUENT 

ITEM 

LG 

TO < fc) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


49 

1 


P2-LL 




.22 

NO 


16 





Jl-24- 




• 10 

NO 


10 





4-0 









50 

1 


P2-MM 




.22 

NO 


16 





E6 




.37 

NO 




51 

1 


P2-NN 




.22 

NO 


16 





PI-57 




.10 

NO 


10 


> 52 

i 


P2-PP 




.22 

NO 


16 





ElO 




.37 

NO 




> 53 

1 


P3-A 




• 22 

NO 


16 





Jl-90 




• 10 

NO 


10 


54 

1 


P3-8 




.22 

NO 


16 





E4 




.37 

NO 




> 55 

1 


P3-C 




.22 

NO 


16 





Pl-l 




• 10 

NO 


10 


5b 

I 


P3-D 




.22 

NO , 


16 





P1-23 




• 10 

NO 


10 


57 

1 


P3-E 




.22 

NO 


16 





Jl-131 




• 10 

NO 


10 


, 5 a 

1 


P3-F 




.22 

NO 


16 





t4 




.37 

NO 




, 59 

1 


P3-G 




.22 

NO 


16 





Pi-2 




• 10 

NO 


10 


. 60 

1 


P3-H 




.22 

NO 


16 





Pl-3 




• 10 

NO 


10 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

999 74 

2901220 

SCALE-NONE 

REV LTR -r p g 

SHEET 10 0F2*/W | 


T 







CABLE 

ASSEMBLE 





2901220 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


I 

OLNT 

HEM 

LG 

TO (6) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

73 

1 


P3-X 



.22 

NO 


16 






Ji-110 



• 10 

NO 


10 


A 

74 

1 


P3-Y 



.22 

NO 


16 






E4 



.37 

NO 




A 

75 

1 


P3-Z 



• 22 

NO 


16 






Pi-45 



.10 

NO 


■ 10 


A 

76 

1 


P3-A* 



• 22 

NO 


16 






Pl-27 



• 10 

NO 


10 


A 

77 

1 


P3-B* 



.22 

NO 


16 






Jl-88 



• 10 

NO 


10 


A 

78 

1 


P3-C* 



.22 

NO 


16 






E4 



.37 

NO 




A 

79 

1 


P3-D* 



.22 

NO 


16 






Pi-59 



• 10 

NO 


10 


A 

60 

i 


P3-E* 



.22 

NO 


16 






PI—4 L 



• 10 

NO 


10 


A 

61 

i 


P3-F* 



• 22 

NO 


16 






Jl-107 



• 10 

NO 


10 


A 

82 

1 


P3-G» 



• 22 

NO 


16 






E4 



.37 

NO 




A 

83 

1 


P3-H* 



.22 

NO 


16 






Pl-60 



• 10 

NO 


10 


A 

84 

1 


P 3-1* 



• 22 

NO 


16 






PI—43 



• 10 

NO 


10 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901220 

SCALE-NONE 

REV LTR / £ 

SHEET 12 



CADlCAiSFMOb 


2901220 


MIRE 
LEAD MATL 
IDENT lit* 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLU LEAO INS NOTE 
LtAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP' ONE* 
LG TCJ NO* LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


A 

61 

1 

P3-J 

• 22 NO 

16 




Jl-91 

• 10 NO 

10 

A 

62 

1 

P3-K 

.22 NO 

16 




E4 

.37 NO 


A 

63 

1 

P3-L 

• 22 NO 

16 




Pl-24 

• 10 NO 

10 

A 

64 

1 

P3-M 

• 22 NO 

16 




Pl-42 

• 10 NO 

10 

A 

65 

1 

P3-N 

• 22 NO 

16 




Jl-130 

• 10 NO 

10 

A 

66 

1 

P3-P 

• 22 NO 

16 




E4 

• 37 NO 


A 

67 

1 

P3-R 

• 22 NO 

16 




Pl-25 

• 10 NO 

10 

A 

66 

1 

P3-S 

• 22 NO 

16 




PI—44 

• 10 NO 

10 

A 

69 

1 

P3-T 

• 22 NO 

16 




J1-108 

• 10 NO 

10 

A 

70 

1 

P3-0 

.22 NO 

16 




E4 

• 37 NO 


A 

71 

1 

P3-V 

• 22 NO 

16 




PI—4 

• 10 NO 

10 

A 

72 

1 

P3—M 

• 22 NO 

16 




P1—26 

.10 NO 

10 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901220 

| SCALE-NONE 

REV LTR V SHEET H OF JfJ & 


.... — r—.gr'— "— . ... 

LEAD 

IDENT 

MIRE 

MATL 

HEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (6) 

A 85 

1 


P3-J* 

Jl-128 

A 86 

1 


P3-K6 

E4 

A 87 

1 


P3-M6 

Pl-77 

A 88 

1 


P3-N* 

Pl-61 

A 09 

1 


P3-8B 

A 90 

1 


P3-CC 

Ell 

A 91 

1 


P3-0D 

Pl-l16 

A 92 

1 


P3-EE 

£9 

A 93 

l 


P3-FF 

J1 -ir 

A 94 

1 


P3-GG 

£11 

A 95 

1 


P3-HH 

PI—80 

A 96 

1 


P3-JJ 

E9 


CABLE ASSEMBLE _ 2901220 _ € 

TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO . 


.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

,22 

NO 

16 

>10 

NO 

10 

,22 

NO * 

16 

,37 

NO 


,22 

NO 

16 

,10 

NO 

10 

22 

NO 

16 

37 

NO 


22 

NO 

16 

10 

NO 

10 

22 

NO 

16 

37 

NO 


22 

NO 

16 

10 

NO 

10 

22 

NO 

16 

37 

NO 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901220 

j SCALE-NONE 

REV LTR /&E. 

SHEET 13 0 FlJ&S \ 










Cable ASSEMBLE _ 2901220 



CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD 

L E AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


LG 

tu m 

NU. 

LG LG 

L G 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



P6-T 




.22 

NO 


16 



Jl--4<r 

zo 




• 10 

NO 


10 



P6-U 




.22 

NO 


16 



E3 




.37 

NO 





P6-V 




.22 

NO 


16 



Pl-73 




• 10 

NO 


10 



P6-X 




• 22 

NO 


16 



22 




• 10 

NO 


10 



P6-Y 




.22 

NO 


16 



E 3 




• 37 

NO 





P6-Z 




.22 

NO 


16 



Pi-74 




.10 

NO 


10 



P6-A* 




• 22 

NO 


16 



£10 




.37 

NO 





P6-B* 




.22 

NO 


16 



Jl-17 




• 10 

NO 


10 



P6-C* 




.22 

NO 


16 



E 3 




.37 

NO 





P6-D* 




.22 

NO 


16 



Pl-94 




• 10 

NO 


10 



P6-F* 




.22 

NO 


16 



ji-ia 




• 10 

NO 


10 



P6-G4 




.22 

NO 


16 



£3 




.37 

NO 





6'9* 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901220 

| SCALE-NONE 

REV LTR g 

SHEET 14 0 I 


X 


_;_ CALL T ASSEMBLE _ 2901220 _ £ * 9 * 

CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE REMARKS 

LEAD ERUM (A) AREA STRIP S1RIP CUT STRIP UNE» ACCESSORY 

LG TQ (p > NO, LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


P6-GG 

J2-19 

P6-HH 

Pl-113 

P6-JJ 

Pl-114 

P7-E 

39 

P7-F 

ta 

P7-G 

Pi-19 

P7-H 

110 

P7-J 

J1-B3 

P7-K 

Jl-66 

P7-L 

J2-1 

P7-M 

J2-2 


P7-N 

Jl-101 


.22 NO 

16 

• 15 NO 

11 

.22 NO 

16 

• 10 NO 

10 

.22 NO 

16 

• 10 NO 

10 

.22 NO 

16 

• 10 NO 

10 

• 22 NO 

16 

.37 NO 


.22 NO 

16 

• 10 NO 

10 

.22 NO 

16 

.37 NO 


• 22 NO 

16 

• 10 NO 

10 

.22 NO 

16 

• 10 NO 

10 

• 22 NO 

16 

• 15 NO 

11 

.22 NO 

16 

• 15 NO 

11 

.22 NO 

16 


• 10 NO 

10 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901220 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 16 0F7V^ 


CABLE AS SE i ..- 


2901220 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLL LEAD 

INS 


NOTE 

* 

LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM f A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

* 

ONE • 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TU (& 1 

NU. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

109 

1 


P6-H* 


.22 

NO 


16 




Pl-112 


• 10 

NO 


10 

110 

l 


P6-J* 


.22 

NO 


16 




Jl-35 


• 10 

NO 


10 

111 

l 


P6—K* 


.22 

NO 


16 




E3 


.37 

NO 



112 

l 


P6-M* 


.22 

NO 


16 




Pl-Ul 


• 10 

NO 


10 

113 

1 


P6-N* 


.22 

NO 


16 




Pl-93 


• 10 

NO 


10 

114 

1 


P6-X* 


.22 

NO 


16 




J2-16 


.15 

NO 


11 

115 

1 


P6—Y* 


.22 

NO 


16 




J2-17 


• 15 

NO 


11 

116 

1 


P6—Z* 


.22 

NO 


16 




P1—95 


• 10 

NO 


10 

117 

1 


Pb-BB 


• 22 

NO 


16 




J2-I4 


.15 

NO 


11 

118 

1 


P6-CC 


.22 

NO 


16 




J2-15 


• 15 

NO 


11 

119 

1 


P6-00 


• 22 

NO 


16 




Pi-96 


• 10 

NO 


10 

120 

i 


P6-FF 


.22 

NO 


16 




J2-18 


• 15 

NO 


11 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901220 

[sheet 15 OEJti 













CABLE ASSfcKBL^ 


2901220 




L t AD 
IDEM 


WIRE CIRCUIT PT 

MATL LtAO FKuM (A) 


ITEM LG 


TO 


< B I 


14b 

1 

P7-GG 

Ell 

146 

1 

P7-HH 

P l-l 15 

147 

1 

P7-JJ 

E 9 

143 

1 

P7-KK 

Jl->r 

>5 

149 

1 

P7-LL 
Li 1 

IbO 

1 

P7-MM 

P1-98 

lbi 

1 

P7-NN 

E9 

1 b2 

1 

P8-A 

Jl--*rT 

153 

1 

P8-B 

cl 

154 

1 

P8-C 

P1-6-* 

132 

155 

1 

P8-D 
t—f- 
PI-IIO 

156 

1 

P8-E 

JI-Xt 

127 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE * 
NO. LG LG LG 


REMARKS 


ACCESSORY 


SIZE 

A 


-G 

TIN FIG ITEMS 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 

.37 

NO 


.22 

NO . 

16 

.10 

NO 

10 

• 22 

NO 

16 

.37 

|%U 


.22 

NO 

16 

• 10 

NO 

10 

.22 

NO 

16 


NO 

10 

* 10 



.22 

NO 

16 

.10 

NO 

10 

CODE 

! IDENT 1 

1 


NO. 

99974 


SCALE-NONE 


2901220 


*]? £ IsHEET IP 0 


£ *1^ 


WIRE 
LEAL MAIL 
IDEM ITEM 


A i t> 7 


A 158 


A 164 

A 16b 

A 166 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD LEAD INS 

LLAO EkUM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

LG U) (8) NO. LG LG LG LG 


A 169 l 


A 160 1 


A 161 


A 162 1 


A 163 1 


A 167 1 


A 168 1 


P8-F 

£2 

P8-G 
P1 --6-T- 
• 31 
P8-H 
•E** 

P8-J 

Jl-b-r S? 

P6-K 

E2 

P8-L 
Pi --ff 

6b 

P8-M 


E7 
P8-N 
Jl-*77? 

P8-P 

E2 

P8-R 

Pl-JWE 

<96 

P8-S 
4> 1 * H 
6 .1 
P8-T 

ji 

*3 


TIN 


.22 NO 
.37 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

-riT N0 

.22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 
.37 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
NO 

• 37 

• 22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.37 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 


22 NO 
, NO 
7 

.22 NO 
• 10 NO 


-rtf 


NOTE 

ONE, 

FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 

16 


16 

10 


REMARKS 


16 

IO 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901220 

SCALE-NONE 

REV LTR * 0 

SHEET 19 OFW^ | 
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CABLE ASSEMBLE 


2901220 




WIRE 
LEAD MATL 
IDEM ITEM 


169 

170 

171 

172 

173 

174 

17b 

176 

177 

178 

179 

180 


LEAD 

LG 


1 


CTRCUIT PT 
FROM (A1 
TO (b) 

P8-U 

£2 

P8-V 

P1-4-F2- 

Cc& 

P8-W 
■PI -*■ !€> • 
ei 

l P8-X 

4»C* 

P8-Y 

E2 

P8-Z 

Pi 't 7 

P8-A4 


£7 
P8-B* 
Jl-86 

P8-C* 

c2 

PP-D* 
PI—106 

P8-E* 

El 

P8-F4 
J1-69 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG• LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

• 22 NO 
.37 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
NO 

.37 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
.37 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
jJMr NO 
.37 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.37 NO 

• 22 NO 

• 10 NU 

.22 NO 

• 37 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 


NOTE 

ONE, 

FIG 


REMARKS 


CODE IDENT 
NO. 

999 74 


SCALE-NONE REV LTR 


ACCESSORY 

ITEMS 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


16 


16 

10 


2901220 


[SHEET 20 OFVf-^» 


, 





CABLE 

ASSEMBLE 




2901220 

£ 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD EEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 



LEAL 

MATL 

LEAD 

FROM CA) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 
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NOlfc GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET CRANING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM IS. 

PAS JEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 15. 
b A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FtATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.I2 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NDI002019. 

9 . APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER NO 1002019 USING .12 

INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK. 

10 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES* EXCEPT ITEMS 

7* 8 A.'.D 7. 

11 IDENTIFY PFR MIL-STD-130 (ES267I USING PART NUMBER. 

12 ASSEMBLE PER NDI002032. 

13 SERIALIZE PER ND1002C23. 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901220 

SHEET 2 0 FlJ&r 



EE NOTE 



LIST OF MATERIALS 



NUMBER 

ITEM 

UTY 

PART NU. 

DESCRIPTION 



1 

1 

2901220-001 

WIRE ND1002I81* TYPE 1* CLASS 1* 22 AWG WHT* 

206 FT TOTAL LENGTH 



2 

1 

1897047-614 

CONNECTOR* ELECTRICAL 



3 

1 

1897047-611 

CONNECTOR* ELECTRICAL 
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NOffe GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION ^ 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH SIANOAROS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

3 TIE HARNESS USING ITEM 4. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CUNFIGURATION USING ITEM 4. 

5 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR OIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHUWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SUE. 

6 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

7 NUMBER IN BRACKETS ARE QUANTITIES OF LEADS 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

9 IOENTIFY PER MIL-STD-130 IES267I USING PART NUMBER. 
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145 
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145 
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3 
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6 
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6 
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3 
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3 

J7-G17 

113 




• 22 NO 



6 
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3 
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6 
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145 
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3 
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6 
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3 
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6 
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145 
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3 
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6 
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145 
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J1-V6 

145 



• 19 NO 




J7-G42 

138 



• 22 NO 

139 

1 


JI-V7 

145 



• 19 NO 




J7-G43 

139 



• 22 NO 

140 

1 


J1-V8 

145 



• 19 NO 




J7-G44 

140 



• 22 NO 

141 

1 


Jl-Wl 

145 



• 19 NO 




J7-G45 

141 



• 22 NO 

142 

1 


J1-W2 

145 



• 19 NO 




J7-G46 

142 



• 22 NO 

143 

1 


J1-W3 

145 



• 19 NO 




J7-G47 

143 



• 22 NO 

144 

1 


Jl —W4 

145 



• 19 NO 




J7-G48 

144 



• 22 NO 


NOTE 

ONE. 

E1G 


_ 2901223 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

•V 

3 

6 

3 

6 


1 ? 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901223 


MIRE 
LEAO MATL 
IDENT 1IEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (AI 

TO 161 

121 1 


J1-T5 

J7-G25 

122 1 


J1-T6 

J7-G26 

123 1 


J1-T7 

J7-627 

124 1 


J1-T8 

J7-G28 

125 1 


Jl-Ul 

J7-629 

126 1 


J1-U2 

J7-G30 

12? 1 


J1-U3 

J7-G31 

128 1 


J1-U4 

J7-G32 

129 1 


JI-U5 

J7-G33 

130 1 


J1-U6 

J 7-634 

131 1 


JI-U7 

J7-635 

132 1 


J1-U0 

J7-G36 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


2901223 


REMARKS 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901223 
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WIRING HARNE 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. 

> 145 

1 


J1-M5 

145 




J7-KI 

97 

146 

1 


JI-W6 

145 




J7-K2 

98 

147 

1 


JI-W7 

145 




J7-K3 

99 

148 

1 


J1-M8 

145 




J7-K4 

100 

149 

1 


JI-X3 

145 




J7-K5 

101 

150 

1 


J1-X4 

145 




J7-K6 

102 

151 

1 


JI-X5 

145 




J7-K7 

103 

152 

2 


JI-X6 

145 




El 

146 


SHLO LEAO INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


.19 NO 
• 22 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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GENERAL NOTES 


DESCRIPTION 


NUTE ONE IS NUT APPLICABLE 


INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D—7Ci27. 


TIE HARNESS USING ITEM 5. 


FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TU CONFIGURATION USING ITEM 5. 


GRID MOOULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE PUSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES ♦ . 12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
Shown. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 


VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 


NUMBER IN BRACKETS ARE QUANTITIES OF LEADS. 


APPLY LEAD 1UENTIFICATIONS PER N01002019. 


IUENTIFY PER MIL-STD-I30 (ES2671 USING PART NUMBER. 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE 


ISHEET 2 . UF 31 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM QTY 


PART NO. 


DESCRIPTION 


2901224-001 


WIRE. N01302181, TYPE 1. CLASS !. 22AWG WHT 
300 FT TOTAL LENGTH 


2901224-002 


WIRE. NOI002I8I. TYPE 1, CLASS 1. 16AWG WHT 
24 INCHES TOTAL LENGTH 


1016369-420 


CONTACT. MALE 


1897399-001 


CONTACT. ELEC TAPER 


1897406-005 


STRAP. CABLE ADJUSTABLE 


1016128-011 


BANO. IOENTIFICATION-BLANK 


1897399-002 


CONTACT. ELEC TAPER 


1897335-003 


CONNECTOR. RECP ELEC 


1015902-050 


TERMINAL LUG 


1016369-720 


CONTACT. MALE NO. 16 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


| SCALE-NONE REV I 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


LEAD 

MAIL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


*IULNT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NU. LG LG LG 

LG 

TIN 

B 1 

l 


JJ-A3 

153 

• 19 

NO 




J7-C1 

1 

• 22 

NO 

B 2 

i 


J3-A4 

153 

• 19 

NO 




J7-C2 

2 

• 22 

NU 

b 3 

1 


J3-A5 

153 

• 19 

NU 




J7-C3 

3 

• 22 

NO 

fi 4 

1 


J3-A6 

153 

.19 

NO 




J7-C4 

4 

• 22 

NO 

B 5 

1 


J3—81 

153 

• 19 

NO 




J7-C5 

5 

• 22 

NO 

B 6 

1 


J3-82 

153 

.19 

NO 




J 7—C6 

6 

• 22 

NO 

CD 

l 


J3-B3 

153 

• 19 

NO 




J7-C7 

7 

• 22 

NO 

8 8 

1 


J3-B4 

153 

• 19 

NO 




J7-C8 

8 

• 22 

NO 

B 9 

1 


J3-B5 

153 

• 19 

NO 




J7-C9 

9 

• 22 

NO 

8 10 

1 


J3-06 

153 

.19 

NO 




J7-C10 

10 

• 22 

NO 

B 11 

i 


J3-B7 

153 

• 19 

NO 




J7-C11 

11 

• 22 

NO 

B 12 

1 


J3-B8 

153 

• 19 

NO 




J7-C12 

12 

• 22 

NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRING HARNES 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM ( A1 

AREA 

I Of NT 

ITEM 

LG 

TO € a 1 

NO. 

13 

1 


J3-CI 

153 




J7-C13 

13 

14 

1 


J3-C2 

153 




J7-C14 

14 

15 

1 


J3-C3 

153 




J7-C15 

15 

16 

1 


J3-C4 

153 




J 7—C16 

16 

17 

1 


J3-C5 

153 




J7-C17 

17 

18 

1 


J J—C6 

153 




J7-C18 

18 

19 

1 


J3-C7 

153 




J7-C19 

19 

20 

1 


J3—C8 

153 




J7-C2Q 

20 

21 

1 


J3-01 

153 




J7-C21 

21 

22 

1 


33—02 

153 




J7-C22 

22 

23 

1 


J3-03 

153 




J7-C23 

23 

24 

1 


Ji—04 

153 




J7-C24 

24 


WIRE 
LEAD MATL 


CIRCUIT PT 
LEAO EkUM {A) 


NUT E 
ONE * 

TIN FIG 


ACCESSORY 


.19 NO 
• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 

/ 

• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


.19 NO 
• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901224 
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WIRING HARNES 


tHl ITEM LG 

TO 181 

NO. 

37 

1 

J3-F1 

153 



J7-C37 

37 

38 

1 

J3-F2 

153 



J7-C38 

38 

39 

1 

J3-F3 

153 



J7-C39 

39 

40 

1 

J3-F4 

153 



J7-C40 

40 

41 

1 

J3-F5 

153 



J7-C41 

41 

42 

1 

J3-F6 

153 



J7-C42 

42 

43 

1 

J3-F7 

153 



J7-C43 

43 

44 

1 

J3-F8 

153 



J7-C44 

44 

45 

1 

J3-G1 

153 



J7-C45 

45 

46 

1 

J3-G2 

153 



“3 7-C46 

46 

47 

1 

J3-G3 

153 



J 7-C4 7 

47 

48 

1 

J3-G4 

153 



J7-C4W 

48 


TERM.JKT SHLC LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUI STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


2901224 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


.19 NO 
.22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 
.22 NO 


• 19 NO 
.22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 
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a wf IH liras i Sfll ffigfAH 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

10ENT 

ITEM 

LG 

TO ( B1 

NO* 

25 

1 


J3-05 

153 




J7-C25 

25 

26 

1 


J3-06 

153 




J7-C26 

26 

27 

1 


J3-07 

153 




J 7—C27 

27 

26 

1 


J3-08 

153 




J 7-C28 

28 

29 

1 


J3-E1 

153 




J7-C29 

29 

30 

1 


J3-E2 

153 




J7-C30 

30 

31 

1 


J3-E3 

153 




J7-C31 

31 

32 

1 


J3-E4 

153 




J7-C32 

32 

33 

1 


J3-E5 

153 




J7-C33 

33 

34 

i 


J3-E6 

153 




J7-C34 

34 

35 

1 


J3-E7 

153 




J7-C3S 

35 

36 

1 


J3-E8 

153 




J7-C36 

36 


LG 


SHLO LEAO INS 
STRIP CUT STRIP 
LG LG LG 


NOTE 
ONE » 
TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 


• 22 NO 

4 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

29G1224 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRING HARNES# 8 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAU 

MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA 


lUtNT 

ITEM 

LG 

to iai 

NO* 

8 

49 



J3-G5 

153 





J7-F1 

49 

a 

50 

1 


J3-G6 

153 





J7-F2 

50 

a 

51 

1 


J3-G7 

153 





J7-F3 

51 

a 

52 

l 


J3-G8 

153 





J7-F4 

52 

a 

53 

1 


J3-H1 

153 





J7-F5 

53 

a 

54 

1 


J3-H2 

153 





J7—F6 

54 

a 

55 

i 


J3-H3 

153 





J7-F7 

55 

a 

56 

i 


J3-H4 

153 





J7-F8 

56 

a 

57 

1 


J3-H5 

153 





J7-F9 

57 

a 

5a 

1 


J3-H6 

153 





J7-F10 

58 

a 

59 

1 


J3-H7 

153 





J7-F11 

59 

a 

60 

1 


J3-M8 

153 





J7-f12 

60 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAO 

CUT 

LG 


SIZE 


2901224 _j 


INS 

STRIP 


NOTE 

ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

.19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

.19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

.19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

.19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

.22 

NO 


4 

• 19 

NO 


3 

• 22 

NO 


4 


CODE I DENT 


REMARKS 


99974 


A 


2901224 

















WIRING HARNES# 8 


2901224 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY \ 

IOENT 

ITEM 

LG 

TU t a» 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

B 61 

1 


J3-J1 

153 

.19 

NO 


3 




J7-F13 

61 

• 22 

NO 


4 

6 62 

1 


J3-J2 

153 

.19 

NO 


3 




J7-F14 

62 

• 22 

r 


4 

8 63 

1 


JJ-J3 

153 

• 19 

NO 


3 




J7-F15 

63 

• 22 

NO 


4 

B 64 

l 


J3-J4 

153 

.19 

NO 


3 




J7-F16 

64 

• 22 

NO 


4 

a 65 

1 


J3-J5 

153 

.19 

NO 


3 




J7-F17 

65 

• 22 

NO 


4 

B 66 

l 


J3-J6 

153 

.19 

NO 


3 




J7-F18 

66 

• 22 

NO 


4 

a 67 

1 


J3-J7 

153 

.19 

NO 


3 




J7-F19 

67 

• 22 

NO 


4 

a 68 

1 


J3-J8 

153 

• 19 

NO 


3 




J7-F20 

68 

• 22 

NO 


4 

a 69 

1 


J3-KI 

153 

• 19 

NO 


3 




J7-F21 

69 

• 22 

NO 


4 

B 70 

1 


J3-K2 

153 

• 19 

NO 


3 




J7-F2? 

70 

.22 

NO 


4 

a 7i 

1 


J3-K3 

153 

• 19 

NO 


3 




J7-F23 

71 

• 22 

NO 


4 

a 72 

1 


J3-K6 

153 

• 19 

NO 


3 




J7-F24 

72 

.22 

NO 


4 


REMARKS 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901224 


| SCALE-NONE 

REV LTR 

f A 
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WIRING HARNES# B 


2901224 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM < A > 

AREA 


10ENI 

ITEM 

LG 

TO 1 B1 

NO. 

8 

85 

1 


J3-N1 

153 





JT-F37 

85 

8 

86 

1 


J3-N2 

153 





J7-F38 

86 

8 

87 

1 


JJ-N3 

153 





J7-F39 

87 

8 

88 

1 


J3-N4 

153 





J7-F40 

88 

8 

89 

1 


J3-N5 

153 





J7-F41 

89 

B 

90 

1 


J3-N6 

153 





J7-F42 - 

90 

B 

91 

1 


J3-N7 

153 





J7-F43 

91 

a 

92 

1 


J3-N8 

153 





J7-F44 

92 

a 

93 

1 


J3-P1 

153 





J7-F45 

93 

6 

94 

1 


J3-P2 

153 





^J 7-F46 

94 

a 

95 

1 


J3-P3 

153 





J7-F47 

95 

a 

96 

1 


J3-P4 

153 





J7-F48 

96 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAO 

CUT 

LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 

one* 

FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


.19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

.22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

.22 NO 

4 

.19 NO 

3 


• 22 NO 

4 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901224 


SCALE-NONE 


'A. 
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ARNES 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (AI 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

IOENT 

ITEM 

LG 

TU 181 

NO* LG LG 

LG 

LG TIN 

fig 

73 

1 


J3-K7 

153 


.19 NO 





J7-F25 

73 


• 22 NO 


74 

1 


J3-K8 

153 


• 19 NO 





J7-F26 

74 


• 22 NO 


75 

1 


J3-L1 

153 


• 19 NO 





J7-F27 

75 


• 22 NO 


76 

1 


J3—L2 

153 


• 19 NO 





J7-F28 

76 


• 22 NO 


77 

1 


J3-L7 

153 


• 19 NO 





J7-F29 

77 


• 22 NO 


78 

I 


J3-L6 

153 


• 19 NO 





J7-F30 

78 


• 22 NO 


79 

I 


J3-M1 

153 


• 19 NO 





J7-F31 

79 


• 22 NO 


80 

1 


J3-M2 

153 


• 19 NO 





J7-F32 

80 


• 22 NO 


81 

1 


J3-M3 

153 


• 19 NO 





J7-F33 

81 


• 22 NO 


82 

1 


J3-M6 

153 


• 19 NO 





J7-F34 

82 


• 22 NO 


83 

1 


J3-M7 

153 


• 19 NO 





J7-F35 

83 


• 22 NO 


84 

1 


J3-M8 

153 


• 19 NO 





J7-F36 

84 


• 22 NO 



REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901224 

| SCALE-NONE 
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g 1 U P 

WIRE 

LEAO MAIL LEAO 
. IOENT ITEM LG 

B 97 l 

B 96 I 

B 99 i 

B 100 I 

B 101 1 

B 102 i 

B 103 1 

B 104 1 

a 105 i 

a 106 i 

a 107 i 

a io8 l 


CIRCUIT PT 

TERM 

FROM C AI 

AREA 

TO IB) 

NO. 

J3-P5 

153 

J7-J1 

97 

J3-P6 

153 

J7-J2 

98 

J3-P7 

153 

J7-J3 

99 

J3-P8 

153 

J7-J4 

100 

J3-R1 

153 

J7-J5 

101 

J3-R2 

153 

J7-J6 

102 

J3-R3 

153 

J7-J7 

103 

J3-R4 

153 

J7-J8 

104 

J3-R5 

153 

J7-J9 

105 

J3-R6 

153 

J7-J10 

106 

J3-R7 

153 

J7-J11 

107 

J3-R8 

153 

J7-J12 

108 


WIRING HARNESS 8 

JKT SHLO LEAO 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS 


NOTE 

STRIP 


ONE* 

LG 

TIN 

FIG 

• 19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


~ .22 

NO 


• 19 

NO 


.22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


.19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


.22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


.19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 



_2901225 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901224 


ZLA 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET l3 0F 3| 


















WIRING HAKNfcS# B 


2901224 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.4KT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 


IQtNT 

ITfcM 

LG 

to tai 

HU. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS \ 

a 

109 

1 


43-SI 

153 


• 19 

NO 


3 





47-413 

109 


• 22 

NO 


4 

a 

110 

1 


43-S2 

153 


• 19 

NO 


3 





47-414 

110 


• 22 

NO 

- 

4 

B 

111 

1 


43-S3 

153 


• 19 

ho 


3 





47-415 

111 


• 22 

NO 


4 

6 

112 

1 


43-S4 

153 


• 19 

NO 


3 





47—J16 

112 


• 22 

NO 


4 

b 

113 

1 


43-S5 

153 


• 19 

NO 


3 





J7-417 

113 


.22 

NO 


4 

B 

114 

1 


43-S6 

153 


• 19 

NO 


3 





47-418 

114 


• 22 

NO 


4 

a 

115 

1 


43-S7 

153 


• 19 

NO 


3 





47-419 

115 


• 22 

NO 


4 

a 

116 

1 


43-S8 

153 


• 19 

NO 


3 





47-420 

116 


• 22 

NO 


4 

8 

117 

1 


43-T1 

153 


.19 

NO 


3 





47-J21 

117 


• 22 

NO 


4 

a 

na 

1 


43-T2 

153 


• 19 

NO 


3 





41-422 

116 


• 22 

NO 


4 

a 

119 

1 


43-T3 

153 


• 19 

NO 


3 





47-423 

119 


• 22 

NO 


4 

a 

120 

1 


43-T4 

153 


.19 

NO 


3 





47-424 

120 


• 22 

NO 


4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901224 

.. . . 

| SCALE-NONE 

REV LTR / A [SHEET 1 4 OF 31 1 


WIRING H4KNES# 6 


2901224 


^A 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

Nu. 

a 

133 

1 


43—VI 

153 





47-437 

133 

a 

134 

1 


43-V2 

153 





47-438 

134 

a 

135 

1 


43-V3 

153 





47-439 

135 

a 

136 

1 


43-V4 

153 





47-440 

136 

a 

137 

1 


43-V5 

153 





47-441 

137 

a 

138 

1 


43-V6 

153 





47-442 

138 

a 

139 

1 


43-V7 

153 





47-443 

139 

a 

140 

1 


43-V8 

153 





47-444 

140 

B 

141 

1 


43-Wl 

153 





47-445 

141 

a 

142 

1 


43-W2 

153 





jJ 7-446 

142 

B 

143 

1 


43-W3 

153 





47-447 

143 

B 

144 

1 


43-W4 

153 





47-446 

144 


LG 


SH10 IEAO 
STRIP CUT 
LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

• 19 NO 

• 22 NO 


NOTE 

ONE, 

FIG 


ACCESSORY 

ITEHS 

3 

4 


REMARKS 


• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NU 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

.22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 


• 22 NO 

4 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

29C1224 

| SCALE-NONE | REV LTR jf £ SHEET 1 6 (IF *1 




LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 181 

121 

1 


43-T5 

47-425 

122 

1 


43-T6 

47-426 

123 

1 


43-T7 

47-427 

124 

1 


43-T8 

47-428 

125 

1 


43—Ul 
47-429 

126 

1 


43-U2 

47-430 

127 

1 


43-U3 

47-431 

12 a 

1 


43-U4 

47-432 

129 

1 


** 
if* r*> 

3 “» 

1 1 
**> r*» 

-7 *7 

130 

1 


43-U6 

47-434 

131 

1 


43-U7 

47-435 

132 

1 


43-U8 

47-436 


_ WIRING HARNES# 6 

TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
No. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 


2901224 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 
.22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• *2 No 

• 19 NO 

• 22 NO 

• 19 NO 

• 22 NO 

SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901224 

[sheet 15 UF 31 


WIRE 
LEAO MATL 
I0ENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO <81 


3.00 47-B1 
47-Ci 


3.00 47-B? 
47-C2 


3.00 47-B3 
47-C3 


3.00 47-B4 
J7-C4 


WIRING HARNE 


TERM*JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO* LG LG LG LG TIN FIG 

153 .19 NO 
145 .22 NO 


2901224 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901224 

[sheet 17 OF 31 















WIRING HARNES# B 


2901224 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO 16) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

8 

157 

1 

3.00 

J 7-85 



.22 

NO 






J7-C5 

5 


• 22 

NO 


B 

158 

1 

3.00 

J7-B6 



• 22 

NO 






J J-C6 

6 


• 22 

NO 


B 

159 

1 

3.00 

J7-B7 



• 22 

NO 






J7-C7 

7 


• 22 

NO 


B 

16C 

1 

3.00 

J 7-BB 



• 22 

NO 






J/-CB 

8 


• 22 

NO 


B 

161 

1 

3.00 

J7-B9 



• 22 

NO 






J7-C9 

9 


• 22 

NO 


B 

162 

1 

3.00 

J 7-810 



• 22 

NO 






J7-C10 

10 


• 22 

NO 




\ 








B 

163 

1 

3.00 

J7-B11 



• 22 

NO 






J7-C11 

11 


• 22 

NO 


B 

164 

1 

3.00 

J7-B12 



• 22 

NO 






J7-C12 

12 


• 22 

NO 


B 

165 

1 

3.00 

J7-B13 



• 22 

NO 






J7-C13 

13 


.22 

NO 


B 

166 

1 

3.00 

J7-B14 



• 22 

NO 






J7-C14 

14 


• 22 

NO 


B 

167 

1 

3.00 

J7-B15 



• 22 

NO 






J7-C15 

15 


• 22 

NO 


B 

16B 

1 

3.00 

J7-816 



• 22 

NO 






J7-C16 

16 


• 22 

NO 



REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


7 


7 


7 


7 


7 


7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901224 


I SCALE-NONE 

Jj--- 


REV LTR 


'A 


SHEET 


18 OF 31 


B 

B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 

B 


WIRING HARNES# B 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO* LG 

181 

1 

3.00 

J7-B29 

J7-C29 

29 

1B2 

1 

3.00 

J7-830 
J7-C30 

30 

183 

1 

3.00 

J7-B31 

J7-C31 

31 

184 

1 

3.00 

J7-B32 

J7-C32 

32 

185 

1 

3.00 

J7-B33 

J7-C33 

33 

166 

1 

3.00 

J7-B34 

J7-C34 

34 

187 

1 

3.00 

J7-B35 

J7-C35 

35 

188 

1 

3.00 

J7-836 
J7-CJ6 

36 

189 

1 

3.00 

J7-637 

J7-C37 

37 

190 

1 

3.00 

J7-B38 

J7-C38 

38 

191 

1 

3.00 

J7-839 

J7-C39 

39 


SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


STRIP 

CUT 

STRIP 


UNE* 

ACCESSORY 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



.22 

NO 


7 



• ^2 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





• 22 

NO 


7 



• 22 

NO 





.22 

NO 


7 



.22 

NO 





• 22 

NO 


7 



.22 

NO 





.22 

NO 


7 



• 22 

NO 




2901224 

REMARKS 


B 192 


1 3.00 J7-B40 

J7-C40 


40 


22 NO 
22 NO 


7 


2901224 


MIRE 
LEAD MATE 
I0ENT ITEM 


_WIRING HARNESS B_ 


CIRCUIT PI TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
FRUM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 
TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG 


• 22 NO 

• 22 NO 



ACCESSORY 

ITEMS 


169 

1 

• 

o 

o 

J 7-817 





J7-C17 

17 

170 

1 

o 

o 

• 

J7-818 





J7-C18 

18 

171 

1 

o 

o 

. • 

1 

J7-B19 





J7-C19 

19 

172 

1 

3.CO 

J7-820 





J7-C20 

20 

173 

1 

3.00 

J 7-B21 





J7-C21 

21 

174 

1 

3.00 

J7-822 





J7-C22 

22 

175 

1 

3.00 

J7-B23 





J7-C23 

23 

176 

1 

3.00 

J7-B24 





J7-C24 

24 

177 

1 

3.00 

J7-B25 





J7-C25 

25 

178 

1 

o 

o 

• 

J7-B26 





J7-C26 

26 

179 

1 

3.00 

J7-B27 





J7-C27 

27 

180 

1 

3.00 

J7-628 





J7-C28 

28 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

SIZE CODE I DENT 
NO. 

tk 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 19 QF 3| | 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

At/ MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

>Etq ITEM 

LG 

IU IB) 

NO. 

193 1 

o 

o 

• 

r* 

J7—841 




J7-C41 

41 

194 1 

3.00 

J7-842 




J7-C42 

42 

195 1 

3.00 

J7-B43 




J7-C43 

43 

196 a 

3.00 

J7-B44 




J7-C44 

44 

197 1 

3.00 

J7-B45 


i 


J7-C45 

45 

19 8 1* 

3.00 

J7-B46 




J7-C46 

46 

199 1 

. 3.00 

J7-B47 




J7-C47 

47 

200 1 

3.CO 

J 7-848 




J7-C48 

48 

201 1 

3.00 

J7-E1 




J7-F1 

49 


\ 



202 1 

o 

P 

• 

ro 

J7-E2 




J7-F2 

50 

203 1 

3.00 

J7-E3 




J7-F3 

51 

204 1 

3.00 

J7-E4 



1J7-F4 

52 


WIRING HARNES 


► JKT SHLO LEAO 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 

• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ACCESSORY 

ITEMS 





























2<;C1 224 


WIKI NO HAKNtbt 6 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHL0 

LEA0 

INS 


NOTE 



LEAD 

MAT*. 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


I JEN 1 

HEM 

LG 

TO I 8) 

NU* LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

I 

205 

1 

3.00 

J7-E5 



• 22 

NO 


7 





J7-F5 

53 


• 22 

NO 



ft 

206 

l 

3.00 

J7-E6 



.22 

NO 


7 





J7-F6 

54 


• i2 

NO 

>- 


B 

207 

1 

3.00 

J7-E7 



• 22 

NO 


7 





J7-F7 

55 


• 22 

NO 



B 

2C8 

1 

3.CO 

J7-E8 



.22 

NO 


7 





J7-F8 

56 


.22 

NO 



B 

209 

i 

3*00 

J7-E9 



• 22 

NO 


7 





J7-F9 

57 


• 22 

NO 



B 

21C 

1 

3.00 

J7-E10 



• 22 

NO 


7 





J7-F10 

58 


• 22 

NO 



6 

211 

1 

X 3.00 

J7-Ell 



.22 

NO 


7 





J7-F11 

59 


• 22 

NO 



B 

212 

1 

o 

o 

• 

m 

J7-E12 



• 22 

NO 


7 





J7-F12 

60 


• 22 

NO 



P 

213 

1 

3*00 

J7-E13 



• 22 

NO 


7 





J7-F13 

61 


• 22 

NO 



B 

214 

I 

o 

o 

* 

J7-E14 



• 22 

NO 


7 





J7-F14 

62 


• 22 

NO 



B 

215 

1 

3.00 

J7-E15 



• 22 

NO 


7 





J7-F15 

63 


• 22 

NO 



B 

216 

I 

3.00 

J7-E16 



• 22 

NO 


7 





J7-F16 

64 


• 22 

NO 




REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901224 

SCALE-NONE 

REV LTR / A 

SHEET 22 OF 31 1 


MIRING HARNESS 8 


2901224 


✓ A 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT SML0 

LEAD 

INS 


NOTE 


LE A0 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO (BI 

NU. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

fig 

ITEMS 

B 

229 

1 

3.00 

J7-E29 




• 22 

NO 


7 





J7-F29 

77 



• 22 

NO 



b 

230 

1 

3.00 

J7-E30 




• 22 

NO 


7 





J7-F30 

78 



• 22 

NO 



a 

231 

l 

3.00 

J7-E31 




• 22 

NO 


7 





J7-F31 

79 



• 22 

NU 



B 

232 

1 

3.00 

J7-E32 




• 22 

NO 


7 





J7-F32 

80 



• 22 

NU 



B 

233 

1 

3.00 

J7-E33 




• 22 

NO 


7 





J7-F33 

81 



• 22 

NU 



B 

234 

1 

3.00 

J7-E34 




• 22 

NO 


7 





J7-F34 

82 



• 22 

NU 



B 

235 

1 

3.00 

J7-E35 




• 22 

NU 


7 





J7-F35 

83 



• 22 

NU 



B 

236 

1 

3.00 

J7-E36 




• 22 

NO 


7 





J7-F36 

84 



• 22 

NO 



e 

237 

l 

3.00 

J7-E37 




.22 

NO 


7 





J7-F37 

85 



.22 

NO 



B 

238 

l 

3.00 

J7-F38 




.22 

NO 


7 





J7-E38 

86 



• 22 

NU 



B 

239 

1 

3.00 

J7-E39 




.22 

NO 


7 





J7-F39 

87 



• 22 

NO 



B 

240 

1 

3.00 

J7-E40 




• 22 

NO 


7 





J7-F40 

88 



• 22 

NU 




REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901224 

1 SCALE-NONE 

REV LTR / A 

SHEET 24 UF 3! j 


rtStiHr* 




sA 






MIRING H ARNE S' 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



lOtNT 

ITEM 

LG 

TU (8! 

NU* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

HEMS 


B 

217 

I 

3.00 

J7-El7 




• 22 

NO 


7 






J7-F17 

65 



• 22 

NO 




B 

216 

1 

3.00 

J7-E18 




• 22 

NO 


7 






J7-F18 

66 



• 22 

NO 




6 

219 

1 

3.00 

J7-E19 




• 22 

NU 


7 






J7-F19 

67 



• 22 

NO 




a 

220 

1 

3*00 

J7-E20 




• 22 

NU 


7 






J7-F20 

68 



• 22 

NO 





221 

I 

3.00 

J7-E2I 




• 22 

NO 


7 






J7-F21 

69 



• 22 

NO 





222 

1 

3*00 

J7-E22 




• 22 

NO 


7 






J7-F22 

70 



• 22 

NO 





223 

l 

3.00 

J7-E23 




• 22 

NO 


7 






J7-F23 

7i 



• 22 

NO 





224 

I 

3.00 

J7-E24 




• 22 

NO 


7 






J7-F24 

72 



• 22 

NO 





225 

I 

o 

o 

• 

m 

J7-E25 




• 22 

NO 


7 






J7-F25 

73 



• 22 

NO 





226 

1 

3.00 

J7-E26 




• 22 

NO 


7 






J7-F26 

74 



• *2 

NU 





227 

I 

3*00 

J7-E27 




• 22 

NO 


7 






J7-F27 

75 



• 22 

NO 





226 

I 

3.00 

J7-E28 




• 22 

NO 


7 






J7-F28 

76 



• 22 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901224 


SCALE-NONE | REV LTR / A [SHEET 23 QF 


MIRING HARNES# B 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO (B! 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

B 

241 

i 

o 

o 

• 

J7-E41 




• 22 

NU 






J7-F41 

89 



.22 

NO 


B 

242 

l 

3.00 

J7-E42 




• 22 

NO 






J7-F42 

90 



• 22 

NO 


a 

243 

l 

3.00 

J7-E43 




.22 

NO 






J7-F43 

91 



.22 

NO 


B 

244 

I 

3.00 

J7-E44 




• 22 

NO 






J7-F44 

92 



• 22 

NO 


B 

245 

I 

3.00 

J7-E45 




• 22 

NO 






J7-F45 

93 



• 22 

NO 


B 

246 

1 

3.CO 

J7-E46 




• 22 

NO 






J7-F46 

94 



• 22 

NO 


B 

247 

I 

3.00 

J7-E47 




• 22 

NO 






J7-F47 

95 



• 22 

NO 


B 

248 

1 

3.00 

J7-E48 




• 22 

NO 






J7-F48 

96 



• 22 

NO 


B 

249 

1 

3.CO 

J7-H1 




• 22 

NO 






J7-JI 

97 



• 22 

NO 


B 

250 

i 

3.00 

J7-H2 




• 22 

NO 






J7-J2 

98 



• 22 

NO 


B 

251 

1 

3. GO 

J7-M3 




• 22 

NO 






J7-J3 

99 



• 22 

NO 


B 

252 

1 

3.00 

J7-H4 




• 22 

NO 






J7-J4 

100 



• 22 

NO 



REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

7 


7 


7 


7 


7 


7 


7 


7 


7 


7 


7 


7 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901224 


SCALE-NONE | REV LTR jf A [SHEET 2 b OF 
















































3.GO J7-H5 
J7-J5 


3.00 J7—H6 
J7-J6 


3*00 J7-H7 
J7-J7 


3.00 J7-H8 
J7-J8 


3.00 J7-N9 
J7-J9 


WIRE 
LfcAO MATL 
IDfcNT ITEM 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (81 


WIRING HARNESS 6 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAD FROM (A) 

IGENT ITEM LG TO (81 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


258 

1 

3.00 

J7-H10 

J7-J1Q 

106 

259 

1 

\ 

3.00 

J7-H11 

J7-J11 

107 

260 

1 

• 

o 

o 

J7-H12 

J7-J12 

108 

261 

1 

3.00 

J7-H13 

J7-J13 

109 

262 

1 

o 

o 

• 

J7-H14 

J7-J14 

no 

263 

1 

3.GO 

J7—H15 
J7-J15 

111 

264 

1 

3.00 

J7-H16 

J7-J16 

112 


.22 NO 
• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRING HARNES# 8 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 


NOTE 
ONE « 
TIN FIG 


277 

3.GO J7-H29 
J7-J29 

125 

278 

3.00 J7-H30 

J 7-J30 

126 

279 

3.00 J7—H31 
J7-J31 

127 

260 

3.00 J7-H32 
J7-JJ2 

128 

281 

3.00 J7-H33 
J7-J33 

129 

262 

3.00 J7-H34 
J7-J34 

130 

283 

3*00 J7-M35 
J7-J35 

131 

284 

3.00 J7-H36 
J7-J36 

132 

285 

3.00 J7-H37 
J7-J37 

133 

286 

1 3.00 J7-H38 

J7-J38 

134 

287 

1 3.00 J7-H39 

J7-J39 

135 

288 

1 3.00 J7-H40 

J7-J40 

136 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 
.22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


29QI224 

REMARKS 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 No 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901224 

ISHEET 2 6 Qf 3 , 



ACCESSORY 

ITEMS 


2901224 


REMARKS 


2901224 


EMwtiEjniBi mm 




WIRING HARNES# 8 


EAO 

DENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A! 

TO C 81 

TERM 

AREA 

NO. 

265 

1 

3.CC 

J7-H17 

J7-J17 

113 

266 

1 

3.00 

J7-H18 

J7-J18 

114 

267 

1 

3.00 

J7-M19 

J7-J19 

115 

268 

1 

1.00 

J7-M20 

J7-J20 

116 

269 

1 

3.00 

J7-M21 

J7-J21 

117 

270 

1 

3.00 

J7-H22 

J7-J22 

118 

271 

1 

3.00 

J7-H23 

J7-J23 

119 

272 

I 

3.00 

J7-H24 

J7-J24 

120 

273 

1 

3.00 

J7-H25 

J7-J25 

121 

274 

i 

3.00 

J7-H26 

JI-J26 

122 

275 

l 

3.00 

J7-H27 

J7-J27 

123 

276 

1 

3.00 

J7-M28 

J7-J28 

124 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


2901224 

REMARKS 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 27 OF 31 


WIRE 
LEAO MATL 
10ENT ITEM 


CIRCUIT P 
FROM I A) 
TO (61 


269 

1 

3.00 

J7-H41 

J7-J41 

290 

1 

3*00 

J7-H42 

J7-J42 

291 

I 

1.00 

J7-H43 

J7-J43 

292 

1 

3.00 

J7-H44 

J7-J44 

293 

1 

3.00 

J7-H45 

J7-J45 

294 

1 

3.00 

J7-H46 
J7—J46 

295 

1 

3.00 

J7-H47 

J7-J47 

296 

1 

3.00 

J7-M48 

J7-J48 

297 

1 

3.00 

J7-L1 

J7-M1 

298 

1 

3.00 

J7-L2 

J7-M2 

299 

1 

3.00 

J7-L3 

J7-M3 

300 

1 

3.00 

J7-L4 

J 7—M4 


T TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 22 NO 

137 .22 NO 

• 22 NO 

138 .22 NO 

• 22 NO 

i3« .22 NO 

• 22 NO 

1*0 . .22 NO 

• 22 NO 

1*1 *22 NO 

• 22 NO 

1*2 .22 NO 

• 22 NO 

1*3 .22 NO 

• 22 NO 

1** .22 NO 


.22 NO 
• 22 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 22 NO 

• 22 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 29 OF 3| 








































































































GtNEKAL NOTES 
at SCRiHIiUN 

NOTE ONE I S Nuf AHPtiCAbtt 

I NTf KPKF T URAwlNC IN ACCCftOANCk wilM SIAKUAKUS PRESCklfctO BY 
MI L“D—7C32?. 

Tit HAlNt SS US 1NG UfcM 5. 

TASTTN MARKER SECURELY To UiNFLRP IJ ClNF 1 CURAT I C«N uSlFC ITEM 9. 

GRID MuDUlE IS CNt INCH BASIC FUR 0 i Mt NS I UN l NO • 

UNLESS OTHEKWISt SPtCIFItO 

HARNESS OKAulNG lb SHuwN AT 1 ROF PuSIUGN. CLNTkkS UT HAkNESS 
FEATURES SHALL BE wITriiN ♦ .25 Ck -.25 ADU tNC’S 0* L t AOS A NO 
ACCESSORIES ^.12 f.R -.12 INCH loLfc *ANCL OF Tit TRUt POSITIONS 
SHl.wN. ALl TULLKANClS APPLY kCoAKtJLl SS U FEATURE Skf . 

VENDOR ITEM - Sk t SOUKCt CCNTnCL UR SPECIFICATION CONTROL DPAwlNG. 

NUMotK IN BRACKETS ARE *UAnTITICS of LEADS. 

APPLY LEAD IDENTIFICATION Pcft 601X02015. 

IDENTIFY PER HlL-STO-iSG <eS2o7| USING PAkI HUMBER. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A . 999/ 4 


! SCALE-NONE REV LTR 



WIRING HARNES 


NUMBER ITEM OTY 


LIST OF MATERIALS 


79C1224-C01 


2901224-002 


1016369-420 
1897399-00l 


1897406-005 


1016128-011 


1897399-002 


1807335-0C3 


1015902-050 


1016 369-720 


DESCRIPTION 

WIPE, *01302181, TYPE 1, CLASS t, 22AWG WMT 
300 FT TUTAL LENGTH 

WIRE, N01002181, TYPE 1, CLASS 1, LbAWG WHT 
24 INCHES TUTAL LENGTH 

CONTACT, MALE 

CONTACT, ELEC TAPER 

STRAP, CABLE ADJUSTABLE 

BAND, IOENTIFICATlON-fil ANK 

CONTACT. ELEC TAPER 

CONNECTOR, RFCP ELEC 

TERMINAL LUG 

CONTACT, MALE NO. 16 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET % OF 31 



NLTt 


GENERAL NuTtS 


NUMBER DESCRIPTION 


LEAD rc-LERANtfc CHAkT 


JkT SHIk L 0 LEAD INS 

SIP IP LG SlPiP LG CU1 LO STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦.C6-.06 ♦.CO-.06 ♦.C6-.06 ♦.06-.00 

3 INCH TO 3 FI ♦.*5-.25 ♦#^5-.l5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

>99 74 

29C1224 

SCALE-NONE 

REV LTR y 

SHEET < (1 f 31 | 


WlMNu HAKNtS* 3 


Wiiik* 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLti 

LEAD 

InS 


NOTE 


Lt AO 

MATE 

LEAD 

PKCM (AI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

strip 


QNt, 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LO 

1(J T to l 

NU. 

CO 

LO 

LG 

LO 

TIN 

FIG 

ITEMS 

tt 

1 

1 


J3-A3 

153 




.19 

NO 


3 





J7-CI 

1 





NU 


4 

B 

2 

1 


J3-A4 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C2 

2 




• 22 

NU 


4 

to 

3 

1 


J1-A5 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C3 

3 




• 22 

Nu 


4 

to 

4 

1 


J3-A6 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C4 

4 




• 22 

NO 


4 

b 

5 

1 


Ji-Bl 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C5 

5 




• 22 

NU 


4 

B 

6 

1 


J3-B2 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C6 

6 




• 22 

Nu 


4 

to 

7 

l 


J3-to3 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C7 

7 




• 22 

Nu 


4 

a 

to 

1 


J3-B4 

153 




• 15 

NU 


3 





J7-C8 

to 




• 22 

NU 


4 

a 

9 

1 


J3-B5 

153 




• 19 

NU 


3 





J7-C9 

V 




• cZ 

NU 


4 

a 

10 

1 


J3-86 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C10 

lu 




• 22 

NO 


* 4 

a 

11 

i 


J3-to 7 

153 




.19 

NU 


3 





J7-C11 

1.1 




• 22 

NU 


4 

to 

12 

1 


J3-B8 

153 




• 19 

NU 


3 





J7-CU 

U 




.22 

Nu 


4 


REMARKS 




SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99 9/4 





SCALE-NONE REV LTR 


SHEET c, 0t - 3| 

























WiK I No HAKNESf 


?901 224 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SMLU 

L£ AU 

INS 


NOT t 

REMARKS 

LEAD 

MATE 

LEAD 

THOM ( A| 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 

I DINT 

ITtM 

LG 

TU IB) 

Ml. 

LG Lb 

Lo 

Lb 

TIN 

MC 

11 EM* 

13 

1 


J3-C1 

153 



.19 

NO 


3 




a/-ci i 

13 



• 22 

NU 


4 

14 

1 


J3-C2 

153 



.19 

NO 


3 




J/-C14 

14 



.*2 

NO 


4 

> 15 

1 


J*-C3 

153 



. 19 

NO 


3 




J /-CIS 

15 



• 22 

Nu 


4 

16 

1 


J3-C4 

153 



.19 

NO 


3 




J/-C16 

16 



• 22 

NU 


4 

. 1/ 

1 


J3-C5 

153 



.19 

NU 


3 . 




J/-C1 / 

17 



.22 

NU 


4 

18 

1 


J3-C6 

153 



.19 

NO 


3 




J7-C1B 

lb 



.22 

NO 


4 

19 

1 


J3-C7 

153 



.19 

NO 


3 




J/-C19 

19 



.22 

NG 


4 

20 

i 


J3-CB 

153 



• 19 

NO 


3 




J/-C20 

2b 



• 22 

NO 


4 

21 

1 


J3-D1 

153 



.19 

NO 


3 




J7-C21 

21 



.22 

l«u 


4 

^ 22 

1 


J3-02 • 

153 



.19 

NO 


3 




J7-C22 

22 



.22 

NO 


4 

23 

1 


J3-03 

155 



.19 

NO 


3 




J7-C23 

23 



.22 

NO 


4 

24 

1 


J3-U4 

153 

• 


.19 

NO 


3 




J7-C24 

24 



• 22 

NO 


4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

29C1224 

| SCALE-NONE 

REV LTR / 

SHEET 6 OE 31 | 


A 


wlKjho HAKNtS* d 29Q1 ??4 .*•/ 



NI RE 


CIRCUIT PT 

TERN. JKT SrIL 0 LtAO 

INS 


NOTF 

REMARKS 

LE AO 

HATL 

LE AO 

PROM I A1 

AKtA STRIP STRIPCUI 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 

llicNT 

ITEM 

Lb 

TO Id) 

NO. Lb Lb LG 

Lb 

TIN 

Fib 

ITEMS 

6 37 

l 


J3-F1 

153 

.19 

NO 


3 




J7-CJ7 

37 

• 22 

NU 


4 

0 id 

1 


J3-F2 

153 

• 19 

NO 


3 




J/-C3B 

3d 

• /. a. 

NO 


4 

b 39 

1 


J3-F3 

153 

.19 

NO 


3 




J7-C39 

39 

• 22 

NO 


4 

B 40 

l 


J3-F4 

153 

.19 

NO 


3 




J 7-C43 

40 

.22 

NO 


4 

b 41 

1 


J3-F5 

153 

.19 

NO 


3 




J/-C41 

41 

.22 

NO 


4 

« 42 

1 


J 3-F 6 

153 

.19 

NO 


3 




J7-C42 

42 

.22 

NO 


4 

0 43 

1 


J3-P7 

' 153 

.19 

NU 


3 




J/-C43 

43 

• 22 

NO 


4 

H 44 

1 


33—F 8 

153 

.19 

NO 


3 




J 7-C44 

44 

• 22 

NO 


4 

6 45 

1 


J3-GI 

133 

.19 

NO 


3 




J /—045 

45 

.22 

NO 


4 

d 46 

1 


J3-C2 

153 

.19 

No 


3 




J/-C46 

46 • 

.22 

Nil 


4 

tt 47 

1 


J3-G3 

153 

• 19 

NO 


3 




• J7-047 

4/ 

.22 

Nu 


4 

B 4tt 

l 


J3-G4 

153 

.19 

NU 


3 




J 7-C46 

4d 

.22 

NO 


4 


SIZE 

A 

CODE II 
NO 

99 9 

DENT 

4 



2901224 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

_ LA. 

|SHEET d QF 3 , 


I 


WlKt 

LEAD HATL LCAQ 
1ULNT I IEH Lb 

6 25 1 

t 26 l 

*21 l 

h 2d i 

a 2*1 i 

a 30 i 

tt 31 l 

B 3* 1 

t 33 I 

6 34 I 

b 35 1 

b 36 I 


CIRCUIT PT 

TERM 

EKOM IA) 

AREA 

TO IB) 

NO. 

J 3—05 

153 

J7-C25 

25 

J3-U6 

153 

J7-C26 

26 

J 3—U? 

153 

J/-C* 7 

27 

J3-JB 

153 

J/-C23 

Id 

J3-E1 

153 

J7-C29 

29 

J3-E2 

153 

J7-C30 

30 

J1-E3 

153 

J7-C31 

31 

J3-F4 

153 

J/-lj2 

32 

J3-E5 

153 

J7-C3J 

33 

J1-E6 

153 

47-C34 

34 

J3-F7 

i 5 J 

J7-C35 

35 

J3-E6 

153 

J/-C36 

36 


JKI SHLu LEAJ 
STRIP STRIP CUT 
lb Lb Lu 


INS 


NOTE 

STRIP 


UNf , 

LG 

TIN 

Fib 

• 15 

NO 


• 22 

NU 


.19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NU 


.19 

NO 


.22 

No 


.19 

NO 


.22 

NO 


.19 

NO 


• 22 

NU 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 


.19 

NO 


• 22 

NO 


.19 

NO 


• 22 

NO 


.19 

NO 


• 22 

NO 


• 19 

NO 


• 22 

NO 



REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

3 

4 

3 

4 

i 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

i 


4 

3 

4 

3 

4 

i 

4 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
999/4 


SCALE-NONE REV LTR 


?9u|224 


sA 


SHEET / f,F 31 



i - i. 




WIRING 

HARNFS6 d 




. —*, 


MlRt 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


LEAU 

MAIL 

LEAD 

pkOM U) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


uNE « 

ACCESSORY 

IliCNT 

UfcM 

Lb 

TO lb! 

NO. 

Lb 

LG 

LG 

Lb 

TIN 

FAb 

ITEMS 

d 49 

1 


J3-G5 

153 




.19 

NO 


3 




J/-FI 

49 




• 22 

NU 


4 

B 50 

1 


J 3-G6 

153 




.19 

NO 


3 




J7-F2 

'50 




.22 

NU 


4 

b 51 

1 


J3-G7 

153 




.19 

NU 


3 




J7-F3 

51 




• * 2 

NO 


4 

d 52 

l 


J3-G8 

153 


• 


.19 

NO 


3 




J7-F4 

52 




.22 

NO 


4 

b 53 

1 


J3-H1 

153 




.19 

NO 


3 




J/-F5 

53 




• 22 

NU 


4 

B 54 

1 


J3-H2 

153 




.19 

NU 


3 




J7-F6 

54 




.22 

NO 


4 

B 55 

1 


J3-H3 

153 




.19 

NO 


3 




J7-F7 

55 




• 22 

NO 


4 

d 56 

1 


J3-H4 

153 




.19 

NU 


3 




J7-FB 

56 




• 22 

NU 


4 

& 57 

1 


J 3-H 5 

153 




.19 

NO 


3 




J7-F9 

57 




• 22 

NO 


4 

B 5b 

1 


J3-M6 

153 




.19 

NO 


3 




J 7-F 1 0 

5b 

$ 



.22 

NO 


4 

B 59 

1 


J3-H7 

153 




.19 

NO 


3 




J7-F11 

59 




.22 

NO 


4 

B 60 

• 

. 1 


J3-HB 

153 




.19 

.NO 


3 




J 7-F12 

60 




• 22 

r*b 


4 


2901224 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

999 /4 

29G1224 


/ A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


«> or 3i 
















fclR|N<G HAkNLSfr 6 


2901224 



MIKE 


CIRCUIT PT 

TERM 

Lt AO 

MAIL 

Lt Ao 

IRON (A) 

ARtA 

lOfcNT 

1 TEH 

LG 

TO 1 d ) 

No. 

3 61 

1 


4*3- J 1 

153 ' 




4 7-Eli 

61 

9 62 

1 


4 3-J2 

153 




J7-F 14 

62 

B 63 

1 



153 




4 7-1-15 

63 

B 64 

1 


Ji-44 

153 




4 7-F i(j 

64 

6 65 

1 


43-J5 

153 




47-F17 

65 

B 66 

1 


4 i“46 

153 




j7-na 

66 

B 67 

1 


43-47 

153 




J/-M9 

67 

b 68 

1 


J3-JK 

153 




J7-F 20 

68 

8 69 

1 


Ji-Ki 

153 




J 7—F ?1 

6 9 

8 70 

1 


J3-K2 . 

153 




J 7-F22 

70 

b 71 

1 


J3-K3 

153 




J7-F23 

71 

8 72 

1 


J3-K6 

153 




J7-F24 

72 


SHLO LcAO iNi 
STRIP CUT STRIP 
LG LG Lb 


NUI t 

UNt • 

TIN Mil 


.19 NO 
.22 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99W4 


SCALE-NONE REV LTR 


REMARKS 


ALltSSCKY 
Ht*S 


2901224 

/ A ISHEET 1C 0t 3| 



MIRE 


ClKLUlT Pf 

TERM 

• 4KT 

SHtU 

LLAO 

INS 


NOTE 


LEAD 

RAIL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE * 

ACCESSORY 

1DENI 

HEM 

LG 

TO <81 

NU. 

LG 

LG 

Lis 

lb 

I1N 

FIG 

1IEFS 

85 

1 


J3-N1 

153 




.19 

NO 


3 




47-F37 

85 




• 22 

NO 


4 

h6 

1 


J3-N2 

153 




.IS 

NO 


3 




47-F 38 

66 




.22 

No 


4 

a? 

1 


43-N3 

153 




.19 

NO 


3 




J7-F39 

67 




.12 

NU 


4 

> 68 

1 


J3-N4 

153 




.19 

NO 


3 




J 7-F 40 

8 tt 




• 22 

NU 


4 

• 69 

1 


4 3-N5 

153 




.14 

NO 


3 




47-F41 

69 




.22 

NU 


4 

, SC 

1 


J3-N6 

153 




.19 

NO 


3 




J7-F42 

90 




• 22 

NU 


4 

► 91 

1 


43-N7 

153 




.19 

No 


3 




J7-F43 

91 




.22 

NO 


•* 

i 9 2 

1 


J3-N8 

153 




.19 

NU 


3 




47—F 44 

92 




.22 

NU 


4 

\ 93 

1 


43-PI 

153 




• IS 

NU 


3 




4 7-F45 

9i 




.<? 

NO 


4 

l 94 

l 


4 3-P2 

153 




.19 

NO 


3 




4/-f46 

94 




.22 

NU 


4 

> 95 

1 


4 3—P 3 

153 




.19 

NU 


3 




4/-F47 

95 




.22 

NO 


4 

\ 96 

1 


43-P4 

153 




.19 

NO 


3 




4 7—F4tt 

96 




• 22 

NU 


4 




REMARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


. 2901224 


SCALE-NONE REV LTR 
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Ml RE 
l EAD MAIL 
IGtNl HEM 


CIRCUIT PI 
LEAO FROM I A» 

Lb TO .161 


97 

i 

43-P5 

153 



4 7-41 

97 

98 

1 

4 3-Pc 

153 



4 7-J2 

98 

99 

l 

J3-P7 

153 



47-43 

99 

ICC 

1 

J3-P8 

153 



4 7-44 

IOC 

101 

i 

4 3-R1 

153 



4 7-45 

101 

1C2 

1 

43-R2 

153 



4 7-46 

102 

103 

l 

43-R3 

153 



47-47 

1C3 

104 

1 

43-R4 

153 



47-46 

104 

1C 5 

1 

43—R 5 

153 


J 7-49 

105 

106 

1 

J3-R6 

153 



47-410 

IC6 

107 

1 

43—R 7 

153 


47-411 

107 

1C 8 

1 

43-R8 

153 


47-412 

106 


TERM.4KT SHLO ItAO INS Hi TF 
AREA SIkIP STRIP LOT SlklP ONE* 
NO. Lv Lb Lb Lb TIN Hb 


.19 NU 
.11 NO 


REMARKS 


ACC tS SORT 
ITEMS 


.19 Nu 
.11 NO 


.19 NO 
.22 NO 


.19 NO 
.21 NU 


.19 NO 
• 12 NO 


.19 NO 
.22 NU 


.19 NU 
.2 2 NU 


• 19 NO 
.22 NO 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 
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WlklNC, MAKNtS 


tolRINU HARNESS b 




to IRE 


CIRCUIT FT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

Lt AO 

INS 


It At- 

MATl 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STaIF 

CUT 

STRIP 



IuiNT 

ITEM 

LG 

10 

IB) 

Nu. 

LG 

Li* 

LG 

LG 

UN 

d 

133 

1 


JJ 

-VI 

153 




.19 

Ng 





J 7 

-337 

133 





NO 

b 

13 A 

1 


3 3 

-V2 

153 




.19 

NO 





J7 

-J3tt 

134 




• <r2 

NO 

6 

135 

1 


J 3 

-V3 

133 




• 19 

NO 





J7 

-J39 

135 




.22 

Nu 

B 

136 

1 


J3 

-V4 

153 




.19 

Nu 





J7 

-J40 

1 3t> 




.22 

NO 

B 

137 

1 


J J 

-V5 

153 




.19 

NO 





J7 

— J41 

137 




.22 

NO 

6 

Ub 

1 


J3 

-V6 

153 




.19 

NO 





J7 

-J4 2 

13B 




• 2 2 

NO 

ti 

139 

1 


J 3 

-V7 

* 153 




.19 

NU 





J7 

-J43 

139 




.22 

NO 

a 

140 

1 


J3 

-V« 

1d3 




.19 

NG 





J 7 

-J44 

IhO 




• 22 

NO 

B 

141 

1 


J 3 

-tol 

153 




.19 

NJ 





J7 

-J45 

1 41 




.22 

NO 

a 

i4< 

1 


J3 

-w2 

133 




.19 

NO 





J7 

-J^6 

142 




.22 

NU 

B 

143 

1 


J3 

-N3 

133 




.15 

NO 





J7 

—J4 7 

143 




.22 

NO 

a 

144 

1 


J3 

-H4 

153 




.19 

NO 





J 7 

-J4d 

144 




• 22 

NO 


29C1224 


remarks 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99W4 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET ifc op 31 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A3 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

B 145 

1 


J3-W5 

153 



.19 

NO 




J7-MI 

145 



.22 

NO 

B 146 

1 


J 3-W6 

153 



.19 

NO 




J7-M2 

146 



• 22 

NO 

B 147 

1 


J3-W7 

153 



.19 

NO 




J7-M3 

147 



• 22 

NO 

a I4P 

1 


J3-WB 

153 

- 


.19 

NO 




J7-M4 

148 



• 22 

NO 

b 149 

1 


J3-X3 

153 



.19 

NO 




J7-M5 

149 



.22 

NO 

a 150 

1 


J3-X4 

153 * 



.19 

NO 




J7-M6 

150 



• 22 

NO 

a 151 

I 


J3-X5 

153 



.19 

NO 




J7-M7 

151 



• 22 

NO 

a 152 

2 


J3-X6 

153 



.19 

NO 




FI 

154 



• 22 

NO 

a 153 

1 

3.00 

J7-B1 




.22 

NU 




J7-CI 

1 



.22 

NO 

a 154 

1 

. 

o 

o 

J7-B? 




• 22 

NO 




J7-C2 

2 



.22 

NO 

B 155 

l 

3.00 

J7-B3 




.22 

NO 




J7-C3 

3 



• 22 

NO 

a 156 

1 

3.00 

J7-B4 




.22 

NO 




J7-C4 

4 



.22 

NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 
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HIRING MARNE Si 


2901224 


I! 


±A 



HIKE 


CIRCUIT HI 

TERM 

.JKl SHLO 

Lt AG 

INS 


NOTE 


KfchAKKS 

LEAD 

NAIL 

LEAD 

EkGM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

Lb 

TO (81 

Nu. 

LG LG 

LG 

LG 

UN 

PIG 

ITLMi 


157 

1 

J. 00 

J/-65 




.22 

NU 


7 





J7-C5 

5 



.22 

NO 




158 

1 

3.CO 

J7-86 




.22 

NU 


7 





J/-C6 

6 



• 22 

NJ 




159 

1 

i.CO 

J7-b7 




• ci 

NO 


7 





J7-C7 

7 



.22 

NO 




16C 

1 

3.00 

J 7—bb 




• 22 

NO 


7 





J7-C6 

8 



• 22 

Nu 




161 

a 

3.00 

J7-B9 




.22 

NO 


7 . 





J7-C9 

9 



• 22 

NU 




162 

i 

3.00 

J 7-bl 0 




.22 

NU 


7 





J7-C10 

1C 



• 22 

NU 




163 

l 

3.00 

J 7-bl 1 




• 22 

NO 


7 





J7-C11 

11 



• 22 

NU 




164 

l 

3.00 

J7-bl2 




. 2 2 

Nu 


7 





J7-C12 

12 



.22 

NO 




165 

l 

3.00 

J 7-B13 




• 22 

NO 


7 





J/-C1* 

13 



• ct 

NU 




166 

l 

3.t 0 

J7-B14 




• 22 

NO 


7 





J7-C14 

14 



.22 

NO 




i 167 

i 

3.00 

J7-615 

15 



.22 

NU 


7 





J7-C15 



.22 

NO 




J 168 

l 

3.0C 

J7-B16 




.22 

NO 


7 





J7-C16 

16 



.22 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

V9V74 

29G1224 

SCALE-NONE 

REV LTR ✓ A 

SHEET 18 OF 31 | 






WI RI Nb 

NARNES* ti 




2901224 2A 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO leaj 

INS 


NLlfc 

REMARKS 


L t AO 

BAIL 

LEAD 

PRO* C A) 

AREA STRIP 

STRIP tuT 

STRIP 


UNt . 

ACCESSORY 


I0ENT 

ITEM 

Lb 

TO < Uft 

NG. LG 

I'j LG 

Lb 

TIN 

Fib 

ITEMS 

j 

l 

b 161 

1 

i.CC 

J7-B29 



.22 

NO 


7 

! 




J/-C29 

29 


• 22 

NU 




B lc2 

* 1 

3.0G 

J7-830 



.22 

NG 


7 





J7-C3J 

30 


• 22 

NO 




6 163 

1 

3.CO 

J7-831 



.22 

NU 


7 





J7—C 31 

31 


• 22 

NG 




B 184 

1 

3.00 

J7-ei2 



• 22 

NO 


7 





J7-C32 

32 


• 22 

NU 


. 


b 165 

1 

3.CO 

J 7-133 3 



.22 

NU 


7 





J7-C33 

33 


.22 

Nu 




6 lb6 

1 

3.GC 

J 7-B34 



.22 

NG 


7 





J7-C34 

34 


• 22 

NU 




b lb 7 

1 

i.CO 

J7-Bj>5 



.22 

NU 


7 

< 




J7-C35 

35 


• 22 

Nu 




b 188 

1 

3.CO 

J 7—b36 



• 22 

NO 


7 

f 




J7-C36 

36 


• 22 

NO 



t 

b 189 

1 

3.00 

J7-837 



.22 

NO 


7 





u?-C37 

37 


• 22 

NU 


■ • 


6 190 

1 

i.CC 

U7-b38 



.22 

Nu 


7 

i 

I 




J7-C38 

38 


• 22 

NU 



1 

1 

B 191 

1 

3.00 

J/-839 



.22 

NO 


7 

| 




J/-C39 

39 


*22 

NU 



i 

b 192 

1 

3.0C 

J7-84J 



• cl 

NU 


7 





Jf-C«G 

40 


.22 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99S74 


SCALE-NONE 


29C1224 


-* A 
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WlKlNo HARRIS 


29C1224 


s' A 


NlHE 

LEAD HAT 
IDEM ITE 


a 16 $ 

a 170 


t l/i 


b 17 2 

a 173 

8 174 

a • 175 

a 176 

6 177 

a 17b 

a 17v 

ft iac 



CIRCUIT PI 

TERM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NGTt 


LEAu 

FHUN (A) 

AREA STRIP SIKIP CUT 

SIKIP 


ONE • 

ACCESSORY 

LG 

To (bl 

NU. LG LG LG 

Lb 

TIN 

F 1G 

ITEMS 

3.00 

37-617 


.22 

NU 


7 


J/-C17 

17 

.22 

NU 



3.CC 

J 7-blb 


• 22 

NO 


7 


J7-C16 

18 

.22 

NU 



3.00 

J7-819 


.22 

Nu 


7 


J7-C19 

19 

• 22 

NO 



i.CO 

J7-620 


• 22 

NO 


7 


J7-C20 

20 

.22 

NU 



3.00 

J7-821 


.22 

NG 


7 


J7-C21 

21 

• 22 

Nu 



3.CO 

j7-b22 


.22 

NO 


7 


J7-C22 

22 

.22 

NO 



i.CC 

J7-323 


• 22 

NU 


7 


J7-C23 

23 

• c2 

NG 



3.00 

J7-B24 


• 22 

NO 


7 


J7-C24 

24 

.22 

NO 



3.0C 

J7-B25 


.22 

NO 


7 


J/-C*5 

23 

• It 

NU 



3.CO 

J7-B26 


• 22 

NU 


7 . 


J7-C26 

26 

• It 

NU 



3.00 

J7-627 


• 21 

NO 


7 


J7-Cz 7 

27 

• 22 

NO 



i.CO 

37-628 


• 22 

NO 


7 


J7-C4td 

28 

.22 

NO 




REMARKS 


—n 
SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901224 

SCALE-NONE 

REV LTR / ^ 
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WlR1NC 

. HAKGES* .i 




— ' T T ' ■ 

_ 



- WIRE 


CIRCUIT PI 

TERM 

• JKl 

SHLO LEAO 

INS 


NUTE 


REMARKS 


If At* PATL 

LEAU 

FKLM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP COT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



Uti{\ item 

LG 

TO C Bl 

NU. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

PIG 

1IEHS 



6 

lvi 1 

i.CO 

J7-841 




• 22 

NO 


7 




• *. 


J7-C41 

41 



• It 

NO 





6 

194 l 

i.CC 

0 7-842 




• 4.2 

NU 


7 




« 


J7-C42 

42 



• 22 

NU 





1 b 

195 * 1 

3.C0 

J7-643 




.22 

NU 


7 






J7-C**i 

43 



.22 

Nu 





6 

190 ,1 

3.00 

J7-B44 



- 

.22 

NG 


7 






J7-C44 

44 



.22 

Nc 





b 

19 7 1 

3.00 

J7-845 




• 22 

Nu 


7 




* 

i 


J7-C45 

45 



• 22 

NU 





a 

146 l* 

i.vO 

J7-846 




• 22 

Nu 


7 






J 7—C46 

46 



• 12 

NU 





6 

144 l 

1 

. i.CO 

J7-B4 7 




.22 

NU 


7 






J7-C4 7 

47 



• 22 

NO 





b 

2uC 1 

3.CO 

J7-846 




• 22 

NO 


7 






J7-C48 

46 



• 22 

NU 





a 

201 1 

3. i 0 

J7-E1 




.22 

NU 


7 





1 

J7-F1 

49 



.22 

NO 




■ 

b 

2C 2 1 

3.*u0 

J 7-62 




.22 

NO 


7 





. ) 

J7-P2 

5C 



.22 

NO 


- 



B 

2C3 1 

l.OC 

J 7-E 3 




• 22 

NO 


7 





-i 

J7-F3 

51 



.22 

NU 





6 

204 l 

3.GO 

J7-E4 




.22 

NO 


7 





1J7-P4 

52 



• 22 

NO 







SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

49^74 


29C1224 










M \ 

fee-- «. 


SCALE-NONE REV LTR 


A 


[SHEET ? i uh 3| 


















WIRING HAkNtbfr d 


/9C 122 A 
REMARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


* I E 1 NL ri aKM Ifr 



Wikt 


CiRCGlT PI 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAD 

lus 


NOTE 


fc AO 

MATl 

LEAD 

FROM <a) 

ARt A 

SIRIP 

SIRIP 

CU1 

STRIP 


GNF « 

ACCESSORY 

UENT 

ITEM 

LG 

TU (61 

NO. 

EC 

LC 

LG 

LG 

T IK 

Flo 

ITfcMS 

229 

l 

3.00 

J7-E29 





.22 

NG 


7 




J7-F29 

77 




.22 

NG 



230 

i 

3.00 

J7-E30 





• 22 

MO 


7 




J7-F30 

76 




• 22 

NU 



231 

L 

3. GO 

37-til 





.22 

NG 


7 




J7-F31 

7V 




• 2/ 

NG 



232 

1 

3. CO 

J7-E32 





• 22 

NO 


7 




J7-K 32 

bC 




.22 

NG 



233 

1 

3.oC 

J7-E33 





.22 

NU 


7 




J7-F33 

61 




• 22 

No 



2jA 

1 

3.00 

J7-E34 





• 22 

NO 


7 




J7-F3A 

62 




• 22 

NG 



236 

1 

3.CC 

J7-E33 

. 




• 22 

NO 


i 




J7-F33 

63 




• 22 

NO 



236 

i 

3.tC 

J7-E36 





• 22 

NU 


1 




J 7-F 36 





• 22 

NG 



23 7 

1 

3.CO 

J 7-E3 7 





.22 

NG 


7 




J/-F37 

63 




.22 

NG 



23 b 

1 

i.CO 

J 7-P 3d 





.22 

NG 


7 




J 7-*-38 

86 




• 22 

NO 



239 

1 

3.00 

J7-E39 





«/2 

NG 


7 


* 


J7-E39 

67 




.22 

NO 



2 AO 

i 

3.00 

J7-EA0 





• 22 

NO 


7 




J 7-FAJ 

66 




• 22 

No 




<1^0 it c A 


REMARKb 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99 9 74 



SCALE-NONE REV LTR 


A 


SHEET 2 b GF 31 





















wlKt CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (AI 
lOtNT ITEM LO TO 4 t> I 


WIRING HARNtSfr a 


29C1224 


TERM.JKT SHLO Lt AO INS N^TE 

AkkA SIMP STRIP CUT STRIP CNt * 

i^O. LG LG LG LG TIN flC 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


* > 


A 

253 

l 

3.CC J7—H5 

J 7—J6 

101 

8 

254 

l 

3.00 J7-M6 

J7-J6 

102 

8 

255 

l 

3.00 J7-H7 

J7-J7 

103 

8 

256 

1 

3.00 J7-H8 

J7-Jb 

104 

8 

257 

1 

i.CC J7-H9 
J7-J9 

105 

» 

25ft 

l 

i.CC J7-H10 
J7-JIG 

106 

8 

259 

l 

i.CC J 7—Hi 1 
J7-J11 

1C7 

8 

260 

I 

3.CO J7—hL2 

J 7-J12 

10b 

8 

261 

1 

3.CO J7-M13 

J 7-J13 

109 

8 

262 

1 

3.00 J7-HI4 

J7-314 

110 

B 

263 

1 

3.wO J7-H15 

J7-J15 

111 

B 

264 

1 

3.CO J7-H16 

J 7-J16 

112 


.22 Nu 7 

• 22 NO 

•22 NO 7 

.22 NO 

.22 NO 7 

.22 NO . 

.22 NO 7 

.22 Nu 

.22 NO 7 

.22 NO 

.22 NO 7 

.22 NO 

.22 NO 7 

.22 NO 

.22 NO 7 

•22.NO 

.22 NO 7 

• 22 NO 

.22 NO 7 

• 22 NO 

.22 NU 7 

.22 NU 

.22 NO 7 

• 22 NU 


.22 NO 7 

• 22 NU 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901224 

SCAL 

E-NONE 

REV L 

- tr y a _ 

SHEET to Of 31 


X 


♦ 


v»aar* 


MIRING HAKNtS# N 


WIRE 
LtAU MATL 
iUfcNT ITEM 

CIRCUIT PT 
LEAO FKUM (A) 

LG TO 4bl 

TERM.JKT 
AREA STkIP 
Nu. Lg 

SHLO 

STRIP 

Lu 

LfcAU 

CUT 

LG 

INS 

SIKIP 

LG TIN 

NOTE 
uNt« 
Flu 

ACCESSORY 

HEMS 

B 277 1 

3.U0 J7-M29 

J /-J2 9 

125 



.22 NO 
• 22 NU 


7 

B 276 1 

3.CO J7-HJ0 
JT-J30 

126 



.22 NO 
• 22 NO 


7 

B 2 79 1 

*.G0 J7-rtil 
J/-J31 

lit 



• 22 NU 

• 22 NU 


7 

8 280 l 

3.00 J 7-M32 
J7-J52 

728 



• . 2 NO 

• 22 Nu 


7 

b 281 l 

3.CO J7-H33 

J 7-J 3 3 

129 



.22 NU 
.22 NU 


7 

B 2o2 1 

5.00 J7-H34 
J7-J34 

130 



• 22 NU 
.22 NO 


7 

8 283 l 
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81 




J7-X9 

41 

E 42 

1 


J5-P6 

81 




J7-X10 

42 

E 43 

1 


J5-P7 

81 




J7-X11 

43 

E 44 

l 


J5-P8 

81 




J7-X12 

44 

E 45 

1 


J5-GI 

81 




J7-X13 

45 

46 

1 


J5-G2 

81 




J 7-X14 

46 

47 

1 


J5-G3 

81 




J7-X15 

47 

48 

1 


25-G4 

81 




J7-X16 

48 
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49 

1 


J5-G5 

81 





J7-X17 

49 

E 

50 

1 


J5—G6 

81 





J7-X18 

50 

C 

51 

1 


J5-G7 

81 





J7-X19 

51 

E 

52 

1 


J5-G8 

81 





J7-X20 

52 

E 

53 

I 


J5-HI 

81 





J7-X21 

53 

€ 

54 

1 


J5-H2 

81 





J7-X22 

54 

E 

55 

1 


J5-H3 

81 





J7-X23 

55 

E 

56 

1 


J5-H4 

81 





J7-X24 

56 

E 

57 

1 


J5-H5 

81 





J7-X25 

57 

E 

58 

1 


J5-H6 

81 





J7-X26 

58 

E 

59 

1 


J5-H7 

81 





J7-X27 

59 

E 

60 

1 


J5-H8 

81 





J 7—X28 

60 
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NOlt 


GENERAL N01FS 


SEE NOTE 
NUMBER 


NUMBER DESCRIPTION 


1 NuTE ONE IS NUT APPLICAbLE 

2 INTERPRET ORAM ING IN ACCUROANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-7GJ27. 

3 TIE HARNESS USING ITEM 4. 

4 fasten marker securely iu conform to configuration usino item <♦. 

5 GRID MODULE IS ONE INCH bASIC FOR 01 ME NSIUNING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHUWN AT TRUE PUSIT10N. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN f,25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF ThE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

6 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CGNTRCL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

7 NUMBER IN BRACKETS ARE UUANTiTIES OF LEADS 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND100c019. 

9 IDENTIFY PER MIL-STD-I30 IES267I USING PART NUMBER. 


SIZE 
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CODE IDENT 
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SCALE-NONE 
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v _ 2901232 _ A jr 

LIST OF MATERIALS 


ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 




l 

l 

2901232-001 

WIRE, NO1002181, TYPE l, 
125 FT TOTAL LENGTH 

CLASS 1, 

22AMG 

WHT 

2 

l 

2901232-002 

WIRE, ND100?181, TYPE 1, 
24 INCHES TOTAL LENGTH 

CLASS 1, 

16AWG 

WHT 

3 

80 

1016369-420 

CONTACT, MALE 




4 

55 

1897406-005 

STRAP, CABLE ADJUSTABLE 




5 

l 

1016128-011 

BAND, IDENTIFICATION-BLANK 



6 

80 

1897399-002 

CONTACT, ELEC TAPER 




7 

1 

1897335-001 

CONNECTOR, R6CP ELEC 




8 

1 

1015902-C50 

TFRMINAL LUG 





9 


1 


1016369-720 


CONTACT, MALE NO.16 


NUTE 

NUMBER 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD * LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦•C6-.G6 -f.06-.0b -f.0b-.06 f.Cb-.CO 

♦•25-.25 f.25-.25 f.25-.25 
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LG 
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f l 

1 


J5-A3 

61 




J7-U17 

1 

2 



J5-A4 

61 




J7-U18 

2 

3 

1 


J5-A5 

81 




J7-UI9 

3 

4 

1 


J5-A6 

81 




J7-U20 

4 

5 



J5-BI 

81 




J7-U21 

5 

6 

1 


J5-B2 

81 




J7-U22 

6 

7 

1 


J5-B3 

61 




J7-U23 

7 

8 

1 


J5-B4 

81 




J7-U24 

8 

9 

1 


J5-B5 

81 




J7-U25 

9 

10 

1 


J5-B6 

81 




J7-U26 

10 

11 

1 


J5-B7 

81 




J7-U2 7 

11 

12 

1 


J5-B8 

81 




J7-U28 

12 
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37 
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J7-X5 

37 

38 

1 


J5-F2 

81 




J7-X6 

36 

39 

1 


J5-F3 

61 




J7-X7 

39 

4C 

1 


J5-F4 

81 




J 7-Xfe 

40 

41 

1 


J5-F5 

81 




J7-X9 

41 

42 

1 


J5-F6 

81 




J7-X10 

42 

43 

l 


J5-F7 

61 




J7-X11 

43 

44 

1 


J5-F8 

81 




J7-X12 

44 

45 

1 


J5-G1 

81 




J7-X13 

45 

46 

1 


J5-G2 

81 




J7-X14 

46 

47 

1 


J5-G3 

81 




J7-X15 

47 

46 

1 


J5-G4 

81 




J7-X16 

48 
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25 

1 


J5-D5 

81 


• 19 

NO 





J7-U41 

25 


.22 

NO 


26 

1 


J5-06 * 

81 


• 19 

NO 





J7-U42 

26 


.22 

NO 


27 



J5-D7 

81 


• 19 

NO 





J7-U43 

27 


• 22 

NU 


26 

1 


J5-D6 

81 


• 19 

NO 





J7-U44 

28 


• 22 

NO 


29 

1 


J5-E1 

81 


.19 

NO 





J7-U45 

29 


.22 

NO 


30 

1 


J5-E2 

81 


.19 

NO 





J7-U46 

30 


• 22 

NO 


31 

I 


J5-E3 

81 


.19 

NO 





J 7-U4 7 

31 


• 22 

NO 


32 

1 


J5-E4 

81 


.19 

NO 





J7-048 

32 


• 22 

NO 


33 

I 


J5-E5 

81 


.19 

NO 





J7-X1 

33 


• 22 

NO 


34 

1 


J5-E6 

81 


.19 

NO 





J7-X2 

34 


• 22 

NO 


35 

1 


J5-E7 

81 


.19 

NO 





J7-X3 

35 


• 22 

NO 


36 

l 


J5-E8 

81 


• 19 

NO 
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• 22 
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J5-G5 
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J7-X17 

49 
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6 

fc 50 

1 


J5-G6 

81 


.19 

NO 


3 




<i 7-X 18 

50 


• 22 

NO 


6 

E 51 

1 


J5-G7 

81 


.19 

NO 


3 




J7-X19 

51 


• 22 

NO 


6 

E 52 

1 


J5-G8 

61 


• 19 

NO 


3 




J7-X20 

52 


• 22 

NO 


6 

E 53 



J5-MI 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-X21 

53 


• 22 

NO 


6 

E 54 

1 


J5-M2 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-X22 

54 


• 22 

NU 


6 

E 55 

1 


J5-H3 

81 


.19 

NO 


3 




UI-X23 

55 


• 22 

NO 


6 

E 56 

1 


J6-H4 

81 


.19 

NO 


3 




J7-X24 

56 


• 22 

NO 


6 

E 57 

1 


J5-H5 

81 


• 19 

NU 


3 




J7-X25 

57 


• 22 

NO 


6 

E 58 

1 


J5-H6 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-X26 

58 


• 22 

NO 


6 

E 59 

1 


J5-H7 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-X27 

59 


• 22 

NO 


6 

E 60 

1 


J5-H8 

61 


• 19 

NO 


3 




J7-X28 
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• 22 

NO 
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J 7-X29 

61 

62 

1 


J5-J2 

81 




J7-X30 

62 

63 

1 


U5-J3 

81 




J7-X31 

u3 

64 

1 


J5-J4 

81 




U7-X32 

64 

65 

1 


J5-J5 

81 




J7-X33 

65 

66 

1 


J5-J6 

81 




J7-X34 

66 

67 

1 


J5-J7 

81 




J7-X35 

67 

68 

1 


J5-J8 

81 




J7-X36 

68 

69 

1 


J5-K1 

81 




J7-X37 

69 

70 

l 


J5-K2 

81 




J7—X 38 

70 

71 

1 


J5-K3 

81 




J7-X39 

71 

72 
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81 
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WIRING HARNESfr F 
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NOTE 

NUMBER 

1 

2 

3 

4 

5 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET ORAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

TIE HARNESS USING ITEM 5. 

FASTEN MARKER SECURELY TU CONFORM TU CONFIGURATION USING ITEM 5. 

GRIO MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS ORAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN +.25 OR -.2* ANO ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGAROLESS OF FEATURE SUE. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPEC IFICATI ON CONTROL DRAWING. 

NUMBER IN BRACKETS ARE (QUANTITIES OF LEADS 

APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

IOENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267I USING PART NUMBER. 


SIZE 
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CODE IDENT 
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2901233 
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|SEF NOTE 


LIST OF MATERIALS 


ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTIUN 


1 

1 

2901233-001 

WIRE, ND1002181, TYPE 1, 
150 FT TOTAL LENGTH 

CLASS 

2 

1 

2901233-002 

WIRE, ND1002181, TYPE l, 
24 INCHES TOTAL LENGTH 

CLASS 

3 

80 

1016369-420 

CONTACT, MALE 


4 

80 

1897399-001 

CONTACT, ELEC TAPER 


5 

55 

1897406-005 

STRAP, CABLE ADJUSTABLE 


6 

1 

1016128-011 

BAND, IDENTIFICATION-BLANK 

7 

80 

1897399-002 

CONTACT, ELEC TAPER 


8 

1 

1897335-001 

CONNECTOR, RECP ELEC 


9 

1 

1015902-050 

TERMINAL LUG 


10 

1 

1016369-720 

CONTACT, MALE NO.16 
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i 


J6-A3 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W17 

1 



• 22 

NO 


4 



1 


J6-A4 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W18 

2 



• 22 

NO 


4 



1 


J6-A5 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W19 

3 



• 22 

NO 


4 



1 


J6-A6 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W20 

4 



• 22 

NO 


4 



1 


J6-B1 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W21 

5 



• 22 

NO 


• 4 



1 


J6-B2 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W22 

6 



• 22 

NO 


4 


? 

1 


J6-83 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W23 

7 



• 22 

NO 


4 


i 

1 


J6-B4 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W24 

8 



• 22 

NO 


4 


9 

1 


J6-85 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W25 

9 



• 22 

NO 


4 


10 

1 


J6-B6 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W26 

10 



• 22 

NO 


4 


11 

1 


J6-B7 

81 



• 19 

NO 


3 





J7-W27 

11 



• 22 

NO 


4 


12 

1 


J6-B8 

81 



• 19 

NO 


3 
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12 



• 22 

NO 


4 
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F 

13 

1 


J6—C 1 

81 




• 19 

NO 


3 






J7-W29 

13 




• 22 

NO 


4 


F 

14 

1 


J6-C2 

81 




.19 

NO 


3 






J7-W30 

14 




• 22 

NO 


4 


F 

15 

1 


J6-C3 

81 




• 19 

NO 


3 






J7-W31 

15 




• 22 

NO 


4 


F 

16 

1 


J6-C4 

81 




• 19 

NO 


3 






J7-W32 

16 




• 22 

NO 


4 


F 

17 

1 


J6-C5 

81 




.19 

NO 


3 






J7-W33 

17 




• 22 

NO 


4 


F 

18 

1 


J6-C6 

81 




.19 

NO 


3 






J7-W34 

18 




.22 

NO 


4 


F 

19 

* 


J6-C7 

81 




.19 

NO 


3 






J7-W35 

19 




• 22 

NO 


4 


F 

20 

1 


J6-C8 

81 




.19 

NO 


3 






J 7—W36 

20 




• 22 

NO 


4 


F 

21 

1 


J6-D1 

81 




• 19 

NO 


3 






J7—W37 

21 




• 22 

NO 


4 


F 

22 

1 


J6-D2 

81 




.19 

NO 


3 






J 7—W38 

22 




• 22 

NO 


4 


F 

23 

1 


J6-03 

81 




.19 

NO 


3 






J7-W39 

23 




• 22 

NO 


4 


F 

24 

1 


J6-04 

81 




.19 

NO 


3 
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NO 


4 
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37 

1 


J6-F1 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z5 

37 



• 22 

NO 


4 

38 

1 


J6-F2 

81 



• 19 

NU 


3 




0 7-26 

38 



• 22 

NO 


4 

39 

1 


J6-F3 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z7 

39 



• 22 

NU 


4 

40 

1 


J6-F4 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z8 

40 



• 22 

NO 


4 

41 

1 


J6-F5 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z9 

41 



• 22 

NO 


4 

42 

1 


J6—F6 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z10 

42 



• 22 

NO 


4 

43 

1 


J6-F7 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z11 

43 



• 22 

NU 


4 

44 

1 


J6-F8 

81 



.19 

NO 


3 




J7-Z12 

44 



• 22 

NO 


4 

45 

1 


J6-G1 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z13 

45 



• 22 

NO 


4 

46 

1 


J6-G2 

81 



• 19 

NO 


3 




J7-Z14 

46 



• 22 
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87 
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J7-V22 

J7-W22 
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88 

1 

3.00 

J7-V23 

J7-W23 
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89 
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J7-V24 

J7-W24 
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17 

99 

1 

3.00 
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1 

(M 

• 

o 

o 
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19 

101 
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21 

103 
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3.00 
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22 
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o 
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1 

1 

2901233-001 

WIRE* N0100218l* TYPE l, 
150 FT TOTAL LENGTH 

CLASS l. 

22AWG 

MHT 

2 

1 

2901233-002 

WIRE» ND1002181 9 TYPE 1* 
24 INCHES TOTAL LENGTH 

CLASS l. 

16AWG 

WHT 

3 

80 

1016369-420 

CONTAC T 9 MALE 




4 

80 

1897399-001 

CONTACT, ELEC TAPER 




5 

55 

1897406-005 

STRAP, CABLE ADJUSTABLE 




6 

1 

1016128-011 

BAND, IDENTIFICATION-BLANK 



7 

80 

1897399-002 

CONTACT, ELEC TAPER 




8 

1 

1897335-001 

CONNECTOR, RECP ELEC 




„ 9 

1 

1015902-050 

TERMINAL LUG 




10 

1 

1016369-720 

CONTACT, MALE NO.16 
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J6-F6 

81 





J7-Z10 

42 

F 

43 

1 


J6-E7 

81 





J7-Z11 

43 

F 

44 

1 


J6-F8 

81 





J7-Z12 

44 

F 

45 

1 


J6-G1 

81 





J7-Z13 

45 

F 

46 

1 


J6—G2 

81 





J7-Z14 

46 

F 

47 

1 


J6-G3 

81 





J7-Z15 

47 

F 

48 

1 


J6-G4 

81 





J7-Z16 

48 
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CUT 

LG 
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NOTE 
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• 19 NQ 

3 

• 22 NU 

4 

.19 NU 

3 

• 22 NU 

4 

• 19 NU 

3 

• 22 NU 

4 

• 19 NU 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

.22 NU 

4 

• 19 NU 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

• 22 NU 

4 

.19 NU 

3 

• 22 NU 

4 

.19 NU 

3 

• 22 NU 

4 

.19 NU 

3 

• 22 NO 

4 

.19 NO 

3 

• 22 NO 

4 

• 19 NO 

3 

• 22 NO 
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LG 

TO (6) 

NU. LG LG LG 

LG TIN 
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F 

25 

1 


J6-D5 

81 

• 19 NO 


3 





J7—w4i 

25 

• 22 NO 


4 

F 

26 

1 


J6-06 . 

81 

• 19 NO 


3 





J7-W42 

26 

• 22 NU 


4 

F 

27 

1 


J6-07 

61 

• 19 NO 


3 





J7-W4J 

27 

• 22 NO 


4 

F 

28 

1 


J6-08 

81 

• 19 NO 


3 



* 


J7-W44 

28 

• 22 NU 


4 


29 

1 


J6-E1 

81 

• 19 NO 


3 / 





J7-W45 

29 

• 22 NO 


4 


30 

1 


J6-E2 

81 

• 19 NO 


3 





J7-W46 

30 

• 22 NO 


4 


31 

1 


J6-E3 

81 

• 19 NO 


3 





J7-W47 

31 

• 22 NO 


4 


32 

1 


J6-E4 

81 

• 19 NO 


3 





J7-W48 

32 

• 22 NQ 


4 


* 33 

1 


J6-E5 

81 

• 19 NU 


3 





J7-Z1 

33 

• 22 NO 


4 


34 

1 


J6-E6 

81 

• 19 NO 


3 





J7-Z2 

34 

• 22 NO 


4 


35 

1 


J6-E7 

81 

• 19 NO 


3 





J7-Z3 

35 

• 22 NO 


4 


36 

1 


J6-E8 

81 

• 19 NO 


3 





J7-Z4 

36 

• 22 NO 


4 






SIZE 

1 CODE IDENT | 








NO. 








A 

99974 


2901233 






SCALE-NONE | REV 

LTR 

tA IsHEET 7 OF 19 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


*0 

MATL 

LEAO 

FROM (AI 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 
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ENT 

ITEM 

LG 
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NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

49 

1 


J6-G5 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z17 

49 


• 22 

NO 


4 

50 



J6-G6 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z18 

50 


• 22 

NO 


4 

51 

l 


J6-G7 

81 


.19 

NQ 


3 




J7-Z19 

51 


• 22 

NU 


4 

52 

1 


J6-G8 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z20 

52 


• 22 

NO 


4 

53 



J6-H1 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-Z21 

53 


• 22 

NO 


4 

54 

1 


J6-H2 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z22 

54 


• 22 

NU 


4 

55 

1 


J6-H3 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z23 

55 


• 22 

NO 


4 

56 

1 


J6-H4 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z24 

56 


• 22 

NU 


... 4 

57 

1 


J6-H5 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-Z25 

57 


• 22 

NO 


4 

58 

1 


J6-H6 

81 


.19 

NO 


3 




J1-126 

58 


• 22 

NO 


4 

59 

1 


J6-M7 

81 


• 19 

NO 


3 




J7-Z27 

59 


• 22 

NO 


4 

60 

1 


J6-H8 

81 


.19 

NO 


3 




J7-Z28 

60 


. .22 

NO 


4 
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LEAO 

HATL 

LEAD 
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AREA 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (b) 

NO. 

61 

1 


J6-J1 

81 




J7-Z29 

61 

62 

1 


J6-J2 

81 




J7-Z30 

62 

63 

1 


J6-J3 

81 




J7-Z31 

63 

64 

1 


J6-J4 

81 




J7-Z32 

64 

65 

1 


J6-J5 

81 




J7-Z33 

65 

66 

1 


J6-J6 

81 




J7-Z34 

66 

67 

1 


J6-J7 

81 




J 7-Z35 

67 

68 

1 


J6-J8 

81 




J7-Z36 

68 

69 

1 


J6-K1 

81 




J7-Z37 

69 

70 

1 


J6-K2 

81 




J7-Z38 

70 

71 

1 


J6-K3 

81 




J7-Z39 

71 

72 

1 


J6-K6 

81 




J7-Z40 

72 


St ILL) Lb AD INS 
S IP CUT STRIP 
LG LG LG 


NGT E 
IJNh • 

TIN HG 


.19 NO 
• 22 NO 


• 19 NO 
.22 NU 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


.19 NO 
• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


.19 NO 
• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 


• 19 NO 

• 22 NO 
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J7-W21 * 5 .22 NU 


85 

1 

3.00 

J7-V20 

J7-W20 


4 

86 

1 

3.00 

J7-V21 

J7-W21 

* 

5 

87 

1 

3.DC 

J7-V22 

J7-W22 


6 

88 

1 

3.00 

J7-V23 

J7-W23 


7 

89 

1 

3.00 

J7-V24 

J7-W24 


8 

90 

1 

3.00 

J7-V25 

J7-W25 


9 

91 

1 

3.00 

J7-V26 

J7-W26 


10 

92 

1 

i.OC 

J7-V27 

J7-W27 


11 

93 

1 

3*GC 

J7-V28 

J7-W28 


12 

94 

1 

3.00 

J7-V29 

J7-W29 


13 

95 

1 

3.00 

J7-V30 

J7-W30 


14 

96 

1 

3.00 

J7-V31 

J7-W31 


15 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NU 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


.22 NO 
• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


.22 NO 
• 22 NO 
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73 
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81 


J7-Z41 

73 

74 

1 J6-K8* 

81 


J7-Z42 

74 

75 

1 J6-L1 

81 


J7-Z43 

75 

76 

l J6-L2 

81 

i. 

J7-Z44 

76 

77 

1 J6-L7 

81 


J7-Z45 

77 

78 

1 J6-L8 

81 


J7-Z46 

78 

79 

1 J6-X4 

81 


J7-Z47 

79 

80 

l J6-X5 

81 


J7-Z48 

80 

81 

2 J6-X6 

81 


El 

82 

82 

1 3.00 J7-V17 



J7-W17 

1 

83 

l 3.00 J7-V18 



J7-W18 

2 

84 

1 3*00 J7-V19 



J7-W19 
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INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 
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• 19 NO 
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CIRCUIT PT TERM*JKT SHLD LEAD INS NOTE 
FROM (A) AREA STRIP STRIP CUI STRIP ONE* 
Tu <81 NO. LG LG LG LG TIN FIG 


• 22 NO 

• 22 NO 


97 

1 

3.00 

J7-V32 





J7-W32 

16 

98 


3.00 

J7-V33 





J7-W33 

17 

99 

1 

3.00 

J7-V34 





J7-W34 

16 

100 

1 

3.00 

J7-V35 





J7-W35 

19 

101 

l 

3.00 

J7-V36 





J7-W36 

20 

102 

i 

o 

o 

. 

J7-V37 





J7-W37 

21 

103 

1 

3*00 

J7-V38 





J7-W38 

22 

104 

i 

3.00 

J7-V39 





J7-W39 

23 

105 

l 

3.00 

J7-V40 





J7-W40 

24 

106 

1 

. 

O 

o 

J7-V41 





J7-W41 

25 

107 

1 

3.00 

J7-V42 





J7-W42 

26 

108 

1 

3.00 

J7-V43 





J7-W43 

27 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 
.22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


.22 NO 
• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 
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F 109 

1 

3.CC 

J7-V44 


• 22 

NU 


7 




J7-W44 

28 

• 22 

NO 



F 110 

1 

3.00 

J7-V45 


.22 

NO 


7 




J7-W45 

29 

.22 

NO 



F 111 

1 

3.C0 

J7-V46 


• 22 

NO 


7 




J7-W46 

30 

.22 

NU 



F 112 

1 

3.00 

J7-V47 


• 22 

NU 


7 




J7-W47 

31 

.22 

NO 



F 113 

1 

3.00 

J7-V48 


.22 

NO 


7 




J 7-W48 

32 

• 22 

NO 



F 114 

1 

3.CO 

J7-YI 


• 22 

NO 


7 




J7-Z1 

33 

• 22 

NO 



F 115 

l 

3.00 

J7-Y2 


.22 

NO 


7 




J7-Z2 

34 

.22 

NO 



F 116 

1 

3.00 

J7-Y3 


.22 

NO 


7 




J7-Z3 

35 

• 22 

NO 



F 117 

1 

3.CO 

J7-Y4 


.22 

NO 


7 




J7-Z4 

36 

.22 

NO 



F' 118 

1 

3.CO 

J7-Y5 


.22 

NO 


7 




J7-Z5 

37 

• 22 

NO 



F 119 

1 

3.00 

J7-Y6 


.22 

NO 


7 




J7-Z6 

38 

• 22 

NO 
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1 

3.CO 

J7-Y7 


• 22 

NO 


7 
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39 

• 22 

NO 
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1 

o 

o 
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CO 

J7-Y20 
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52 

.22 

NO 


F 

134 

1 

3.00 

J7-Y21 



• 22 

NO 

7 





J7-Z21 


53 

• 22 

NU 


F 

135 

1 

3.00 

J7-Y22 



.22 

NO 

7 





J7-Z22 


54 

• 22 

NO 


F 

136 

1 

3.00 

J7-Y23 



.22 

NO 

7 





J7-Z23 


55 

• 22 

Nu 


F 

137 

1 

3.00 

J7-Y24 



.22 

NO 

7 





J7-Z24 


56 

• 22 

NO 


F 

138 


3.00 

J7-Y25 



.22 

NO 

7 





J7-Z25 


57 

• 22 

NO 


F 

139 

1 

3.00 

J7-Y26 



• 22 

NO 

7 





J7-Z26 


58 

.22 

NU 


F 

140 

1 

3.00 

J7-Y27 



.22 

NO 

7 
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59 

• 22 

NO 


F 
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1 

3 • OC 

J7-Y28 



• 22 

NO 

7 





J7-Z28 


60 

.22 

NU 


F 

142 

1 

3.00 

J7-Y29 



• 22 

NO 

7 





J7-729 


61 

.22 

NO 


F 

143 

1 

3.CC 

J7-Y30 



• 22 

NO 

7 





J7-Z30 


62 

• 22 

NO 


F 
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1 

3.00 

J7-Y31 



• 22 

NO 

7 





J7-Z31 


63 

• 22 

NO 
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1 
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40 

F 
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1 

3.00 
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41 

F 

123 


3.00 

J7-Y10 






J7-Z1Q 

42 

F 

124 

1 

o 

o 

• 

**! 

J7-V11 




. 


J7-Z11 

43 

F 

125 

1 

o 

o 

• 

m 

J7-Y12 






J7-Z12 

44 

F 

126 

1 

3.00 

J7-Y13 






J7-Z13 

45 

F 

127 

1 

o 

o 

• 

cn 

J7-Y14 






J7-Z14 

46 

F 

128 

1 

3.00 

J7-Y15 






J7-ZI5 

47 

F 

129 

1 

3.00 

J7-Y16 






J7-Z16 

48 

F 

130 

1 

3.CO 

J7-Y17 






J7-Z17 

49 

F 

131 

1 

3.00 
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50 

F 
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1 

3.CO 
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F ; 145 

1 

3.00 

J7-V32 



• 22 

no' 


7 




J7-Z32 

64 


• 22 

NO 



F 146 


3.00 

J7-Y33 



• 22 

NO 


7 




J7-Z33 

65 


• 22 

NO 



F 147 

1 

3.00 

J7-Y34 



• 22 

NU 


7 




J7-Z34 

66 


• 22 

NO 



F 148 

1 

3.00 

J7-Y35 



• 22 

NO 


7 




J7-Z35 

67 


• 22 

NO 



F 149 

1 

3.00 

J7-Y36 



• 22 

NO 


7 




J7-Z36 

68 


• 22 

NO 



F 150 

1 

3.60 

J7-Y37 



• 22 

NO 


7 




J7-Z37 

69 


• 22 

NU 



F 151 

1 

3.00 

J7-Y38 



• 22 

NO 


7 




J7-Z38 

70 


• 22 

NU 



F 152 

1 

3.00 

J7-Y39 



.22 

NO 


7 




J7-Z39 

71 


• 22 

NO 



F 153 

1 

3.00 

J7-V40 



.22 

NO 


7 




07-Z40 

72 


• 22 

NU 



F 154 

1 

3.00 

J7-Y41 



• 22 

NO 


7 




J7-Z41 

73 


.22 

NO 



F 155 

1 

3.00 

J7-Y42 



• 22 

NO 


7 




J7-Z42 

74 


• 22 

NU 



F 156 

1 

3.00 

J7-Y43 



• 22 

NO 


7 




J7-Z43 

75 


• 22 

NO 
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CABLE ASSEMBL, 


2901236 


X 


3 > * 


NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NUT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM IS. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 15. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS UTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAnING IS SHUWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN ♦ .25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES +.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SUE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
Inch HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK. 

10 SOLDER <>ER MIL-S-6972 (ES2505-1) USING ITEM 23 OR ITEMS 21 ANO 22. 

11 ASSEMBLE CONTACTS IN SPAKE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 7, 

8 AND 10. 

12 IDENTIFY PER MIL-STO-130 IES267) USING PART NUMBER. 

13 ASSEMBLE PER ND1002032. 

14 SERIALIZE PER N01002032. 


SIZE 
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CABLE 

ASSEMBLE 2901236 

>EE NOTE 



LIST UF MATERIALS 


NUMBER 

HEM 

QTY 

PART NU. 

OESCRIPTIUN 


1 

1 

2901236-001 

WIRE NOl002181v TYPE 1, CLASS 1» 22AWG WHT, 

358 FT TOTAL LENGTH 


2 

1 

2901236-002 

WIRE N0i00218i» TYPE l, CLASS 1« 24AWG WHT. 

60 INCHES TOTAL LENGTH 


3 

1 

MS3126F 24—61PZ 

11897047-614) CONNECTOR. ELECTRICAL 


4 

2 

MS3126F24—61PW 

11897047-611) CONNECTOR. ELECTRICAL 


5 

2 

MS3126F24—61P 

11897047-610) CONNECTOR. ELECTRICAL 


6 

1 

MS3126F24—61PY 

11897047-613) CONNECTOR, ELECTRICAL 


7 

10 

2900274-001 

CONNECTOR, ELECTRICAL 

7 

8 

10 

1897169-001 

CONNECTOR, ELECTRICAL 


9 

1 

MS3126F20-41P 

(1897043-410) CONNECTOR, ELECTRICAL 


10 

1 

1896913-001 

CONNECTOR, ELECTRICAL 

7 

11 

166 

1010738-006 

CONTACT SOCKET 

7 

12 

166 

1010738-005 

CONTACT PIN 

15 

13 

X 

MS3192A-20A 

11896855-020) CONTACT ELEC PIN CRIMP 


14 

30 

1016128-011 

BANO IDENTIFICATION 

7 

15 

AR 

1012507-004 

TAPE LACING ANO TYING 


16 

AR 

MIL-1-631 

TYPE F, FORM T (BLACK, GRADE A CLASS 1, .62 

WIDE, .02 THICK) 

7 

17 

9 

1016006-001 

SPLICE REDUCER 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 


SCALE-NONE | REV L TR Jj? fsHEET 4 OF Jl 


2901236 


;_ CABLE ASSEMBLE _ 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1* HtM 13 SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 6 AND ITEM 9. 

lt> FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GRUMMET USING ITEM 16 TO 

SECURE WIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP. 

17 MARK ITEM 14 PER N01002019 USING .12 INCH HIGH CHARACTERS. 

COLOR BLACK. 

18 CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 
1HAN 2 OHMS. 


D 9r 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 


JKT 

STRIP LG 
♦.06-.06 


SHIELD 
STRIP LG 
♦•06—.06 


LEAD 
CUT LG 
♦.06-.06 


INS 

STRIP LG 
♦•06—.00 


3 INCH TO 3 FT 


♦.25-.25 ♦.25-.2S ♦.25-.25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE__2901236_ 


SEE NOTE 



LIST UF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPT ION 

7 

18 

4 

1016006-002 

SPLICE REDUCER 

7 

19 

9 

1010490-228 

INSULATION SLEEVING 

7 

20 

4 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING 


21 

AR 

SN60WS 

SOLDER QQ-S-571 (ES2175-1) 


22 

AR 

MIL—F—14256 

TYPE A OR W FLUX 1ES2798) 


23 

AR 

SN60WRAP 

SOLDER QQ-S-571 1ES2175-3) 


24 

i 

1897107-080 

CONNECTOR, ELECTRICAL 


Bs 

1 

M53l2^F24-d»PX 

Oa3?04.7-6I2) c»mm«cto* CTI?/0»L 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901236 

A 




SCALE-NONE 




5 OF 32 



























CABLE ASSEM3L- 


2901236 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SOLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO ( 6) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 1 

1 


El 




.37 

NU 







P196-14 




.10 

NO 


12 


A 2 

1 


E2 




.37 

NO 







P197-1 




.10 

NO 


12 


A * 

1 


13 




.37 

NO 







PI 2-1 




• 10 

NU 


11 


A 4 

1 


14 




.37 

NU 







P205-3 




• 10 

NO 


12 


A 5 

1 


E5 




.37 

NO 







P20-23 




• 10 

NO 


11 


A 6 

1 


EH 




.37 

NO 







P2Q5-2 




.10 

NO 


12 


A 7 

1 


E8 




.37 

NO 







P205-10 




.10 

NO 

- 

12 


A b 

1 


E8 




.37 

NO 







P205-11 




.10 

NO 


12 


A 9 

1 


E8 




.37 

NO 







P^ui>-1 7 




• 1U 

No 


12 


A 10 

1 


E8 




.37 

NO 







P205-24 




• 10 

NO 


12 


A 11 

1 


E5 




.37 

NO 







P20-31 




• 10 

NO 


11 


A 12 

1 


E 8 




.37 

NO 







P205-32 




• 10 

NO 


12 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR 
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X 





CABLE 

ASSEMBLE 





2901236 

WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


UNE, 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NU. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 25 l 


PI 1-32 



• 10 

NO 


11 




PI 1-33 



.10 

NO 


11 


A 26 1 


P196—33 



• 10 

NO 


12 




P197-9 



• 10 

NO 


12 


A 27 l 


P12-9 



.10 

NO 


11 




PI 2-13 



• 10 

NO 


11 


A 28 1 


P197-13 



• 10 

NU 


12 




P197-14 



• 10 

NO 


12 


A 29 1 


P12-14 



• 10 

NU 


11 




Pi 2-15 



• 10 

NU 


11 


A 30 1 


P197-15 



.10 

NO 


12 




P197-20 



• 10 

NO 


12 


A 31 1 


Pl2-20 



• 10 

NO 


11 




P12-21 



• 10 

NU 


11 


A 32 1 


P197-21 



• 10 

NO 


12 




P198-23 



• 10 

NO 


12 


A 33 1 


PI 3-23 



• 10 

NO 


11 




P13-24 



• 10 

NU 


11 


A 34 1 


P198-24 



• 10 

NO 


12 




P198—31 



• 10 

NO 


12 


A 35 1 


PI 5-31 



.10 

NO 


11 




PI 3-32 



.10 

NO 


11 


A 36 1 


P198-32 



.10 

NO 


12 




PI99-23 



.10 

NO 


12 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR tfj) 
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2901236 







CABLE ASSEMB 





‘ . ----- • - 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO <431 

NU. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

13 

2 


P2-X 



.22 

NU 


IS 






P21-C 



.22 

NO 


13 


A 

14 

2 


P2-Y 



• 22 

NO 


13 






P2I-A 



• 22 

NO 


13 


A 

15 

1 


€6 



.37 

NO 








Pli-34 



• 10 

NO 


11 


A 

16 

1 


E6 



.37 

NO 








PI 3-2 



• 10 

NO 


11 


A 

17 

1 


E6 



.37 

NO 








P13-3 



• 10 

NO 


11 

i 

A 

18 

1 


E6 



.37 

NO 








Pi 4-2 



.10 

NO 


11 


A 

19 

1 


E7 



.37 

NO 








PI 1-26 



• 10 

NO 


11 


A 

20 

1 


E 7 



.37 

NO 








PI 3-1 



.10 

NO 


11 


A 

21 

i 


E7 



.37 

NO 








P 14- 1 



• 10 

No 


11 


A 

22 

1 


PI 96-3 



• 10 

NO 


12 






PI96-4 



• 10 

NO 


12 


A 

23 

1 


PI 1—4 



• 10 

NO 


11 






PI1-12 



• 10 

NO 


11 


A 

24 

1 


Pi96—12 



• 10 

NO 


12 






P196-32 



• 10 

NO 


12 


d * 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR #7) 
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L. 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MAIL LEAD FRUM (Al 
IDENT ITEM LG TO <B) 


A 

37 

i 

P14-23 

P14-31 

A 

38 

1 

P199-31 

P200-20 

A 

39 

1 

P15-20 
P15-21 

A 

40 

1 

P200-21 

P200-23 

A 

41 

1 

PI 5-23 

P15-24 

A 

42 


P200-24 

P200-25 

A 

43 

i 

PI 5-25 
PI 5-27 

A 

44 

1 

P200-27 

P200-28 

A 

45 

1 

PI 5-28 

Pl5-31 

A 

46 

1 

P200-31 

P200-32 

A 

47 

1 

P15-32 
PI5-33 

A 

48 

1 

P200-33 

P200-35 


CABLE ASSEMBLE_ 2901236 _ D 


TERM. 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

AREA 

STRIP SIRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


NO* 

LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



10 

NO 

11 

10 

NU 

11 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

11 

10 

NU 

11 

10 

NO 

12 

10 

NU 

12 

10 

NO 

11 

10 

NO 

11 

10 

NU 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

11 

10 

NO 

11 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

11 

10 

NO 

11 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

11 

10 

NO 

11 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901236 

A 




jO 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


9 UF 32 






























CABLE ASSEMBLE___ 1901236 _ D ji 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM* 

JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAL) 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

Lb LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 49 

1 


PI 5-35 




.10 

NO 


11 





P15-36 




• 10 

NO 


11 


A 50 

1 


P200-36 




• 10 

NO 


12 





P201-2 




• 10 

NO 


12 


A 51 

l 


PI 6-2 




• 10 

NO 


ll 





Pl6-25 




.10 

NO 


11 


A 52 

1 


P201-25 




• 10 

NO 


12 





P201-26 




• 10 

NO 


12 


A 53 

1 


P16-26 




.10 

NO 


11 





P16-33 




• 10 

NO 


11 


A 54 

1 


P201-33 




• 10 

NO 


12 





P2U1-34 




• 10 

NO 


12 


A 55 

l 


P16—34 




• 10 

NO 


11 





P17-1 




.10 

NO 


11 


A 56 

1 


P202-1 




.10 

NO 


12 





P202-2 




• 10 

NO 


12 


A 57 

1 


PI 7-2 




• 10 

NO 


11 





P17-3 




• 10 

NO 


11 


A 58 

1 


P202-3 




.10 

NO 


12 





P202-4 




• 10 

NO 


12 


A 59 

1 


Pi 7-4 




• 10 

NO 


11 





P1/-5 




• 10 

NO 


11 


A 60 

1 


P202-5 




.10 

NO 


12 





P202-6 




• 10 

NO 


12 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR j£j) 
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A 


CABLE ASSEMBLE 


2901236 


2 > * 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO ( BI 

NO, LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

73 

1 


P18-8 


• 10 

NO 



11 






P18-9 


• 10 

NO 



11 


A 

74 

1 


P203-9 


.13 

NO 



12 






P203-10 


• 10 

NO 



12 


A 

75 

1 


Pi 8- 10 


.10 

NO 



11 






P18-11 


• 10 

NO 



11 


A 

76 

1 


P203-11 


• 10 

NO 



12 






P203-12 


• 10 

NO 



12 


A 

77 

1 


PI 8-12 


• 10 

NO 



11 






Pl8—13 


• 10 

NO 



11 


A 

78 

1 


P203-13 


.10 

NO 



12 






P203-14 


• 10 

NO 



12 


A 

79 

1 


P18-14 


• 10 

NO 



11 






Pia-i5 


• 10 

NO 



11 


A 

80 

1 


P203-15 


• 10 

NO 



12 






P203-20 


.10 

NO 



12 


A 

81 

1 


PI 8-20 


.10 

NO 



11 






P18-21 


• 10 

NO 



11 


A 

82 

l 


P203-21 


.10 

NO 



12 






P203-2J 


.10 

NO 



12 


A 

8 3 

1 


PI 8—2 3 


.10 

NO 



11 






P18-25 


.10 

NO 



11 


A 

84 

1 


P203-25 


.13 

NO 



12 






P203-26 


• 10 

NO 



12 








SIZE 

CODE 

IDENT 











NO. 











A 

99974 




2901236 


SCALE-NONE 




SHEET 12 OF 32 


.&*.<** Ml 


2901236 









WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO 

MATL 

LEAD 

FRUM (A) 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

A 

61 

1 


PI 7-6 

P17-9 

A 

62 

1 


P202-9 

P202-10 

A 

63 

1 


P17-10 

P17-12 

A 

64 

1 


P202-12 

P202-13 

A 

65 

l 


P17-13 

PI 7-17 

A 

66 

1 


P202-17 
P202-!8 

A 

67 

1 


P17-18 

PI 8-1 

A 

66 

1 


P203-1 

P203-2 

A 

69 

1 


PI 8-2 

PI 8-3 

A 

70 

1 


P203-3 

P203-6 

A 

71 

1 


Pi 8-6 

P18-7 

A 

72 

1 


P203-7 

P20J-8 


CABLE ASSEMBLE 


TERM, 

.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE f 

ACCESSORY 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 





.10 

NO 


11 





• 10 

NO 


11 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


11 





• 10 

NO 


11 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


11 





• to 

NO 


11 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


11 





• 10 

NO 


11 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


12 





.10 

NO 


11 





.10 

NO 


11 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


11 





.10 

NO 


11 





• 10 

NO 


12 





• 10 

NO 


12 


REMARKS 


2 ) * 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR /J> 
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^- 

__ 

__ — T1[|| - T .- |n| _ 

____ 

CABLE 

ASSEMBLE 




2901236 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE * 

ACCESSORY 

I DENI 

I V EM 

LG 

TO IBI 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 85 

1 


P18-26 





• 10 

NO 


11 




P18-33 





• 10 

NO 


11 

A 86 

1 


P203-33 





.10 

NO 


12 




P203-34 





• 10 

NO 


12 

A 87 

1 


P LB-34 





• 10 

NO 


11 




Pi 8-35 





• 10 

NO 


11 

A 68 

1 


P203-35 





• 10 

NO 


12 




P203-36 





.10 

NO 


12 

A 89 

1 


P18-36 





• 10 

NO 


11 




P 19-1 





• 10 

NO 


11 

A 90 



P204-1 





.10 

NO 


12 




P204-2 





• 10 

NO 


12 

A 91 

I 


P19-2 





• 10 

NO 


11 




P19-9 





• 10 

NO 


11 

A- 92 

1 


P204-9 





• 10 

NO 


12 




P204-10 





• 10 

NO 


12 

A 93 

l 


P19-10 





• 10 

NO 


11 




P19-11 





.10 

NO 


11 

A 94 

1 


P204-11 





• 10 

NO 


12 




P204-13 





• 10 

NO 


12 

A 95 

1 


P19-13 





• 10 

NO 


11 




P19-14 





• 10 

NO 


11 

A 96 

1 


P204-14 





• 10 

NO 


12 




P204-17 





.10 

NO 


12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 




SCALE-NONE REV LTR 
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ABLE ASSE MB Li 


2901236 


e> 



RIPE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A1 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




I DENT 

ITEM 

LG 

TO (tt) 

NU. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




97 

1 


P19- 17 




.10 

NU 


11 







P19-18 




.10 

NO 


11 

* 



93 

1 


P204-18 




• 10 

NO 


12 







P204-19 




.10 

NO 


12 




99 

1 


P19-19 




• 10 

NO 


11 







PI9-20 




• 10 

NO 


11 



! 

100 

1 


P204-20 




• 10 

NO 


12 







P204-21 




• 10 

NO 


12 



j 

101 

1 


P19-21 




• 10 

NO 


11 



i 

i 




P19-23 




• 10 

NU 


11 




102 

1 


P204-23 




• 10 

NO 


12 



• 




P204-24 




.10 

NO 


12 




103 

1 


P 19-24 




• 10 

NO 


11 


4- 

-► 




Pl9-27 




• 10 

NO 


11 




104 

1 


P204-27 




• 10 

NU 


12 







P204-28 




.10 

NO 


12 




105 

1 


P19-28 




.10 

NO 


11 







P20-5 




• 10 

NO 


11 




106 

1 


P205-16 




.10 

NO 


12 







P205-6 




.10 

NO 


12 




1 107 

1 


P20-6 




.10 

NO 


11 







P20-7 




• 10 

NO 


11 




^ 108 

1 


P205-7 




• 10 

NO 


12 







P205-8 




• 10 

NO 


12 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

9 95 74 

2901236 

SCALE-NONE | REV LTR / P 
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CABLE ASSEMBLE 


2901236 


D ct* 


MHE 
LEAD MATL 
IDtNT ITEM 

A 121 l 


A 122 


A 123 


A 124 1 


A 125 


A 126 


A 127 1 


A 128 


A 129 


A 130 


A 131 


A 132 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM ( A) 

LG TU (8) 

P2-F 

E5 

P2-F* 

P201-35 

P2-G* 

P201—36 

P2-H* 

P16-35 

P2-I* 

P16-36 

P2“K* 

t5 

P2-LL 

P201-9 

P2-MM 

P201-1 

P2-NN 
P16—9 

P2-PP 
P 16— 1 
P 7- P* 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 


NO. 


LG 


LG 


LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 
ONE t 
FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


P201-10 

PT-G* 


P2-HM 


SIZE 

A 


.22 

NO 

13 

.37 

NO 


• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

12 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NU 

12 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

11 

.22 

NU 

13 

• 10 

NO 

11 

• 22 

NO 

13 

.37 

NO 


• 22 

NO 

13 

• 10 

NU 

12 

.22 

NO 

13 

• 10 

NO 

12 

.22 

NO 

13 

• 10 

NO 

11 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

11 

• 22 

NU 

13 


NO 

12 

>/0 



• 22 

NO 

1 3 

• 22 

NU 

X 

CODE 

IDENT 



NO. 

99974 


SCALE-NONE 


2901236 
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MIRE 


CIRCUIT PT 

: AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

)ENT 

ITEM 

LG 

TO (o) 

109 

1 


P20-8 

P20-I3 

110 

1 


P205-13 

P205-14 

111 

1 


P20-14 

P20-19 

112 

1 


P205-19 

P205-20 

113 

1 


P20-20 

P20-21 

114 

1 


P205-21 

P205-27 

115 

1 


P20-27 

P20-28 

116 

I 


P205-28 

P205-35 

117 

1 


P20-35 

P20-36 

118 

1 


P205-36 

P19- 3 

119 

1 


P203-27 

P203-28 

120 

1 


P2-B 

E5 


_ CABLE ASSEMBLE 

TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 






INS 


NOTE 


STRIP 


ONE t 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

.10 

NO 


11 

• 10 

NO 


11 

• 10 

NO 


12 

• 10 

NU 


12 

.10 

NU 


11 

• 10 

NO 


11 

• 10 

NU 


12 

• 10 

NO 


12 

• 10 

NO 


11 

• 10 

NO 


11 

.10 

NO 


12 

.10 

NO 


12 

• 10 

NO 


11 

.10 

NU 


11 

• 10 

NO 


12 

.10 

NO 


12 

.10 

NO 


11 

• 10 

NO 


11 

• 10 

NU 


12 

• 10 

NU 


11 

• 10 

NO 


12 

• 10 

NU 


12 

• 22 

NO 


13 

.37 

NO 




2901236 


REMARKS 




SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE | REV LTR / 
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CABLE 

ASSEMBLE 




2901236 

MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAO MATL 

LEAD 

from (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 

IDENT ITEM 

LG 

TU <b) 

NU. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

133 1 





• 22 

NO 


13 



P16-I0 



.10 

NO 


11 

134 1 


P7-J-* 

Pi E- 



• 22 

NO 


13 



P205-34 



• 10 

NO 


12 

135 l 


P7-K* 

P 3-F- 



.22 

NO 


13 



P205-26 



• 10 

NO 


12 

136 1 


r -j ~\j 



• 22 

NO 


13 



P20-34 



• 10 

NO 


-**•11 

137 1 





• 22 

NO 


13 



P20-26 



• 10 

NO 


11 

138 l. 


P3-J 



.22 

NO 


13 



P197-28 



• 10 

NO 


12 

139 1 


P3-K 



.22 

NO 


13 



P197-27 



• 10 

NO 


12 

140 1 


P3-L 



• 22 

NO 


13 



P12-28 



• 10 

NO 


11 

141 1 


P3-M 



.22 

NO 


13 



P12-27 



• 10 

NO 


11 

142 1 


P3-N 



.22 

NO 


13 



P197-36 



• 10 

NO 


12 

143 1 


P3-P 



• 22 

NO 


13 



P197-35 



• 10 

NO 


12 

144 1 


P3-R 



• 22 

NO 


13 



P12-36 



• 10 

NO 


11 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901236 

A 

i- 

-pr-1- 


TZ7 


SCALE-MONE REV LTR 
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AELE ASStMBL, 


2901236 



2 > *4 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD MATE 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IDENT ITEM 

LG 

TU (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

193 1 


?7-D* 




.22 

NO 


13 




Pl2-17 




• 1C 

NO 


11 

A 

194 l 


p?-e* 

PtT-lf 




.22 

NO 


13 




E 3 


* 


.37 

NO 



A 

195 1 


P6-X 




.22 

NO 


13 




P197-18 




• 10 

NO 


12 

A 

196 1 


P6-Y 




.22 

NO 


13 




E2 




.37 

NO 



A 

197 1 


P6-Z 




.22 

NO 


13 




P12-16 




.10 

NO 


11 

A 

198 1 


P6-A* 




.22 

NO 


13 




E3 




.37 

NO 



A 

199 1 


P6-B* 




• 22 

NO 


13 




P200-9 




• 10 

NO 


12 

A 

200 1 


P6-C* 




.22 

NO 


13 




P200-1 




.10 

NO 


12 

A 

201 1 


P6-D» 




.22 

NO 


13 




P 1 5- i 




. 1 G 

NO 


11 

A 

202 1 


P6-E* 




• 22 

NO 


13 




P15-1 




.10 

NO 


11 

A 

203 1 


P6-F* 




.22 

NO 


13 




P200-17 




• 10 

NO 


12 

A 

204 1 


P6-G* 




.22 

NO 


13 




P200-29 




.10 

NO 


12 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

m 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 
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HIKE CIRCUIT Pf 

LEAD MATL LEAD FROM IA) 
IDENT ITEM LG TO IB) 

A 217 1 


P6-V» 

P1 7-27 


TERM•JKT SHLD LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.22 NO 
• 10 NO 


2901236 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


P6-W* 
PI 7-26 


.22 NO 
• 10 NO 


P6-X* 

P202-35 


P6-Y4 

P202-36 


.22 NO 
• 10 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


P6-Z* 
PI 7-35 


P6-AA 
P17-36 


P6-B8 

P201-20 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
.10 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


P6-CC 

P201-21 


P6-0D 
P 16-20 


P6-LE 
P 16-21 


P6-FF 

P201-27 


• 22 NO 
.10 NO 


• 22 NO 
.10 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


P6-GG 

P201-26 


• 22 NO 

• 10 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE 


2901236 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD 

LEAD 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 205 1 P6—H* 

PI5-17 

A 206 2 P6—I* 

P6-E* 

A 207 1 Pb-J* 

P202-7 

A 203 l P6-K* 

P202-8 

A 209 1 P6-M4 

PI 7-7 

A 210 l P6—N* 

Pi 7-8 

A 211 1 P6-P* 

P202-20 

A 212 1 P6-Q* 

P202-21 

A 213 1 P6-R* 

P17-2C 

A 214 1 P6-S* 

P17-21 

A 216 1 P6-T* 

P202-27 

A 216 1 P6-0* 

P202-28 




22 NO 

13 

10 NO 

11 

22 NO 

13 

22 NO 


22 NO 

13 

10 NO 

12 

22 NO 

13 

10 NO 

12 

22 NO 

13 

10 NO 

11 

22 NO 

13 

10 NO 

11 

22 NO 

13 

10 NO 

12 

,22 NO 

13 

,10 NO 

12 

,22 NO 

13 

,10 NO 

11 

,22 NO 

13 

,10 NO 

11 

.22 NO 

13 

,10 NO 

12 

,22 NO 

13 

,10 NO 

12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 


SCALE-NONE 
Tk- 


REV LTR 


* 7 > 


SHEET 


23 OF 


CABLE ASSEMBLE 


2901236_ D £ 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FRUM (Al 

TO IB) 

A 229 

1 


P6-HH 

P16-27 

A 230 

1 


P6-JJ 

P16-28 

A 231 

1 


P8-8 

L5 

A 232 

1 


P8-K 

E5 

A 233 

1 


P8-P 

E5 

A 234 

1. 


P8-T 

P2-X 

A 235 

1 


P8-U 

P2-Y 

A 236 

1 


P9-A 

P205-5 

A 237 

1 


P9-B 

E4 

A 238 

1 


P9-C 

P20-10 

A 239 

1 


P9-E 

P205-9 

A 240 

1 


P9-F 

E4 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


.22 

NO 

13 

• 10 

NO 

11 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

11 

• 22 

NO 

13 

.37 

NO 


• 22 

NO 

13 

• 3 7 

NO 


• 22 

NO 

13 

.37 

NO 


• 22 

NO 

13 

• 22 

NO 


• 22 

NO 

13 

.22 

NO 


• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

12 

.22 

NO 

13 

• 37 

NO 


.22 

NO 

13 

.10 

NO 

11 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

12 

• 22 

NO 

13 

.37 

NO 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901236 

A 
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WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE REHARKS 

LEAD HATL LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

IOENT ITEH LG TO (b> NO* LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

277 l 

Pi 98—36 

• 10 

NO 

12 



Ell 

.37 

NO 


A 

27b 1 

P198-37 

• 10 

NO 

12 



Ell 

.37 

NO 


A 

279 l 

P2-U* 

• 22 

NO 

13 



P207-Y 

• 25 

YES 


A 

2 b 0 1 

P207-G 

• 25 

YES 




E12 

.37 

NO 


A 

281 1 

P207-M 

.25 

YES 




E12 

.37 

NO 


A 

282 l. 

P207-H 

• 25 

YES 




E12 

.37 

NO 


A 

263 1 

P207-S 

• 25 

YES 




E12 

.37 

NO 


A 

284 1 

P207-2 

.25 

YES 




E12 

.37 

NO 


A 

285 I 

P21-C* 

• 22 

NO 

13 



E13 

.37 

NO 


A 

286 1 

P21-04 

.22 

NO 

13 



E13 

• 37 

NO 


A 

287 I 

P21-E* 

• 22 

NO 

13 



£13 

.37 

NO 


A 

288 1 

P21-F* 

• 22 

NO 

13 



E13 

.37 

NO 















CABLE ASSLMBL, 


2901236 


V t 




WIRE 


CIRCUIT FT 

TERM. 

JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FRUrt (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 



ident 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

289 

1 


P21-G* 




.22 

NU 


13 






Eli 




.37 

NO 




A 

290 

1 


P4-F* 




.22 

NO 


13 






P207-K 




.26 

YES 




A 

291 

1 


P4-G* 




.22 

NO 


13 






P4-I* 




.22 

NO 


13 


A 

292 

1 


P4-H* 




.22 

NO 


13 






P207-6* 




.25 

YES 




A 

293 

1 


P207-F 




.25 

YES 








P21-H 




.22 

NU 


13 


A 

294 

1 


P21-K 




.22 

NO 


13 






P21-X 




.22 

NO 


13 


A 

29b 

1 


P207-L 




.25 

YES 








P2C7-V 




.25 

YES 




A 

296 

1 


P21-U 




.22 

NO 


13 






P21-M 




.22 

NO 


13 


A 

297 

1 


P207-B 




.25 

YES 








P207-A 




.25 

YES 




A 

298 

1 


P21-P 




.22 

NU 


13 






P21-S 




.22 

NO 


13 


A 

299 

1 


P207-D 




.25 

YES 








P207-U 




.25 

YES 




A 

300 

1 


P2 l-W 




.22 

NO 


13 






P21-Z 




.22 

NO 


13 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR /j) 
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2901236 


2 ) 


CABLE ASSEMBLE 


LEAD 

10ENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LFAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO C B» 

TERM.JKT SHLD 

AREA STRIP STRIP 
NO. LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

EG TIN 

NOTE 

ONE f 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

301 

1 


P4—K* 

P21-G 



• 22 NO 

• 22 NO 


13 

13 


302 

1 


P4-J* 

P21-Y 



• 22 NO 

• 22 NU 


13 

13 

* 

303 

1 


P21-J 

P21-L 



• 22 NU 

• 22 NO 


13 

13 


304 

1 


P21-T 

P21-N 



• 22 NO 

• 22 NU 


13 

li 


305 

1 


P21-R 

P21-V 



• 22 NO 

• 22 NO 


13 

13 



z 


P7-I-* 

?2-Pp 



,Z2.WO 


13 



► 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 
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NOTE 


GFNtkAL NOTES 


NUMBER BE SCRIPT 1UN 

1 NOTE oNE IS NUT APPLICABLE 

2 INTERPRET Ok AM I NO In ACCOkDANCF WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-O-70327. 

3 LACE HARNESS USING !TLM 15. 

A FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CUNFIGURAT ION USING ITEM 15. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MUOUlE IS ONE INCH EASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNtSS DRAWING IS SHuWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 CR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES +.1" OR -.12 INCH TOLEPaNcE OF THE TRUE POSITIUNS 
SHUWN. ALL TGLtk/HCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CCNTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND10G2C19. 

9 APPL* REFERENCE DESIGNATIONS TC SLILVCS PCR ND1GCZC19 USING .12 
Inch high CHARACTERS. CuLOR BLACK. 

10 SOLDER PER MIL-S-6872 CFS2505-1I USING ITEM 23 OR ITEMS 21 AND 22. 

11 ASSFM3LE CONTACTS IN SPAKE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 7, 

8 AND 1C. 

12 IDENTIFY PER MIL-ST0-130 CES2.67I USING PART NUMBER. 

13 ASSEMBLE PER ND1002032. 

14 SERIALIZE PER N01002032. 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901236 


SHEET 2 OF 





CABLE 

ASSEMBI* 

2901236 

SEE NoTF 



LIST OF MATERIALS 



number 

item 

UTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 



i 

1 

2901236-001 

WIRE N01Q )2181. TYPE l. 
366 FT TUTAL LENGTH 

CLASS 1. 22AWG WhT, 


2 

1 

2901236-002 

WIRE ND10U2181 , TYPE 1. 
7*» INCHES TUTAL LENGTH 

CLASS 1, 24AWG wHT, 


3 

1 

MS3i2 6F 24—6lP/ 

(1897047-614) CONNECTOR 

. ELECTRICAL 


«♦ 

2 

MS3126F24-61PW 

11397047-611) CONNECTOR 

. ELECTRICAL 


5 

2 

MS3126F2 4— 61P 

(1897047-610 CONNECTOR 

, ELECTRICAL 


6 

1 

MS3126F24-61PY 

(1897047-613) CONNECTOR 

• ELECTRICAL 


7 

10 

290C2 74-001 

CONNECTOR. ELECTRICAL 


7 

8 

10 

1857169—DOl 

CONNECTOR. ELECTRICAL 



9 

1 

MS3126F20-41P 

(1897043-410) CONNECTOR 

, ELECTRICAL 


10 

1 

189b913-001 

CONNECTOR. ELECTRICAL 


7 

11 

166 

1010738-006 

CONTACT SOCKtT 


7 

1 ? 

172 

1010738-005 

CONTACT PIN 


1 5 

13 

X 

MS 3192A-2CA 

(1896855-020) CONTACT ELEC PIN CRIMP 


14 

30 

1016128-011 

BAND IDENTIFICATION 


7 

15 

AR 

1012507-004 

TAPE LACING AND TYING 



16 

AR 

MIL-I-631 

TYPE F. FORM T (BLACK, 
»I0£* .02 THICK) 

GRAOE A CLASS 1. .62 

7 

1 7 

9 

10 160C6-0C1 

SPLICE KEouCEk 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

1 

2901236 

-1 - 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


4 OF 


NOTE 


GENERAL NOTES 


NUMBER 

15 

16 


DESCRIPTION 

ITEM 13 SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 6 ANO ITEM 9. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEM 16 TO 
SECURE WIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP. 

MARK ITEM 14 PER N01002C19 USING .12 INCH HIGH CHARACTERS. 

COLOR BLACK. 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 
THAN 2 OHMS. 



LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TU 3 FT 



JKT SHIELD LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦.06-.06 ♦•G6-.U6 ♦.06-.06 ♦•06-.00 

♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901236 
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CABLE AsStMtJL 


LIST OF MATERIALS 


number 

ITEM 

UTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

7 

18 

4 

1316006-002 

SPLICE REDUCER 

7 

19 

9 

101C490-228 

INSULATION SLEEVING 

7 

20 

4 

1)10490-258 

INSULATION SLEEVING 


21 

AR 

SN6GWS 

SOLOER QO-S-571 (ES2175-1) 


22 

AR 

MIL-F-14256 

TYPE A OR W FLUX (ES2798) 


23 

AR 

SN60WRAP 

SULOfcR OQ-S-571 (ES2175-3) 


24 

1 

1897107-080 

CONNECTOR. ELECTRICAL 


25 

1 

MS3126F24-61PX 

(1897047-612) CONNECTOR PLUG 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 



SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE 

CIRCUIT PT 

TFRM.JKT 

SHI 0 

LF An 

INS 


NOTE 


Lr AO 

MA T L LEAD 

From (a) 

AREA SIR IP 

S T A IP 

cur 

STRIP 


ONE, 

ACCFSSORY 

IUEN1 

ITEM Li, 

TO (8) 

40. LG 

L j 

Lu 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 1 

1 

F 1 




.37 

NU 


• 



P19o-14 




.10 

NU 


12 

A ? 

l 

F 2 




. 37 

NU • 





P197-1 




.10 

NO 


12 

A 3 

1 

F 3 




.37 

NU 





PI 2-1 




.10 

NU 


11 

A 4 

1 

E4 




.37 

NO 





P2C5-J 




.10 

NU 


12 

A 5 

1 

F5 




.37 

NU 





P2G-23 




. 10 

NU 


11 

A 6 

l 





.37 

NO 





P .OS-2 




.10 

NU 


12 

A 7 

1 

EH 




.37 

NO 





P205-IU 




. 10 

NU 


12 

A 8 

1 

Erf 




.37 

NU 





P2uS-i1 




• iu 

Nu 


12 

A 

1 

r ■-* 




.37 

NO 





P205-17 




.10 

NU 


12 

A 10 

1 

Fa 




.37 

NU 





R2G b-z 4 




.1C 

NU 


12 

A 11 

, 

F 5 




.37 

NO 





P20-31 

.. 



.ID 

NU 


11 

A M 

l 

F 9 




.37 

NU 





P2G5-32 




.10 

NO 


12 




RF MARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE 

T - 


REV LTR 


2901236 


[SHEET b 


W | R F C IRCUI r PT 

If-AD MATL LEAD FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO !3| 


_ UbLt ASSEMBLE _ 

TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP LUT STRIP 
MU* LG LG LG LG 


2 9ul2:>6 


NOTE REMARKS 

ONE, ACCESSORY 

tin fig items 


A 

25 

1 

P11-32 

PI 1-33 

A 

26 

1 

PI 96-33 
PI 97-9 

A 

27 

1 

PI 2-9 

PI 2-13 

A 

2b 

l 

P197-13 
P197-14 

A 

29 

1 

P12-14 
PI 2-IS 

A 

30 

1 

P197-1S 
P19 7-20 

A 

31 

1 

P12-20 
PI 2-21 

A 

3 ? 

i 

P197-21 
Pl98-23 

A, 

3 3 

t 

P 1 3- 2 3 
PI 3-24 

A 

34 

l 

P198-74 
P198—31 

A 

3 5 

1 

PI 3-31 
PI 3-32 

A 

3t> 

1 

P198-32 
PI 99-2 3 


10 

NU 

11 

10 

NU 

11 

10 

NU 

12 

10 

NU 

12 

10 

N'J 

11 

10 

NU 

11 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NU 

11 

10 

NO 

11 

10 

NO 

12 

10 

NU 

12 

10 

NU 

11 

10 

NU 

11 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

11 

10 

NO 

11 

10 

NU 

12 

10 

NO 

12 

1C 

NU 

11 

10 

NU 

11 

,10 

NU 

12 

10 

NO 

12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99 974 

2901236 


T- 1 -T 


SCALE-NONE REV LTR 


E 


SHEET 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MAIL 

LEAD 

from ( a 1 

AREA 

STRIP STkIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

I TEN 

LG 

to (a) 

' NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

fig 

I fEMS 


A 13 

2 


P2-X 




.22 

NO 







P21-C 




.22 

NO 


13 


A 14 

2 


P2-Y 




.22 

NU 







P21-A 




.22 

NU 


13 


A IS 

1 


Fts 




.37 

NU 







Pll-34 




.10 

NO 


11 


A 16 

1 


E 6 




.37 

NU 







Pi 3-2 




.10 

NU 


11 


A 17 

1 


E 6 




.37 

NO 







PI 3-3 




• 10 

NU 


11 


A 18 

1 


E 6 * 




.37 

NU 







Pi 4-2 




.10 

NU 


11 


A 19 

1 


E 7 




.37 

NO 







P11-26 




.10 

NO 


11 


A 20 

1 


El 




.37 

NO 







PI 3-1 




.10 

NU 


11 


A 2! 

1 


FT 




.37 

NO 







P14—1 




.10 

NO 


11 


A 22 

1 


P!96—3 




.10 

NU 


12 





P196-4 




.10 

NO 


12 


A 23 

1 


P i 1—4 




.10 

NU 


11 





P11-12 




.10 

NU 


11 


A 24 

1 


P156-12 




.10 

NO 


12 





P196-32 




.10 

NO 


12 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

999 74 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR p 

SHEET 7 QF 33 





- - 



CABLE 

AbSEMhL# 




2901236 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LFAI) 

MATL 

LEAD 

FROM I A 1 

area 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


UNE, 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO 1 ttl 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

37 

l 


P14-23 




• 10 

NO 


11 





P14-31 




.10 

NU 


11 

A . 

38 

l 


PI 99-31 




.10 

NO 


12 





P20U-2Q 




• 10 

NU 


12 

A 

39 

1 


PI 5-20 




.10 

NO 


11 





P15-21 




• 10 

NU 


11 

A 

40 

l 


P2CO-21 




• 10 

NU 


12 





P20U-23 




.10 

NO 


12 

A 

41 

1 


PI 5-2 3 




• 10 

NU 


11 





P1S-24 




• 10 

NO 


11 

A 

42 

l 


P2G0-24 




.10 

NO 


12 





P2C0-25 




.10 

NO 


12 

A 

43 

1 


Pi 5-25 




.10 

NO 


11 





P15-27 




.10 

NO 


11 

A 

44 

1 


P2C0-27 




.10 

NO 


12 





P2GQ-23 




.10 

NO 


12 

A 

4 S 

1 


PI 5-2 8 




.10 

NO 


11 





P15-31 




• 10 

NO 


11 

A 

46 

1 


P2CO-31 




.10 

NO 


12 





P200-32 




.10 

NO 


12 

A 

47 

1 


PI 5—32 




.10 

NO 


11 





P15-33 




.10 

NO 


11 

A 

48 

I 


P2C0-33 




.10 

NO 


12 





P2C0-35 




.10 

NU 


12 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

59974 

2901236 

SCALE-NCNE REV LTR E | 

SHEET 


SCALE-NCNE REV LTR 


SHEET 


9 OF 33 












IFAD MAT. I 
IDt.NT I T F M » 


CIRCUIT ? T 
LEAD FROM | A) 

11» t n ( h > 

R 1 5-35 
PI 5-36 

P2CO-36 
P2C1-2 

PI F-? 
PL6-25 


P7C1-25 

P2C1-26 


P i 6-2 6 
PI 6-33 


P2L1-33 
P2C1-34 


P16-34 

P17-1 


P2f 2-1 
P2F2-2 


P2D2-3 

P2C2-4 


P2( 2-5 
.P2C2-6 


PI 6-lU 
P i h- l i 


P20 j- 11 
P 2 0 3 — l 2 


P 1 8-1 2 
Plb-13 


P/f3-13 
P2C3-14 


PI 8-1* 
P 1 H- 1 5 


p:03-15 

p ?. - - ? • 


P2C3-21 
P20i—2 3 


PI 8-2 3 
P 1 n- 2 6 


P203-25 

P203-26 


IF Kb . JKT SHLO IFAD li\S 
A*rA STkIP b T K1P CUT STRIP 
f4b. Lb Lu LG LG 


• 11 NO 
.10 NU 


.10 MO 
.10 NO 


.10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
.10 NO 

.10 NO 
.10 NO 

.10 NO 
.10 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


4lKk CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD Fb DM < A) 
lOFNT ITEM LG TO i tU 


P*C 3- i 
P2U3-1U 


SHLO Lk AD INS 


ARFA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG LG 



ACCFSSOKY 

ITEMS 


.10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
.10 NU 


• 10 NO 

• 10 NO 


.10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
.10 NO 


.10 NU 
.10 NU 


.10 NO 
.10 NO 

.10 NO 
.10 NO 

.10 NO 
.10 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


CABLE 


290123b 




R I RE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


UNE, 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

' NU. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

F IG 

ITEMS 


A 

61 

1 


PI 7-6 




.1C 

NO 


11 






PI 7-9 




• 1C 

NU 


11 


A 

62 

1 


P2C2-9 




• 10 

NO 


12 






P2C2-10 




.10 

NO 


12 


A 

63 

1 


P1 7-10 




.10 

NO 


11 






P17-12 




.10 

NO 


11 


A 

64 

1 


P202-12 




.10 

NO 


12 






P2Q2-13 




.10 

NO 


12 


A 

65 

1 


Pl7-13 




.10 

NO 


11 






P l 7-1 7 




• 10 

NO 


11 


A 

66 

1 


P202-17 




. 10 

NO 


12 






P2G2-18 




• 10 

NO 


12 


A 

67 

1 


P1 7- 1 a 




.10 

NO 


11 






PI 8-1 




• 10 

NO 


11 


A 

68 

1 


P203-1 




.10 

NO 


12 






P203-2 




.10 

NO 


12 


A 

69 

l 


PI 8-2 




.10 

NO 


11 






Pi 8-3 




.10 

NU 


11 


A 

70 

l 


P203-3 




.10 

NO 


12 






P203-6 




.10 

NO 


12 


A 

71 

1 


PI 8-6 




• 10 

NO 


11 






PI 8—7 




.10 

NO 


11 


A 

72 

1 


P203-7 




.10 

NO 


12 






P203-8 




• 1C 

NO 


12 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR E 

SHEET n OF 33 


* 


CABLE assemble 


2901236 


LEAD 

IOENT 

MIKE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (hi 

85 

1 


PI 8-26 

P18-33 

. 86 

l 


P203-33 

P2C3-34 

87 

1 


PI 8-34 

PI8- 35 

88 

1 


P2C3-35 

P203-36 

89 

1 


PI 8-36 
P19-1 

90 

1 


P ? 04-1 
P204-2 

91 

1 


PI 9-2 

P19—9 

92 

1 


P2C4-9 

P2C4-10 

93 

1 


P L 9-10 

PI 9—11 

94 

1 


P204-11 
P2C4-1J 

95 

1 


P l 9— 1 3 
P19-14 

96 

1 


P204-14 
P2Q4-17 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 
ONE • 
TIN FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

A 


.10 

NO 

11 

.10 

NO 

11 

• 10 

NO 

12 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

11 

• 10 

NO 

11 

.10 

NO 

12 

• 10 

NU 

12 

• 10 

NO 

11 

.10 

NO 

11 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

11 

.10 

NO 

11 

.10 

NO 

12 

. 10 

NU 

12 

.1C 

NO 

11 

.10 

NO 

11 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

11 

.10 

NO 

11 

• 10 

NO 

12 

.10 

NO 

12 

CODE 

IDENT 1 



NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901236 


SHEET !3 OF 33 









CAt»L t 



W Ike 


CIRCUIT ET 

TEKM.JkT 

SnLt) 

LE At) 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

* A i L 

1 t. At) 

E K 08 (A) 

Area STklP 

strip 

cur 

SlKlP 


UhL • 

ACCESSORY 


IDEM 

ITEM 

LG 

Ti) (8) 

Nu. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

E1G 

ITEMS 


9? 

1 


819-1 f 




. 10 

NU 


11 





PI 9-18 




.10 

NtJ 


11 


98 

1 


P204-16 




• 10 

NO 


12 





P2U4-19 




.10 

NO 


12 


99 

L 


P l 9-19 




.10 

NO 


ll 





Pi 9-20 




.10 

NO 


11 


1 DO 

l 


P2C4-2L 




.10 

NO 


12 





P2C4-21 




.10 

NO 


12 


101 

1 


PI9-21 




.10 

NO 


11 





PI 9-23 




.10 

NO 


11 


102 

i 


P2C4-23 




.10 

NO 


12 





P204-24 




.10 

NO 


12 


103 

1 


P19-24 




.10 

NO 


11 





PI 9-2 7 




. 10 

NO 


11 


104 

1 


P304-27 




.10 

NO 


12 





P204-28 




.10 

NO 


12 


10b 

i 


P L 9-2 8 




.10 

NO 


il 





P2 0--J 




• iu 

l*U 


U 


1)6 

1 


P2C5-16 




.10 

NO 


12 





P20b-t> 




.10 

NO 


12 


10 7 

1 


Pm-6 




.10 

NO 


11 





P20-7. 




.10 

NO 


11 


108 

i 


P2C b-7 




.10 

NO 


12 





P2( b-8 




.10 

NO 


12 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 


SCALE-NONE 


14 Uf 33 







C AoL fc 

A > St Mr LH 



290123c 

F 


4 I k F 


CIRCUIT PT 

Term 

• JK T 

SHLO LE AO 

INS 

NOTt 

REMARKS 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM C A1 

ARE A 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LU LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

121 

1 

P2-F 

.22 

NO 

13 




E5 

.37 

NO 


A 

122 

1 

P2-F* 

• 22 

NO 

13 




P201-3S 

.10 

NO 

12 

A 

123 

1 

P2—G* 

.22 

NO 

* 13 




P 201-36 

.10 

NO 

12 

A 

124 

1 

P2-H* 

.22 

NO 

13 




PI 6-3b 

.10 

NO 

11 

A 

\?t 

1 

P2- l * 

.22 

NO 

13 




Pl6-36 

.10 

NO 

11 

A 

129 

1 

P2-K* 

.22 

NO 

13 




Eb 

.37 

NO 


A 

127 

1 

P2-LL 

.22 

NO 

13 




P201-9 

• 10 

NO 

12 

A 

128 

1 

P2-MM 

.22 

NO 

13 




P201-1 

.10 

NU 

12 

A 

129 

1 

P2-NN 

.22 

NO 

13 




P i o-9 

.10 

NU 

11 

A 

i.m 

I 

P2-PP 

.22 

NU 

13 




PI 6-1 

. 10 

NO 

11 

A 

131 

1 

P7-E* 

.22 

NO 

13 




P 2 (; 1 -1 0 

.10 

NO 

12 

A 

13? 

2 

P7-G* 

.22 

NO 

13 




P2-MM 

.22 

NO 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99 9 7 4 

1 

2901236 


SCALE-NONE REV LTR 


G 


SHEET 16 (jF 



W IRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAL) 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAD 

FROM (A) 

ARt A 

STRIP STkIP 

CUT 

STRIP 


ONfc. 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG 

TO ( 31 

' NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

F IG 

items 


A 

109 1 


P2U-8 




.10 

NO 


11 





P2G-13 




• 10 

NO 


11 


A 

110 1 


P205-13 




.10 

NO 


12 





P2Cb-l4 




.10 

NO 


12 


A 

111 1 


P2C-14 




.10 

NO 


11 





P20-19 




• 10 

NO 


11 


A 

112 1 


P205-19 




.10 

NO 


12 





P20S-20 




.10 

NO 


12 


A 

113 1 


P20—20 




.10 

NO 


. 11 





P20-21 




.10 

NO 


11 


A 

1 14 1 


P?Cb-21 




• 10 

NO 


12 





P20b-2 7 




.10 

NU 


12 


A 

115 1 


P20-2 7 




.10 

NO 


11 





P20-28 




• 10 

NO 


11 


A 

116 1 


P205-2 8 




• 10 

NO 


12 





P2G5-35 




.10 

NO 


12 


A 

1.17 1 


P20-35 




.10 

NO 


11 





P2U-36 




.10 

NO 


11 


A 

IIP l 


P2Cb-36 




• 10 

NO 


12 . 





P19-3 




.10 

NO 


11 


A 

119 1 


P203-27 




.10 

NO 


12 





P203-2 8 




.10 

NU 


12 


A 

120 1 


P2-B 




.22 

NO 


13 





E5 




.37 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR E 

SHEET 15 f)F 3 3 


CABLE ASShMbl^ _ 2901236 _E 



WIRE 


CIRCUIT PI 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LFAO MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



IOENT ITFM 

LG 

TO (b) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

133 1 


P7-H* 




.22 

NO 


13 





PI 6-10 




.10 

NO 


11 


A 

.134 I 


P7-J* 




.22 

NO 


13 





P2G5-34 




• 10 

NO 


12 


A 

135 1 


P7-K* 




.22 

NO 


13 





P2G5-26 




• 10 

NU 


12 


A 

136 1 


P 7—*4* 




.22 

NO 


13 





P20-34 




.10 

NO 


12 


A 

137 1 


P7-N* 




.22 

NO 


13 





P2G-2o 




. 10 

NO 


11 


A 

138 1 


P 3—J 




.22 

NO 


13 





P197-28 




.10 

NU 


12 


A 

139 1 


P 3—K 




.22 

NO 


13 





PI 97-27 




• 10 

NO 


12 


A 

140 1 


P3-L 




.22 

NU 


13 





P12-2 8 




• 10 

NO 


11 


A 

141 1 


P3-M 




.22 

NO 


13 





P12-2 7 




• 10 

NU 


11 


A 

142 1 


P 3—N 




.22 

NO 


13 





PI 97-36 




.10 

NO 


12 


A 

143 1 


P 3-P 




.22 

NO 


13 





P197-35 




.10 

NO 


12 


A 

144 1 


P3-R 




.22 

NO 


13 





P12-36 




.10 

NU 


11 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 


T--T 


SCALE-NONE REV LTR 


E 


SHEET 17 PE 33 


















Unit. A -,S ■ + 


Wlkft CIRCUIT PI TERM.JkT 5-HO LEAD INS NCTE REMARKS 

Lf AU MAIL l t: Ai) FROM < AI AKfc A STRIP STRIP tUT >1RIP ONft . ACCESSORY 

lUtNl if EH Lb It! • < H | NO. LG LG Lb LG TIN Fib HEMS 


146 

1 

P3-S 

Pi 2-35 

I4t 

1 

P 3-T 

PI 46-2 0 

l ♦+ 7 

1 

P 3-0 

PI 56-21 

14ft 

1 

P 3-V 

PI 1-20 

145 

1 

P3-R 

PI 1-21 

150 

i 

P3-X 

P146-2 7 

151 

1 

P3-Y 

PI 96-28 

16? 

1 

P3-Z 

PI 1-27 

153 

1 

P3-A* 

f ’i i 

164 

1 

P3-B* 

PI 96-35 

155 

1 

P 3—C* 

PI 96-36 

16c 

l 

P3-D* 

PI 1-35 


,22 

NO 

13 

, 10 

NO 

11 

,22 

NO 

13 

10 

NO 

12 

,22 

NO 

13 

10 

NU 

12 

,22 

NO 

13 

10 

Nt 

11 

,22 

NO 

13 

10 

NO 

11 

,22 

NO 

13 

10 

NO 

12 

22 

NO 

13 

10 

NO 

12 

22 

NO 

13 

10 

NO 

11 

22 

NO 

13 

1C 

NO 

11 

22 

NO 

13 

10 

NO 

12 

22 

NO 

13 

10 

NO 

12 

22 

NO 

13 

10 

NO 

11 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR b 

SHEET 18 0t - 33 







CAol t 

AiSEMol* 




29C1236 

E 

LEAD 

IUENI 

WIRE 

MATL 

I 1 tM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 
f) (b 1 

TERM 

AREA 

NU. 

• JkT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAD 

CUT 

Lb 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

F IG 

ACCESSORY 

ITEMS 

remarks 



A 

169 

1 

P4-B* 

Pi 1-31 

A 

170 

1 

P4-E* 

P 199-22 

A 

171 

1 

P4—T* 
P?-V 

A 

17? 

1 

P4-U* 

P?-R 

A 

173 

1 

P4-V* 

E 6 

A* 

174 

1 

P4-R* 

E 7 

A 

176 

i 

P4-X* 

P19-12 

A 

1 76 

1 

P4-Z* 

Pll-3 

A 

177 

1 

P 6 —A 

PI 96-7 

A 

1 78 

1 

P 6 —k 

E l 

A 

179 

1 

P 6 -C 

PI 1-7 

A 

180 

l 

P 6 -F 

PI 96-6 


.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.22 NO 

.22 NO 
.22 NO 

.22 NO 

• 37 NO 

.22 NO 
.37 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 

.37 NO 

.22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
.10 NO 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


T 


13 

11 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

13 


13 


13 

11 

13 

11 

13 

12 

13 


13 

11 

13 

12 


2901236 


JF 3 3 


SCALE-NONE REV LTR 


E 


SHEET 20 


CABLE ASSEMGU 


2901236 


R I RE 

IF AO MATL LEAD 
10EFT ITEM LG 

A 157 1 

A 15B l 

A 159 1 

A 160 1 

A 161 1 

A 162 i 

A 163 1 

A 164 1 

A 165 1 

A 166 l 

A 167 1 

A 168 1 


CIRCUIT PT TERM 
FROM I A) AREA 

TO ( B) 'NO. 

P3-E* 

Pll -^6 

P4-A 

P202-14 

P4-8 

P2C2-15 

P4-C 
PI 7-14 

P4-D 
Pl7-15 

P4-M 
Pl99-18 

P4-S 
Pl99-19 

P4-T 
PI 1-23 

P4-U 

F > 

P4-W 
Pl99-20 

P4-X 
Pl1-24 

P4-A* 

P199—21 


J*T SHLO LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP UNt. 

LG TIN FIG 

.22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 
.10 NO 

.2? NO 
.10 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 

• 3 i NU 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

• 22 NO 
.10 NO 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

13 

11 


13 

12 

13 

12 

13 

11 

13 

11 


13 

12 


13 

12 

13 

11 

13 


13 

12 

13 

11 

13 

12 





MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LF AD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

IOEnT 

item 

LG 

TO C B1 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

181 

1 


P 6 -F 




• 22 

NO 


13 




El 




.37 

NO 



. 182 

1 


P 6 -G 




.22 

NO 


13 




Pi 1-6 




• 10 

NU 


11 

183 

1 


P 6 -J 




.22 

NO 


13 




P196-13 




.10 

NU 


12 

184 

1 


P 6 -K 




.22 

NO 


13 




El 




.37 

NO 



185 

1 


P 6 -L 




.22 

NO 


13 




Pll-13 




.10 

NO 


11 

186 

l 


P 6 -M 




.22 

NO 


13 




PI1—14 




.10 

NO 


11 

187 

1 


P 6 -N 




.22 

NO 


13 




P197-10 




.10 

NO 


12 

188 

l 


P 6 -P 




.22 

NO 


13 




E? 




.37 

NO 



189 

1 


P 6 -R 




.22 

NO 


13 




Pi 2-10 




• iG 

NO 


11 

190 

l 


P 6 -S 




.22 

NO 


13 




E 3 




.37 

NO 



191 

1 


P7-6* 




• t2 

NO 


13 




Pl97-17 




• 10 

NO 


12 


A 192 1 P7-C* 

E 2 


• 22 NO 13 

.37 NO 



SCALE-NONE REV LTR 
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Cm..I t m c , 




wlkF 


CIRCUIT P T 

Term.jkt 

SriLO 

LEAD 

IDS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAD 

EkCM (A) 

ARcA STRIP 

strip 

cu r 

STkIP 


ONE. 

ACCESSORY 


iOtNT 

I 1 EM 

LG 

TO (hi 

Nu. LG 

L o» 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

I TEMS 

A 

193 

l 


P 7-0* 




.22 

NG 


13 





PI 2-11 




.10 

NU 


11 

A 

194 

1 


p r-F* 




.22 

NO 


13 





F i 




. 37 

NU 



A 

1 s 

1 


P A—X 




.22 

NU 


13 





P197-18 




.1C 

NU 


12 

A 

196 

1 


P6-Y 




.22 

NO 


13 





E2 




.37 

NO 



A 

197 

l 


Ph-L 




.22 

NO 


13 





PI 2-Id 




.1C 

NO 


11 

A 

198 

1 


P6-A* 




.22 

NO 


13 





F 1 




.37 

NO 



A 

1 qc; 

1 






.22 

NO 


13 





P200-9 




.10 

NO 


12 

A 

2c l 

1 


Pb-C* 




.22 

NO 


13 





P2C0—l 




.10 

NO 


l? 

A 

2G1 

1 


p6-n* 




.22 

NO 


13 





P i 3 — 9 




. 10 

NU 


11 

A 

202 

1 


P6-E* 




.22 

NU 


13 





P15-1 




. 10 

NU 


11 

A 

20 3 

i 


P6-E* 




.22 

NO 


13 





P 200-17 




.10 

NU 


12 

A 

204 

l 


Po-G* 




.22 

NO 


13 





P200-29 




.10 

NU 


12 


REMARKS 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR e 
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A 


CABLE ASSEMRl* 


2901236 


WIRE CIRCUIT P I 

L F AO MATL LEA!) ER( <M (A) 

I DENT ITEM LG TO (b> 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STkIP (UT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE REMARKS 

ONE# ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 


E 


A 

217 

1 

P6-V* 

.22 

NU 

13 




P17-2 7 

.10 

NU 

11 

A 

218 

1 

P6-W* 

.22 

NU 

13 




Pi 7-28 

.10 

NU 

11 

A 

219 

1 

P6-X* 

.22 

NO 

13 




P202-33 

.10 

NU 

12 

A 

2?C 

1 

P 6 - Y * 

.2? 

NU 

13 




P2U2-36 

. 10 

NO 

12 

A 

221 

1 

P6—7* 

.22 

NO 

13 




PI 7-3b 

.10 

NO 

11 

A 

22 2 

1 

P6-AA 

.22 

NO 

13 




PI 7-36 

.10 

NO 

11 

A 

223 

1 

Ph-ftB 

.22 

NO 

13 




P2C1-20 

.10 

NO 

12 

A 

2 24 

1 

P6-CC 

.22 

NU 

13 




P ?fil-21 

.1C 

NO 

12 

A 

225 

1 

P6-0D 

.22 

NU 

13 




P16-20 

• 10 

NO 

11 

A 

226 

1 

p fj-r f 

• 22 

NU 

13 




P 11 - 2 1 

. 10 

NU 

11 

A 

227 

1 

P6-EF 

.22 

NU 

13 




P 201-2 7 

• 10 

NG 

12 

A 

22 8 

1 

Po-r,(, 

.22 

NO 

13 




P 2 ('* I — 2 8 

. 10 

NO 

12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


24 OF jj 


LrtoLR AbSrHhL^y 


29^1236 



WIRF 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LFAD 

From <ai 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


uNE t 

ACCESSORY 

IDENT 

I TFM 

LG 

TO (8) 

' NU. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

205 

1 


P6-H* 


.22 

NO 


13 




PI 5-17 


.10 

NU 


11 

206 

2 


P6-I* 


.22 

NO 


13 




P6— E ♦ 


.22 

NG 


13 

20 7 

1 


P6-J» 


.22 

NU 


13 




r ‘ 2 C 2 - 7 


.10 

NO 


12 

2 C8 

1 


P6-K* 


.22 

NO 


13 




P2C2-8 


.10 

NG 


12 

209 

1 


P6-M* 


.22 

NO 


13 




PI 7-7 


.10 

NO 


11 

210 

1 


P6-N* 


.22 

NO 


13 




PI 7-o 


.10 

NO 


11 

211 

1 


P6-P* 


.22 

NU 


•13 




P202-2U 


.10 

NU 


12 

212 

1 


Pb-Q* 


.22 

NO 


13 






.10 

NO 


12 

213 

1 


P6-R* 


.22 

NG 


13 




PI 7-20 


.10 

NG 


11 

214 

1 


P6-S* 


.22 

NG 


13 




P1 7-21 


• 10 

NU 


11 

215 

1 


P6-T* 


.22 

NO 


13 




P202-27 


• 10 

NO 


12 

216 

1 


P6-U* 


.22 

NO 


13 




P2G2-2 8 


.10 

NO 


12 


REMARKS 


E 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



A 

99974 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR t 
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CABLE ASSEMBLE 290123o_E 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT shld 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM I A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 



IDENT 

I TEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

229 

1 


P6-HH 




.22 

no' 


13 






P16-27 




• 10 

NO 


11 


A 

230 

1 


P6-JJ 




.22 

NO 


13 






PI 6-28 




.10 

NG 


11 


A 

231 

1 


P8-B 




.22 

NO 


13 






E 5 




.37 

NG 




A 

232 

l 


P8-K 




.22 

NG 


13 






E 5 




.37 

NO 




A 

233 

1 


P8-P 




.22 

NG 


13 






E 5 




.37 

NO 




A 

2 34 

1 


P8-T 




.22 

NG 


13 






P2-X 




.22 

NO 


13 


A 

235 

l 


P3-U 




.22 

NO 


13 






P2-Y 




.22 

NO 


13 


A 

236 

1 


P9-A 




.22 

NG 


13 






P205-5 




. 10 

NO 


12 


A 

237 

1 


P9-B 




.22 

NO 


13 






E4 




.37 

NG 




A 

238 

l 


P9-C 




.22 

NO 


13 






P2C-1D 




.10 

NO 


11 


A 

239 

1 


P9-E 




.22 

NO 


13 






P2C5-9 




.10 

NU 


12 


A 

240 

1 


P9-F 




.22 

NG 


13 






E4 




.37 

NG 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR F 

SHEET ^5 QF 3? 
























290123c 




R|kF 

CIRCUIT PT 

rERM. JM 

SHLO 

LLAG 

INS 


NUT fc 


l 

f A 0 

MAIL 

Lt AD FhUM ( A 1 

AM A STRI P 

STkIP 

CUT 

STKIP 


GNE. 

ACCESSUKY 

I 

Ob NT 

I Tf-.M 

lb TO Ini 

Nil • LG 

IG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

241 

1 

P 9—G 




.22 

NU 


13 




P20-11 




. 10 

NO 


11 

A 

?4? 

1 

P9-G* 




.22 

NO 


13 




P2L5-12 




.10 

NU 


12 

A 

2*3 

1 

Pf-i* 




• 22 

NU 


13 




F4 




.37 

NU 



A 

2* 4 

1 

P9-D* 




.22 

NU 


13 




P2C-1 7 




.10 

NU 


11 

A 

24 5 

1 

P9-F* 




• 22 

NU 


13 




P2C5-18 




.ID 

NO 


12 

A 

2^6 

1 

P9-G* 




.22 

NU 


13 




1 4 




.37 

NU 



A 

24 / 

1 

P 9—H ♦ 




• ^ 2 

NO 


13 




P2C-32 




. 10 

NU 


11 

A 

24ti 

1 

P9-J* 




.22 

NO 


13 




P15.,-IC 




.10 



12 

A 

?6C 

1 





.22 

NO 


13 




PI 1-18 




.10 

NU 


12 

A 

2 5C 

1 

P9-P* 




.22 

NO 


13 




PI 96-17 




.10 

NO 


12 

A 

2 b 1 

l 

P9-0* 




.22 

NU 


13 




P l 56 —2 fe 




.10 

NU 


12 

A 

2 52 

l 

P9-R A 




.22 

NO 


13 




PI 1-17 




.10 

NU 


11 


S.ZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 



LEAU 
10ENT 

WIRE 

MAIL 

ITEM 

Lt AU 
LG 

CIRCUIT PT 
l-KGW I A 1 

TO (bl 

26b 

1 


PI 3-8 

F 9 

266 

1 


213-16 

F9 

26 7 

1 


PI 3-2? 

F 9 

2 68 

1 


PI 3-30 

F9 

269 

1 


Pl3-3 6 

F 9 

270 

i 


P14-8 

F 1C 

271 

i 


PI 4-16 

F 1C 

2 72 

i 


PI 4-22 

F 10 

2 73 

i 


PI 4-30 

F 10 

274 

l 


Pi 4-3 8 

F lu 

27b 

i 


PI 58-7 

Ell 

276 

i 


Pi 58-1 5 

F i 1 


SHLO LE AO INS 


2 9 C1 2 3 6 


REMARKS 


AREA blKlP 5 l*iP Cuf 
LG Lb LG 


.10 NO 
.37 NG 


.IP NU 
.37 NU 


.10 NO 
.37 NO 


.10 NO 
.37 NO 


.1C NG 
.37 NG 


.10 NG 
.37 NU 


.in NO 
.37 NG 


.10 NU 
.37 NU 


.10 NO 
.37 NO 


• 10 NU 
.37 NO 


.1C NO 
.37 NG 


.10 NO 
.37 NO 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE I REV LTR 


2F OF 33 






L AfiL E 

ASSEMniy 





2 9t 12 36 


rt I k fc 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHL J 

L E AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM IA1 

AREA STKIP 

STRIP 

CUT 

SI KIP 


UNfc • 

ACCESSORY 


IDtNT 

I TFM 

LG 

TO I b> 

' NU. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

E IG 

ITEMS 


A 253 

L 


P9-S* 




.22 

NU 


13 





E 7 




.37 

NU 




A 254 

1 


P9-T * 




.22 

NU 


13 





P2GS-1b 




.10 

NU 


12 


A 255 

1 


P9-U* 




.22 

NU 


13 





F4 




.37 

NO 




A 256 

1 


P9-V* 




.22 

NU 


13 





P20-24 




.10 

NU 


11 


A 257 

1 


P9—X* 




.22 

NO 


13 





P2C5-4 




.10 

NO 


12 


A 258 

1 


P 9—Y* 




.22 

NO 


13 





E4 




.37 

NU 




A 259 

1 


P9—Z ♦ 




.22 

NO 


13 





P2G-2 




.10 

NO 


11 


A 260 

l 


P9-FF 




.22 

NO 


13 





P2C6-A 




.20 

YFS 




A 261 

l 


P9-GG 




.22 

NO 


13 





P2G6-B 




• 20 

YES 




A 26.2 

1 


P9-JJ 




.22 

NU 


13 





PI 99-16 




• 10 

NU 


12 


A 263 

1 


P9-NN 




.22 

NU 


13 





Pi99-17 




• 10 

NO 


12 


A 264 

1 


E‘ 




.37 

NO 







E< 




.37 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 

SCALE-NONE 

REV LTR F 
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LEAD 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO (81 

A 277 

1 


PI 98-36 

Ell 

A 278 

1 


PI 98-37 

Ell 

A 279 

1 


P?-U* 

P207-Y 

A 280 

l 


P2C7-G 

E 12 

A 281 

1 


P207-H 

E 12 

A 282 

1 


P2C7-M 

E 1 2 

A 283 

1 


P?07-S 

E 12 

A 2 84 

l 


P2C7-Z 

F l 2 

A 285 

l 


P71-C* 

E 1 3 

A 286 

1 


P21-0* 

E 13 

A 287 

1 


P2 1-fc* 

E 13 

A 288 

1 


P21-E* 

F 1 3 


CABLE ASSEMBLE 


2901236 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG LG 


INS 
Si RIP 
LG 


NOTE 

ONE. 


REMARKS 


ACCESSORY 


SIZE 

A 



TIN FIG ITEMS 

10 

NO 

12 

37 

NO 


10 

NO 

12 

37 

NO 


22 

NG 

13 

25 

YES 


25 

YES 


37 

NO 


,25 

YES 


,37 

NO 


,25 

YES 


,37 

NO 


,25 

YES 


,37 

NO 


,25 

YES 


,37 

NG 


.22 

NO 

13 

,37 

NO 


,22 

NG 

13 

.37 

NO 


.22 

NU 

13 

.37 

NO 


.22 

NO 

13 

.37 

NO 


ODE IDENT 1 

1 


NO. 
99 si 74 


29C1236 
-r-- 



PH 


.i <- 

■Ur .1 'it;. 


ILi'W 


P ' J ", vrttl; 




i-: 


f j, 

If/ ’ 

1’ - : u 

o ’f‘ 'N 

UwM.; 




m T“"* 


i *> m** w* s 


•> L 


pp' TtHl 


■** "" 


Kbs**,. 



SCALE-NONE REV LTR 


fc 
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i.Ahl f A-'St 


29v 12 36 



* 1 Kf 


CIklUIT PT 

term. 

JKT 

SHLO 

LF-A ) 

INS 


NOTE 


1 

1 F AO 3AU 

Lr A ) 

FROM |A| 

AREA 

STRIP 

STRIP 

cur 

STRIP 


UNfc • 

ACCESSORY 


IDcNT ITER 

Lb 

Tu ( rt» 

NU. 

LG 

L , 

LG 

Lb 

TIN 

E ib 

I TEMS 

A 

?H9 1 


P21-G* 





.22 

NT) 


13 




FI 3 





.37 

NO 



A 

290 l 


P 4—E * 





.22 

NO 


13 




P2C.7-K 





.23 

YES 



A 

291 1 


P 4-0* 





.22 

NO 


13 




P4-I* 





.22 

NO 


13 

A 

292 1 


P4-H* 





.22 

NO 


13 




P2C7-6* 





.23 

YES 



A 

293 l 


P2( 7-P 





.25 

YES 






P2 1-H 





.22 

NO 


13 

A 

2 94 1 


P2 1-K 





.22 

NO 


13 




P2 1-X 





.22 

NO 


13 

A 

299 1 


P2C7-L 





.25 

YES 






P?f 7-9 





.25 

YES 



A 

296 l 


f>? 1-iJ 





.22 

NO 


13 




P^l-M 





.?? 

NO 


13 

A 

297 1 


P2P 7-6 





.25 

YES 






P2G7-A 





.23 

YES 



A 

296 1 


P21-P 





.22 

NO 


13 




P2 l-S 





.22 

NO 


13 

A 

299 1 


P207-0 





.25 

YES 






P207-LJ 





.25 

YES 



A 

300 1 


P2 1-W 





.22 

NO 


13 




P? 1-2 





.22 

NO 


13 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

29C1236 

SCALE-NONE 

REV LTR p 
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CAhLfc ASSEMHL* 


2901236 



WIRE 


CIRCUIT PT 

Term 

.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NGTfc 


LEAU 

matl 

ICAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

ST RIP 


ONE • 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO < B1 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

, 313 

2 


P4-F 





.22 

NO 


13 




P9-0* 





.22 

NU 



i 314 

2 


F 3 





.37 

NO 






P 6 -U 





.22 

NO 




REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

290 1236 

SCALE-NONE 

REV LTR i 

SHEET - 3c 0F 3 j | 


IAHLE ASSfcMRL^ 


29'U2 36 


E 


I 



WIRE 


CIRCUIT PT 

tfrm.jkt 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAU 

MATL 

LE AO 

FROM ( A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

l TPM 

LG 

T'i (ttl 

' NU. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

I TEMS 


301 

1 


P4-K* 




.22 

NO 


13 





P21-G 




.22 

NU 


13 


30 2 

l 


P4-JW 




.22 

NO 


13 





P21-Y 




.22 

NO 


13 


303 

1 


P?l-J 




.22 

NO 


13 





P21-L 




.22 

NO 


13 


304 

1 


P21-T 




.22 

NO 


13 





P21-N 




.22 

NO 


13 


3C5 

1 


P21-R 




.22 

NO 


13 





P21-V 




.22 

NO 


13 


306 

? 


P7-I* 




.22 

NO 


13 





P2-PP 




.22 

NO 




3C7 

1 


P7-T 




.22 

NO 


13 





P198-2 




.10 

NO 


12 


308 

1 


P7-U 




.22 

NO 


13 





PI98-1 




.10 

no 


12 


l 309 

1 


P7-X 




.22 

NO 


13 





PI 98—3 




.10 

NO 


12 


k 310 

1 


P7-P* 




.22 

NO 


13 





P199-2 




• 10 

NO 


12 


L 311 

1 


P 7—0* 




.22 

NO 


13 





PI 99-1 




• 10 

NO 


12 


k 312 

1 


P4-E 




.22 

NO 


13 





PI 96-34 




.10 

NO 


12 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901236 


i i 


SCALE-NONE REV LTR 


E 
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CABLE Ai.Vr^H 


25^123 


NOTE GENERAL NuTfS 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE, 1 iNf IS NU1 APPLICABLE 

2 INTERPRET CK AWING In ACCT'aDaNCF * l T;i MANDAkOS E* R E SC R I A E >J BY 
MlL-G-7-:M2 7. 

i UU hAKim F SS US IN U If! H IS. 

4 FASTEN MARKER StcuktlY Tli LONE UKE 10 CtJNf 1 i*Uk AT 1 UN USING ITEM 15. 

5 A LETTER KITH An ASTERISK SUIT IX IMHCAItS A LOWER CASE LETTER. 

6 ok If) MbDUlf IS IN £ INCH EAsIC ECR 0 l Ml NS I UN ING. 

UNlfSS OTHERWISE SPtCIEifJ 

HARNESS DRAWING IS SHorN AT TkU£ POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL ftl WITHIN ♦ .25 CR S AM LOUS OE LEaOS ANU 
ACCESSOR I IS ♦■•12 OR -.12 INCH ICLEFaNcE CF f HE TRUE PuSlTluNS 
SH(J-*N, ALL TClfc'hANC.FS APPLY NEGAKOLf SS JF Et-ATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE ClNlP.GL Ok SPECIFICATION CONTROL Ok A* I NG. 

6 APPLY If AO 1 (JE NT |E ICAT I.jNS PER ND l‘X 2 : i 9 . 

9 APPLY KEEtFENCE DESIGNATIONS IP SLtEVtb PEk ND1UC2C19 UMNG .12 

INCH ll.»n CHARACTERS. CUCu* CLACK. 

I r SfUDFR prn 72 (» USING ITEM 23 Of HEMS 21 ANJ 22. 

11 ASSEMBLE CuNlACIS IN SPAR. CONNECluR INSEEl HOLES EXCEPT ITEMS 7, 

6 AN U 1C. 

12 IDENTIFY PER *IL-STC-I3l US2o7) USING PART NUMEEk. 

13 ASSEMBLE PER Ni) 1002032. 

14 StKtALUE PEk NQ1CC2C32. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99 9 74 

2 9C1236 

SCALE-NONE 

REV LTR L 

SHEET 2 UP 33 1 


A 


- . _ - - • 



CABLE 


-if 

i 

| 


...ASSEMBLE 2901236 F 

SEE NUTF 



LIST OE MATERIALS 


! 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NC. 

DESCRIPTION 

1 



l 

1 

2991236-GCl 

WIRE NGlOJ/lrti. TYPE l, CLASS 1. 22AWG WNT, 







366 FT TOTAL LENGTH 




? 

1 

2901236-002 

WIRE NO IOC 21 31 » TYPE 1, CLASS l, 24AwG «HT, 







74 inches total le-ngth 




3 

1 

MS3126E?4-felP/ 

41697047-0141 CONNECTOR. ELECTRICAL 




4 

2 

MS3126F24-61PW 

41697047-6111 CONNECTOR. ELECTRICAL 




5 

2 

MS 312 6F ?4—6 IP 

4 1897047-6It-) CONNECTOR. ELECTRICAL 




. 6 

1 

MS3126E24-61PY 

41697047-oli) CCNNECTOk, ELECTRICAL 




7 

10 

290C2 74-00! 

CONNECTOR. ELECTRICAL 



7 

8 

1C 

1897169-001 

CONNECTOR. ELECTRICAL 




9 

1 

MS3126F20-41P 

4 1697043-4101 CUNNLCTUk. tLECTRlCAL 


-► 


- 10 

1 

16So913-OJl 

CUNNtCTuK. ELFCTEICAL 



7 

n 

166 

1010736-006 

CONTACT SOCKET 



7 

12 

172 

1010 73P-005 

CONTACT PIN 

f 


15 

13 

X 

MS U92A-2CA 

4169ott55—U201 CONTACT ELEC PIN CRIMP 




14 

30 

1016128-011 

FA NO I L'EN T IF IL AT ION 



7 

15 

Ak 

10125C7-C34 

TAPE LACING AND TYING 


! 


16 

AR 

MIL —1—631 

type f. form r ihlack, grade a class i. .6? 







wiul. .c2 thick.) 



7 

17 

9 

1016006—OC1 

SPLICE REDUCER 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

999 74 

-1- 

2961236 


SCALE-NONE REV L‘ 


2901236 


notf 

GENERAL NOTES 

NUMBER 

DESCRIPTIUN 

15 

ITCH 13 SUPPLItU WITH ITEM 

16 

MU THF SPACE BETWEEN WIRE 
SECURE WIRE BUNDLE IG ST BA I 

1 7 

MARK ITEM 14 Ptk NO1O02C19 
COLOR Bi ALK. 

IB 

CONTINUITY TEST PER CONUOCT 
THAN 2 OHMS. 


IFAD TGI FRANCE CHART 


UNGER 3 INCHES 


3 INCH TO 3 FT 


3 THRU 6 AND ITEM V. 

BUNDLE ANu GROMMET USING ITEM 16 TO 
N RELIEF CLAMP. 

USING .12 INCH HIGH CHARACTERS. 

OR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 


JKT 

shifld 

L EAO 

INS 

STRIP LG 

STRIP LG 

CUT LG 

STRIP LG 

♦ .f*6-.06 

♦ .Cfc-.06 

♦.U6-.06 

♦.06-.CC 

♦.25-.25 

♦.25-.25 

♦.25-.25 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99 774 

290123O 


SCALE-NONE 


CABLE AS ScMb Hf 


SEE NOTE 

NUMBER 

ITEM 

OTY 

LIST OF MATERIALS 

PART NO. 

CF SCRIPTION 

7 

18 

4 

1016006-00? 

SPLICE REDUCER 

7 

19 

9 

1010490-228 

INSULATION SLEEVING 

7 

20 

4 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING 

* 

21 

AR 

SN60WS 

SULDER OO-S-57l 4ES2175-1) 


22 

AR 

MIL-F-14256 

TYPE A OR w FLUX 4ES279E) 


23 

AR 

SN&OwkAP 

SOLDER OO-S-571 IES2175-31 


24 

1 

1897107-000 

CONNECTOR. ELECTRICAL 


25 

1 

MS3126F24-6IPX 

41697047-612) CONNECTOR PLUG. ELECTRICAL 


2t 

1 

MS3057-4A 

CLAMP, CABLE. ELECTRICAL CONNECTOR 




SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


SCALE-NON 


E REV LTR 


2901236 


F 


SHEET 






lArtt l ASSEMPl* 


2491 2 36_J 


WIRE CIRCUIT PT 

UAO MAU LEAD FkUM U> 
ILtENT ITEM LG TO IB) 


term,jkt 

AREA STRIP 
MO* LG 


SMI 0* LEAD 
ST<UP CUT 
LG LG 


INS 
ST K i P 
LC TIN 


NOTE 

CNE • 
MG 


REMARKS 

ACCf SSORY 
ITEMS 


A 

1 

1 

El 

PL 96—IA 

A 

2 

1 

f 2 

P197-1 

A 

3 

1 

f 3 

PI 2-1 

A 

A 

1 

E A 

P205-3 

A 

5 

1 

E5 

P2C-2* 

A 

6 

1 

F8 

P20W 

A 

7 

l 

E R 

P205-IC 

A 

8 

1 

E 8 

P205-11 

A 

9 

1 

F 8 

P2G5-17 

A 

10 

1 

E8 

P2G5-24 

A 

11 

1 

F 5 

P20-31 

A 

12 

1 

E 8 

P2C5-32 


37 

NU 


IP 

NO 

12 

37 

NO 


10 

NO 

12 

37 

NO 


1C 

NO 

11 

37 

NO 


10 

NO 

12 

37 

NO 


1C# 

NO 

* 11 

M 

NO 


10 

NU 

12 

37 

NO 


1C 

NO 

12 

37 

NO 


10 

NO 

12 

37 

NO 


1C 

NO 

12 

37 

NU 


10 

NO 

12 

37 

NU 


10 

NO 

11 

37 

NO 


10 

NO 

12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

9997c 

2901236 


| SCALE-NONE 


REV LTR 


£_|SHEET 6 yF 33 


CABLE ASSEMBLE _ 29U1236 _I 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LLAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

•LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

cur 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (31 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 25 

1 


PI1-32 




• 10 

NO 


11 





Pll-33 




.10 

NO 


11 


A 26 

1 


PI 96-33 




• 1C 

NO 


12 





PI 97-9 




• 10 

NO 


12 


A 27 

1 


PI 2-9 




.10 

NU 


11 





PI 2-13 




.10 

NO 


11 


A 26 

1 


P19 7—13 




.10 

NO 


12 





PI 97—14 




.10 

NO 


12 


A 29 

1 


PI2-1A 




• 10 

NO 


11 





P12-15 




.10 

NJ 


U 


A 30 

1 


P197-15 




.10 

NO 


12 





P157-20 




.10 

NO 


12 


A 31 

1 


PI 2-20 




.10 

NU 


11 





P12-21 




• 1C 

NU 


11 


A 32 

1 


P197-21 




• 1C 

NO 


12 





PI 98-23 




.10 

NO 


12 


A 33 

1 


PI 3-23 




.10 

NU 


11 





PI 3-24 




• 10 

NO 


11 


A 34 

1 


P198-24 




.10 

NU 


12 





P196-31 




.1C 

NO 


12 


A 35 

1 


Pi 3-31 




.1C 

NO 


11 





P13-32 




• 1C 

NU 


11 


A 36 

1 


P148— 32 




.10 

NU 


12 





PI 99-23 




. lc 

NO 


12 



SIZE 


CODE IDENT 


99 m 


A 


29C12J6 


CABLE ASSEMol* 


2901236 



WIRE 


CIRCUIT PT TEKM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAO 

from (a) area sirip st*ip 

CUT 

STRIP 


ONE • 

acces: 

IDENT 

item 

LG 

TO I 6) NO. Lb LG 

LG 

LG 

TIN 

Fib 

ITEMS 

13 

2 


P2-X 


.22 

NO 






P21-C 


.22 

NO 


13 

14. 

2 

• 

P2-Y 


.22 

NO 






P21-A 


.22 

NO 


13 

15 

1 


F6 


.37 

NO 






PI1-34 


.10 

NO 


11 

16 

1 


E6 


.37 

NO 






PI 3-2 


.K 

NO 


11 

17 

1 


E6 


.37 

NO 






PI 3-3 


• 10 

NU 


11 

18 

1 


E 6 


.37 

NO 






P14-2 


.10 

NO 


11 

19 

1 


F 7 


.37 

NO 






PI 1-26 


.10 

NO 


11 

20 

1 


E7 


.37 

NU 






P l 3-1 


. 10 

NU 


n 

21 

1 


E7 


.37 

NO 






P i 4-1 


• 10 

NU 


11 

22 

l 


Pi 96-3 


• LC 

NO 


12 




PI 96—4 


.10 

NO 


12 

23 

1 


P11—4 


.10 

NU 


11 




P11-12 


• 10 

NO 


11 

24 

1 


PlSfc-12 


.10 

NO 


12 




PI 96-32 


.10 

NO 


12 


REMARKS 


E 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

999 74 

2901236 

| SCALE-NONE 

REV LTR £ 

SHEET 7 0 F 33 





WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO 

MATL 

LEAD 

EKGm (A) 

1UENT 

ITEM 

Lb 

TO 1 bl 

A 

37 

1 


P14-23 

P14-31 

A 

38 

1 

4 


PI 99-31 
P2QC-2G 

A 

39 

1 


P16-20 

P l 5-21 

A 

40 

t 


P2CO-21 

P20J-23 

A 

41 

1 


PI 5-23 
P15-24 

A 

*2 

1 


P2C0-24 

P2CC-25 

A 

43 

1 


Pl5-25 
PlS-27 

A 

44 

1 


P2CO-27 

P2C0-23 

A 

<♦5 

1 


PI 5-28 
P15-31 

A 

46 

1 


P2CO-31 

P200-32 

A 

47 

1 


P15-32 

P l 5-33 

A 

48 



P2C0-33 

P2C0-35 


CABLE ASSEMBLE 


2901236 


TEKM.JKT SHLO LEAO 
AKtA STmIP STRIP CUT 
NO* LG LG Co 


INS 

STRIP 


NOTE 

uNE. 


REMARKS 


ACCESSOR* 


SIZE 

A 


LG 

TIN Fib ITEMS 

• 10 

NO 

11 

• ID 

NO 

11 

.10 

NO 

12 

• ID 

NO 

12 

.10 

NO 

11 

.10 

NO 

11 

• 10 

NU 

12 

.10 

NO 

12 

• 1C 

NO 

11 

.1C 

NO 

11 

.10 

Nu 

12 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

11 

. 10 

NU 

11 

.10 

NO 

12 

.10 

NU 

12 

.1C 

NO 

11 

• 1C 

NO 

11 

.1C 

NO 

12 

• 10 

NU 

12 

.10 

NU 

tl 

. IG 

NO 

U 

.10 

NO 

12 

.10 

NO 

12 

CODE IDENT 
NO. 

99474 



29C1236 


SCALE-NONE REV LTR 


L 


SHEET 


9 Of 33 























WIRE 


CIRCUIT P T 

TEKM.JKT 

SHLO lE AO 

I *N S 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A| 

AkE A STRIP 

STRIP CUT 

SIR1P 


ONE . 

ACCESSORY 


10 LNT 

I TEH 

LG 

TO 181 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

49 

l 


P i 5- 3 5 



.U 

NO 


11 





PI 5-36 



• 1C 

NO 


11 

A 

90 

1 


P200-J6 



.it; 

NO 


12 





P2C1-2 



• 10 

WO 


12 

A 

Si 

1 


PI 6-2 



. 10 

NO 


11 





Pl6-25 



• 'll 

NO 


11 

A 

92 

1 


P2CI-25 



.1C 

NO 


12 





P2C1-26 



.10 

WO 


12 

A 

53 

l 


P16-2 6 



.10 

NO 


,11 





PI 6-3 3 



.1C 

NU 


11 

A 

54 

1 


P2C1-33 



.It 

NO 


12 





P2CI-34 


* 

. 1 C 

NU 


12 

A 

55 

l 


PI 6 -34 



.10 

NO 


i 1 





PI 7-1 



.10 

NO 


li 

A 

56 

1 


P2C2-1 



.10 

NU 


12 





PZC2-Z 



.10 

NO 


12 

A 

57 

l 


Pi 7-2 



.10 

NO 


! t 





PI 7-3 



.10 

NO 


11 

A 

56 

1 


P202-3 



• 10 

NO 


12 





P?C2-4 



.10 

NO 


12 

A 

59 

1 


PI 7-4 



.10 

Nil 


11 





PI 7-5 



.10 

NO 


11 

A 

60 

1 


P2G2-5 



.K 

NU 


12 





,P202-6 



.1C 

NO 


12 


' REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99574 

29C123o 

| SCALE-NONE 

REV LTR £ 

SHEET 1C 0F 33 


A 


CABLE ASSEMBLE_ 2901236_j 



MIKE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAU 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

S1RIP STRIP 

LUl 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


1 CENT 

I TEN 

LG 

TO 4 B» 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


> 73 

1 


P18-8 




.10 

NU 


11 





PI 6-9 




.10 

NO 


11 


74 

1 


P2C3-9 




.10 

NO 


12 





P2UJ-IU 




.10 

. NO 


12 


i 75 

1 


P16-1U 




.10 

NO 


11 





PI 8-11 




.10 

NU 


11 


i 76 

1 


P203-i 1 




.10 

NO 


12 





P2C3-12 




.10 

NO 


12 


i 77 

1 


P18-12 




.10 

No 


11 





P18-1 3 




• U- 

NU 


11 


78 

l 


P2C3-13 




.1C 

NO 


12 





P2G3-14 




• 10 

NO 


12 


79 

1 


P18-14 




.1C 

NU 


11 





PI b—15 




. 10 

NO 


11 


30 

1 


P2C3-15 




.1C 

NU 


12 





P’03-20 




.10 

NO 


12 


51 

1 


P!fi-20 




.10 

NO 


11 





Pi 8-21 




.1C 

NO 


11 


e.2 

1 


P2C3-21 




.1C 

NO 


12 





P20*-23 




.10 

WO 


12 


83 

I 


PI 8-23 




.10 

NO 


ii 





P 1 B-2*» 




. it) 

NU 


11 


84 

l 


P2C3-25 




.1C 

NO 

• 

12 





P203-26 




.10 

NU 


12 



CODE IDENT 
NO. 
99974 


A 


2901236 


LEAD 

10EN1 

to f RF 
MATL 
ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PI 
FROM (A) 

TO IB) 

61 

i 


PI 7-6 

PI 7-9 

6 ? 

1 


P2G2-9 

P2C2-10 

63 

1 


PI 7-10 

P17-12 

64 

l 


P202-12 

P2U2-13 

65 

1 


Pi 7—13 

Pi7-1 7 

66 

1 


P202-1 7 
P2G2-18 

67 

1 


PI 7-1 ft 

PI 8-1 

68 

1 


P2C3-1 

P203-2 

69 

1 


PI 8-2 

P18-3 

7u 

1 


P203-4 

P203-6 

71 

1 


Pi 8-6 

Pi 8-7 

72 

1 


P2G3-7 


_ CABLE ASSEHol* _ 

TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG IT, i b 


NOffc 
UNE * 

TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901236 

REMARKS 



• 1C NU 

11 


• 10 NU 

11 


.10 NO 

12 


• 10 NO 

12 


.10 NO 

11 


.1C NO 

11 


.10 NU 

12 


.10 NO 

12 


.10 NO 

11 


• 10 NO 

11 


• 1C NU 

12 


• 10 NO 

12 


• 10 Nu 

11 


• 10 NO 

11 


.10 NU 

12 


• 10 NO 

12 


.13 NO 

n 


• 10 NU 

ii 


• 1C NO 

12 


• 1C NO 

12 


• 1C NU 

11 


• 10 No 

n 


• 10 NO 

12 


• 1C MO 

12 

SIZE 

CODE IDENT 

NO. 


A 

99974 



I SCALE-NONE | REV LTR 


2901236 

Tsheet 11 nf 


LEAD 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITrM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FRUM (A) 

TO <») 

85 

l 


PI 8-26 
Plti-33 

86 

1 


P203-33 

P2C3-34 

67 

* 

l 


PI 8-34 

P18— 35 

ae 

1 


P2C3-35 

P203-36 

85 

1 


P1 8-36 

P1 5— 1 

90 



P2C4-! 

P2w4-2 

91 

l 


PI 9-2 

P19—** 

92 

1 


P3C4-9 

P2C4-IG 

93 

1 


PI 9-10 

PI 9—11 

94 

1 


P204-11 
P2C4-13 

95 

1 


P19-13 

P19-14 

96 

1 


P204-14 
P204-1 7 


CAbLE ASSEMBLE 


TERM.JK T SHLO LFAO 
AREA SfRIP STRIP CUT 
MU. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP UNt* 

LG TIN FIG 


2901236 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

a *99974 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET u U f 3 








carle asseh; 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TEHM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

t E AO 

from (A) 

area strip 

STRIP 

CUT 

STkIP 


GNL « 

ACCESSORY 


I DENT 

ITEM 

LG 

Ti] <81 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

MG 

I TENS 

A 

97 

l 


PI 9-17 




. 10 

NU 


11 





P i 9-18 




.10 

NU 


*11 

A 

98 

1 


P204-18 




.10 

NO 


12 





P2U4-19 




.10 

NO 


12 

A 

99 

1 


P 19- 1 9 




.10 

NO 


11 





P19-20 




.1C 

NO 


11 

A 

1DC 

l 


P2C4-20 




. 10 

NU 


12 





P204-21 




• 10 

NO 


12 

A 

L01 

1 


PI 9-21 




.10 

NO 


11 





PI 9-23 




.10 

NO 


* 11 

A 

10 2 

1 


P2C4-23 




.10 

NO 


12 





P2C4-24 




.10 

NO 


12 

A 

103 

1 


P 19-2 V 




. 10 

NO 


11 





PI 9-2 7 




. 10 

NO 


11 

A 

104 

1^ 


P204-27 




.10 

NU 


12 





P204-28 




.1C 

NO 


12 

A 

105 

l 


PI 9-28 




. 19 

NU 


M 





P20-5 




• 10 

NO 


11 

A 

106 

1 


P2C5-16 




. 1C 

NO 


12 





P20S-6 




. 10 

NU 


12 

A 

107 

1 


P2C-6 




• 10 

NO 


11 





P20-7 




.10 

NU 


11 

A 

108 

1 


P2C5-7 




.10 

NO 


12 





P2C5-9 




.10 

NO 


12 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


*£ft_ LEAD F.-.um (A) 
ITEM L<* Ti) ( n I 


CIRCUIT M TrWM.jKf SHLM (( V. 

F.-.UM (A) AREA sTklE STkH CUT- 

T i) ( n I Nt. .Lb l i, K, 


TO ( n I 
P 2 -L 


2 V'’ 1 4 <C 

macks 


pp-r ♦ 


p?-n* 

R201-1o 


t 

I-VO 1 —* 


Pi'-MM 

‘V i -1 


P / — L * 
f'ti .l-i i' 


SIZE CODE IDENT 
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NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOr APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM 15. 

A FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONE IGURAT ION USING ITEM 15. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR OIMENSICUNG. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN +.23 OR -.25 ANO ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 

8 APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND10C2019 USING .12 
Inch hIoh characters, culur bc-k. 

1C SOLDER PrR MIL-S-6872 (ES2505-1I USING ITEM 23 OR ITEMS 21 AND 22. 

11 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 7* 

8 ANO 10. 

12 IOENTIFY PER MIL-STO-130 (ES267I USING PART NUMBER. 

13 ASSEMBLE PER ND1002032. 
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ITEM 13 SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 6 ANO ITEM 9. 
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• 10 

NO 


12 





P200-32 



• 10 

NO 


12 


47 

1 


PI 5-32 



• 10 

NO 


11 





PI 5-33 



• 10 

NO 


11 


48 

1 
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NO 


12 
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49 

1 


P15-35 

PI 5-36 

> 50 

1 


P200-36 

P201-2 

, 51 

1 


P16—2 

P16—25 

> 52 

1 


P201-25 

P2C1-26 

k 53 

1 


PI 6-2 6 

P16—33 

> 54 

1 


P201-33 

P201-34 

i 55 

1 


P16-34 

PI 7-1 

k 56 

1 


P202-1 

P2G2-2 

57 

1 


PI 7-2 

PI 7-3 

k 58 

1 


P202-3 

P2C2-4 

k 59 

1 


PI 7-4 

P17-5 

k 60 

1 


P2G2-5 
-P202—6 
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• 10 NO 
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• 10 NO 
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.10 NO 
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• 10 NO 
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MATL 

ITEM 
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LG 

CIRCUIT PT 
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1 


PI 8-8 

PI 8-9 

74 

1 


P2C3-9 

P203-10 

75 

1 


PI 8-10 
P18-11 

76 

1 


P203-11 

P203-12 

77 

1 


P18-12 

P18-13 

78 

1 


P203-13 

P203-14 

79 

1 


P18-14 

PI 8-15 

80 

1 


P203-15 

P203-20 

81 

1 


PI 8-20 

PI 8-21 

82 

1 


P203-21 

P203-2J 

83 

1 


PI 8-23 

P 1 8—25 

84 

1 


P203-25 

P203-26 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


NOTE 
ONE « 

TIN FIG 


ACCESSORY 
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• 10 NO 
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.10 NO 
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72 1 
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P17-12 

P202-12 

P202-13 
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P17-17 

P202-17 

P202-18 

P17-18 
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P203-1 

P203-2 
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PI 8-3 

P203-3 

P203-6 

P18—6 
PI 8-7 

P203-7 
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LG 
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NO. LG LG 


LEAD INS 
CUT STRIP 
LG LG TIN 
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• 10 NO 

• 10 NO 

• 10 NO 
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• 10 NO 
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11 

11 

12 
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85 

1 


PI 8*26 



• 10 

NO 


11 





PI 8—33 



• 10 

NO 


11 


86 

1 


P203-11 



• 10 

NO 


12 





P204-34 



• 10 

NO 


12 


87 

1 


PI 8-34 



• 10 

NO 


11 





Pi 6- 15 



• 10 

NO 


11 


*88 

I 


P203-35 



• 10 

NO 


12 





P203-16 



• 10 

NU 


12 


69 

1 


PI 8-36 



• 10 

NO 


11 





P19-1 



• 10 

NO 


11 


90 

1 


P204-1 



• 10 

NO 


12 





P204-2 



• 10 

NO 


12 


91 

1 


PI 9-2 



• 10 

NO 


11 





Pi 9-9 



• 10 

NO 


11 


92 

1 


P2C4-9 



• 10 

NO 


12 





P204-10 



• 10 

NO 


12 


93 

1 


PI9-10 



• 1C 

NO 


11 





P19—11 



• 10 

NO 


11 


94 

1 


P204-11 



• 10 

NO 


12 





P204-13 



• 10 

NO 


12 


95 

1 


P19-13 



• 10 

NO 


11 





P19-14 
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11 


96 

I 
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1 
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1 


P3-T 

PI96-20 

A 147 

1 
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PI96-21 

A 148 

1 


P3-V 

Pi1-20 

A 149 

1 


P3-W 

PI 1-21 

A 150 

1 


P3-X 

PI96-27 

A 151 

1 


P3-Y 

PI 96-28 

A 14? 

1 


P3-2 

PI 1-27 

A 153 

1 


P3-A* 

PI1-28 
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1 
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1 
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1 
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13 
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NO 

11 
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NO 
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NO 
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NO 

13 
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NO 

12 
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NO 

13 

• 10 

NO 

11 

.22 

NO 

13 

.10 

NO 

11 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

12 

• 22 

NO 

13 

.10 

NO 

12 

• 22 

NO 

13 

• 10 

NO 

11 
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NO 

13 
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NO 

11 
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NO 

13 
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NO 
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NO 
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1 


P4-B4 




.22 

NO 


13 





PI1-31 




• 10 

NO 


11 


170 

1 


P4-E* 




• 22 

NO 


13 





P199-22 




• 10 

NO 


12 


171 

1 


P4-T * 




• 22 

NO 


13 





P2-V 




• 22 

NO 


13 


172 

1 


P4-U* 


* 


• 22 

NO 


13 





P2-W 




• 22 

NO 


13 


173 

1 


P4-V* 




.22 

NO 


13 





E6 




.37 

NO 




174 

1 


P4-W* 




• 22 

NO 


13 





E7 




.37 

NO 




175 

1 


P4-X* 




• 22 

NO 


13 





P19-12 




• 10 

NO 


11 


176 

1 


P4-Z* 




.22 

NO 


13 





P11-3 




• 10 

NO 


11 


177 

1 


P6—A 




.22 

NO 


13 





PI 96-7 




• 10 

NO 


12 


178 

1 


P6-B 




.22 

NO 


13 





El 




.37 

NO 




179 

1 


P6-C 




• 22 

NO 


13 





Pi 1-7 




• 10 

NO 


11 
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1 


P3-E* 




• 22 

NO 


13 





PI1-36 




• 10 

NO 


11 


158 

l 


P4-A 




• 22 

NO 


13 





P202-14 




• 10 

NO 


12 


159 

1 


P4-B 




• 22 

NO 


13 





P202-15 




• 10 

NO 


12 


160 

1 


P4-C 




• 22 

NO 


13 





P17-14 




• 10 

NO 


11 


161 

1 


P4-0 




• 22 

NO 


13 





P17-15 




.10 

NO 


11 


162 

1 


P4-M 




• 22 

NO 


13 





PI99-18 




• 10 

NO 


12 


163 

1 


P4-S 




• 22 

NO 


13 





P199-19 




• 10 

NO 


12 


164 

1 


P4-T 




• 22 

NO 


13 





Pi1—23 




• 10 

NO 


11 


165 

1 


P4-U 




• 22 

NO 


13 





E3 




.37 

NO 




166 

1 


P4-W 




• 22 

NO 


13 





Pi99-20 




• 10 

NO 


12 


167 

1 


P4-X 




• 22 

NO 


13 





Pi1-24 




• 10 

NO 


11 


168 

1 


P4-A4 




• 22 

NO 


13 





P199-21 




• 10 

NO 


12 
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l 181 

1 


P6-F 

El 

k 182 

1 


P6-G 

PI 1-6 

i 183 

1 


P6-J 

P196-13 

i 184 

1 


P6-K 

El 

k 185 

1 


P6-L 

PI1-13 

186 

1 


P6-M 

PI1—14 

187 

1 


P6-N 

P197-10 

188 

1 


P6-P 

E2 

189 

1 


P6-R 

PI 2—10 

190 

1 


P6-S 

E 3 

191 

1 


P7-B4 

P197—17 
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1 


P7-C* 
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TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


SIZE 

A 


INS 
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13 
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13 
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11 
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13 

• 10 NO 

12 
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13 

.37 NO 
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13 

• 10 NO 

11 

• 22 NO 

13 
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11 

• 22 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 

13 
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• 22 NO 

13 

• 10 NO 

11 

• 22 NO 

13 
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13 
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12 
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A 
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1 


P7-0* 





• 22 

NO 


13 





PI2-17 





• 10 

NO 


11 

A 

194 

1 


P7-E* 





• 22 

NO 


13 





E3 





.37 

NO 



A 

195 

1 


P6-X 





• 22 

NO 


13 





P197-18 





• 10 

NO 


12 

A 

196 

1 


P6-Y 





• 22 

NO 


13 





E2 





.37 

NO 



A 

197 

l 


P6-Z 





• 22 

NO 


13 





Pi2-18 





• 10 

NO 


11 

A 

198 

1 


P6—A* 



• 


• 22 

NO 


13 





E 3 





.37 

NO 



A 

199 

1 


P6-B* 





• 22 

NO 


13 





P200-9 





• 10 

NO 


12 

A 

200 

1 


P6-C4 





• 22 

NO 


13 





P2CQ-1 





• 10 

NO 


12 

A 

201 

I 


pa-op 





• 22 

NO 


13 





P15-9 





• 10 

NO 


11 

A 

202 

1 


P6-E* 





• 22 

NO 


13 





PI 5-1 





• 10 

NO 


11 

A 

203 

1 


P6-F* 





• 22 

NO 


13 





P200-17 





• 10 

NO 


12 

A 

204 

1 
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13 
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• 10 

NO 


12 


REMARKS 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901236 


SCALE-NONE 

REV LTR E 

SHEET 22 Of 


A 


33 


CARLE ASSEMBLE 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

*JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

217 

1 


P6-V* 




• 22 

NO 


13 





Pi7-2 7 




• 10 

NO 


11 


218 

1 


P6-W* 




.22 

NO 


13 





PI 7-28 




• 10 

NO 


11 


219 

1 


P6-X* 




• 22 

NO 


13 





P202-35 




• 10 

NO 


12 


22 0 

1 


P6-Y* 


- 


• 22 

NO 


13 





P202-36 




• 10 

NO 


12 


221 



P6-Z4 




• 22 

NO 


13 





P17-35 




• 10 

NO 


11 


222 

1 


P6-AA 




• 22 

NO 


13 





P17-36 




• 10 

NO 


11 


223 

1 


P6-8B 




.22 

NO 


13 





P2G1-20 




.10 

NO 


12 


224 

1 


P6-CC 




• 22 

NO 


13 





P201-21 




• 10 

NO 


12 


225 

1 


P6-D0 




.22 

NO 


13 





P16-20 




.10 

NO 


11 

A 

226 

1 


P6-EE 




• 22 

NO 


13 





P16-21 




.10 

NO 


11 

A 

227 

1 


P6-FF 




• 22 

NO 


13 





P201-27 




.10 

NO 


12 

A 

228 

1 


P6-GG 




• 22 

NO 


13 





P201-28 
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12 
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1 


P6-H* 

P15-17 

206 

2 


P6-I4 

P6-E4 

2G7 

1 


P6-J4 

P2U2-7 

208 

1 


P6-K* 

P202-8 

209 

I 


P6-M* 

PI 7-7 

210 

1 


P6-N4 

PI 7-8 

i 211 

1 


P6-P4 

P202-20 

> 212 

1 


P6-Q* 

P202-21 

213 

1 


PA-R» 

P17-20 

214 

1 


P6-S4 

P17-21 

> 215 

1 


P6-T* 

P202-27 

. 216 

1 
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P6-MH 

P16-27 
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PI 6-28 
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P8-B 

E5 
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P8-K 

E5 

i 233 1 


P8-P 

E5 

\ 234 1 


P8-T 

P2-X 
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P8-U 

P2-Y 
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P9-A 

P205-5 
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P9-B 

E4 
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1 


P9-G 
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NO 
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P20-11 


.10 

NO 


11 

242 

1 


P9-8* 


• 22 

NO 


13 




P205-12 


• 10 

NO 


12 

i 243 

l 


P9-C* 


• 22 

NO 


13 




F4 


.37 

NO 



244 

1 


P9-D* 


• 22 

NO 


13 




P20-17 


• 10 

NO 


11 

> 245 

1 


P9-F* 


.22 

NO 


13 




P205-18 


• 10 

NO 


12 

k 2*6 

1 


P9-G* 


• 22 

NO 


13 




E4 


.37 

NO 



k 247 

1 


P9-H* 


• 22 

NO 


13 




P20-32 


.10 

NO 


11 

k 248 
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NO 


13 
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NO 


12 
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NO 


13 
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NO 


12 
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.22 

NO 


13 
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• 10 

NO 


12 

1 251 

1 
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• 22 

NO 


13 
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• 10 

NO 


12 
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1 
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NOTES : 

/. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL -D-70327. 

2. IENDOR ITEM-SEE SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

3. MATERIAL : 

A. ALUMINUM ALLOT PER 00-A - 250/8 TEMPER F (ES2I05 TYPE5052). 

3.NILCN PER MIL-P-I109I TYPE 1 (ES2127). 

C. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED MATERIAL IS .237-.263 7 HICK. 

4. MARK CHARACTERS PEP ND1002019,. 12 HIGH COLOR BLACK. 

CENTRALIZE AS SHOWN. 

5. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PER MIL -STD - ISO(ES267). 

6. MUST BE FREE FROM BURRS AND SHARP EDGES. 

7. BONDING' 

A. DEGREASE ITEMS (T), (7) ANO(T) AND APPL Y .002 005 TH/CK FILM OF 

AD HESI/f PER NDim) 2/57, TYPE IT CURE AT MS * TO IS5°F FOR /.0 TO /.5 HOURS. 

8. DEGREASE NYLQN AND APPLYFILM OF ITEM (jG) TO /TEMSOT) C/2) (jl) AND (j4). 
PRESS ITEM U2) TO ITEM (±) t ITEMSQn AM(j3) TO ITEM 

\JJ AND ITEM (J4) TO ITEM (7J ANDRFMO JETKCESS ADHESIVE. CURE AT 145* TO 
iS5°F FOR 2 HOURS MIN. 

8. FINISH : 

A. MIL-C-554! (ESS9/ CHEMICAL FILM) ALL OYER. 

3. APPLY ITEM (j9) AND TWO COATS OF ITEM (20) TO ALL OUTSIDE SURFACES 
EXCEPT COVER MOUNTING SURFACES. 
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MOTES -■ 


1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY AA/L-D-70327. 

2. VENDOR ITEM-SEE SPECIFICATION CONTROL DRAINING. 

3 MATERIAL : 

A. ALUMINUM ALLOTPERQQ-A- 250/8 TEMPER P (ES2I05 TYPE5052). 

BN1LCN PER MIL-P-IT09I 7VPE 1 (E5Z127). 
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5. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PER MIL-STD-!30(ES267). 
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NOTES*- 

1. interpret drawing m accordance with standards 

PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. material: 

A. ALuM.NUM ALLOY PER QQ-A-250/U TEMPER T-G (ES2IOG TYPE GOGt). 
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7. VENDOR ITEM-SEE SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
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CABLE ASSCPBtfr W586 


2901351 


*1 


NOT! 

NUMBER 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION ' 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY 
NIL-0-70327. 

LACE HARNESS USING ITEM 10. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 10. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

IOENTIFY PER MIL-STD-130 IES2671 USING PART NUMBER. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO CLAMP USING ITEM 9 TO 
SECURE WIRE 8UN0LE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. USE ONLY IF REQUIRED* 

SERIALIZE PER NO 1002023. 

MARK IDENTIFICATION BANOS WITH DESIGNATION AS NOTED* .12 INCH HIGH 
COLOR BLACK PER N01002019* CENTRALIZE. 

ASSEMBLE PER NC1002032. 

AT ASSEMBLY OF ITEM 4 TO ITEM 7* REMOVE 4 SELF-LOCKING NUTS 
SECURING LOCATING PINS TO ITEM 4 AND OISCARO. ATTACH ITEM 4 TO 
ITEM 7 USING LOCATING PINS. 

SPOT TIE GROUPS OF LEADS ADJACENT TO INTERNAL CLAMP (CONNECTOR 
SIDE I• USE ITEM 12 TO SHAPE WIRE BUNOLE IN CLAMP. USE ITEM 9 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN CLAMP* IF REQUIRED. 


SIZE 
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99974 

2901351 

SCAL 
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SEE NOTE 


CABLE ASSEMBLE W586 


2901351 


LIST OF MATERIALS 


ITEM 

CTY 

PART NO. 

OESCRIPTICN 

1 

1 

2901351-001 

WIRE* NO1002181« TYPE 1* CLASS 1* 22AWG* WHT. 
256 FT.-O IN. TOTAL LENGTH 

2 

1 

2901351-002 

ZIPPER TUBING PER N01002155* TYPE 1* GRAY* 

1 01 A* 4 FT—0 IN. TOTAL LENGTH. 

3 

1 

2901070-011 

CGNNECTOR ASSEMBLY* FEMALE 

4 

1 

1897336—001 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL 

5 

64 

1016369-421 . 

CONTACT* FEMALE 

6 

64 

1897300-002 

CONTACT* SPRING SOCKET 

7 

1 

1897391 

CLAMP* STRAIN RELIEF 

8 

64 

1015864-232 

INSULATION SLEEVING* ELECTRICAL 

9 

AR 

MIL-I—631 TYPE F 
FORM T« GRAOE A 
CLASS 1 

FILLER TAPE* .62 WIDE* .020 THICK 

10 

AR 

MIL-T-713B TYPE P 
CLASS 2* BLACK 

LACING TAPE 

11 

3 

1016128-021 

BANO* IDENTIFICATION 

12 

AR 

MIL-I—15126 

TYPE ACT 

INSULATION* TAPE. ELECTRICAL* PRESSURE 
SENSITIVE THERMO SETTING ADHESIVE .75 ♦ OR - 


SIZE 
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GENERAL NOTES 


DESCRIPTION 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNOER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦•06—.06 ♦•06—.06 ♦•06—*06 ♦•06—.00 

♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 
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MlRE CIRCUIT PT 

EAD HAIL LEAD FROM (A) 
DENT ITER LG TU (81 


A 


TERM*JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 

NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE • 

ACCESSORY 


NU. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



13 1 

Pi-88 


• 15 NO 

6t 


P2-03 


• 19 NO 

5 

14 1 

PI—89 


• 15 NO 

6» 


P2-04 


• 19 NO 

5 

15 1 

Pl-Cl 


• 15 NO 

' 6» 


P2-E3 


• 19 NO 

5 

16 1 

PI-C2 


• 15 NO 

6# 


P2-E4 


• 19 NO 

5 

17 1 

P1-C3 


• 15 NO 

6, 

P2-E5 


• 19 NO 

5 

18 1 

PI-C4 


• 15 NO 

6» 


P2-E6 


• 19 NO 

5 

19 1 

P1-C5 


• 15 NO 

6» 


P2-E7 


• 19 NO 

5 

20 1 

P1-C6 


• 15 NO 

6# 


P2-E8 


.19 NO 

5 

21 1 

PI-C7 


• 15 NO 

6# 


P2-F1 


• 19 NO 

5 

22 1 

P1-C0 


• 15 NO 

6t 


P2-F2 


• 19 NO 

5 

23 1 

P1-C9 


• 15 NO 

6* 


P2-F3 


• 19 NO 

5 

24 1 

Pi-01 


• 15 NO 

6t 


P2-G2 

* 

• 19 NO 
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37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 


A 48 1 


P1-F5 

• 15 NO 

6, 8 

P2-J5 

• 19 NO 

5 

P1-F6 

• 15 NO 

6 y 8 

P2-J6 

• 19 NO 

5 

P1-F7 

• 15 NO 

6, 8 

P2-J7 

• 19 NO 

5 

PI-F8 

• 15 NO 

6» 8 

P2-J8 

• 19 NO 

5 

P1-F9 

• 15 NO 

6, 8 

P2-K1 

• 19 NO 

5 

Pi-Gi 

• 15 NO 

6« 8 

P2-L2 

• 19 NO 

5 

P1-G2 

.15 NO 

6y 8 

P2-L7 

• 19 NO 

5 

PI-G3 

• 15 NO 

6* 8 

P2-L8 

• 19 NO 

5 

P1-G4 

• 15 NO 

6, 8 

P2-M1 

• 19 NO 

5 

PI-G5 

• 15 NO 

6, 8 

P2-M2 

• 19 NO 

5 

PI-G6 

• 15 NO 

6t 8 

P2-R3 

• 19 NO 

5 

Pi-67 

• 15 NO 

6« 8 

P2-M6 

• 19 NO 

5 


SIZE 

CODE IDENT 



A 

99?74 

2901351 


Z^Z 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


CABLE ASSEMBcy W5&6 


2901351 


£ «- 


MIRE 

LEAD RAT 
iOENT ITEi 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO 181 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN PIG ITEMS 


REMARKS 


25 1 
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• 15 

NO 
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P2-G3 

• 19 

NO 
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26 1 

pi-or 

• IS 

NO 

6y 
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P2-G4 

• 19 

NO 
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27 1 

P1-D4 

• 15 

NO 

6 » 

8 


P2-G5 

• 19 

NO 
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28 1 

PI—05 

• 15 

NO 

6t 

8 


P2-G6 

• 19 

NO 

5 


29 1 

PI—06 

• 15 

NO 

6» 

8 


P2-G? 

• 19 

NO 
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30 1 

Pl-07 

• 15 

NO 

6* 

8 


P2-G8 

• 19 

NO 

5 


31 1 

PI—08 

• 15 

NO 

6# 



P2-H1 

• 19 

NO 

5 


32 1 

Pi-09 

• 15 

NO 

6* 

8 


P2-H2 

• 19 

NO 

5 


33 I 

PI—FI 

• 15 

NO 

6» 

8 


P2-J1 

• 19 

NO 

5 


34 1 

P1-F2 

• 15 

NO 

6* 

8 


P2-J2 

• 19 

NO 

5 


35 1 

PI-F3 

• 15 

NO 

6. 

8 


P2-J3 

• 19 

NO 

5 


36 1 

P1-F4 

• 15 

NO 

6* 

8 


P2—J4 

• 19 

NO 

5 
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49 

1 


-PI-68 



.15 

NO 


6* 

8 




P2-M7 



• 19 

NO 


5 


50 

1 


PI-G9 



• 15 

NO 


6# 

8 




P2-M8 



• 19 

NO 


5 


51 

1 


Pi—Ml 



• 15 

NO 


6* 

8 




P2-N7 



• 19 

NO 


5 


52 

1 


P1-H2 



• 15 

NO 


6t 

8 




P2-N8 



• 19 

NO 


5 


53 

1 


P1-H3 



• 15 

NO 


6» 

8 




P2-P1 



• 19 

NO 


5 


54 

1 


PI-H4 



• 15 

NO 


i 

8 




P2-P2 



• 19 

NO 


5 


55 

1 


P1-H5 



• 15 

NO 


6y 

8 




P2-P3 



• 19 

NO 


5 


56 

1 


PI-M6 



• 15 

NO 


6y 

8 




P2-P4 



• 19 

NO 
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57 
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P1-H7 



• 15 

NO 


6» 

8 




P2-P5 



• 19 

NO 


5 


58 

1 


P1-M8 



• 15 

NO 


6* 

8 




P2-P6 



• 19 

NO 
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59 
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P1-M9 



• 15 

NO 


. 6t 

8 




P2-P7 



• 19 

NO 


5 
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P2-R8 
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P2-S1 


„ 


• 19 

NO 


5 


A 62 

1 


P1-K5 




• 15 

NO 


6t 

8 




P2-S2 




• 19 

NO 


5 


A 63 

1 


P1-K6 




• 15 

NO 


6» 

8 




P2-S3 




.19 

NO 


5 


A 66 

1 


Pl-K? 




• 15 

NO 


6t 

8 




P2-S6 
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CABLE ASSEMBLE W587 


2901352 


yK 


NOTE 

NUMBER 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
T 
a 

9 

10 

11 

12 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY 
MIL-D—70327. 

LACE HARNESS USING ITEN 10. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 10. 

VENOOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267I USING PART NUMBER. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEM 9 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 

SERIALIZE PER N01002032. 

?m™ , I!. E ?JJ F ico T i 0N “ N0S “ ,IH “SIWWTION AS NOTEO. .12 INCH HIGH 
COLOR BLACK PER N01002019. CENTRALIZE. 

ASSEMBLE PER ND1002032. 

AT ASSEMBLY OF ITEM 4 TO ITEM 7. REMOVE 4 SELF-LOCKING NUTS 
SECURING LOCATING PINS TO ITEM 4 AND DISCARD. ATTACH ITEM 4 TO 
ITEM 7 USING LOCATING PINS. 


SIZE 
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W0T * GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

LEAO TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 




JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
♦•06-.06 ♦•06—.06 
♦•25—.25 ♦•25-.2S 


LEAD INS 

CUT LG STRIP LG 

♦.06-.06 ♦•06-.00 
♦.25-.25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 
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| SCALE-NONE | REV LTR^^-y SHEET 3 OF 11 | 
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|SEE NOTE 
NUMBER ITEM 


OTY 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 


£ 


DESCRIPTION 


1 

1 

2901352-001 

WIRE. N01002181. TYPE 1 . CLASS 1. 
256 FT•—0 IN. TOTAL LENGTH 

2 

1 

2901352-002 

2.30I07Z-OH 

ZIPPER TUBING PER N01002155. TYPE 
1 DIA. 4 FT-0 IN. TOTAL LENGTH. 

3 

1 


CONNECTOR ASSEMBLY. FEMALE 

4 

1 

1897336-001 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL 

5 

64 

1016369-421 

CONTACT. FEMALE 

6 

64 

1897300-002 

CONTACT. SPRING SOCKET 

7 

1 

1897391 

CLAMP. STRAIN RELIEF 

B 

64 

1015864-232 

INSULATION SLEEVING. ELECTRICAL 

9 

AR 

MIL-I-631 TYPE F 
FORM T, GRADE A 
CLASS 1 

FILLER TAPE. .62 WIOE. .020 THICK 

10 

AR 

MIL-T—713B TYPE P 
CLASS 2* BLACK 

LACING TAPE 

11 

3 

1016128-021 

BANO. IDENTIFICATION 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


2901352 


SCALE-NONE 
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WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

1 

2 

3 


7 

a 

9 

10 

11 

12 


CIRCUIT PI TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
LEAO FROM (Al AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
LG TO ( 8 ) NO. LG LG LG LG TIN FIG 




PI-A3 

P2-A5 

PI-A4 

P2-A6 

P1-A5 

P2-B1 

PI-A 6 

P2-B2 

PI-A7 

P2-B3 

Pl-Bl 

P2-C4 

P1-B2' 

P2-C5 

P1-B3 

P2-C6 

P1-B4 

P2-C7 

PI-B5 

P2-CB 

Pi -86 

P2-01 

PI-B7 

P2-02 


• 15 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


• 15 NO 

6. § 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. 8 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. • 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. • 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. 8 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. 8 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. a 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6* 8 

• 19 NO 

5 • 

• 15 NO 

6. a 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. a 

• 19 NO 

5 

• 15 NO 

6. a 


• 19 NO 

5 
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CODE IDENT 


A 

9 
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CABLE ASSEMB 


CIRCUIT FT TERN.JKT SHLD LEAO INS NOTF 
LEAD NATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
IOENT ITEN LG TO <B» NO. LG LG LG LG TIN FIG* 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901352 


REMARKS 


37 l 

P1-F5 

P2-J5 

38 1 

P1-F6 

P2-J6 

39 1 

P1-F7 

P2-J7 

40 1 

Pi-FB 

P2-J8 

41 1 

P1-F9 

P2-K1 

42 1 

Pl-Gi 

P2-L2 

43 1 

P1-G2 

P2-L7 

44 1 

P1-G3 

P2-L8 

45 1 

P1-G4 

P2-M1 

46 1 

P1-G5 

P2-M2 

47 1 

PI-G6 

P2-M3 

48 1 

Pi-67 

P2-M6 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
99?74 


SCALE-NONE | REV LTR & 


2901352 

[sheet b of rr 


ligEUnzHni 



MIRE 

LEAO NATL LE 
IOENT ITEN LG 


CIRCUIT PT 
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AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE• ACCESSORY 

NO* LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


.15 NO 
• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 
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• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 
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NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 
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• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 
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TO ( 81 

61 
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P1-K4 

P2-SI 

62 
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P1-K5 

R2-S2 

63 
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P1-K6 

P2-S3 

64 
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PI-K7 

R2-S4 
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WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 

note remarks 

1 

LEAD MAIL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

ONE, ACCESSORY 

j 

IOENT ITEM LG TO (8) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 1 

j 

A 37 1 PI-F5 

• 15 NO 


6 , 8 

i 

P2-J5 

• 19 NO 
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A 38 1 PI-F6 

• 15 NO 


6 , 8 


P2-J6 

.19 NO 
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A 39 l PI-E7 

• 15 NO 
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P2-J7 

.19 NO 


5 


A 40 1 PI-F8 

.15 NO 
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P2-J8 

• 19 NO 
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A 41 1 P1-F9 

.15 NO 
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P2-K1 
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• 19 NO 
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P2-M2 

.19 NO 
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•NO ? t 
NUMBER 
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GENERAL NUTfc S 
DESCRIPTION 

INTtRPKfcT DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRI8ED BY 
MIL-D-703^7. 

SH1ELO TERMINATION FIGURES ARE PER- 
A - ND1C02071 
B - ND1002032 

VtNUUK ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPEC IFICAT ION CONTROL DRAWING. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

MARK IDENTIFICATION BANDS 2901373* 2901470* AND 2901507 
RESPECTIVELY PER N01CU2019, .12 INCH HIGH, COLOR 
BLACK. CENTRALIZE. 

1HE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD, COLOR, OR NARKED LETTER - 
L - WHITE WITH BLUE TRACER. 

R - WHITE WITH REO TRACER. 

W - WHITE 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901358 

| SCALE-NONE 

HBaHEBiSBml 





LEAD 

SET ELECTRICAL 
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LIST OF MATERIALS 






NUMBER item 

QTY 

PART NO.* 

DESCRIPTION 





I 

1 

2901358-001 

WIRE, N01002181, TYPE 1, CLASS 
102 FT 6 IN. TOTAL LENGTH 

1. 

20AWG, WHT 



2 

.1 

2901356-002 

WIRE, ND1002181, TYPE 1, CLASS 
1J FT 6 IN. TOTAL LENGTH 

1» 

22AWG, WHT, 



3 

1 

2901356-003 

WIRE, ND1002181, TYPE 1, CLASS 
27 FT 0 IN. TUTAL LENGTH 

1. 

16AWG, WHT, 



4 

1 

2901356-004 

WIRE, ND1002181, TYPE 2, CLASS 
24AmG, WHT/BLU, WHT/RED 12 FT 

4, WHT JKT, 
i IN. TOT LG 



5 

1 

2901358-005 

WIRE, N01002181, TYPE 2, CLASS 
22AWG, wHT/BLU, WHT/RED, 15 FT 

4, 

6 

WHT JKT, 

IN. TOT. LG. 



6 

1 

2901358-006 

WIRE, ND1002181, TYPE 1, CLASS 
22AWG, WHT 20 FT 0 IN. TOT LG. 

4, 

WHT JKT 



7 

8 

1 

2901358-007 

1897190- 2 

WIRE, NO1002181, TYPE 1, CLASS 
4^ FT g IN. TOT. LG. 

UtLETEU 

It 

24AWG, WHT 


| 

• 4 - 1 

9 

3 

1016369-721 

CONTACT, SOCKET 





10 

3 

1016128-011 

BAND, IDENTIFICATION 





11 

3 

1016369-421 

CONTACT, SOCKET 





12 

7 

1010490-228 

INSULATION, SLEEVING 





’ 13 

5 

1897266-001 

CONTACT, RECEPTACLE 





14 

6 

MS3193A-20A 

(1896877-020) CONTACT, SOCKET 





15 

9 

1010763- 2 

SOLDER SLEEVE 
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LEAD TOLERANCE CHART 


LEAD JKT SHIELD 

LG STRIP LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦•06-.06 ♦•06-.06 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.GU ♦•25-.25 ♦•25-.25 


LEAD 
CUT LG 
♦•06—.06 
♦.25-.25 


INS 

STRIP LG 
♦•06—.00 


3 FT TU ID FT ♦l.OO-.OO 


10 FT AND OVER ♦2.0C-.00 
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NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

2 SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER- 

A - ND1C02071 

B - ND1002032 

3 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

4 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019i 

5 MARK IDENTIFICATION BANOS 2901373* 2901470* AND 2901507 
RESPECTIVELY PER ND1C02019, .12 INCH HIGH, COLOR 
BLACK. CENTRALIZE. 

6 THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELO 
LEAD, COLOR* OR MARKED LETTER - 

L - WHITE WITH BLUE TRACER. 

R - WHITE WITH RED TRACER. 

W - WHITE 
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NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 


LEAD TOLERANCE 

CHART 





UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 

LEAD 

LG 

♦ .12-.00 
♦ .50-.00 

JKT 

STRIP LG 
♦.06-.06 
♦.25-.25 

SHIELD 
STRIP LG 
♦ •06— « 06 
♦.25-.25 

LEAO 

CUT LG 
♦•06—.06 
♦.25-.25 

INS 

STRIP LG 
♦.06—.00 

3 FT TO 10 FT 

♦1.00-.00 





10 FT AND OVER 

♦2.00-.00 
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SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 




NUMBER ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 



1 

1 

2901358-001 

WIRE, ND1002181 * TYPE 1* CLASS 
102 FT 6 IN. TOTAL LENGTH 

It 

20AWG, WHT 

2 

1 

2901358-002 

WIRE* ND1002181 * TYPE 1* CLASS 
13 FT 6 IN. TOTAL LENGTH 

1, 

22AWG, WHT, 

3 

1 

2901358-003 

WIRE* ND1002181« TYPE 1* CLASS 
27 FT 0 IN. TOTAL LENGTH 

It 

16AWG, WHT, 

4 

1 

2901358-004 

WIRE, ND1002181 * TYPE 2. CLASS 4, WHT JKT, 
24AWG* WHT/BLU* WHT/RED 12 FT 6 IN. TOT LG 

5 

1 

2901358-005 

WIRE, ND1002181* TYPE 2, CLASS 
22AWG, WHT/BLU* WHT/RED* 15 FT 

4, 

6 

WHT JKT, 

IN. TOT. LG. 

6 

1 

2901358-006 

WIRE* N01002181* TYPE 1, CLASS 
22AWG, WHT 20 FT 0 IN. TOT LG. 

4, 

WHT JKT 

7 

1 

2901358-007 

WIRE, ND1C02181 * TYPE 1* CLASS 
13 FT 6 IN. TOT. LG. 

1* 

24AWG, WHT 

8 


1897190- 2 

DELETED 



9 

3 

1016369-721 

CONTACT, SOCKET 



10 

3 

1016128-011 

BAND, IDENTIFICATION 



11 

3 

1016369-421 

CONTACT, SOCKET 



12 

7 

1010490-228 

INSULATION, SLEEVING 



13 

5 

1897266-001 

CONTACT, RECEPTACLE 



14 

6 

MS3193A-20A 

11896877-0201 CONTACT, SOCKET 



15 

9 

1010763- 2 

SOLDER SLEEVE 
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INSULATION SLEEVING 
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NOTE GENERAL NOTES’ 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NUT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

3 LACE HARNESS USING ITEM 16. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FUR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS ANO 
ACCESSORIES *.12 -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SUE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER NO1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK 

10 BOLDER ?CR MIL-S-6372 (LS25C5-1) USING ITEM 21 OR ITEMS 19 ANO 20. 

11 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 8, 

9 AND 11. 

12 IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

13 ASSEMBLE PER ND1002032. 

14 SERIALIZE PER ND1002023. 
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NOTE 

NUMBER 

15 

16 

17 

18 


- GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

ITEM 14 SUPPLIEO WITH ITEM 3 THRU 7 AND ITEM 10. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEM 17 TO 
SECURE WIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP. 

MARK IDENTIFICATION BANDS AS NUTEO IN TABLE It PER N01002019. 
CENTRALIZE. 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 
THAN 2 OHMS. 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELO LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦.06-.06 ♦•06—•06 ♦.06-.06 ♦.06-.00 

♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 


SIZE 
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NO. 
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SCALE-NONE 
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BEE NOTE 
NUMBER ITEM 


7 

7 

15 

7 

7 


QTY 


1 

1 

2 

1 

3 

l 

4 

1 

5 

2 

6 

1 

7 

1 

8 

10 

9 

10 

10 

1 

11 

1 

12 

181 

13 

130 

14 

X 

15 

30 

16 

AR 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
2901375-001 

2901375-002 

MS 3126F 24—61PZ 
MS3126F 24—61PW 
MS3l26F24—6IP 
MS3126F24—61PY 
MS3l26F24—6IPX 
1897169- l 
2900274-001 
MS3126F20-41P 
MS3106A12S-3P 
1010738-006 
1010738-005 
MS3192A-20A 
1016128-011 
1012507-004 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002161 , TYPE 1 CLASS 1,22 AWG WHT 
357 FEET TOTAL LENGTH 

WIRE NO1002181»TYPE l CLASS 1,24 AWG WHT 
36 INCHES TOTAL LENGTH 

11897047-614) CUNNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 
11897047-611) CONNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 
(1897047-610) CUNNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 
(1897047-613) CONNECTOR—PLUG,ELECTRiCAL 
(1897047—612) CONNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 
CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL 
CONNECTOR,PLUG,ELECTRICAL 
(1897043-410) CCNNECTOR-PLJG,ELECTRICAL 
C1896913-001) CUNNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 
CONTACT,SOCKET 
CONTACT,PIN 

(1896855-020) CONTACf,ELECTRICAL,PIN 

BAND-IDENTIFICATION 

TAPE,LACING ANO TYING 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901375 
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$EE NOTE LIST OF MATERIALS 

NUMBER ITEM QTY PART NO. 

17 AR MIL-I-631 TYPE F, 

FORM T BLACK, 

GRAOE A CLASS 1 


CABLE ASSEMBLE 


2901375 


* 0 ^ 


DE SCRIPT I ON 

FILLER TAPE, .62 WIDE, .02 THICK 


18 

11 

1016006-001 

SPLICE REDUCER 


19 

AR 

SN60WS 

SOLDER QQ-S-571 IES2175-1) 


20 

AR 

MiL-F—14256 

TYPE A OR W 

FLUX (ES2798) 


21 

AK 

SN60WRAP 

SOLDER QQ-S-571 (ES2175-3) 


22 

2 

1016006-002 

SPLICE REDUCER 


23 

11 

1010490-228 

INSULA! ION-SLEEVING,ELECTRICAL *HEAT 

SHRINKABLE 

24 

2 

1010490-258 

INSULATION-SLEEVING,ELECTRICAL,HEAT 

SHRINKABLE 

25 

1 

MS3106R32—8S 

(1897107-080) CONNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE 




5 OF 32 


2004 9-89 












2901375 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAD 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

ERUM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO ( B1 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 1 

1 


El 


.37 

NU 






P196-14 


• 10 

NU 

13 


A 2 

1 


E2 


.37 

NU 






PI 2—1 


• 10 

NU 

12 


A 3 

1 


E3 


.37 

NO 






P197-1 


• 10 

NU 

13 


A 4 

1 


E4 


.37 

NU 






P205-3 


• 10 

NU 

13 


A 5 

1 


fc5 


.37 

NU 






P20-23 


• 10 

NU 

12 


A 6 

1 


E5 


.37 

NU 






E6 


.37 

NU 



A 7 

1 


E6 


.37 

NO 






P205-2 


• 10 

NU 

13 


A 3 

1 


E6 


.37 

NU 






P205-10 


.10 

NO 

13 


A 9 

1 


E6 


.37 

NU 






P205-U 


• 10 

NU 

13 


A 10 

1 


E6 


.37 

NU 






P205-17 


• 10 

NU 

13 


A 11 

1 


E6 


.37 

NO 






P205-24 


• 10 

NU 

13 


A 12 

1 


E6 


.37 

NO 






P205-32 


• 10 

NU 

13 






SIZE 

CODE IDENT 







A 

NO. 

99974 


2901375 





SCALE-NONE 1 REV LTR 

^ CL 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAD 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (31 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 

25 

1 


P11-32 



• 10 

NU 

12 






P11-33 



• 10 

NU 

12 


A 

26 

1 


P196-33 



• 10 

NU 

13 






P197-9 



• 10 

NU 

11 


A 

27 

1 


PI 2-9 



• 10 

NO 

12 






P12-13 



• 10 

NU 

12 


A 

28 

1 


P197-13 



• 10 

NO 

13 






P197-14 



• 10 

NU 

13 


A 

29 

1 


P12—14 



• 10 

NU 

12 






P12-15 



• 10 

NU 

12 


A 

30 

1 


P197-15 



• 10 

NU 

13 






P197-20 



• 10 

NU 

11 


A 

31 

1 


P12-20 



• 10 

NU 

12 






P12-21 



• 10 

NU 

12 


A 

32 

1 


PI 97—21 



• 10 

NU 

13 






PI 98—2 3 



• 10 

NO 

11 


A 

33 

1 


PI 3-23 



• 10 

NU 

12 






P13—24 



• 10 

NO 

12 


A 

34 

1 


PI 98-24 



• 10 

NU 

13 






P198-31 



• 10 

NU 

13 


A 

35 

1 


P13-31 



• 10 

NU 

12 






Pi3—32 



• 10 

NU 

12 


A 

36 

1 


P198-32 



• 10 

NU 

13 






P199-23 



.10 

NU 

11 








SIZE 

I CODE 

IDENT 1 










NO. 








/ 

A 

99974 


2901375 







— i -.— i — 

SCALE-NONE | REV LTR 

* 
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CABLE ASSEMBL 


2901375 




LEAD 

MIKE 


CIRCUIT -PT 

TERM, 

.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (b) 

NU* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

fig 

ITEMS 


13 

1 


E6 




.37 

NU 







P205-31 




.10 

NU 


13 


14 

1 


P2-X 




• 22 

NO 


14 





P21-C 




• 22 

NU 


14 


15 

1 


P2-V 




• 22 

NO 


14 





P2I-A 




• 22 

NO 


14 


16 

1 


E7 




.37 

NU 







P11-34 




• 10 

NU 


12 


17 

1 


£7 




.37 

NO 







P13-2 




• 10 

NU 


12 


18 

1 


E7 




.37 

NO 







Pi 3-3 




.10 

NU 


12 


19 

1 


E7 




.37 

NO 







P14-2 




• 10 

NU 


12 


20 

1 


E8 




.37 

NO 







PI 1-26 




• 10 

NO 


12 


21 

1 


E8 




.37 

NO 







PI 3-1 




• 10 

NU 


12 


22 

1 


PI 96-3 




• 10 

NO 


13 





P196-4 




• 10 

NO 


13 


23 

1 


PI 1—4 




.10 

NO 


12 





PI 1-12 




• 10 

NU 


12 


24 

1 


PI 96—12 




• 10 

NO 


13 





P196-32 




• 10 

NO 


13 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

999 74 

2901375 

1 SCALE-NONE 

REV LTR 9L C*. 
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CABLE ASSEMBLE_2901375_*< 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

, JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


UNEt 

ACCESSORY 



IDENT ITEM 

LG 

TO (B) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

37 1 


P14-23 





• 10 

NO 


12 





P14-31 





• 10 

NO 


12 


A 

38 1 


P199-31 





.10 

NO 


13 





P200-20 





• 10 

NU 


13 



39 1 


PI 5-20 





• 10 

NO 


12 





P15-21 





• 10 

NO 


12 



40 1 


P200-21 





• 10 

NO 


13 





P200-23 





• 10 

NU 


13 



41 1 


P15-23 





• 10 

NU 


12 





P15-24 





• 10 

NO 


12 



42 1 


P200-24 





• 10 

NO 


13 





P200-25 





• 10 

NO 


13 



43 1 


P15—25 





• 10 

NU 


12 





P15-27 





• 10 

NU 


12 



44 1 


P200-27 





• 10 

NO 


13 





P200-28 





• 10 

NU 


13 



45 1 


P15-28 





• 10 

NO 


12 





P15-31 





• 10 

NO 


12 



46 1 


P200-31 





.10 

NO 


13 





P200-32 





• 10 

NO 


13 



47 1 


PI5-32 





• 10 

NO 


12 





P15-33 





• 10 

NO 


12 


A 

48 1 


P200-33 





.10 

NO 


13 





P200-35 





• 10 

NU 


13 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 





CABLE ASSEMBLE 


2901375 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SMIL LEAD 

INS 

NOTE 


REMARKS 

L E AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO (6) 

NO. LG LG LG 

IG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 49 

1 


P15-35 


• 10 

NO 

12 





P15-30 


• 10 

NO 

12 


A 50 

1 


P200-36 


• 10 

NU 

13 





P201-2 


• 10 

NO 

13 


A 51 

1 


PI 6-2 


• 10 

NU 

12 





P16-25 


• 10 

NO 

12 


A 52 

1 


P201-25 


• 10 

NO 

13 





P201-26 


• 10 

NO 

13 


A 53 

1 


PI 6-26 


.10 

NO 

12 





P16-33 


• 10 

NO 

12 


A 54 

1 


P201-33 


.10 

NO 

13 





P201-34 


• 10 

NU 

13 


A 55 

1 


P16—34 


• 10 

NU 

12 





Pi 7-1 


• 10 

NO 

12 


A 56 

1 


P202-1 


• 10 

NO 

13 





P202-2 


• 10 

NO 

13 


A 57 

1 


PI 7-2 


• 10 

NO 

12 





P17-3 


.10 

NO 

12 


A 50 

1 


P202-3 


.10 

NO 

13 





P202-4 


• 10 

NU 

13 


A 59 

1 


P l 7-4 


• 10 

NO 

12 





PI 7-5 


• 10 

NU 

12 


A 60 

1 


P202-5 


• 10 

NO 

13 





P202-6 


• 10 

NU 

13 






SIZE 

| CODE 

! IDENT 1 








NO. 







A 

99974 


2901375 





I....J_ 

SCALE-NONE 1 REV LTR 

* 
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LEAD 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO (0) 

73 

1 


PI 8-8 

PI 0-9 

74 

1 


P203-9 

P203-10 

75 

1 


P18-10 

P10-11 

76 

1 


P203-11 

P203-12 

77 

1 


P18-12 

P18-13 

78 

1 


P203-13 

P203-14 

79 

1 


P18-14 

PI8-15 

80 

1 


P203-15 

P203-20 

81 

1 


PI 8-20 

P18-21 

82 

1 


P203-21 

P203-23 

83 

1 


Pl8-23 
P18-25 

84 

1 


P203-25 

P203-26 


CABLE ASSfcMBL 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG LG 


INS NOTE 
STRIP ONE, 
LG TIN FIG 


2901375 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEFT 12 OF 32 


il 


CABLE ASSEMPL, 


2901375 


MIRE 


CIRCUIT PI 

TERM, 

JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAD 

FKUM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


61 1 


Pi 7-6 




• 10 

NO 


12 




P17-9 




• 10 

NU 


12 


62 1 


P202-9 




• 10 

NO 


13 




P202-10 




• 10 

NO 


13 


63 1 


PI 7-10 




• 10 

NO 


12 




PI7-12 




.10 

NO 


12 


64 1 


P202-12 




• 10 

NU 


13 




P202-13 




• 10 

NO 


13 


65 1 


P17-13 




• 10 

NU 


12 




P17-17 




• 10 

NO 


12 


66 1 


P202-17 




.10 

NO 


13 




P202-18 




.10 

NO 


13 


6 7 1 


P17-18 




• 10 

NO 


12 




PI 8-1 




• 10 

NO 


12 


68 1 


P203-1 




• 10 

NO 


13 




P203-2 




• 10 

NO 


13 


69 1 


P18-2 




.10 

NO 


12 




PI 8—3 




• 10 

NO 


12 


70 l 


P203-3 




• 10 

NO 


13 




P203-6 




• 10 

NO 


13 


71 1 


Pi 0—6 




• 10 

NO 


12 




Pi 8-7 




• 10 

NO 


12 


72 1 


P203-7 




• 10 

NO 


13 




P203-8 




• 10 

NO 


13 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 

| SCALE-NONE 

| REV LTR Yk C* 
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CABLE ASSEMBLE_2901375 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


85 

1 


PI 8-26 




• 10 

NO 


12 





Pi8—33 




• 10 

NO 


12 


86 

1 


P203-33 




• 10 

NO 


13 





P203-34 




• 10 

NO 


13 


87 

1 


Pi8—34 




• 10 

NU 


12 





P18-35 




• 10 

NO 


12 


88 

1 


P203-35 




• 10 

NO 


13 





P203-36 




.10 

NO 


13 


89 

1 


PI8—36 




• 10 

NU 


12 





P19—1 




• 10 

NU 


12 


90 

1 


P204-1 




• 10 

NO 


13 





P204-2 




• 10 

NO 


13 


91 

1 


P19-2 




• 10 

NO 


12 





PI 9-9 




• 10 

NO 


12 


92 

1 


P204-9 




• 10 

NO 


13 





P204-10 




• 10 

NO 


13 


93 

1 


PI 9—10 




• 10 

NO 


12 





P19-11 




• 10 

NO 


12 


94 

1 


P204-11 




• 10 

NO 


13 





P204-13 




• 10 

NU 


13 


95 

1 


P19-13 




• 10 

NO 


12 





P19—14 




• 10 

NU 


12 


96 

1 


P204-14 




• 10 

NU 


13 





P204-17 




• 10 

NO 


13 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901375 

A 




SCALE-NONE REV LTR 





















CABLE ASSEMBLE 


2901375 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

,JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

HATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TU C B1 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

97 

1 


P19-17 




• 10 

NO 


12 






P19-18 




• 10 

NO 


12 


A 

98 

1 


P204-18 




.10 

NO 


13 






P204-19 




• 10 

NO 


13 


A 

99 

1 


PI 9—19 




• 10 

NU 


12 






P19—20 




• 10 

NO 


12 


A 

100 

1 


P204-20 




• 10 

NU 


13 






P204-21 




• 10 

NU 


13 


A 

101 

1 


P19—21 




• 10 

NO 


12 






P19-23 




• 10 

NU 


12 


A 

102 

1 


P204-23 




• 10 

NU 


13 






P204-24 




• 10 

NU 


13 


A 

103 

1 


PI9-24 




.10 

NU 


12 






P19-27 




• 10 

NU 


12 


A 

104 

1 


P204-27 




• 10 

NU 


13 






P204-28 




• 10 

NU 


13 


A 

105 

1 


P19-28 




• 10 

NO 


12 






P20-5 




.10 

NO 


12 


A 

106 

1 


P205-16 




• 10 

NO 


13 






P205-6 




• 10 

NU 


13 


A 

107 

1 


P20-6 




• 10 

NO 


12 






P20— 7 




• 10 

NU 


12 


A 

108 

1 


P205-7 




• 10 

NU 


13 






P205-8 




.10 

NU 


13 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 

SCALE-NONE 

REV LTR 9L 
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* 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD HATL LEAD FROM < A) 
lufcNI 11 EH LG TU 4b) 


CABLE ASSEMBL^ 


TEKM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NU« LG LG LG LG 


2901375 


MUTE REMARKS 

ONE 9 ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 


A 

121 1 

PI 97-27 

• 10 

NO 

13 



P197-36 

• 10 

NU 

13 

A 

122 1 

P12-36 

• 10 

NO 

12 



P12-35 

• 10 

NO 

12 

A 

123 l 

PI 97—35 

• 10 

NO 

13 



P203-17 

.10 

NO 

13 

A 

124 1 

P18-17 

• 10 

NO 

12 



PI8-18 

• 10 

NU 

12 

A 

125 1 

P203-18 

.10 

NO 

13 



P203-19 

• 10 

NO 

13 

A 

126 l 

PI 8-19 

.10 

NO 

12 



P18-24 

• 10 

NO 

12 

A 

127 1 

P203-24 

• 10 

NO 

13 



P203-27 

• 10 

NO 

13 

A 

128 1 

PI 8—27 

• 10 

NO 

12 



PI8-28 

.10 

NU 

12 

A 

129 l 

P20J-28 

• 10 

NO 

13 



P205-18 

• 10 

NU 

13 

A 

130 1 

P2-F* 

• 22 

NU 

14 



P201-35 

• 10 

NO 

13 

A 

131 1 

P2-G4 

• 22 

NO 

14 



P201-36 

.10 

NO 

13 

A 

132 l 

P2-H* 

.22 

NO 

14 



P16—35 

• 10 

NU 

12 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901375 

A 




SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBL, 


2901375 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

HATL 

LEAO 

FROM I A) , 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


UNE 9 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO 1 8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

109 

1 


P20—8 




• 10 

NU 


12 





P20-13 




• 10 

NO 


12 

A 

110 

1 


P205-13 




• 10 

NO 


13 





P205-14 




• 10 

NU 


13 

A 

111 

1 


P20—14 




• 10 

NO 


12 





P20-19 




• 10 

NO 


12 

A 

112 

1 


P205-19 




• 10 

NO 


13 





P205-20 




• 10 

NU 


13 

A 

113 

1 


P20-20 




• 10 

NO 


12 





P20-21 




• 10 

NO 


12 

A 

114 

1 


P205-21 




• 10 

NU 


13 





P205-27 




• 10 

NO 


13 

A 

115 

1 


P20-27 




• 10 

NO 


12 





P20-28 




• 10 

NO 


12 

A 

116 

1 


P205-28 




• 10 

NO 


13 





P205-35 




• 10 

NO 


13 

A 

117 

1 


P20-35 




• 10 

NO 


12 





P2Q-36 




.10 

NU 


12 

A 

118 

1 


P205-36 




.10 

NO 


13 





P197-28 




• 10 

NO 


13 

A 

119 

1 


P12-28 




• 10 

NO 


12 





P12-27 




• 10 

NU 


12 

A 

120 

1 


E8 




.37 

NO 







P14—1 




• 10 

NO 


12 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901375 

| SCALE-NONE 

| REV LTR 

9LC- 
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CABLE 

ASSEMBLE 







WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE 9 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO C 8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

133 

1 


P2-I* 





• 22 

NO 


14 





P16—36 





• 10 

NO 


12 

A 

134 

1 


P4—A 





• 22 

NO 


14 





P202-14 





• 10 

NO 


13 

A 

135 

1 


P4-B 





.22 

NO 


14 





P202-15 





• 10 

NO 


13 

A 

136 

1 


P4-C 





.22 

NU 


14 





P17-14 





.10 

NO 


12 

A 

13 7 

1 


P4-0 





• 22 

NO 


14 





P17-15 





• 10 

NO 


12 

A 

138 

1 


P4-M 





• 22 

NU 


14 





P199-18 





• 10 

NU 


13 

A 

139 

1 


P4-S 





• 22 

NO 


14 





PI99-19 





.10 

NO 


13 

A 

140 

1 


P4-T 





• 22 

NO 


14 





Pi 1-23 





• 10 

NU 


12 

A 

141 

1 


P4-U 





• 22 

NO 


14 





E2 





.37 

NO 



A 

142 

1 


P4-W 





• 22 

NO 


14 





P199-20 





• 10 

NO 


13 

A 

143 

1 


P4-X 





• 22 

NO 


14 





PI1-24 





• 10 

NO 


12 

A 

144 

1 


P4-A* 





• 22 

NO 


14 





P199-21 





• 10 

NU 


13 


2901375 


YL< 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

999 74 

2901375 

| SCALE-NONE 

REV LTR 'YU C— 
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CABLE ASSCMBL, 


2901375 


1 


« 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LCAU 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


UNE * 

ACCESSORY 


IOEUT 

ITEM 

LG 

TU (o) 

NU. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

l<»5 

1 


P4-3* 




• 22 

NO 


14 





P11*31 




• 10 

NO 


12 

4 

146 

1 


P4-fc* 




.22 

NO 


14 





P199-22 




• 10 

NU 


13 

A 

147 

1 


P4-T* 




.22 

NO 


14 





P2-V 




• 22 

NO 


14 

A 

143 

l 


P4-U* 




.22 

NO 


14 





P2-W 




.22 

NO 


14 

A 

149 

l 


P4-V* 




.22 

NO 


14 





E 7 




.37 

NU 



A 

150 

1 


P4-W* 




.22 

NO 


14 





E 8 




.37 

NO 



A 

151 

1 


P4-X* 




.22 

NO 


14 





P19-12 




.10 

NO 


12 

A 

152 

1 


P4-Z* 




.22 

NO 


14 





P 11-3 




.10 

NO 


12 

A 

153 

1 


P6—A 




• 22 

NO 


14 





PI 9#>-7 




.10 

NO 


13 

A 

154 

1 


P6-B 




.22 

NO 


14 





El 




.37 

NO 



A 

155 

1 


P6-C 




• 22 

NO 


14 





Pll-7 




• 10 

NO 


12 

A 

156 

1 


P6-E 




.22 

NO 


14 





PI96-6 




.10 

NO 


13 


ft tH ARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901375 

SCALE-NONE 

REV LTR 

* 
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__ CABLE ASSEMBLE _ 2901375 _ 

WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

LEAD MATL LEAD FROM I A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

1DENT ITEM LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

169 

l 

P6-V 

• 22 

NO 

14 




PI 1-27 

• 10 

NO 

12 

A 

170 

1 

P6-W 

•22 

NO 

14 




PI1-28 

• 10 

NO 

12 

A 

171 

1 

P6-X 

• 22 

NO 

14 




P196-35 

• 10 

NU 

13 

A 

172 

1 

P6-Y 

.22 

NO 

14 




P196-36 

• 10 

NO 

13 

A 

173 

1 

P6-Z 

• 22 

NO 

14 




PI1-35 

• 10 

NO 

12 

A 

174 

1 

P 6—A* 

• 22 

NO 

14 




PI 1-36 

• 10 

NO 

12 

A 

175 

1 

P6-3* 

• 22 

NO 

14 




P200-9 

• 10 

NO 

13 

A 

176 

1 

P6-C* 

.22 

NO 

14 




P200-1 

• 10 

NO 

13 

A 

177 

1 

P6-0^ 

• 22 

NO 

14 




PI 5-9 

• 10 

NO 

12 

A 

178 

I 

P6-E* 

.22 

NO 





PI 5—1 

• 10 

NO 

12 

A 

179 

1 

P6—F* 

• 22 

NO 

14 




P200-17 

• 10 

NO 

13 

A 

180 

1 

P6-G* 

.22 

NU 

14 




P200-29 

• 10 

NO 

13 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901375 

A 




J 


SCALE-NONE REV LTR 


NL 
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CABLE 

ASSEMBLE 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

lead 

FROM (A) . 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCE 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEM 

A 157 

1 


P6-F 





• 22 

NO 


14 




El 





.37 

NO 



A 158 

1 


P6-G 





• 22 

NO 


14 




PI 1—6 





.10 

NO 


12 

A 159 

1 


P6-J 





• 22 

NO 


14 




P196-13 





• 10 

NO 


13 

A 160 

i 


P6-K 





• 22 

NO 


14 




El 





.37 

NO 



A 161 

1 


P6-L 





• 22 

NU 


14 




PI1-13 





• 10 

NO 


12 

A 162 

1 


P6-M 





• 22 

NO 


14 




PI1—14 





• 10 

NO 


12 

A 163 

1 


P6-N 





• 22 

NO 


14 




P196-20 





• 10 

NO 


13 

A 164 

I 


P6-P 





• 22 

NO 


14 




PI96-21 





• 10 

NO 


13 

A 165 

1 

o 

P6-R 





• 22 

NO 


14 




Pll-20 





.10 

NO 


12 

A 166 

1 


P6-S 





• 22 

NO 


14 




PI1-21 





• 10 

NO 


12 

A 167 

1 


P6-T 





• 22 

NO 


14 




P196-27 





• 10 

NO 


13 

A 168 

1 


P6-U 





• 22 

NO 


14 




P196-28 





• 10 

NU 


13 


2901375 




REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901375 

SCALE-NONE 

REV LTR 

* 
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CABLE ASSEMBLE 2901375_ *0 . 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FRUM I A) 

AREA STRIP 

STRIP 

COT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TU IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


181 

1 


P6—H* 




• 22 

NO 


14 





P15-17 




.10 

NU 


12 


182 

2 


P6—I ♦ 




.22 

NO 


14 





P6—E^ 




.22 

NO 


14 


183 

1 


P6-J* 




.22 

NO 


14 





P202-7 




• 10 

NO 


13 


184 

1 


P6-K* 




.22 

NO 


14 





P202-8 




• 10 

NO 


13 


185 

1 


P6-M* 




• 22 

NO 


14 





P17-7 




• 10 

NO 


12 


186 

1 


P6-N* 




• 22 

NO 


14 





PI 7-8 




• 10 

NO 


12 


187 

1 


P6-P* 




.22 

NO 


14 





P202-20 




• 10 

NO 


13 


188 

1 


P6-0* 




.22 

NO 


14 





P202-21 




• 10 

NO 


13 


189 

1 


P6-R* 




• 22 

NO 


14 





PI7-20 




• 10 

NO 


12 


190 

1 


P6-S* 




• 22 

NO 


14 





PI7-21 




• 10 

NO 


12 


191 

1 


P6-T* 




• 22 

NO 


14 





P202-27 




• 10 

NO 


13 


192 

1 


P6-U* 




.22 

NO 


14 





P202-28 




• 10 

NO 


13 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901375 

A 




SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 21 OF 3 





















LEAD 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TU (BI 

193 

l 


P6-V* 

P17-27 

, 194 

1 


P6-W* 

P17-28 

, 195 

1 


P6-X* 

P202-35 

196 

1 


P6—Y * 
P202-36 

i 197 

1 


P6-Z* 

PI 7-35 

198 

1 


P6-A A 
P17-36 

199 

1 


P6-BB 

P201-20 

20 0 

1 


P6-CC 

P201-21 

. 201 

l 


P6-DD 

P16-20 

202 

1 


P6-EE 

PI6-21 

> 203 

1 


P6-FF 

P201-27 

204 

1 


P6-GG 

P201-28 




CABLE ASSEMBL 


2901375 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE « 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TU IB) 

NU. LG LG LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 

205 

1 


P6—HH 


• 22 

NU 

14 






P16-27 


• 10 

NO 

12 


A 

206 

1 


P6-JJ 


.22 

NU 

14 






P16-28 


• 10 

NO 

12 


A 

207 

1 


P7—T 


• 22 

NU 

14 






P201-9 


• 10 

NO 

13 


A 

208 

1 


P7-U 


• 22 

NO 

14 






P201-1 


• 10 

NU 

13 


A 

209 

1 


P7-V 


.22 

NU 

14 






PI 6-9 


• 10 

NU 

12 


A 

210 

1 


P7-W 


.22 

NO 

14 






PI 6—1 


.10 

NO 

12 


A 

211 

1 


P7-X 


.22 

NO 

14 






P201-10 


• 10 

NU 

13 


A 

212 

1 


P7-2 


.22 

NO 

14 






P16-10 


• 10 

NU 

12 


A 

213 

1 


P7-B4 


• 22 

NO 

14 






P197-10 


• 10 

NO 

13 


A 

214 

1 


P7-C* 


.22 

NO 

14 






E3 


.37 

NU 



A 

215 

1 


P7-0M 


.22 

NU 

14 






PI2—10 


• 10 

NO 

12 


A 

216 

1 


P7-E4 


.22 

NO 

14 






E2 


.37 

NO 








SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 









NO. 








A 

99974 


2901375 






SCALE-NONE 1 REV LTR 

9LQ 
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CABLE ASSEMBL 


2901375 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE» 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO m 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



229 

1 


P7-T* 


• 22 

NO 


14 






P204-7 


• 10 

NO 


13 



230 

1 


P7-U* 


• 22 

NO 


14 






P204-8 


• 10 

NO 


13 



231 

1 


P7-V* 


.22 

NO 


14 






P19—7 


• 10 

NU 


12 



232 

1 


P7-W* 


• 22 

NU 


14 






P19—8 


• 10 

NO 


12 



233 

1 


P4-E 


• 22 

NU 


14 






P205-34 


• 10 

NU 


13 



2 34 

1 


P4-F 


• 22 

NU 


14 






P205-26 


• 10 

NO 


13 



235 

1 


P4-G 


.22 

NO 


14 






P20-34 


• 10 

NO 


12 



236 

1 


P4-H 


• 22 

NO 


14 






P20-26 


• 10 

NO 


12 



237 

2 


P8-T 


• 22 

NO 


14 






P2-X 


• 22 

NO 


14 



238 

2 


P8-U 


• 22 

NO 


14 






P2-Y 


• 22 

NO 


14 



239 

1 


P9—A 


• 22 

NU 


14 






P205-5 


• 10 

NO 


13 



240 

1 


P9-B 


• 22 

NU 


14 






E4 


.37 

NU 









SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 









NO. 









A 

99974 



2901375 






SCALE-NONE 1 R 

EV LTR 

4 C- 

IsHEET 25 UF 3? 

















CABLE ASSEHBL: 


2901375 

.▼ .-.- -- 


LEAD 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

lG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO <81 

241 

1 


P9-C 

P20-10 

242 

1 


P9-E 

P205-9 

243 

1 


P9-F 

64 

244 

1 


P9-G 

P20-11 

245 

1 


P9-J 

P205-33 

246 

l 


P9-K 

E4 

247 

1 


P9-L 

P20-32 

248 

1 


P9-M 

P20-31 

249 

1 


P9-N 

2205-16 

250 

1 


P9-P 

E4 

251 

1 


P9-R 

P20-24 

k 252 

1 


P9-T 

P205-12 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AKEA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


SIZE 

A 


INS NUTE 

STRIP UNE, ACCESSORY 



TIN FIG 

ITEMS 

22 

NO 

14 

10 

NO 

12 

22 

NO 

14 

10 

NO 

13 

22 

NO 

14 

37 

NO 


22 

NO 

14 

10 

NO 

12 

22 

NO 

14 

10 

NO 

13 

22 

NO 

14 

37 

NO 


22 

NO 

14 

10 

NO 

12 

22 

NO 

14 

10 

NO 

12 

22 

NO 

14 

.10 

NO 

13 

,22 

NO 

14 

,37 

NO 


22 

NO 

14 

10 

NO 

12 

,22 

NO 

14 

,10 

NO 

13 


CODE IDENT 
NO. 
99974 


I SCALE-NONE 


REV LTR 


9L 


REMARKS 


2901375 


SHEET 


26 OF 






CABLE 

ASSEMBLE 




2901375 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAD 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LE AO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


I DENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

265 

1 

P9-FF 

• 22 

NO 

14 




P206-A 

.25 

YES 


A 

266 

1 

P9-GG 

.22 

NO 

14 




P206-8 

.25 

YES 


A 

267 

1 

P9-JJ 

.22 

NO 

14 




P199-16 

.10 

NO 

13 

A 

268 

1 

P9-NN 

• 22 

NO 

14 




P199-17 

• 10 

NO 

13 

A 

269 

1 

P9-J* 

.22 

NO 

14 




PI96—18 

• 10 

NO 

13 

A 

270 

1 

P20—18 

• 10 

NO 

12 




PI 9—3 

• 10 

NO 

12 

A 

271 

1 

P204-3 

• 10 

NO 

13 




P204-12 

• 10 

NO 

13 

A 

272 

1 

P13-7 

• 10 

NO 

12 




E9 

• 37 

NO 


A 

273 

1 

P13—8 

• 10 

NO 

12 




E9 

.37 

NO 


A 

274 

1 

PI 3-15 

.10 

NO 

12 




E9 

.37 

NO 


A 

275 

1 

PI 3—16 

.10 

NO 

12 




E9 

.37 

NO 


A 

276 

1 

PI3-21 

• 10 

NO 

12 




£9 

.37 

NO 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 


| SCALE-NONE 

REV LTR 

^ C. 
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CABLE ASSEMBL, 


2901375 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

»JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FRUM (A) . 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO <bl 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

253 

1 


P9—U 





• 22 

NO 


14 





E4 





.37 

NO 



A 

254 

1 


P9-V 





.22 

NO 


14 





P20-17 





• 10 

NO 


12 

A 

255 

1 


P9-W 





.22 

NO 


14 





E5 





.37 

NO 



A 

256 

1 


P9-X 





• 22 

NO 


14 





P205-4 





• 10 

NO 


13 

A 

257 

1 


P9-V 





• 22 

NO 


14 





E4 





.37 

NU 



A 

258 

1 


P9-* 





• 22 

NO 


14 





P20-2 





• 10 

NU 


12 

A 

259 

1 


P9-A* 





• 22 

NO 


14 





E5 





.37 

NO 



A 

260 

1 


P9-M* 





• 22 

NO 


14 





PI1—18 





.10 

NO 


12 

A 

261 

1 


P9-P* 





.22 

NO 


14 





P196—17 





• 10 

NO 


13 

A 

262 

1 


P9-Q* 





• 22 

NO 


14 





PI96-26 





• 10 

NO 


13 

A 

263 

1 


P9-R6 





• 22 

NO 


14 





P11-17 





• 10 

NO 


12 

A 

264 

1 


P9-S* 





.22 

NO 


14 





E8 





• 37 

NO 




REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901375 

| SCALE-NONE 

REV LTR 
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_ CABLE ASSEMBLE _ 2901375 _ 

WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE REMARKS 

LEAO MATL LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


277 1 

P14—15 




.10 

NO 

12 



E10 




.37 

NU 



278 1 

P14-16 




• 10 

NO 

12 



E10 




.37 

NO 



279 1 

P14-21 




.10 

NO 

12 



E10 




.37 

NO 



280 1 

P14-22 




• 10 

NO 

12 



E10 




.37 

NU 



281 1 

P21-C* 




.22 

NO 

14 



Ell 




.37 

NO 



282 1 

P21-D* 




• 22 

NO 

14 



Ell 




.37 

NO 



283 1 

P21-E* 




• 22 

NO 

14 



Ell 




.37 

NO 



284 1 

P21-F* 




.22 

NO 

14 



Ell 




.37 

NO 



285 1 

P21-G* 




• 22 

NO 

14 



Ell 




.37 

NO 



286 1 

P198-7 




• 10 

NO 

13 



E12 




.37 

NO 



287 1 

P198-8 




• 10 

NO 

13 



El 2 




.37 

NO 



268 I 

P198-15 




• 10 

NO 

13 



E12 




.37 

NO 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE I REV LTR IsHEET 


29 OF 32 


















CABLE ASSEMBLE __2901375_* C. 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



MIRE 


CIRCUIT * 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE t 

ACCESSORY 



LEAD MATL 

LEAD 

FRUM (A) 

IDENT 

I TEN 

LG 

TO (8) 

NO* LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




1DENT ITEM 

LG 

TO (81 

289 

1 


P198—16 


• 10 

NO 


13 



A 

301 1 


P297-L 




E12 


.37 

NO 








P207-V 

290 

1 


P207-G 


.25 

YES 





A 

302 1 


P21-U 




E13 


.*7 

NO 








P2 i-M 

291 

1 


P207-M 


.26 

YES 





A 

303 1 


P207-B 




Eli 


.37 

NO 




f 




P207-A 

292 

1 


P207-M 


.25 

YES 





A 

304 1 


P21-P 




E13 


.37 

NO 








P21-S 

293 

1 


P207-S 


.25 

YES 





A 

305 l 


P207-D 




El 3 


.37 

NO 








P207-U 

294 

1 


P207-Z 


.25 

YES 





A 

306 1 


P21-M 




Eli 


.37 

NO 








P21-2 

295 

1 


P207-Y 


.25 

YES 





A 

307 l 


P4-K* 




P2-U* 


• 22 

NO 


14 






P2 l-G 

296 

1 


P4-F* 


.22 

NO 


14 



A 

308 1 


P4-J* 




P207-K 


• 25 

YES 








P21-Y 

297 

1 


P4—G* 


• 22 

NO 


14 



A 

309 l 


P21-J 




P4-I* 


.22 

NO 


14 






P21-L 

298 

1 


P4-H* 


• 22 

NO 


14 



A 

310 1 


P21-T 




P207-B* 


.25 

YES 








P21-N 

299 

1 


P207-F 


.25 

YES 





A 

311 1 


P21-R 




P.2 1-H 


• 22 

NO 


14 






P21-V 

300 

1 


P21-K 


• 22 

NO 


14 










P21-X 


• 22 

NO 


14 









SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 


SCALE-NONE 

REV LTR 'A- C., 
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MIL 2084 9.65 

z 






CABLE AaSEMBLfr _2901 375_ HlC- 


TERM. 

»JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 





.25 

YES 







.25 

YES 







.22 

NO 


14 





• 22 

NO 


14 





.25 

YES 







.25 

YES 







.22 

NO 


14 





• 22 

NO 


14 





.25 

YES 







.25 

YES 







• 22 

NO 


14 





• 22 

NO 


14 
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NOTE GENERAL NUTfcS 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTFRPkET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
HIL-D-70427. 

3 I ACE HARNESS USING ITEM 16. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16. 

6 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

t> GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 Ok -.26 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR iTEM - SEE SOURCE CONTROL UR SPECIFICATION CONTROL ORAwING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND10C2019. 

M appi v pfffrpmcf designations to slffves per noi?02019 using .1? 

INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK 

1C SOLDER PER MIL-S-6872 IES2505-1I USING ITEM 2i OR ITEMS 19 AND 20. 

11 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 8* 

9 AND li. 

12 IDENTIFY PER M1L-STD-130 <ES267) USING PART NUMBER. 

14 ASSEMBLE PER NP1002032. 

14 SERIALIZE PER N01002023. 
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MS3126F24-61PW 
MS 3126F24-61P 
MS3126F24-61PY 
MS3126F24—61PX 
1897169- 1 

29002 74-001 
MS3126f ^0—41P 
MS31C6A12S-3P 
1010738-006 
101C 738-005 
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1016128-C11 
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WIRE NO 1002181 .TYPE 1 CLASS 1.22 AwG WHT 
365 FEET TOTAL LENGTH 

WIRE ND1002181.TYPE 1 CLASS 1.24 AWG WHT 
60 INCHES TOTAL LENGTH 

I 1897047-6141 CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 
C1897047-6111 CONNEC TOR-PL UG.ELECTR1CAL 
(1897047-olU) CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 

<1897047-61Ji connector-plug,electrical 

< 1897047-6121 CONNECTOR-PLUG.ELECTRI CAL 
CONNECTOR,PLUG.ELECTRICAL 
CONNECTOR,PLUG.ELECTRICAL 

< 169704 3-4101 CONNECTOR-PLUG,ELECTRI CAL 
<1896913-0011 CONNECTOR-PLUG,ELECTRICAL 
CONTACT,SOCKET 

CONTACT,PIN 

<1696855-0201 CUNTACT,ELECTRICAL,PIN 
BAND-IDENTIEICATION 
TAPE,LACING AND TYING 
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.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM | A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 



IOFNT 

I TFM 

LG 

TO (rtl 

' NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

109 

1 


P 20-8 




.10 

NO 


12 






P20-13 




• 10 

NO 


12 


A 

110 

I 


P205-13 




• 10 

NO 


13 






P205-14 




• 10 

NO 


13 


A 

ill 

1 


P20-14 




.10 

NO 


12 






P20-19 




.10 

NO 


12 


A 

112 

1 


P205-19 




.10 

NO 


13 






P 205-20 




• 10 

NO 


13 


A 

113 

1 


P20-20 




.10 

NO 


12 






P20-21 




• 10 

NO 


12 


A 

114 

1 


P205-21 




.1C 

NO 


13 






P205-27 




.10 

NO 


13 


A 

115 

l 


P2C-27 




• 10 

NO 


12 






P20-28 




• 10 

NO 


12 


A 

116 

1 


P205-28 




.10 

NO 


13 






P205-J5 




• 10 

NU 


13 


A 

117 

1 


P2C-35 




.10 

NO 


12 






P20—36 




.10 

NO 


12 


A 

lie 

1 


P205-36 




• 10 

NO 


13 






P197-28 




• 10 

NU 


13 


A 

119 

1 


P12-28 




.10 

NO 


12 






P12-27 




.10 

NO 


12 


A 

120 

1 


E 8 




.37 

NO 








P14— 1 




.10 

NO 


12 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

29C1375 

| SCALE-NONE 

REV LTR D 

SHEET !5 UF 33 | 


CABLE ASSEMBLE 


29013 75 


D 


MIRE 

LEAD MATL LEAD 
IDENT ITEM LG 

A 133 1 

A . 134 l 

A 135 1 

A 136 l 

A 137 1 

A 138 1 

A 139 1 

A 1 AC 1 

A 141 1 

A 14? 1 

A 143 1 

A 144 1 


CIRCUIT PT TERM 
FROM (A) AREA 

TO ( 8 > NU. 

P2-I* 

PI6-36 

P4-A 

P202-14 

P 4—8 
P202-15 

P4-C 
PI 7-14 

P4-D 
PI 7-15 

P4-M 

P199-18 

P4-S 
P199-19 

P4—T 
P 11-23 

P4-U 

E2 

P4-M 
PI 99-20 

P4-X 
Pi 1-24 

P4—A* 

P199-21 


JKT SHLO LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE• 

LG TIN FIG 

.22 NO 
.10 NU 

• 22 NO 

• 10 NU 

.22 NU 

• 1C NU 

.22 NO 

• 10 NU 

• 22 NO 
.10 NO 

• 22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.37 NO 

. .22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.1C NO 

.22 NO 
.10 NO 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 


14 

13 

14 
12 

14 

13 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901375 

--- 


SCALE-NONE REV LTR 


0 


SHEET 17 OF_33 














IFAD 

1UFNT 


w r *■ f 

MATL 
I TEM 

i 


A 146 


A 147 


A 148 


A 149 


A 151 


A 152 


A \5~ > 


A 154 


A 155 


A 156 


LEAD 

LG 


CIRCUIT PT 
1-Rl.H I AI 
ru id) 

P4-6* 

P11-31 

P 4 — f * 

P199-22 

P4-T* 

P2-V 

P4-U* 

P2-W 


P4-V* 
F 7 


P4-W* 

F8 


P4-X* 

P19-12 


P4-Z* 
° 11 - 3 


P6-A 
PiV6- / 


P6-B 

El 


P(S—C 
P11-7 


P6-F 
P 196—6 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 
ARIA STRIP SIKIP CUT STRIP 
NO. Lb Lb 


NOTE 

UNE* 


REHARKS 


ACCESSORY 


LG 

Lu TIN FIG ITEMS 

.22 NO 

14 * 

.10 NO 

12 

.22 NO 

14 

.10 NO 

13 

.22 NO 

14 

.22 NO 

14 

.22 NO 

14 

.22 NO 

14 

.22 NO 

14 

.37 NO 


.22 NO 

14 

.37 NO 


.22 NO 

14 

.10 NO 

12 

• 22 NO 

14 

.in NO 

12 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

.22 NO 

14 

.37 NO 


.22 NO 

14 

• 1C NO 

12 

.22 NO 

14 


• 10 NO 

13 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

999 74 

2901375 


SCALE-NONE 


SHEET 


18 UF 33 


HIKE CIRCUIT PT 

LEAD MATt LEAD FRO* <AJ 
I DENT ITEM LG TO IB) 


_ CABLE ASSEMBLE _ 

TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
area strip strip cut strip one. 
HU. Lb LG LG LG TIN FIG 


2901375 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 

169 

1 

P5-V 

.22 

NO 

14 




P 11-27 

.10 

NO 

12 

A 

170 

1 

P6-W 

.22 

NO 

14 




PI 1-28 

• 10 

NO 

12 

A 

171 

l 

P6-X 

.22 

NO 

14 




P196-35 

.10 

NO 

13 

A 

172 

1 

P6-Y 

.22 

NO 

14 




Pl96—36 

.10 

NO 

13 

A 

173 

1 

P6-2 

.22 

NO 

14 




P11-35 

.10 

NO 

12 

A 

174 

l 

P 6—A* 

.22 

NO 

14 




P11-36 

.10 

NO 

12 

A 

175 

1 

P6-B* 

.22 

NO 

14 




P200-9 

• 10 

NO 

13 

A 

1 7 6 

1 

P6-C* 

.22 

NO 

14 




P2C0-1 

.10 

NO 

13 

A 

177 

1 

P6-D* 

.22 

NO 

14 




P 1 5-9 

.10 

NO 

12 

A 

178 

1 

P.5-E* 

• 22 

NO 





Pi 5-1 

.10 

NO 

12 

A 

179 

1 

P 6—F * 

.22 

NO 

14 




P2C0-17 

.10 

NO 

13 

A 

180 

1 

P6-G* 

.22 

NO 

14 




P200-2 9 

.10 

NO 

13 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRE 
LEAD MATL 
IOENT ITEM 

A 157 1 


A 158 1 

A 159 1 

A 160 1 

A l6l 1 

A 162 1 

A 163 1 

A 164 1 

A 165 1 

A 166 1 

A 167 1 

A 168 1 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO IB) 

P6-F 

FI 

P6-G 
PI 1-6 

P6-J 
PI <36-1 3 


P6-K 

FI 


P6-L 
PI 1-1 3 


P6-M 
P11-14 


P6-N 
P 196-20 


P6-P 
P l c 6-21 


P6-R 
PI 1-20 


P6-S 
P11-21 


P6-T 
PI 96-27 


P6-U 
PI96-28 


29G1J75 


TERM.JKT SrtLO 
AREA STRIP STRIP 
NO. LG LG 


LEAD 

INS 


COT 

STRIP 


LG 

LG 

TIN 


.22 

NO 


.37 

NO 


.22 

NO 


• 10 

NO 


• 22 

NO 


.10 

NO 


.22 

NO 


.37 

NO 


.22 

NO 


• 10 

NO 


.22 

NO 


• 10 

NO 


.22 

NO 


• 10 

NO 


.22 

NO 


• ID 

NO 


.27 

NO 


• 10 

NO 


.22 

NO 


.10 

NO 


.22 

NO 


• 10 

NO 


.22 

NO 


• 10 

NO 


NOTE 

UNE. ACCESSORY 
FIG ITEMS 

14 


14 

12 

14 

13 

14 


14 

12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

13 

14 
13 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 

SCALE-NONE 

REV LTR D 
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CABLE 

ASSEMBLE 




29C1375 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAD MATL 

LEAD 

FROM I A1 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

fig 

ITEMS 

A 

181 1 


P6—H* 




.22 

NO 


14 




P 15-17 




.10 

NO 


12 

A 

182 2 


P6— I ♦ 




.22 

NO 


14 




P6-F* 




• 22 

NO 


14 

A 

183 1 


P6-J* 




.22 

NO 


14 




P202-7 




.10 

NO 


13 

A 

184 1 


P6-K* 




.22 

NO 


14 




P202-8 




• 1C 

NO 


13 

A 

185 l 


P6-M* 




.22 

NO 


14 




PI 7-7 




.10 

NO 


12 

A 

186 l 


P6-N4 




.22 

NO 


14 




PI 7-8 




• 10 

NO 


12 

A 

187 1 


P6-P* 




• 22 

NO 


14 




P202-20 




• 1C 

NO 


13 

A 

188 1 


P6-Q4 



• 

• 22 

NO 


14 




P202-21 




• 10 

NO 


13 

A 

189 1 


P6-P* 




.22 

NO 


14 




PI 7-20 




.10 

NO 


12 

A 

190 l 


P6-S* 




.22 

NO 


14 




Pi 7-21 




• 10 

NO 


12 

A 

191 1 


P6-T * • 




.22 

NO 


14 




P202-27 




• 10 

NO 


13 

A 

192 1 


P6-U* 




.22 

NO 


14 




P202-28 




.10 

NO 


13 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 

- r : 


SCALE-NONE REV LTR 


D 


SHEET 21 UF 33 

























CAGL E ASSEK.-U 


LIAO 

IDENT 

R IRE 
MATi 
ITFM 

l FAD 
LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

T U (ti » 

i 193 

1 


P6-V* 

P17-27 

194 

1 


Pf>-k* 

PI 7-28 

195 

1 


P6-X* 

P2G2-35 

196 

1 


P6-Y* 

P202-36 

197 

1 


P6-Z* 

PI 7-35 

198 

l 


P6-AA 

PI 7-36 

199 

1 


P6-RB 

Pi 01-20- 

2C0 

1 


P6-CC 

P201-21 

201 

1 


P6-00 

R ltj-2u 

202 

1 


P6-FF 

Pl6-21 

203 

1 


P6-FF 

P201-27 

204 

1 


P6-GG 

P201-28 


tfrm.jkt shlo 

AREA STRIP STRIP 
NO. LG LG 


LEA u INS 
CUT STRIP 
LG LG TIN 

.22 NO 
.10 NO 


.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 

.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
• 10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 


NOTH 

uNfc« ACCESSORY 
FIG ITEMS 

14 

12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 

12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

13 

14 
13 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

999 74 

2901375 


j^SCALE-NONE 


REV LTR 


o_[SHEET 


22 OF 


LEAD 

IDENT 

W IRF 
MATL 
ITEM 

lead 

LG 

CIRCUIT i 
FROM ( A) 
TO < B) 

t 217 

1 


P7-F* 

PI 9 7-17 

k 216 

1 


P 7-G* 

F 3 

i 219 

1 


P7-H* 

PI 2-17 

220 

1 


P7-I* 

F 2 

221 

1 


P7-J* 

P197-16 

222 

1 


P 7—K * 

E3 

22 3 

1 


P7-M* 

P12-18 

224 

1 


P 7—N* 

E 2 

22 5 

1 


P7-P* 

P204-5 

??* 

1 


P 7 - Q * 
P204-6 

227 

1 


P 7—R * 

P19- 5 

228 

1 


P 7— S* 
P19-6 


CABLE- ASSEMBLE 


29 C 1375 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


.22 

NO 

14 

.10 

NO 

13 

.22 

NO 

14 

.37 

NO 


.22 

NO 

14 

.10 

NO 

12 

.22 

NO 

14 

.37 

NO 


.22 

NO 

14 

.10 

NO 

13 

.22 

NO 

14 

.37 

NO 


.22 

NO 

14 

.10 

NO 

12 

.22 

NO 

14 

.37 

NO 


.22 

NO 

14 

.10 

NO 

1 i 

.22 

NO 

14 

.10 

NO 

13 

.22 

NO 

14 

.10 

NO 

12 

.22 

NO 

14 

.10 

NO 

12 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

-1- 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


?9C1375 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LF AO 

FRUM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSOR 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

' NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

205 

1 


P6-HH 


.22 

NO 


14 





PI 6-27 


.10 

NO 


12 

A 

206 

1 


P6-JJ 


• 22 

NO 


14 





P16—28 


• 10 

NO 


12 

A 

207 

1 


P7-T 


.22 

NO 


14 





P201-9 


.10 

NO 


13 

A 

208 

l 


P7-U 


• 22 

NO 


14 





P201-1 


.10 

NO 


13 

A 

209 

1 


P7-V 


.22 

NO 


14 





P16—9 


.10 

NO 


12 

A 

210 

1 


P7-W 


.22 

NO 


14 





P16-1 


.10 

NO 


12 

A 

211 

1 


P7-X 


.22 

NO 


14 





P201-10 


.10 

NO 


13 

A 

212 

l 


P7-7 


• 22 

NO 


14 





P16-10 


.10 

NO 


12 

A 

213 

1 


P7-B4 


.22 

NO 


14 





Pi 97—10 


.10 

NO 


13 

A 

214 

1 


P7-C4 


• 22 

NO 


14 





fc 3 


.37 

NO 



A 

215 

1 


P7-0* 


• 22 

NO 


14 





PI 2-10 


.10 

NO 


12 

A 

216 

1 


P7-E* 


• 22 

NO 


14 





E2 


.37 

NO 




REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE 


23 OF 33 


CABLE ASSEMBLE 


2901375 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A* 

AktA 

SlKlP SlKlP 

cur 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B» 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

229 

1 


P7-T * 




.22 

NO 


14 





P204-7 




.10 

NO 


13 

A 

230 

1 


P7—U* 




• 22 

NO 


14 





P204-8 




.10 

NO 


13 

A 

231 

1 


P7-VP 




.22 

NO 


14 





PI 9-7 




• 10 

NO 


12 

A 

232 

l 


P 7—*♦ 




• 22 

NO 


14 





P19—8 




• 10 

NO 


12 

A 

233 

1 


P4-E 




• 22 

NO 


14 





P2C5-34 




.10 

NO 


13 

A 

234 

1 


P4-F 




.22 

NO 


14 





P205-26 




• 10 

NO 


13 

A 

235 

1 


P4-G 




• 22 

NO 


14 





P20— 34 




.10 

NO 


12 

A 

236 

1 


P4-H 




.22 

NO 


14 





P20-26 




• 10 

NO 


12 

A 

237 

2 


P9-T 




.22 

NO 


14 





P2-X 




• 22 

NO 


14 

A 

238 

2 


P8-U 




• 22 

NO 


14 





P2-Y 




• 22 

NQ 


14 

A 

239 

1 


P9—A 




.22 

NO 


14 





P205-5 




• 10 

NO 


13 

A 

240 

1 


P9-B 




.22 

NO 


14 





E4 




.37 

NO 




REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

-- 

2901375 

-r- 


SCALE-NONE REV LTR 


0 


SHEET ^5 OF 


3 


















D 




WILE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAH 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


uNE, 

ACCESSORY 



I DENT 

1 T f M 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

241 

1 


P9-C 




.22 

NO 


14 






P20-1U 




.10 

NO 


12 


A 

242 

1 


P9-E 




.22 

NO 


14 






P2C5-9 




.10 

NO 


13 


A 

24 3 

l 


P9-F 




.22 

NO 


14 






F4 




.37 

NU 




A 

244 

l 


P9-G 




.22 

NO 


14 






P20-1I 




.10 

NO 


12 


A 

245 

1 


P9-J 




.22 

NO 


14 






P2C5-33 




.10 

NU 


13 


A 

241 

1 


P9-K 




.22 

NO 


14 






E4 




.37 

NO 




A 

24 7 

1 


P9-L 




.22 

NO 


14 






P2C-32 




. 10 

NO 


12 


A 

248 

l 


P9-M 




.22 

NO 


14 






P2G-31 




.10 

NO 


12 


A 

249 

1 


P9-N 




.22 

NO 


14 






PtUJ-i0 




• 1U 

nO 


!.» 


A 

2 SC 

1 


P9-P 




.22 

NO 


14 






E4 




.37 

NO 




A 

251 

1 


P9-R 




.22 

NO 


14 






P2C-24 




• 10 

NO 


12 


A 

252 

l 


P9-T 




.22 

NO 


14 






P2C5-12 




• 10 

NO 


13 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 

SCALE-NONE 

REV LTR 0 

SHEET ?6 yf _ 33 


CABLE ASSEMBLE 




Ml RE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD 

matl 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STEIP CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 


IDFNT 

ITEM 

LG 

TO < B) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

265 

1 


P9-FF 


.22 

NO 


14 





P2C6-A 


.25 

YES 



A 

266 

1 


P9-GG 


.22 

NO 


14 





P2Q6-3 


.25 

YES 



A 

267 

1 


P9-JJ 


.22 

NO 


14 





Pl59-lo 


.1U 

NU 


13 

A 

268 

1 


P9-N N 


.22 

NO 


14 





P199-17 


.10 

NO 


13 

A 

269 

1 


P9-J4 . 


.22 

NO 


. 14 





P196—18 


. 10 

NO 


13 

A 

2 Hj 

1 


P2C-18 


.10 

NO 


12 





P1 9-3 


.10 

NO 


12 

A 

2 71 

1 


P2C4-3 


• 10 

NO 


13 





P204-12 


.10 

NO 


13 

A 

272 

1 


PI 3-7 


.10 

NO 


12 





E 9 


.37 

NO 



A 

273 

1 


PI 3-8 


• 10 

NO 


12 





E9 


.37 

NU 



A 

2 74 

1 


P13-15 


.10 

NO 


12 





E 9 


.37 

NU 



A 

275 

1 


PI 3-16 


• 10 

NU 


12 





E 9 


.37 

NO 



A 

276 

l 


Pl3-21 


.10 

NO 


12 





E 9 


.37 

NO 




2901375 

REMARKS 


D 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE I REV LTR n IsHEET yfs 77 


LE AO 
IOENT 

MIKE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT 
FROM CAT 
TO ( 8) 

» 253 

I 


P9-U 

E4 

254 

1 


P9-V 

P20-17 

, 255 

1 


P9-W 

F 5 

256 

l 


P9-X 

P205-4 

257 

1 


P9-Y 

E4 

258 

1 


P9-Z 

P2C-2 

259 

1 


P9-A* 

E5 

260 

1 


P9-M4 

Pll-18 

261 

l 


P9-P4 

P196—17 

262 

1 


P9-Q* 

Pi 96-26 

263 

I 


P9-R4 

PI 1-17 

264 

1 


P9—S* 

E 8 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG 


INS 

STRIP 


NOTE 

ONE, 


ACCESSORY 


REMARKS 


.G 

LG TIN FIG ITEMS 

.22 NO 

14 

.37 NO 


• 22 NO 

14 

.10 NO 

12 

.22 NO 

14 

.37 NO 


.22 NO 

14 

• 1C NO 

13 

• 22 NO 

14 

.37 NO 


• 22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

.37 NO 


• 22 NO 

14 

.10 NO 

12 

.22 NO 

14 

• 10 NU 

13 

• 22 NO 

14 

.10 NO 

13 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

.37 NU 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE 


SHEET 27 OF 







CABLE 

assemble 






MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


Lc AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (6! 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 277 

1 


P14-15 





.10 

NO 


12 




F10 





.37 

NO 



A 278 

1 


P14-16 





• 10 

NO 


12 




E 10 





.37 

NU 



A 279 

l 


P14-21 





.10 

NO 


12 




F 10 





.37 

NO 



A 280 

1 


PI 4-22 





.10 

NO 


12 




E10 





.37 

NO 



A 281 

1 


P21-C* 





.22 

NO 


14 




Ell 





.37 

NO 



A 282 

1 


P21-0* 





.22 

NO 


14 




Ell 





.37 

NU 



A 283 

1 


P21-E* 





.22 

NO 


14 




Ell 





.37 

NO 



A 284 

1 


P21-F* 





.22 

NO 


14 




Ell 





.37 

NO 



A 285 

1 


P21-G* 





.22 

NO 


14 




Ell 





.37 

NO 



A 286 

1 


P198-7 





.10 

NO 


13 




E12 





.37 

NO 



A 287 

1 


Pi 98-8 





• 10 

NO 


13 




E 12 





.37 

NO 



A 288 

1 


P198—15 





• 10 

NO 


13 




E12 





.37 

NO 




2901375 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


D 
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lABI 1 AS Sr Mr l 




* IFF 

CIRCUIT PT 

TERM 

.JM SOLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


RF MARKS 

L F AO 

M*TL 

LEAD EKi M (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



mtNT 

ITEM 

L 0 T U ( d) 

NLJ. 

Li» LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS. 


A 

7 eo 

1 

Pi c B-16 




• 10 

NO 


13 





F 12 




.37 

NO 




A 

290 

l 

P2C7-G 




.25 

YES 







f l 3 




.37 

NO 




A 

2 1 

1 

P2C7-H 




• 25 

YES 







E 1 3 




.37 

NO 




A 

292 

1 

P207-M 




.25 

YES 







E 13 




.37 

NO 




A 

293 

l 

P207-S 




.25 

YES 







E l 3 




.37 

NO 




A 

294 

1 

P2C7-2 




.25 

YES 







E 13 




.37 

NO 




A 

295 

1 

P2C7-Y 




.25 

YES 







P2-U* 




.22 

NO 


14 


A 

29 fc 

1 

P4-F* 




.22 

NO 


14 





P2C/-K 




.25 

YES 




A 

297 

1 

P4-G* 




.22 

NO 


14 









.?? 

NO 


14 


A 

29B 

1 

P4-H* 




• 22 

NO 


14 





P207-8* 




.25 

YES 




A 

299 

1 

P2C7-F 




.25 

YES 







P21-H 




.22 

NO 


14 


A 

300 

1 

P21-K 




.22 

NO 


14 





P21-X 




• 22 

NO 


14 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE 


SHEET 


30 Of- 33 


CAbLt ASSEMBLE 2901375 



WIRE 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

matl 

LE AO 

FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


lOtNT 

1 1 EM 

LG 

TU <tt) NU. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 313 

1 


P3-B 

.22 

NO 


14 





P 158-1 

• 10 

NO 


13 


A 314 

•1 


P3-E 

.22 

NO 


14 





P198—3 

.10 

NO 


13 


A 315 

2 


P3-F 

.22 

NO 


14 





P3-B 

.22 

NO 




A 316 

1 


P3-J 

.22 

NO 


14 





PI 99-2 

.10 

NO 


13 


A 317 

1 


P3-K 

.22 

NO 


14 





P199—1 

.10 

NU 


13 


A 318 

1 


P3-N 

.22 

NO 


14 





PI 96- 34 

.10 

NO 


13 


A 315 

2 


P3-P 

.22 

NO 


14 





P9-U* 

.22 

NO 




A 320 

2 


F 2 

.37 

NO 







P 8 -U 

.22 

NU 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

999 74 

2901375 


SCALE-NONE | REV LTR q IsHEET 7777 77 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM 

• JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

L F AO 

FROM (A) 

ARFA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IDENT 

item 

LG 

TO ( 6 ) 

' NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

301 

1 


P2C7-L 




.25 

YES 








P2C7-V 




* .25 

YES 




A 

302 

1 


P21-U 




.22 

NO 


14 






P2 1-M 




.22 

NO 


14 


A 

303 

1 


P207-B 




.25 

YES 








P207-A 




.25 

YES 




A 

304 

1 


P21-P 




.22 

NO 


14 






P21-S 




• 22 

NO 


14 


A 

305 

1 


P207-0 




.25 

YES 








P207-U 




.25 

YES 




A 

306 

1 


P21-W 




.22 

NO 


14 






P21-Z 




• 22 

NO 


14 


A 

307 

1 


P4—K* 




.22 

NO 


14 






P21-G 




.22 

NO 


14 


A 

308 

1 


P4-J* 




.22 

NO 


14 






P21-Y 




• 22 

NO 


14 


A 

309 

l 


P21-J 




.22 

NO 


14 






P21-L 




.22 

NO 


14 


A 

31C 

1 


P21-T 




.22 

NO 


14 






P21-N 




.22 

NO 


14 


A 

311 

1 


P21-R 




• 22 

NO 


14 






P21-V 




• 12 

NO 


14 


A 

312 

1 


P3-A 




.22 

NO 


14 






P158-2 




• 10 

NO 


13 


























































































































_ CABLE ASSEMBLE _ 29( 

NUT t GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL—D-70327* 

3 LACE HARNESS USING ITEM 16. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN 4*.25 OR -.25 AND ENOS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGAKOLESS OF FEATURE SUE. 

7 VENOOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

8 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

9 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK 

10 SOLDER PER N1L-S-6872 CES2505-1I USING ITEM 21 OR ITEMS 19 AND 20. 

11 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNFCTCiR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 8 * 

9 AND 11. 

12 IDENTIFY PER M1L-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

13 ASSEMBLE PER N01Q02032. 

14 SERIALIZE PER N01002023. 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 99974 290 

SCALE-NONE I REV LTR n [ 


_ cable assemble 

LIST OF MATERIALS 


TFM 

QTY 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

7 

5 

2 

6 

1 

7 

1 

6 

10 

9 

10 

10 

1 

11 

1 

12 

181 

13 

186 

14 

X 

15 

30 

16 

AR 


PART NO. 
2901375-001 

2901375-002 

MS3126F24-61PZ 
MS3126F24-61PW 
MS 3126F24—6 IP 
MS3126F24—61PY 
MS3126F24—6 IPX 
1897169- 1 

2900274-001 
MS3126F20-41P 
MS3106A12S-3P 
1010738-006 
1G1C 736-005 
MS3192A-20A 
1016128-011 
1012507-004 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181.TYPE 1 CLASS 1.22 AWG WHT 
365 FEET TOTAL LENGTH 

WIRE ND1002181 * TYPE 1 CLASS i.24 AWG WHT 
60 INCHES TOTAL LENGTH 

11897047-6141 CONNECTOR-PLUG*ELECT RI CAL 

(1897047-611> CONNECTOR-PLUG*ELECTRICAL 

<1897047-6101 CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 

<1897047-6131 CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 

<1897047-6121 CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 

CONNECTOR.PLUG.ELECTRICAL 

CONNECTOR.PLUG.ELECTRICAL 

<1897043-4101 CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 

<1896913-0011 CONNECTOR-PLUG.ELECTRICAL 

CONTACT.SOCKET 

CONTACT.PIN 

<1696855-0201 CUNTACT.ELECTRICAL.PIN 

BAND-IDENTIFICATION 

TAPE.LACING AND TYING 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901375 

l SHEg T 4 OF 33 



















CABLE ASSEMBL 


leao 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
PROM (A) 

TO (81 

A 1 

1 


EL 

PI96-14 

1 2 

1 


E2 

Pi 2-1 

A 3 

1 


E3 

P197—1 

h 4 

1 


E4 

P205-3 

4 5 

1 


E5 

P20-23 

t 6 

1 


E 5 

F6 

1 7 

1 


E6 

P205-2 

1 8 

1 


E6 

P2C5-10 

> 9 

1 


E6 

P205-11 

10 

1 


E6 

P205-17 

11 

1 


E 6 

P205-24 

12 

1 


E 6 

P205-32 


TERM.JKT SHLt) LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE• ACCESSORY 

NO, LG LG LG LG TIN PIG ITEMS 


.37 

NO 


• 10 

NO 

13 

.37 

NO 


.10 

NO • 

12 

.37 

NO 


.10 

NO 

13 

.37 

NO 


• 10 

NU 

13 

.37 

NO 


.10 

NO 

12 

.37 

NO 


.37 

NO 


.37 

NO 


.10 

NO 

13 

.37 

NO 


.10 

NO 

13 

.37 

NO 


.10 

NO 

13 

,37 

NO 


,10 

NU 

13 

37 

NO 


10 

NO 

13 

37 

NO 


10 

NO 

13 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


CABLE ASSEMBL 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A1 

TO (01 

A 25 1 


Pi1-32 

PI 1-33 

A 26 1 


Pi 96-33 

PI 97—9 

A 27 1 


PI 2-9 
P12-13 

00 

CNJ 


P157-13 

PI 97—14 

A 29 1 


P12-14 

PI 2-15 

A 30 1 


P19 7— 15 

P197-20 

* 31 1 


PI 2-20 
P12-21 

k . 32 1 


Pi 97—21 

PI98-23 

k 33 l 


PI 3-23 

PI 3-24 

k 34 l 


P198-24 
P198-31 

i 35 1 


P13-31 

PI 3-32 

> 36 1 


PI98-32 

Pi 99-2 3 


AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN PIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 8 0F 


CABLE ASSEMBLE 


2901375 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (8) 

> 13 

1 


E6 

P205-31 

14 

1 


P2-X 

P21-C 

15 

i 


P2-Y 

P21—A 

16 

1 


E 7 

PI1-34 

17 

1 


E7 

P 13-2 

18 

I 


E7 

PI 3—3 

19 

1 


€7 

PI 4-2 

20 

1 


E8 

P11-26 

21 

1 


E8 

PI 3—1 

22 

1 


PI 96-3 

P196-4 

23 

i 


Pi 1-4 

Pi 1-12 

24 

1 


P196-12 

PI 96-32 


MIL 2084 9-63 


TERM.JKT SMLO LEAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN PIG ITEMS 

• 37 NO 

•10 NO 13 


•22 NO 14 

•22 NO 14 

.22 NO 14 

•22 NO 14 

• 37 NO 

•10 NO 12 


,37 NO 

,10 NO 

12 

,37 NO 

10 NO 

12 

37 NO 

10 NO 

12 

37 NO 

10 NO 

12 

37 NO 

10 NO 

12 

10 NO 

13 

10 NO 

13 

10 NO 

12 

10 NU 

12 

10 NO 

13 

10 NO 

13 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 




A 

99974 

2901375 

| SCALE-NONE 

REV LTR □ 

SHEET 




CABLE ASSEMBLE_2 901375 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCFSSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

PIG 

ITEMS 


37 

I 


PI 4-23 



• 10 

NO 


12 





P14-31 



• 10 

NO 


12 


38 

1 


Pi 99-31 



• 10 

NO 


13 • 





P200-20 



• 10 

NO 


13 


39 

1 


PI 5-20 



• 10 

NO 


12 





PI 5-21 



• 10 

NO 


12 


40 

1 


P200-21 



.10 

NO 


13 





P200-23 



• 10 

NO 


13 


41 

1 


Pi 5-23 



• 10 

NO 


12 





PI 5-24 



• 10 

NO 


12 


42 



P200-24 



• 10 

NO 


13 





P200-25 



• 10 

NO 


13 


43 

1 


Pi 5-25 



.10 

NO 


12 





P15-27 



• 10 

NO 


12 


44 

1 


P2C0-27 



• 10 

NO 


13 





P20C-28 



• 10 

NO 


13 


45 

L 


PI 5-28 



• 10 

NO 


12 





P15—31 



• 1C 

NO 


12 


46 

1 


P200-3I 



.10 

NO 


13 





P200-32 



• 10 

NO 


13 


47 

1 


P15-32 



• 10 

NO 


12 





PI 5-33 



• 10 

NO 


12 


48 

1 


P200-33 



• 10 

NO 


13 





P200-35 



• 10 

NO 


13 



r 































cable assemble 


3. 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA) 

TO IB) 

49 

i 


PI 5-35 

P15-36 

50 

1 


P200-36 

P201-2 

51 

1 


Ptf-2 

PI6-25 

52 

1 


P201-25 

P2G1-26 

53 

i 


P16-26 

PI6—33 

54 

1 


P2C1-33 

P201-34 

55 

1 


PI6-34 

PI 7-1 

56 

1 


P202-1 

P702-2 

57 

1 


Pi 7-2 

PI 7-3 

58 

1 


P202-3 

P202-4 

59 

1 


Pi 7-4 

Pi 7-5 

60 

1 


P202-5 

P202-6 


TFRM.JKT SHLO LEAD INS NOTE RENARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

13 

10 

NO 

13 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

13 

10 

NO 

13 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

13 

10 

NO 

13 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

13 

10 

NO 

13 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

13 

10 

NO 

13 

10 

NO 

12 

10 

NO 

12 

10 

NO 

13 

10 

NO 

13 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE 


REV LTR 


SHEET ip op 33 


A 




___ cable assemble _ 

W 1 R £ CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LtAO MAIL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# 

lUEftT ITEM LG 10 IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG 


_ 2901375 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 

73 

1 

Pi 8—8 

PI 8-9 

A 

74 

1 

P203-9 

P2C3-10 

A 

75 

1 

PI 8-10 
P18-11 

A 

76 

1 

P203-11 

P203-12 

A 

77 

1 

PI 8-12 

P18— 13 

A 

78 

1 

P203-13 

P203-14 

A 

79 

1 

P18-14 

P18-15 

A 

60 

1 

P203-15 

P203-20 

A 

81 

1 

PI 8-20 
PI 8-21 

A 

82 

1 

P203-21 

P203-23 

A 

83 

1 

PI 8-23 

P18-25 

A 

84 

1 

P203-25 

P203-26 


• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

.10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 10 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

.10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

.10 NU 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

.10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

.10 NO 

13 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 

* . 

A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


0 


SHEET 12 QF 


CABLE ASSEMBLE 


2901375 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA) 

TO IB) 

61 

I 


PI 7-6 

Pi 7-9 

62 

1 


P202-9 

P202-10 

63 

1 


P17-10 

PI7-12 

64 



P202-12 

P202-13 

65 

1 


P17-13 

Pi 7-17 

66 

1 


P202-17 

P202-18 

67 

1 


P17-18 

Pi 8—1 

68 

1 


P203-1 

P203-2 

69 

l 


PI 8-2 

PI 8-3 

70 

1 


P203-3 

P203-6 

71 

i 


PI 8-6 

PI 8—7 

72 

1 


P203-7 

P203-8 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG TI 


NOTE REMARKS 

ONE# ACCESSORY 
N FIG ITEMS 


• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

P 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

.10 NO 

12 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

13 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

12 

• 10 NO 

. 13 

• 10 NO 

13 


L 2084 9-65 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


^SCALE-NONE [ REV LTR p [SHEET U QF 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MAIL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

85 

1 


P18-26 

PI 8-33 

86 

1 


P203-33 

P203-34 

87 

1 


PI 8-34 

P18—35 

88 

1 


P203-35 

P203-36 

89 

1 


PI 8-36 

P19—1 

90 

1 


P204-1 

P204-2 

91 

1 


P19-2 

P19-9 

92 

1 


P204-9 

P204-10 

93 

1 


P19-10 

PI 9—11 

94 

1 


P204-11 

P204-13 

95 

1 


P19-13 

P19-14 

96 

1 


P204-14 

P204-17 


CABLE ASSEMBLE 


2901375 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 
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NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


.10 

NO 


NOTE 

ONE. ACCESSORY 
FIG ITEMS 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

- 12 
12 

13 

13 


REMARKS 


D 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

- 1 - 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


D 


SHEET 13 HE 33 








CACL 


CM!11 


WIRE 
lead matl 
IDENT ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 1 A| 

TO I 6) 

, 97 l 


P i 9** 1 7 

P19-13 

i 9b l 


P2C4-18 

P204-19 

1 99 1 


P19-19 

P19-20 

I iOL I 


P2C4-20 

P2C4-21 

i 101 1 


P19-21 

P19-23 

i 102 1 


P2G4-23 

P204-24 

k 103 1 


P 19—24 

P 19—27 

l 104 1 


P204-27 

P2C4-28 

k 105 1 


P1 9- ? ft 
P20-5 

I 106 1 


P205-16 

P2PA-6 

k 107 l 


P20—6 

P20-7 

\ 108 1 


P205-7 
P205—8 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE * ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

.10 NO 12 

.10 NO 12 

.10 NO 13 

.10 NO 13 


• 1G NO 
.10 NO 


.1C NO 
• 10 NO 


• 10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
• 10 NO 


• 10 NO 

• 10 NO 


• 10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
• 10 NO 


• 10 NO 
.10 NO 


• 10 NO 
.10 NO 


• 10 NO 

• 10 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901375 

|SHEET 14 i)F 33 



WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO <BI 

121 1 


P197-27 

P197—36 

122 1 


PI 2-3 6 
P12-35 

123 1 


PI97-35 

P203-17 

124 1 


PI 8-17 

PI 8-18 

125 1 


P203-18 

P203-19 

126 1 


PI 8-19 

P 18-24 

127 1 


P2&3-24 

P203-27 

128 l 


P18-27 

PI 8-28 

129 1 


p? 03—28 
P205-18 

130 1 


P2-F4 

P2C1-35 

131 1 


P2-G* 

P201-36 

132 1 


P 2—H* 
P16-35 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUI STRIP ONE. ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

.10 NO 13 

.10 NO 13 

•10 NO 12 

•10 NO 12 


.10 NO 
• 10 NO 


• 10 NO 
.10 NO 


• 10 NO 

• 10 NO 


.10 NO 
• 10 NO 


• 10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
.10 NO 


.10 NO 
• 10 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


• 22 NO 

• 10 NO 


.22 NO 
• 10 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


2901375 

I sheet u , of 


SCALE-NONE REV LTR 


REMARKS 


LApI E AbSE»HHT 


0 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


Lt AD 

MATL 

LEAO 

FROM « A | 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

EIG 

ITEMS 


109 

1 


P2G-8 




• 10 

NO 


12 





P20-13 




• 10 

NO 


12 


no 

1 


P205-13 




• 10 

NO 


13 





P205-14 




• 10 

NO 


13 


111 

1 


P20-14 




* .10 

NO 


12 





P20-19 




.10 

NO 


12 


112 

1 


P205-19 




.10 

NO 


13 





P 205—20 




.10 

NO 


13 


113 

I 


P20-20 




.10 

NO 


12 





P20-21 




• 10 

NO 


12 


114 

1 


P205-21 




.10 

NO 


13 





P205-27 




.10 

NO 


13 


115 

1 


P20-2 7 




.10 

NO 


12 





P20-28 




• 10 

NO 


12 


116 

1 


P205-28 




• 10 

NO 


13 





P205-35 




.10 

NO 


13 


117 

1 


P20-35 




.10 

NO 


12 





P20-36 




• 10 

NO 


12 


118 

1 


P205-36 




• 10 

NO 


13 





P197—28 




• 10 

NO 


13 


119 

1 


P12-28 




.10 

NO 


12 





P12-27 




• 10 

NO 


12 


120 

1 


Eft 




.37 

NO 







P14—1 




.10 

NO 


12 


MIL 2004 » «5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 

| SCALE-NONE 

REV LTR D 

SHEET 15 UF 33 | 


* 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

to I a> 

133 

1 


P2-I4 

P16-36 

134 

1 


P4-A 

P202-14 

135 

1 


P4-B 

P202-15 

136 

1 


P4-C 

P17-14 

137 

1 


P4-0 

P17-15 

138 

1 


P4-M 

P199-18 

139 

1 


P4-S 

PI 99—19 

140 

1 


P4-T 

P 11-23 

141 

l 


P4-U 

E2 

142 

1 


P4-W 

PI 99-20 

143 

1 


P4-X 

P11-24 

144 

1 


P4-A* 

PI99-21 


CABLE ASSEMHL jf 


2 901375 


TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


SIZE 

A 


INS 


STRIP 


LG 

TIN 

• 22 

NO 

.10 

NO 

.22 

NO 

• 10 

NO 

• 22 

NO 

• 10 

NO 

.22 

NO 

.10 

NO 

• 22 

NO 

• 10 

NO 

• 22 

NO 

• 10 

NO 

• 22 

NO 

.10 

NO 

• 22 

NO 

.10 

NO 

.22 

NO 

• 37 

NO 

• 22 

NO 

• 10 

NO 

• 22 

NO 

• 10 

NO 

.22 

NO 

• 10 

NO 


ACCESSORY 

ITEMS 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 


14 

13 

14 
12 

14 

13 


NOTE 

ONE. 

FIG 


CODE IDENT 
NO. 

99974 


SCALE-NONE 


REV LTR 


D 


REMARKS 


2901375 


[sheet 


17 Of 














CABLE AS St Me 


29C1375 



M IRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

•JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD MATL 

LE AO 

FROM < A| 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


1UFNT ITEM 

LG 

TU < B1 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

145 l 


P4-B» 




.22 

NO 


14 




PI 1-31 




• 10 

NO 


12 

A 

146 i 


P4-E ♦ 




.22 

NO 


14 




P199-22 




• 10 

NO 


13 

M 

14 7 i 


P4—T ♦ 




• 22 

NO 


14 




P2-V 




• 22 

NO 


14 

A 

148 l 


P4-U* 




.22 

NO 


14 




P2-W 




• 22 

NO 


14 

A 

149 1 


P4-V* 




.22 

NO 


14 




F7 




.37 

NO 


* 

A 

150 1 


P4-W* 




.22 

NO 


14 




E 8 




.37 

NO 



A 

151 1 


P4-X* 




.22 

NO 


14 




P19-12 




• 10 

NU 


12 

A 

152 1 


P4-Z* 




.22 

NO 


14 




P11-3 




• 10 

NO 


12 

A 

153 l 


P6-A 




.22 

NO 


14 




PI 96-7 




.1C 

no 


U 

A 

154 1 


P6-B 




.22 

NO 


14 




El 




.37 

NO 



A 

155 1 


P6-C 




.22 

NO 


14 




P11-7 




• 10 

NO 


12 

A 

156 1 


Pfe-E 




.22 

NO 


14 




P196-6 




• 10 

NU 


13 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901375 

SCALE-NONE 

L a "" 

REV LTR u 

SHEET 18 OF 33 


CAGLE ASSEMBLE 


2901375 


LEAD 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A] 

TO ( B) 

. 169 

1 


P6-V 

Pl1-27 

170 

1 


P6-W 

PI 1-28 

171 

l 


P6-X 

PI 96-35 

172 

1 


P6-Y 

Pi 96-36 

173 

1 


P6-Z 

Pl1-35 

174 

1 


P6-A4 

P11-36 

175 

1 


P6-B* 

P200-9 

176 

1 


P6—C * 

P2C0-1 

177 

1 


P6-D* 

P L 5—9 

176 

l 


P 6-E* 

P15-1 

179 

I 


P6-E * 

P2C0-17 

180 

1 


P6-G* 

P200-29 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA strip strip cut 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 

ST Rl P uNfc, 

LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


• 22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

• 22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 


• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

.10 NO 

13 

.22 NO 

14 


• 10 NO 

li 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 2i} Qh 33 


cable: assemble 


2901375 


L E AO 
10ENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 1 B) 

» 157 

1 


P6-F 

El 

i 158 

1 


P6-G 

PI 1-6 

, 159 

1 


P6-J 

PI 96-13 

160 

1 


P6—K 

El 

161 

1 


P6-L 

PI 1-13 

162 

l 


P6-M 

PI 1-14 

163 

1 


P6-N 

P156—20 

164 

1 


P6-P 

P! c 6-21 

165 

1 


P6-R 

PI 1-20 

166 

1 


P6-S 

PI 1-21 

167 

1 


P6-T 

PI 96-2 7 

168 

1 


P6-U 

P196-28 


TERM#JKT SHLO LEAD INS NOTE 
AREA STRIP SIRIP CUT STRIP ONE, 
NO# LG LG 


ACCESSORY 


REMARKS 


LG 

LG TIN FIG ITEMS 

.22 NO 

14 

.37 NO 


• 22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

.22 NO 

14 

.37 NO 


• 22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

.22 NO 

14 

• 10 NO 

13 

• 22 NO 

14 

• 10 NO 

li 

.27 NO 

14 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 

14 

• 10 NO 

12 

• 22 NO 

14 

.10 NO 

13 

.22 NO 

14 


• 10 NO 

13 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


LEAD 

IUENT 

WIRE 

MATL 

item 

LF AO 
LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

181 

1 


P6-H4 

P15-17 

182 

2 


P6-I4 

P6-FP 

183 

1 


P6-J* 

P202-7 

184 

1 


P6-KP 

P202-8 

185 

1 


P6-MP 

PI 7-7 

186 

l 


P6-N4 

PI 7-8 

187 

1 


P6-PP 

P2C2-2C 

186 

l 


P6-Q* 

P 202-21 

185 

1 


P6-f<» 

PI 7-20 

190 

1 


P6-S* 

PI 7-21 

191 

1 


P6-T • 
P2C2-27 

192 

1 


P6-U4 

P202-28 


CABLE ASSEMBl* 


29C1375 


TERM.JKT SHLO 

LF AO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 

NO. LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 




• 22 NO 


14 




• 10 NO 


12 




.22 NO 


14 




• 22 NO 


14 




.22 NO 


14 




• 10 NO 


13 




.22 NO 


14 




.10 NO 


13 




.22 NO 


14 




• 10 NO 


12 . 




.22 NO 


14 




• 10 NO 


12 




.22 NO 


14 




• IC NU 


13 




.22 NO 


14 




• iO NO 


13 




.22 NO 


14 




.10 NO 


12 




.22 NO 


14 




• 10 NO 


12 




.22 NO 


% 14 




.10 NO 


13 




• 22 NU 


14 




• 10 NU 


13 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

999 74 

2901375 


SCALE-NONE | REV LTR 0 


















c 



LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FR GM C A > 

TO IB) 

217 

1 


P 7—F * 

PI 97-17 

218 

1 


P7-G* 

F 3 

219 

1 


P7-H* 

Pi 2-17 

220 

1 


P7-I4 

E 2 

221 

1 


P7-J* 

Pi 97-18 

222 

1 


P7-K * 

E 3 

223 

1 


P7-M* 

PI 2-18 

224 

1 


P7-N* 

E2 

225 

1 


P7-P* 

P204-5 

226 

1 


P7-g* 

P204-6 

227 

1 


P7-R* 

P i 9-5 

228 

1 


P 7-S* 

P 19—6 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOT 6 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

.22 NO 14 

•1C NO 13 

.22 NO 14 

.37 NO 


• 22 NO 

• 1C NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
• 1C NO 


.22 NO 
.37 NO 


.22 NO 
.1C NO 


• 22 NO 
.3? NO 


.22 NO 

• 1C NO 


• 22 NO 
.U NO 


.22 NO 
• 1( NO 


.22 NO 
.10 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


0 


SHEET 24 QF 33 


MIRE 

LEAD MATL LEAD 
IDENT ITEM LG 

A 205 l 

A 206 l 

A 207 1 

A 206 l 

A 209 l 

A 210 1 

A 211 1 

A 212 l 

A 713 1 

A 214 1 


CIRCUIT PT TERM 
FROM (A) AREA 

TO (0) NO. 

P6-MH 

P16-27 

P6-JJ 
P16—28 

P7-T 

P201-9 

P7-U 

P201-1 

P7-V 

P16-9 

P7-W 
PI 6-1 

P7-X 

P201-10 

P7-Z 
P16-13 

P7-B* 

Pi 97—10 

P7-C* 

E 3 


JKT SHLO LEAO 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP UNE • 

LG TIN FIG 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 
.10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 
.10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
.37 NO 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

14 

12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

13 


14 

12 

14 

13 

14 


A 215 1 P7-D4 

Pi 2-10 

A 216 l P7-E* 

E2 




WIRE 

LEAO MATL LEAO 
IDENT ITEM LG 

A 229 1 

A 230 l 

A 231* 1 

A 232 l 

A 233 1 

A 234 l 

A 235 1 

A 236 1 

A 237 2 

A 238 2 

A 239 1 

A 240 1 


CIRCUIT PT TERM 
FROM <A» AREA 

TO ia» NO. 

P7-T4 

P204-7 

P7-U* 

P204-8 

P7-V* 

PI 9-7 

P7-M4 
P1 9—6 

P4-F 

P2C5-34 

P4-F 

P205-26 

P4-G 

P2C-34 

P4-H 

P20-26 

P8-T 

P2-X 

P8-U 

P2-Y 

P9-A 

P205-5 

P9-B 

E4 


JKT SHLO LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE. 

LG TIN FIG 

.22 NO 
.10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 

• 1C NO 

• 22 NO 

• 10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 
.10 NO 

.22 NO 

• 22 NO 

.22 NO 

• 22 NO 

.22 NO 

• 10 NO 

.22 NU 
.37 NO 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

13 

14 

13 

14 
12 

14 

12 

14 

14 

14 

14 

'14 

13 

14 



SCALE-NONE REV LTR 


D 


SHEET ^ OF 3 3 











C ^B1 r ASSFMPl, 



WlR r 


CIRCUIT PT 

TFRM 

• JK T SHLO 

lead 

INS 


NOTE 


RFMARKS 

l F Af> MATL 

IFAD 

FROM I A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 



IDFNT ITEM 

LG 

TO ( B 1 

NO. 

LG LG 

LG 

L G 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

241 1 


po-r. 




• 2? 

NO 


14 





P20-1 1 




.10 

NO 


12 


A 

242 l 


P9-F 




.22 

93 


14 





P2T5-9 




.10 

NO 


13 


A 

243 ! 


P9-F 




.22 

NO 


1 4 





F4 




.37 

93 




A 

244 1 


P9-G 




.22 

NO 


14 





P2C-10 




.10 

NO 


12 


A 

245 1 


po-J 




.22 

NO 


14 





P2C5-33 




.10 

NO 


• 13 


A 

246 l 


P9-K 




.2? 

NO 


14 





E 4 




.37 

NO 




A 

247 1 


P9-L 




.22 

NO 


14 





P20-32 




.10 

NO 


12 


A 

248 1 


P9-M 




.22 

NO 


14 





P20-31 




.10 

NO 


12 


A 

240 1 


P9-N 




.22 

NO 


14 





P205-15 




.10 

NO 


13 


A 

250 1 


P9-P 




.2? 

NO 


14 





E4 




.37 

NO 




A 

2*1 1 


P9-R 




.2? 

NO 


14 





P2C-24 




.10 

NO 


12 


A 

252 1 


P9-T 




• 22 

NO 


14 





P205-12 




• 10 

NO 


13 



SIZE 

1 CODE IDENT 1 




NO. 




A 

99974 

2901375 

| SCALE-NONE | 

| REV LTR F 

[SHEET 26 OF 33 | 


* 


CABLE ASSEMBLE _ 29C1375 _C 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATE 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONEt 

ACCESSORY 



IDENT ITEM 

LG 

TO (BA 

NU. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

265 1 


P9-FF 




.22 

NO 


14 





P2C6-A 




.25 

YES 




A 

266 1 


P9-GG 




• 22 

NO 


14 





P206-R 




.25 

YES 




A 

267 1 


P9-JJ 




.22 

NO 


14 





P195-I6 




.10 

NO 


13 


A 

268 1 


P9-NN 




.22 

NO 


14 





PI 99-17 




• 10 

NO 


13 


A 

269 1 


P9-J4 




.22 

NO 


14 





P196-18 




• 10 

NO 


13 


A 

270 1 


P2C-18 




.10 

NO 


12 





P19-3 




• 10 

NO 


12 


A 

271 i 


P2C4-3 




.10 

NO 


13 





P2C4-12 




.10 

NO 


13 


A 

272 1 


PI 3-7 




• 10 

NO 


12 





E9 




.37 

NO 




A 

273 i 


PI 3-8 




.10 

NU 


12 





E9 




.37 

NO 




A 

2 74 1 


PI 3-15 




.10 

NO 


12 





E 9 




.37 

NO 




A 

275 1 


P 1 3- 16 




• 10 

NO 


12 





E9 




.37 

NO 




A 

276 1 


P13-21 




.10 

NO 


12 





E9 




.37 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901375 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


28 OF 33 


29 k 137*1 


HIKE CIRCUIT PT 

L t All MATL LEAD I HUH ( AI 
IDENT ITFH LG T(i « B» 

A 253 l P9-U 

E4 

A 254 1 P9-V 

P2v-17 

A 255 l ?9-« 

F 5 

A 256 1 P9-X 

P205-4 

A 257 i P9-Y 

fe 4 

A 258 l P9-2 

P20-2 


A 259 1 P9-A* 

E 5 

A 260 1 P9-M* 

Pll-ia 

A 261 i P9-P* 

P196-17 

A 262 1 P9-Q* 

Pi96-26 


A 263 I P9-R* 

Pli-17 
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INTFRPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCklbEU bV 
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LACE HARNESS USING ITEM lt>. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 16. 
A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LUWER CASE LETTER. 


GRIO MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 AND ENDS OF LEADS ANO 
ACCESSORIES *.12 -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 


YENOOP ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 
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INCH HIGH CHARACTERS. COLOR BLACK 
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X 

BAR 

COMMAND 


TENS 

DIGIT 

6 

TENS 

DIGIT 

5 

TENS 

DIGIT 

4 

TENS 

DIGIT 

3 

TENS 

OIGIT 

2 

TENS 

DIGIT 

1 

TENS 

DIGIT 

C 

UNITS 

DIGIT 

9 

UNITS 

DIGIT 

8 

UNITS 

DIGIT 

7 

UNITS 

OIGIT 

6 

UNITS 

digi r 

5 

UNI TS 

DIGIT 

4 

UNITS 

DIGIT 

3 

UNITS 

DIGIT 

2 

UNITS 

DIGIT 

l 

UNITS 

DIGIT 

0 


21 

PEN NOTE NET. NO. 


J2 CONNECTOR, RECEPTACLE MS3127E24-61SZ 


J2-A 

J12-H 

A 

405 

CHANNEL 

40-3 

J?-B 

J12-L 

A 

406 

CHANNEL 

4C-4 

J2-C 

J12-F 

A 

403 

CHANNEL 

40 

J2-D 

JI2-M 

A 

404 

CHANNEL 

40—6 

J2-E 

J12-U 

A 

409 

CHANNEL 

41-3 

J2-F 

J12-X 

A 

410 

CHANNEL 

41-4 

J2-G 

J12-T 

A 

411 

CHANNEL 

41-5 

J?-H 

J12-Y 

A 

412 

CHANNEL 

41-6 

J2-J 

J13-H 

A 

415 

CHANNEL 

42-3 

J2-* 

J13-L 

A 

416 

CHANNEL 

42-4 


mil 2004 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

1 SCALE-NONE 

REV LTR 
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l YX _ _ RUNNING LIS# _ 2 >01391 _23, 

FROM TO LEAO NO CIRCUITFUNCTION PEN NOTE NFT. NO. 


ICONT.I J2 CONNECTOR, RECEPTACLE MS3127E24-61SZ 


J2-U* 

Ji-R 

A 

801 

PRODUCT 

GROUND 

J2-V* 

J14—U 

A 

433 

CHANNEL 

45-3 

J2-W* 

J14-X 

A 

434 

CHANNEL 

45-4 

J2-X* 

J14-T 

A 

435 

CHANNEL 

45-5 

J2-Y * 

J14-Y 

A 

436 

CHANNEL 

45-6 

J?-Z* 

J13-T 

A 

423 

CHANNEL 

43-5 

J2-AA 

J13-Y 

A 

424 

CHANNEL 

43-6 

J2-BB 

J29-Z 

A 

939 

BUFFERED 2-32 VOC 

J2-CC 




SPARE 


J2-DD 




SPARE 


J2-EE 




SPARE 


J2-FF 




SPARE 


J2-GG 

J14—H 

A 

427 

CHANNEL 

44-3 

J2-HH 

J14-1 

A 

428 

CHANNEL 

44-4. 

J2-JJ 

J14-F 

A 

429 

CHANNEL 

44-5 

J2-KK 

J14-M 

A 

430 

CHANNEL 

44-6 

J2-LL 

J25-P 

A 

537 

CHANNEL 

16-3 

J2-MM 

J25-R 

A 

538 

CHANNEL 

16-4 

J2-NN 

J17-F 

A 

505 

CHANNEL 

16-5 

J2-PP 

J17-J 

A 

506 

CHANNEL 

16-6 



Ji CONNECTOR, 

RECEPTACLE MS3127E24-61SW 

J3-A 

J25-S 

A 

589 

CHANNEL 

17-3 

J3-3 

J25-T 

A 

590 

CHANNEL 

17-4 

J3-C 

J17-L 

A 

507 

CHANNEL 

17-5 

J3-0 

J17-N 

A 

508 

CHANNEL 

17-6 

J3-E 

J25-U 

A 

591 

CHANNEL 

18-3 

J3-F 

J25-V 

A 

592 

CHANNEL 

18-4 

J3-G 

J17-R 

A 

509 

CHANNEL 

16-5 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901391 


SCALE-NONE REV LTR 


B- 


SHEET ;m Qt- 89 















RUNNING LIS' 


2901391 



l YK 

EkUM 1 J LEAJ NU C I R C U I f F U N C T I U N PEN NOTE NET* NU. 

(CUNT.) J3 CLNNfCTOR, RECEPTACLE MS 3127E24-felS* 


J 3—H 

J l 7-T 

A 

510 

CHANNEL 

18-6 

J 3-J 

J25-W 

A 

593 

CHANNEL 

19-3 

J3-K 

J25-X 

A 

594 

CHANNEL 

19-4 

J 3-L 

J 17-V 

A 

511 

CHANNEL 

19-5 

J 3-M 

J17-X 

A 

512 

CHANNEL 

19-6 

4 5-\ 

J25-Y 

A 

595 

CHANNEL 

20-3 

U3-P 

J25-Z 

A 

5 96 

CHANNEL 

20-4 

J3-K 

j l«-b 

A 

513 

CHANNEL 

20-5 

J 3-S 

J18-C 

A 

514 

CHANNEL 

20-2 

J3-T 

J26-C 

A 

597 

CHANNEL 

21-3 

J?-U 

J26-0 

A 

598 

CHANNEL 

21-4 

J 3-V 

J18-H 

A 

515 

CHANNEL 

21-5 

J3-* 

J 18—K 

A 

516 

CHANNEL 

21-6 

J3-X 

J26-E 

A 

599 

CHANNEL 

22-3 

J3-Y 

J 26—f 

A 

600 

CHANNEL 

22-4 

J W 

J 1 8—M 

A 

517 

CHANNEL 

22-5 

J3-A* 

J 18-P 

A 

518 

CHANNEL 

22-6 

J3-B* 

J26-H 

A 

601 

CHANNEL 

23-3 

J3-C * 

J26-J 

A 

602 

CHANNEL 

2 3-4 

J3-0* 

J18-S 

A 

519 

CHANNEL 

23-5 

J3-F * 

Jia-U 

A 

520 

CHANNEL 

23-6 

J 3-F * 

J26-1 

A 

60 3 

CHANNEL 

24-3 

J3-G* 

J26-M 

A 

604 

CHANNEL 

24-4 

J3-H* 

J 18—W 

A 

521 

CHANNEL 

24-5 

J 3 - i * 

J lo-Y 

A 

522 

CHANNfcL 

24-6 

J 3-J * 

J26-N 

A 

605 

CHANNEL 

25-3 

J 3 - K * 

J26-P 

A 

60 5 

CHANNEL 

25-4 

J3-M* 

J 19-B 

A 

523 

CHANNEL 

25-5 

J3-N* 

J 19-D 

A 

524 

CHANNEL 

25-6 

J3-P* 

J 32-J 

A 

705 

CHANNEL 

87-3 

J3-J* 

J32-K 

A 

706 

CHANNEL 

37-4 

J3-R* 

J37-V 

A 

775 

CHANNEl 

87-5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR 3 **" 
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▲ 


ZYX _ RUNNING L I St _ 2901391 _26. 

FROM TO LEAO NC CIRCUIT FUNCTION PEN NUTE NET. NU. 

(CUNT.) J4 CONNECTOR, RECEPTACLE MS 3127E24-613 


J4-F 

J27-U 

A 

628 

CHANNEL 

3 7-4 

J4-G 

J23-K 

A 

54 7 

CHANNEL 

37-5 

J4-H 

J23-L 

A 

548 

CHANNEL 

37-2 

J4-J 

J29-H 

A 

659 

CHANNtL 

77-3 

J4-K 

J29-J 

A 

660 

CHANNEL 

77-4 

J4-L 

J36-L 

A 

761 

CHANNEL 

77-5 

J4-M 

J36-N 

A 

762 

CHANNEL 

77-6 

J4-N 

J29-K 

A 

661 

.CHANNEL 

78-3 

J4-P 

J29-L 

A 

66 2 

CHANNEL 

7fc-4 

J4-R 

J36-R 

A 

763 

CHANNEL 

78-5 

J4-S 

J 36—U 

A 

764 

CHANNEL 

78-6 

J4-T 

J29—M 

A 

66 3 

CHANNEL 

79-3 

J4-J 

J29-N 

A 

664 

CHANNEL 

79-4 

J4-V 

J 36 —W 

A 

765 

CHANNEL 

79-5 

J4-R 

J 36—Y 

A 

766 

CHANNEL 

79-6 

34-X 

J29-P 

A 

665 

CHANNEL 

80-3 

J4-Y 

J29-R 

A 

666 

CHANNLL 

80-4 

J4-Z 

J37-B 

A 

767 

CHANNEL 

80-5 

J4—A * 

J37-D 

A 

768 

CHANNEL 

806 

J4-S* 

J29-S 

A 

667 

CHANNEL 

81-3 

J4-C* 

J29-T 

A 

668 

CHANNEL 

81-4 

J4-J* 

J37-F 

A 

769 

CHANNEL 

61-5 

J4-E * 

J37-J 

A 

770 

CHANNEL 

81-6 

J4-E* 

J29-U 

A 

669 

CHANNEL 

85-3 

J4-G* 

J29-V 

A 

670 

CHANNEL 

85-4 

J4-H* 

J37-L 

A 

771 

CHANNEL 

85-5 

J<*-I * 

J3/-N 

A 

7/2 

CHANNEL 

85-6 

J4-J* 

J29-W 

A 

671 

CHANNEL 

86-3 

U4-K * 

J29-X 

A 

672 

CHANNEL 

86-4 

J4—M ♦ 

J37-R 

A 

773 

CHANNEL 

86-5 

J4-N* 

J 3 7-T 

A 

774 

CHANNEL 

86-6 

J4-P* 

J 30-P 

A 

677 

CHANNEL 

83-7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE 

REV LTR 3 

SHEET ?6 UF fl9 | 


T 






(CONT.) J3 


__ RUNNING LIS* _ 

TU LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR* RECCPT ACL E MS 312/E24-613* 


PEN NUTE NET. NO. 


J3-S4 

J 37—W 

A 

776 

CHANNEL 

87-2 

J3-T * 

J32-M 

A 

707 

CHANNEL 

88-7 

J3-U* 

J32-N 

A 

708 

CHANNEL 

88-4 

J 3-V* 

J37-Y 

A 

777 

CHANNEL 

88-5 

J3-M* 

J37-Z 

A 

778 

CHANNEL 

88-2 

J3-X* 

J32-S 

A 

709 

CHANNEL 

89-7 

J 3—V ♦ 

J32-T 

A 

710 

CHANNEL 

89-4 

J3-Z * 

J 38-8 

A 

779 

CHANNEL 

89-5 

J3-AA 

J 38—C 

A 

780 

CHANNEL 

89-2 

J3-BB 

J 38—S 

A 

785 

CHANNEL 

97-7 

J3-CC 

J3S-T 

A 

736 

CHANNEL 

97-4 

J3-D0 

J 39—K 

A 

795 

CHANNEL 

97-5 

J3-FE 

J 39—M 

A 

796 

CHANNEL 

97-6 

J3-FF 

J 38—M 

A 

737 

CHANNEL 

98-7 

J3-G0 

J 38—X 

A 

738 

CHANNEL 

96-4 

J3-HH 

J 39—P 

A 

797 

CHANNEL 

98-5 

J3-JJ 

J39-S 

A 

798 

CHANNEl 

98-6 

J3-KK 

J38-Y 

A 

789 

CHANNEL 

99-3 

J3-LI 

J38-Z 

A 

790 

CHANNEL 

99-4 

J3-MM 

J39-U 

A 

799 

CHANNEL 

99-5 

J3-NN 

J 39—R 

A 

800 

CHANNEL 

99-6 

J3-PP 




SPARE 



J4 CONNECTOR, 

RECEPTACLE MS3127E74- 

J4-A 

J24-Y 

A 

573 

CHANNEL 

9-7 

J4-B 

J24-Z 

A 

574 

CHANNEL 

9-4 

J4-C 

Jll-V 

A 

491 

CHANNEL 

9-5 

J4-0 

JIl-X 

A 

492 

CHANNEL 

9-6 

J4-E 

J27-T 

A 

62 7 

CHANNEL 

37-3 



LEAO NC CIRCUIT FUNCTION 


(CONT.) J4 CONNECTOR, RECEPTACLE MS3127E24-61S 



PEN NOTE NET. NO. 


J4-Q* 

J 30—S 

A 

678 

CHANNEL 

83-4 

J4-R* 

J30-K 

A 

679 

CHANNEL 

83-5 

J4-S* 

J30-M 

A 

630 

CHANNEL 

83-6 

J4-T * 

J31-B 

A 

685 

CHANNEL 

91-3 

J4-U* 

J31-D 

A 

686 

CHANNEL 

91-4 

J4-V* 

J31-F 

A 

637 

CHANNEL 

91-5 

J4-R* 

J31-E 

A 

688 

CHANNEL 

91-6 

J4-X * 

J 32—F 

A 

701 

CHANNEL 

84-7 

J4-Y * 

J32-H 

A 

702 

CHANNEL 

84-4 

J4-Z* 

J32-B 

A 

703 

CHANNEL 

84-5 

J4-AA 

J32-0 

A 

704 

CHANNEL 

84-6 

J4-BB 




SPARE 


J4-CC 




SPARE 


J4-0D 




SPARE 


J4-EE 




SPARE 


J4-FF 




SPARE 


J4-GG 




SPARE 


J4-HH 




SPARE 


J4-JJ 




SPARE 


J4-KK 




SPARE 


J4-LL 




SPARE 


J4-MM 




SPARE . 


J4-NN 




SPARE 


J4-PP 




SPARE 



CONNECTOR* RECEPTACLE MS3127E24-61SX 

J30-V A 681 CHANNEL 90-3 
J30-X A 682 CHANNEL 90-4 
J30—Z A 683 CHANNEL 90-5 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 27 0F89 














(CONT.) 47 


_ RUNNING LIS' 


TO LEAD NC CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR, RECEPTACLE *S3127E24-61SX 


PEN NOTE NET. NO. 


47-4* 

427—K 

X 

623 

CHANNEL 

34-3 

47-K* 

J27-L 

A 

624 

CHANNEL 

34-4 

47-M* 

422-R 

A 

541 

CHANNEL 

34-5 

J7-N* 

J22-Y 

A 

542 

CHANNEL 

34-6 

47-P* 

427-H 

A 

625 

CHANNEL 

35-3 

J7-0* 

J2 7-N 

A 

626 

CHANNEL 

35-4 

47-R* 

4 ?3—B 

A 

543 

CHANNEL 

35-5 

J7-S* 

423-C 

A 

544 

CHANNEL 

35-2 

47-T* 

423-W 

A 

553 

CHANNEL 

36-7 

47-U* 

J23-X 

A 

554 

CHANNEL 

36-4 

47-V* 

423-E 

A 

545 

CHANNEL 

36-5 

47-W* 

42 3-H 

A 

546 

CHANNEL 

36-6 

47-X* 

J27-V 

A 

629 

CHANNEL 

36-3 

47-Y* 

427-W 

A 

630 

CHANNEL 

38-4 

47—Z * 

J23-N 

A 

549 

CHANNEL 

38-5 

47-AA 

423-R 

A 

550 

CHANNEL 

38-6 

47-BB 

J27-X 

A 

631 

CHANNEL 

39-3 

J7-CC 

J27-Y 

A 

632 

CHANNEL 

39-4 

47-00 

J23-T 

A 

551 

CHANNEL 

39-5 

J7-EE 

423-U 

A 

552 

CHANNEL 

39-2 

47-FF 

J38-K 

A 

781 

CHANNEL 

95-3 

47-GG 

430-L 

A 

782 

CHANNEL 

95-4 

J7-HH 

J 39-8 

A 

791 

CHANNEL 

95-5 

J7-JJ 

J 39—C 

A 

79? 

CHANNEL 

95-2 

J7-KK 

J 38—N 

A 

783 

CHANNEL 

96-7 

47-LL 

J38-P 

A 

784 

CHANNEL 

96-4 

47-HM 

J39-E 

A 

79 3 

CHANNEL 

96-5 

47-NN 

J39-H 

A 

794 

CHANNEL 

96-6 

J7-PP 




SPARE 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 3 i OF 69 1 



CIRCUIT FUNCTION 


PEN NUTE NET. NO. 


(CUNT.) 48 CONNECTOR, RECEPTACLE NS3127E24-61SV 


48-4* 

J34-E 

A 

727 

CHANNEL 

55-3 

J8-<* 

J34-F 

A 

728 

CHANNEL 

55-4 

J8-M* 

J 34—8 

A 

729 

CHANNEL 

55-5 

48-N* 

4 34—D 

A 

730 

CHANNEL 

55-6 

J8-P* 

434-L 

A 

731 

CHANNEL 

56-3 

48-4* 

4 34—M 

A 

732 

CHANNEL 

56-4 

48-R* 

434-4 

A 

733 

CHANNEL 

56-5 

J8-S* 

434—K 

A 

734 

CHANNEL 

56-2 

J8-T ♦ 

434-T 

A 

735 

CHANNEL 

57-3 

J8-U* 

434-U 

A 

716 

CHANNEL 

57-4 

48-V* 

4 34-P 

A 

737 

CHANNEL 

57-5 

48-W* 

4 34-R 

A 

730 

CHANNEL 

57-2 

48-X* 

434-Y 

A 

739 

CHANNEL 

58-3 

48-V* 

434—Z 

A 

740 

CHANNEL 

58-4 

J8-Z ♦ 

4 34—W 

A 

741 

CHANNEL 

58-5 

J8-AA 

434-X 

A 

742 

CHANNEL 

58-2 

JB-8B 

435-E 

A 

743 

CHANNEL 

59-3 

J8-CC 

435-F 

A 

744 

CHANNEL 

59-4 

J8-0D 

4 35—B 

A 

745 

CHANNEL 

59-5 

J8-EE 

4 35-0 

A 

746 

CHANNEL 

59-6 

JB-EF 

435-M 

A 

747 

CHANNEL 

60-3 

J8-GG 

435-N 

A 

748 

CHANNEL 

60-4 

J8-HH 

435-4 

A 

749 

CHANNEL 

60-5 

J8-JJ 

435-L 

A 

750 

CHANNEL 

60-6 

J8-KK 

4 35-U 

A 

751 

CHANNEL 

61-3 

J8-LL 

435-V 

A 

752 

CHANNEL 

61-4 

48-NH 

4 35-R 

A 

753 

CHANNEL 

61-5 

Jfi-NN 

435-T 

A 

754 

CHANNEl 

61-6 

J8-PP 




SPARE 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 
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TO LEAD NC CIRCUIT FUNCTION 

P55 CON.NiFCTORt PLUG 1697389-001 


CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNPl 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNtL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


| SCALE-NONE REV LTR 


PEN NOTE NET. NO. 


P55-1 

J10-V 

A 

81 

P55-2 

J10-X 

A 

82 

P55-3 

P55-4 

P55-5 

J24-L 

A 

163 

P55-6 

J24-M 

A 

164 

P5 5-7 

J16—V 

A 

101 

P55-8 

J16-X 

A 

102 

P55-9 

P55-10 

P55-11 

J25-K 

A 

183 

P55-12 

J25-L 

A 

134 

P55-13 

J18-V 

A 

121 

P55-14 

J18—X 

A 

122 

P55-15 

P55-16 

P55-17 

J26-L 

A 

203 

P55-18 

J26-M 

A 

204 

P55-I9 

J22-V 

A 

141 

P55-20 

J22-X 

A 

142 

P55-21 

P55-22 

P55-23 

J27-K 

A 

223 

P55-24 

J27-L 

A 

224 

P55-25 

J14-C 

A 

29 

P55-26 

J14-K 

A 

30 

P55-27 

P55-28 

P55-29 

J 14-H 

A 

31 

P55-30 

J14-L 

A 

32 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


P57 CONNECTOR, PLUG 1897389-001 


P57-I 

Jll-E 

A 

85 

CHANNEL 

06-1 

P57-2 

Jii-H 

A 

86 

CHANNEL 

06-2 

Pb 7-3 

J24-R 

A 

167 

CHANNEL 

06-3 

P57-4 




SPARE 


P57-5 




SPARE 


P57-6 

J24-S 

A 

168 

CHANNEL 

06-4 

P57-7 

J17-E 

A 

105 

CHANNEL 

16-1 

P57-8 

J17-H 

A 

106 

CHANNEL 

16-2 

P57-9 

J25-P 

A 

187 

CHANNEL 

16-3 

P57-10 




SPARE 


P57-11 




SPARE 


P57-12 

J25-R 

A 

188 

CHANNEL 

16-4 

P57-13 

J19-E 

A 

125 

CHANNEL 

26-1 

P57-14 

J 19—H 

A 

126 

CHANNEL 

26-2 

P57- l b 

J26-R 

A 

207 

CHANNEL 

26-3 

P57-16 




SPARE 


P57-17 




SPARE 


P57-18 

J26-S 

A 

208 

CHANNEL 

26-4 

P57-19 

J23-0 

A 

145 

CHANNEL 

36-1 

P57-20 

J23—F 

A 

146 

CHANNEL 

36-2 

P57-21 

J23-V 

A 

153 

CHANNEL 

36-3 

P57-22 




SPARE 


P57-23 




SPARE 


P57-24 

J23-X 

A 

154 

CHANNEL 

36-4 

P57-25 

J15-C 

A 

41 

CHANNEL 

46-1 

P57-26 

J18-K 

A 

42 

CHANNEL 

46-2 

P57-27 

J 15—H 

A 

43 

CHANNEL 

46-3 

P57-28 




SPARE 


P57-29 




SPARE 


P57-30 

J15-L 

A 

44 

CHANNEL 

46-4 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 
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_ RUNNING LIS* _ 

LEAD Nt: CIRCUIT FUNCTION 


PEN MUTE NET. NU. 


P66 CUNNLCTGR« PLUG 1897389-001 


P66- 1 

J38-L 

A 

332 

CHANNEL 

Q5-4 

P66- ? 




S^ARE 


P66- * 




SPAKE 


P66-4 

J38-K 

A 

331 

CHANNEL 

95-3 

P66-5 

J3Q-C 

A 

39 2 

CHANNEL 

95-2 

P66-6 

J39-A 

A 

391 

CHANNEL 

95-1 

P66-7 

J29-V 

A 

2 70 

CHANNEL 

85-4 

P66-8- 




SPARE 


P66-9 




SPARF 


P66- 10 

J29-U 

A 

269 

CHANNEL 

85-3 

P66-1 1 

J37-K 

A 

372 

CHANNEL 

85-2 

P66-12 

J37-K 

A 

3 n 

CHANNEL 

85-1 

P66- 1.3 

J29-D 

A 

256 

CHANNEL 

75-4 

P66-14 
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.15 NO 
• 19 NU 


• 15 NU 

• 19 NU 


• 15 NO 

• 19 NU 


• 15 NO 

• 19 NU 


• 15 NU 

• 19 NU 


• 15 NO 

• 19 NU 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


I SIZE I 


CODE IDENT 


7 

4 

























CABLE ASSHMBL# *5b0 


























^riTifcVA 

























































































\ 

I 

r 

i 

k! 

I! 

I* 


n 


i 

* 


i 


4 



■ s -^ ". 



' .“ ~ 

CABLE 

ASSEMBLE 




2901396 


wlRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAD / 

*ATL 

lead 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 

lDtNf 

/ 

ITEM 

LG 

To ( B1 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 1 

1 


El —3 



• 38 

NO 






Pll-59 



.15 

NO. 


18 

A i. 

1 


El-BB 



• 38 

NO 






E2-bB 



.38 

NO 



A 3 

1 


Ei-B 



.38 

NO 






PI 1-35 



.15 

NO 


18 

A A 

1 


El-B 



.38 

NO 






PI 1-84 



.15 

NO 


18 

A 5 

1 


El-B 



.38 

NO 






PI 1-60 



.15 

NO 


18 

A 6 

1 


El-B 



.38 

NO 






PI1-83 



.15 

NO 


18 

A 7 

1 


El-b 



• 38 

NO 






Pi 1-58 



.15 

NO 


18 

A 8 

1 


El-8 



• 38 

NO 






PI1—18 



.15 

NO 


18 

A 9 

1 


E4-B 



.38 

NO 






Pll-7 



.15 

NO 


18 

A 1C 

1 


E4-B 



• 38 

NO 






PI 1-57 



.15 

NO 


18 

A 11 

1 


E4-B 



• 38 

NO 






PI 1-34 



• 15 

NO 


16 

A 12 

1 


E4-B 



• 38 

NO 






PI5—14 



.15 

NO 


19 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR * / tJ 

SHEET 6 0 *28 





CABLE 

ASSEMBLE 




2901396 


MIRE 


CIRCUIT PT TERM.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO I6) NO. LG 

LG 

Lu 

Lw 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 26 

l 


P2-Y 



.22 

NO 


17 




E3-B 



.38 

NO 



A 27 

1 


PI6-25 



• 15 

NO 


19 




EiO-BB 



.38 

NO 


. 

A 29 

1 


ElO-B 



• 38 

NO 






P14-C 



.25 

YES 



A 30 

2 


PI 1-8 



.15 

NO 


18 




P2-HH 



• 22 

NO 



A 31 

1 


E5-B 



• 38 

NO 






PI 5- 7 



.15 

NO 


19 

A 32 

1 


E9-BB 



.36 

NO 






PI6-36 



.15 

NO 


19 

A 33 

1 


ElO-B 



• 38 

NO 






PI5-26 



.15 

NO 


19 

A 34 

1 


ElO-8 



.38 

NO 






P2-U* 



• 22 

NU 


17 

A 35 

1 


E3-BB 



• 38 

NO 






El-BB 



• 38 

NO 



A 36 

1 


P2-F* 



• 22 

NO 


17 




PI1-25 



.15 

NO 


18 

A 37 

1 


P2-G* 



• 22 

NO 


17 




PI1-45 



.15 

NO 


18 

A 38 

1 


P2-H* 



.22 

NO 


17 




Pi 5-54 



• 15 

NO 


19 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901396 

A 




^<7 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE 


2901396 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONEv 

ACCESSORY 


iOtNT 

ITEM 

LG 

IU ( B1 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

13 

1 


E4-B6 





• 38 

NO 








Pi 1-33 





• 15 

NO 


18 


A 

14 

1 


E4-B 





.38 

NO 








Pi1-17 





• 15 

NO 


18 


A 

15 

1 


El-BB 





• 38 

NO 








E4-BB 





• 38 

NO 




A 

16 

1 


E4-B 





• 38 

NO 






; 


PI 1-62 





• 15 

NO 


18 


A 

17 

1 


E4-B 





• 38 

NO 



\ 





PI1-63 





• 15 

NO 


18 


A 

16 

1 


E6-B 





• 38 

NO 








PI 6—38 





.15 

NO 


19 


A 

19 

1 


E6-B 





• 38 

NO 








P16-19 





• 15 

NO 


19 


A 

20 

1 


E6-B 





• 38 

NO 








Pi6-60 





.15 

NO 


19 


A 

21 

1 


E7-B 





• 38 

NO 








P16-20 





• 15 

NO 


19 


A 

22 

1 


E7-B 





• 38 

NO 








P16-37 





• 15 

NO 


19 


A 

23 

1 


E7-B 





• 38 

NO 








P16-61 





• 15 

NO 


19 


A 

24 

1 


P2-BB 





• 22 

NO 


17 






P16-57 





• 15 

NO 


19 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR ^ 
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CABLE ASSEMBLE _ 2901396 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IUENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

39 

1 


P2-M6 





• 22 

NO 


17 






PI 3-5 





• 15 

NO 


19 


A 

40 



P2-N* 





• 22 

NO 








P13-18 





• 15 

NO 


19 


A 

41 

1 


P2-HH 





• 22 

NO 


17 






Pi 1-20 





• 15 

NU 


18 


A 

42 

1 


P2-LL 





• 22 

NO 


17 






PI 1-41 





.15 

NO 


18 


A 

43 

l 


P2-MM 





• 22 

NO 


17 






P11-22 





• 15 

NO 


18 


A 

44 

1 


P3-A 





• 22 

NO 


17 






PI1-70 





• 15 

NU 


18 


A 

45 

1 


P3-B 





• 22 

NO 


17 






Pi1-71 





• 15 

NO 


18 


A 

46 

1 


P3-C 





• 22 

NO 


17 






P15-32 





• 15 

NO 


19 


A 

47 

1 


P 3-fc 





• 22 

NO 


17 






PI 1-21 





• 15 

NO 


18 


A 

48 

1 


P3-F 





.22 

NO 


17 






PI 1—9 





.15 

NO 


18 


A 

49 

1 


P3-J 





• 22 

NO 


17 






P12-55 





• 15 

NO 


18 


A 

50 

1 


P3-K 





• 22 

NO 


17 






P12-32 





• 15 

NO 


18 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCALE-NONE | REV LTR ^ ^ 
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CABLE ASSEMBLE 


2901396 



wlKE 


CIRCUIT PI 

TERM, 

• JKT SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MAIL 

LEAD 

FRuM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


AUtM lltH 

Lb 

TU (b) 

NU. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

51 1 


P3-N 




.22 

NQ 


17 





PI2—78 




• 15 

NO 


18 


A 

52 1 


P3-P 




• 22 

NO 


17 





Pi2—53 




• 15 

NO 


18 


A 

53 i 


P3-T 




• 22 

NO 


17 





PI 1-30 




• 15 

NO 


18 


A 

54 1 


P3-U 




.22 

NO 


17 





PI 1-29 




• 15 

NO 


18 


A 

55 1 


P3-V 




• 22 

NO 


17 





P16—23 




• 15 

NO 


19 


A 

56 1 


P3-W 




• 22 

NO 


17 





Plo-43 




• 15 

NO 


19 


A 

57 1 


P3-X 




.22 

NO 


17 





PI 1-2 




• 15 

NO 


18 


A 

5b 1 


P3-Y 




• 22 

NO 


17 





Pll-10 




• 15 

NO 


18 


A 

59 1 


P3-Z 




• 22 

NO 


17 





PI 5-30 




.15 

NO 


19 


A 

60 i 


P3—A* 




• 22 

NO 


17 





P15—40 




• 15 

NO 


19 


A 

61 1 


P3-B* 




• 22 

NO 


17 





Pll-1 




• 15 

NO 


18 


A 

62 1 


P3-C* 




.22 

NO 


17 





PI 1-4 




• 15 

NO 


18 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR X * CL 

SHEET IQ OF 2& 


CABLE ASSEMBLE___ 2901396 _ C 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

• JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


I DENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


75 

1 


P4-F 




• 22 

NO 


17 





PI 1-51 




.15 

NO 


18 


76 

l 


P4-G 




.22 

NO 


17 





P16—11 




• 15 

NO 


19 

- 

77 

1 


P4-H 




• 22 

NO 


17 





P16-10 




.15 

NO 


19 


k 79 

1 


P4-M 




• 22 

NO 


17 





PI3—30 




• 15 

NO 


18 


k 81 

1 


P4-S 




.22 

NO 


17 





PI 3-6 




.15 

NO 


19 


1 82 

l 


P4-T 




• 22 

NO 


17 





PI6—18 




• 15 

NO 


19 


t 83 

1 


P4-R 




.22 

NO 


17 





Pi 3-32 




• 15 

NO 


19 


t 84 

1 


P4-X 




• 22 

NO 


17 





Pi 6-6 




.15 

NO 


19 


* 85 

l 


P4-A4 




• 22 

NO 


17 





P13-16 




• 15 

NO 


19 


A 86 

1 


P4-B* 




.22 

NO 


17 





Pi 6- 7 




• 15 

NO 


19 


1 87 

2 


P4—C* 




• 22 

NO 


17 





P7-Y 




• 22 

NO 




\ 88 

1 


P4-E* 




• 22 

NO 


17 





P13-34 




.15 

NO 


19 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR A C 
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CABLE ASSEMBLE 


2901396 



HIKE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO € & 1 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 63 

1 


P3-0* 




• 22 NO 


17 






PI 5—51 




• 15 NO 


19 



A 64 

1 


P3-E4 




• 22 NO 


17 






P15—38 




• 15 NO 


19 



A 65 

1 


P3-F* 




• 22 NO 


17 






PI 1-3 




• 15 NO 


18 



A 66 

1 


P3-G* 




• 22 NO 


17 






Pll-ll 




• 15 NO 


18 



A 67 

1 


P3-H* 




• 22 NO 


17 






PI 5—31 




• 15 NO 


19 



A 68 

1 


P3-J4 




• 22 NO 


17 






Pi 1-5 




• 15 NO 


18 



A 69 

1 


P3-K4 




• 22 NO 


17 






PI1—14 




• 15 NO 


18 



A 70 

1 


P3-M4 




• 22 NO 


17 






PI 5-39 




• 15 NO 


19 



A 71 

1 


P4—A 




• 22 NO 


17 






PI 1-78 




• 15 NO 


18 



A 72 

1 


P4-6 




• 22 NO 


17 






PI1—54 




• 15 NO 


18 



A 73 

1 


P4-0 




• 22 NO 


17 






E5-BB 




• 38 NO 





A 74 

1 


P4-E 




• 22 NO 


17 






PI 1-52 




• 15 NO 


18 









SIZE 

CODE IDENT 1 











NO. 











A 

99974 



2901396 








SCALE-NONE 1 REV LTR 

A / C 

SHEET 

11 OF £6 

MIL 2004 9-65 





— 

- 

-.- 



— 






CABLE 

ASSEMBLjT 




2901396 

0 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 89 

i 


P4-F* 




• 22 NO 


17 






P16—40 




• 15 NO 


19 



A 90 



P4—G* 




• 22 NO 


17 






PI6-42 




• 15 NO 


19 



A 91 

1 


P4—M* 




• 22 NO 


17 






P13-39 




• 15 NO 


19 



A 92 

I 


P4—I • 




• 22 NO 


17 






PI 3-22 




• 15 NO 


19 



A 93 

i 


P4-J* 




• 22 NO 


17 






P16-21 




• 15 NO 


19 



A 94 

1 


P4-M* 




• 22 NO 


17 






PI3-20 




• 15 NO 


19 



A 95 

1 


P4-N* 




• 22 NO 


17 






PI 3-8 




• 15 NO 


19 



A 96 

1 


P4—T • 




• 22 NO 


17 






P2-V 




• 22 NO 


17 



A 97 

1 


P4-U* 




• 22 NO 


17 






P2-M 




• 22 NO 


17 



A 98 

I 


P4-V4 




• 22 NO 


17 






P15-56 




• 15 NO 


19 



A 99 

1 


P4-W* 




• 22 NO 


17 






PI 5-57 




• 15 NO 


19 



A 100 

2 


P5-A 




• 22 NO 


17 






P4-T4 




• 22 NO 


17 









SIZE 

1 CODE IDENT 1 














2901396 








A 












SCALE-NONE 1 REV LTR 

0 

IsHEET 
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CABLE ASSEMBLE _ 2901396 

TERN.JKT SHLO LEAD INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

* 137 

1 

P6-C* 

• 22 

NO 

17 




PI2—27 

• 15 

NO 

18 

A 

138 


P6-0* 

• 22 

NO 

17 




P16-13 

• 15 

NO 

19 

A 

139 

1 

P6-F* 

• 22 

NO 

17 




P12-71 

.15 

NO 

18 

A 

140 

1 

P6—04 

• 22 

NO 

17 




P12-72 

• 15 

NO 

18 

A 

141 

1 

P6-H* 

• 22 

NO 

17 




P16—12 

• 15 

NO 

19 

A 

142 

1 

P6-J4 

• 22 

NO 

17 




P12-81 

• 15 

NU 

18 

A 

143 

1 

P6-K4 

• 22 

NO 

17 




P12—80 

• 15 

NO 

18 

A 

144 

1 

P6-M4 

• 22 

NO 

17 




PI5-18 

• 15 

NO 

19 

A 

145 

1 

P6-N4 

• 22 

NO 

17 




E5-8 

.38 

NO 


A 

146 

1 

P6-P4 

• 22 

NO 

17 




Pi1-26 

.15 

NO 

18 

A 

147 

1 

P6-Q4 

• 22 

NO 

17 




PI1-46 

• 15 

NO 

16 

A 

148 

1 

P6-R4 

.22 

NO 

17 




P15-33 

• 15 

NO 

19 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAD MAIL LEAO FROM (A) 
1UENT 11EM LG IU <81 





















































#*»*.* Ik, 



































CROSSBAR 


TVPICAL CHANNEL CIRCUIT 
(JIO THRU J39) 


PRODUCT UNDER 
TEST 


LtVEL 1 INPUT FROM Hl 

LtVEL l “ M8MR LO ^ 

\ 

LEVtL ^ OUTPUT TO Hl ~ 
LEVa4 CROSSBAR l0 Z± 


LOAD 

AND/OR 

SOURCE 

IMPEDANCES 


INPUT TO 
lA L0 PRODUCT 


Hl OUTPUT FROM 
2± l0 PRODUCT 



SIZE 

A 

CODE IDENT. NO. 

99974 

2901391 

| SCALE NONE | 

|REV LTR g j SHEET ^ OF 89 | 

MIL 208 4 8-65 ^ 

* 


X BAR CONNECTOR 
CHANNEL & 

& LEVEL PIN 


CROSSBAR/CONNECTOR^CORRELATION CHART 


X BAR CONNECTOR 
CHANNEL & 

& LEVEL PIN 


X BAR CONNECTOR 
CHANNEL & 

& LEVEL PIN 


X BAR CONNECTOR 
CHANNEL & 

& LEVEL PIN 


CH 00-1 

J51-1 

00-2 

-2 

00-3 

-3 

00-4 

-6 

CH 10-1 

-7 

10-2 

-8 

10-3 

-9 

10-4 

-12 

CH 20-1 

-13 

20-2 

-14 

20-3 

-15 

20-4 

-18 

CH 30-1 

-19 

30-2 

-20 

30-3 

-21 

30-4 

-24 

CH 40-1 

-25 

40-2 

-26 

40-3 

-27 

40-4 

J51 -30 


L 2084 8-65 


CH 01-1 
01 -2 
01 -3 
01 -4 
CH 11-1 
11-2 
11-3 
11-4 
' CH 21-1 
21-2 
21-3 
21-4 
CH 31-1 
31-2 
31-3 
31-4 
CH 41-1 
41-2 
41-3 
41-4 


J52-1 

-2 

-3 

-6 

-7 

-8 

-9 

-12 

-13 

-14 

-15 

-18 

-19 

-20 

-21 

-24 

-25 

-26 

-27 

J52-30 


CH 02-1 
02-2 
02-3 
02-4 
CH 12-1 
12-2 
12-3 
12-4 
CH 22-1 
22-2 
22-3 
22-4 
CH 32-1 
32-2 
32-3 
32-4 
CH 42-1 
42-2 
42-3 
42-4 


J53-1 

-2 

-3 

-6 

-7 

-8 

-9 

-12 

-13 

-14 

-15 

-18 

-19 

-20 

-21 

-24 

-25 

-26 

-27 

J53-30 


03-1 

J54-1 

03-2 

-2 

03-3 

-3 

03-4 

-6 

13-1 

-7 

13-2 

-8 

13-3 

-9 

13-4 

-12 

23-1 

-13 

23-2 

-14 

23-3 

-15 

23-4 

-18 

33-1 

-19 

33-2 

-20 

33-3 

-21 

33-4 

-24 

43-1 

-25 

43-2 

-26 

43-3 

-27 

43-4 

J54-30 


CODE IDENT. NO. 

99974- 


scale none REV LTR 


2901391 


0 


] SHEET jp Qf 


BLOCK DIAGRAM OF 
CROSSBAR COWMECTIOMS 




P5I J5I 
~PS2^ 


P53 X J53 
"P54" ^J54 


PST \jSB SWITCH 

TT7< ^77 CROSSBAR 
-P56 J5fe 190174-0 

"P5 T < JS7 „ 

-< 4 _ SCHEMATIC 

P5o 1901057 


P5V J59| 


P (aO N J60| 


SEE CROSSBAR/CONNECTOR 
CORRELATION CHART 


SIZE CODE IDENT. NO. 


99974 


SCALE NONE REV LTR 


2901391 


I sheet 5 op gg 


CROSSBAR/CONNECTOR^CORRELATION CHART (CONTINUED: 


X BAR CONNECTOR 
CHANNEL & 

& LEVEL PIN 


CH 04-1 
04-2 
04-3 
04-4 
CH 14-1 
14-2 
14-3 
14-4 
CH 24-1 
24-2 
24-3 
24-4 
CH 34-1 
34-2 
34-3 
34-4 
CH 44-1 
44-2 
44-3 
44-4 


J55-1 

-2 

-3 

-6 

-7 

-8 

-9 

-12 

-13 

-14 

-15 

-18 

-19 

-20 

-21 

-24 

-25 

-26 

-27 

J55-30 


X BAR CONNECTOR 
CHANNEL & 

& LEVEL PIN 


CH 05-1 
05-2 
05-3 
05-4 
CH 15-1 
15-2 
15-3 
15-4 
CH 25-1 
25-2 
25-3 
25-4 
CH 35-1 
35-2 
35-3 
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A 

940 

X 

BAR 

GROUNO 

AlSO—1 

A ISO-A* 

A 

845 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 0 

A1S0-2 

Jl-S* 

A 

855 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

AISO-2 

A IS 1-2 

A 

856 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

AiSO-3 

Jl-R* 

A 

865 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

AIS0-3 

A IS 1-3 

A 

866 

X 

BAR 

INTFRLOCK (TENS) 

A1S3—4 

A IS 1-4 

A 

913 

X 

BAR 

GROUND 

A1S0-4 

E3 

A 

941 

X 

BAR 

GROUND 

AiSl-A* 

Jl-CC 

A 

826 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT l 

AlSI-A* 

AIS1-1 

A 

846 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 1 

AIS1-B* 

A1S2-8* 

A 

897 

X 

BAR 

GROUND 

A1SI-B* 

A ISO-64 

A 

940 

X 

BAR 

GROUND 

A1 SI — 1 

AIS1-A* 

A 

846 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 1 

AlSl-2 

A 1 SO—2 

A 

856 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

A1S1-2 

A1S2-2 

A 

857 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

AlSI-3 

A ISO—3 

A 

866 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

A L Si-3 

AIS2-3 

A 

867 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

AlSi-4 

AIS2-4 

A 

898 

X 

BAR 

GROUND 

A1SI-4 

A 1 SO—4 

A 

913 

X 

BAR 

GROUND 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

i 

2901391 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


IS OF 6 { 

































RUNNING List 


F ROM 

in 

Lf-AD i 

NO 

C 1 

1 R C U I T F U N C 


(CONT.) Al 

CROSS BAR 

Switch 

1901740 

I SEE SHEET 3) 


A1 S 2 - A * 

Jl-BB 

a 

827 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

2 

A1S2-A* 

A 1S 2- 1 

A 

84 7 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

2 

A1S2-B* 

AlS 1 - 8 * 

A 

897 

X 

BAR 

GROUND 


A 1 S 2 - E * 

A 1 S 3- B* 

A 

899 

X 

BAR 

GROUND 


AIS2-1 

AIS2-A* 

A 

847 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

2 

AIS2-2 

AlSi-2 

A 

857 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


AIS2-2 

A IS 3-2 

A 

858 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


A IS2-V 

A1S 1-3 

A 

867 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


A1S2-3 

A IS3-3 

A 

86 8 

X 

PAR 

INTERLOCK (TENS) 


A l S2 —4 

A1S 1-4 

A 

898 

X 

BAR 

GRUIJNO 


A1S2-4 

A1S 3-4 

A 

900 

X 

BAR 

GROUND 


A1 S3 —A* 

J l-AA 

A 

82 8 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

3 

AlS3—A* 

AIS3-1 

A 

848 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

3 

AlS3 —0* 

A 1S 2- B* 

A 

899 

X 

BAR 

GROUND 


A1S3-R* 

A1S4-8* 

A 

901 

X 

BAR 

GROUND 


A1S3-1 

A1S3-A* 

A 

848 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

3 

A1 S3-? 

A1S2-2 

A 

858 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


A1 S 3 - 2 

A1S4-2 

A 

859 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


AIS3-3 

AIS2-3 

A 

868 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


A1 S 3-3 

AIS4-3 

A 

869 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


AlS3—4 

AIS2-4 

A 

900 

X 

BAR 

GROUND 


A1S 3-4 

A1S4-4 

A 

902 

X 

BAR 

GROUND 


A1S4-A* 

J 1-7* 

A 

829 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

4 

A1S4-A* 

A1S4-1 

A 

849 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

4 

Al94—R* 

A l S 3- ft* 

A 

90 I 

X 

RAR 

GRODNO 


A1S4-6* 

A1S5-B* 

A 

90 3 

X 

BAR 

GROUND 


ALS4-1 

A1S4-A* 

A 

849 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

4 

A1S4-2 

A IS 3—2 

A 

859 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


A1S4-? 

A1S5-2 

A 

860 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


AIS4-3 

A IS 3-3 

A 

869 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


A1S4-3 

A 1S 3- 3 

A 

870 

X 

BAR 

INTERLOCK ITENS) 


AIS4-4 

A1S3-4 

A 

902 

X 

BAR 

GKOUNO 



SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


j^SCALE NONE 


REV LTR 


? YX ___ RUNNING L IS# _ 

FR 0* . TO LIAO NO CIRCUIT FUNCTIO 

(CONT.i Al CROSS BAR SWITCH 1901740 ISEf SHEET 3) 


A1S7-4 

A 1 S 6 — 4 

A 

908 

X 

BAR 

GROUND 


A1S7—4 

A IS8-4 

A 

910 

X 

BAR 

GROUND 


A1S8-A* 

Jl-V* 

A 

833 

X 

BAR 

CUMMANO TENS DIGIT 

8 

A1S8-A* 

AIS8-1 

A 

853 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

8 

A1S8-8* 

A1S 7-8* 

A 

909 

X 

BAR 

GROUND 


A1S8-B* 

A1S9-B* 

A 

911 

X 

BAR 

GROUND 


AIS8-1 

A1S8-A* 

A 

853 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

8 

A1 SB—2 

A1S7-2 

A 

863 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


A1 SB—2 

A1S9-2 

A 

864 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


A1S8-3 

A1S7-3 

A 

873 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


A1S8-3 

A1S9-3 

A 

874 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


A1 SB-4 

A IS 7-4 

A 

910 

X 

BAR 

GRUUND 


A1 SB—4 

A 1 $9-4 

A 

912 

X 

BAR 

GROUND 


A1S9-A* 

Ji-U* 

A 

B 34 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

9 

A1S9-A* 

AIS9-1 

A 

854 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

9 

A1S9-R* 

AIS 8 -B* 

A 

911 

X 

BAR 

GROUND 


A1S9-1 

A 1S9-A* 

A 

854 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

9 

41S9-2 

AlSR-2 

A 

864 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 


A1S9-3 

AIS8-3 

A 

874 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


A1S9-4 

AIS8-4 

A 

912 

X 

BAR 

GROUND 



N 


El 


CHASSIS GROUND 

Jl-T A 803 CHASSIS GROUND 



SIZE 

1 CODE IDENT 1 




NO. 

• 



A 

99974 



| SCALE-NONE 

| REV LTR 


7 YX 


RUNNING 1 15+ 


FR0 * T0 «-EAD NO CIRCUIT FUNCTION 

(CUNT.) Al CROSS BAR SWITCH 1901740 (SEE SHEET 3) 


PEN NOTE NET. NO. 


A1S4-4 

A 1S 5-4 

A 

904 

X 

BAR 

GROUND 

AlS5—A* 

Jl-Y* 

A 

830 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

AlS5-A* 

AIS5-1 

A 

850 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

Al S5-B* 

A l S 4-8* 

A 

90 3 

X 

BAR 

GRUUND 

AIS5-B* 

AIS 6 -B* 

A 

905 

X 

BAR 

GRUUND 

AlS5-l 

AIS5-A* 

A 

850 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

A 1 S5-2 

A1S4-2 

A 

860 

X 

BAP 

SELECT ITENS) 

AlS5—2 

A1S6-2 

A 

861 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

Al S5-3 

A1S4-3 

A 

8 70 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

A1S5-3 

A1S6-3 

A 

871 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

A1S5-4 

A1S4-4 

A 

904 

X 

BAP 

GRUUND 

A1 S5-4 

A IS6-4 

A 

906 

X 

BAR 

GROUNO 

A 1 S 6 —A* 

Ji-X* 

A 

831 

X 

BAR 

COMMAND TEN'S DIGIT 

AlS 6 —A* 

A IS 6 — l 

A 

851 

X 

BAP 

COMMAND TENS DIGIT 

A 1 S 6 —B* 

A1S 5-8* 

A 

905 

X 

BAR 

GROUND 

A1S6-B* 

A1S7-B* 

A 

907 

X 

BAP 

GROUND 

A l S 6 —l 

AISb-A* 

A 

851 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

Al S6-2 

A l S 5-2 

A 

861 

X 

BAR 

SELECT ITENS) 

A 1 S 6—2 

A IS 7-2 

A 

862 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

AlS6-3 

A1S5-B 

A 

871 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

AlS 6 -3 

A1S7-3 

A 

87 2 

X 

BAP 

INTERLOCK (TENS) 

A IS6-4 

A IS5-4 

A 

906 

X 

BAR 

GRUUND 

AIS6-4 

A IS 7-4 

A 

908 

X 

BAR 

GROUND 

AlS7-A* 

J!-W* 

A 

832 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

A1S7-A* 

A IS 7-1 

A 

852 

X 

BAR 

CUMMANO TENS DIGIT 

AlS 7-8* 

A1S6-B* 

A 

907 

X 

BAR 

GROUND 

AlS7-B* 

A1S8-P* 

A 

909 

X 

3AR 

GRUUND 

AIS7-l 

A IS 7-A* 

A 

852 

X 

BAR 

COMMAND TENS DIGIT 

AlS7 —2 

AIS 6-2 

A 

862 

X 

BAR 

SELECT ITENSI 

AIS7-2 

AIS 8-2 

A 

863 

X 

BAR 

SELECT (TENS) 

A 1S7-3 

A1S6-3 

A 

872 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 

AIS7-3 

AIS8-3 

A 

873 

X 

BAR 

INTERLOCK (TENS) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE | REV LTR 3 # SHEET 17 hf flQ | 


Z YX 


FROM 


TO 

LEAO NO CIRCUIT FUNCTIOI 


F 2 

SPLICE REDUCER 10160G6-001 

E2 


Jl-S 

A 802 SHLO GROUND 

E2 


SHLO A 8 11 

A 811A SHLD GROUND 

E2 


SHL 0 A812 

A 812 A SHLD GROUND 

E 2 


SHLD A 613 

A 813A SHLD GRUUND 

E 2 


SHLO A 8 14 

A 814A SHLD GROUND 

£2 


MID 4942 

4 9424 JMiO 4*0040 

£•2 


0410 4944 

49444-0410 4/Oou40 


F 3 

SPLICE REDUCER 1016006-001 

E 3 


Jl-T* 

A 895 X BAR GRUUND 

E3 


AlSO—B* 

A 896 X BAR GROUND 

E 3 


AlHO-B* 

A 914 X BAR GROUND 

E3 * 


A1H0-4 

A 933 X BAR GROUND 

13 


AlSU-4 

A 941 X BAR GROUND 


J1 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE MS3127E24-61P 

Jl-A 



SPARE 

Jl-B 



SPARE 

Jl-C 



SPARE 

Jl-D 



SPARE 

Jl-E 



SPARE 

Jl-F 



SPARE 

Jl-G 



SPARE 

Jl-H 



SPARE 

Jl-D 



j 

* 

* 

i 

Jl-K 


U73 

4944L SPARE VDC (IO) 

Jl-L 


c m 

4944# spare HtGtf roC C 4/ ? 

Jl-M 


J77 

4943 SPARE low V0C CH4SS/S 4400ND 


2901391 


19 


PEN NOTE NET. NO. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 


1° IF 69 











TO 


LIAJ NC 


CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NLT. NO 


(CONT.) J5 


CUNNECTOP, RECEPTACLE NS 31 2 7E24-61 SX 


J5-D 

J 30-Y 

A 

634 

CHANNEL 

9C-6 

JS-E 

JM-J 

A 

639 

CHANNEL 

92-3 

JS-F 

J3I-L 

A 

690 

CHANNEL 

92-4 

J5-G 

J31-N 

A 

691 

CHANNEL 

92-5 

J5-H 

J 31 —M 

A 

692 

CHANNEL 

92-6 

J5-J 

J31-R 

A 

693 

CHANNEL 

93-3 

J5-K 

J 31—T 

A 

6 94 

CHANNEL 

93-4 

J5-L • 

J 31 -U 

A 

695 

CHANNEL 

93-5 

J5-4 

J3I-S 

A 

696 

CHANNEL 

03-2 

J5-N 

J3 1-W 

A 

697 

CHANNEL 

94-13 

J5-P 

J31-Y 

A 

698 

CHANNEL 

94-4 

J5-R 

J 31 — 7 

A 

699 

CHANNEL 

94-5 

J5-S 

J3I-X 

A 

700 

CHANNEL 

94-2 

J5-T 




SPARE 


J5-U 




SPARE 


J 5-V 




SPARE 


J5-rf 




SPARE 


J5-X 




SPARE 


J5-Y 




SPARE 


J b-l 




SPARE 


J5-A* 




SPARE 


J5-8* 




spare 


J5-C * 




SPARE 


J5-D* 




SPARE 


J*-F* 




SPARE 


J5-F ♦ 




SPARE 


J5-G* 




SPARE 


J5-H* 




SPARE 


J5-I* 




spare 


J5-J* 




SPARE 


J5-K* 




. SPARE 


J5-M* 




’ SPARE 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


|SHEET OF 89 



TO LE AO NO CIRCUIT FUNCTION 

J6 CONNECTOR, RECEPTACLE NS 3127E24—61S 


PEN NOTE NET. NO. 


J6-A 

J24-A 

A 

555 

CHANNEL 

0-3 

J6 —ft 

J24-B 

A 

556 

CHANNEL 

0-4 

J6-C 

JIO-B 

A 

473 

CHANNEL 

0-5 

J6-0 

J10—E 

A 

474 

CHANNEL 

0-6 

J6-E 

J24-C 

A 

557 

CHANNEL 

1-3 

J6-F 

J24-D 

A 

55B 

CHANNEL 

1-4 

J6-G 

JIO-H 

A 

475 

CHANNEL 

1-5 

J6-H 

J 10—K 

A 

476 

CHANNEL 

1-6 

J6-J 

J24-E 

A 

559 

CHANNEL 

2-3 

J6-K 

J24-E 

A 

560 

CHANNEL 

2-4 

J6-L 

JIO-H 

A 

477 

CHANNEL 

2-5 

J6-M 

JIQ-P 

A 

478 

CHANNEL 

2-6 

J6-N 

J24-H 

A 

561 

CHANNEL 

3-3 

J6-P 

J24-K 

A 

562 

Channel 

3-4 

J6-R 

J10-S 

'A 

479 

CHANNEL 

3-5 

J6-S 

J 10—u 

A 

480 

CHANNEL 

3-6 

J6-T 

J24-L 

A 

563 

CHANNEL 

4-3 

J6-U 

J24-M 

A 

564 

CHANNEL 

4-4 

J6-V 

J10-W 

A 

481 

CHANNEL 

4-5 

J6 — W 

JIO-Y 

A 

482 

CHANNEL 

4-6 

J6-X 

J24-N 

A 

565 

CHANNEL 

5-3 

J6-Y 

J24-P 

A 

566 

CHANNEL 

5-4 

J6-Z 

J 1 l -B 

A 

483 

CHANNEL 

5-5 

J6-A* 

Jll-D 

A 

484 

CHANNEL 

5-6 

J6-B * 

J 24—R 

A 

56 7 

CHANNFL 

6-3 

J6-C * 

J24-S 

A 

568 

CHANNEL 

6-4 

J6-D* 

Jil-F 

A 

485 

CHANNFL 

6-5 

J6-E* 

Jll-J 

A 

466 

CHANNEL 

6-6 

J6-F* 

J24-T 

A 

569 

CHANNEL 

7-3 

J 6 - G * 

J24-U 

A 

570 

CHANNEL 

7-4 

J6-H* 

Jil-L 

A 

487 

CHANNFL 

7-5 

J6-I* 

Jll-N 

A 

488 

CHANNEL 

7-6 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 





















RUNNING LI r > 


2'»0hSl 


36 


FROM TP IFAD NC CIRCUIT r UNCTION PEN NOTE NET. NU . 

J9 CUNNFCTUK, RECEPTACLE MS 31 27E 2 4-61 $W 


JO-A 

J78-F 

A 

637 

CHANNEL 

64-3 

J9-8 

J5P-F 

A 

633 

CHANNEL 

64-4 

J«-C 

J 12—E 

A 

401 

CHANNEL 

66-5 

JQ-D 

J12-D 

A 

402 

CHANNEL 

64-6 

J9 — E 

J2B-H 

A 

639 

CHANNEL 

65-3 

J9-F 

J28-J 

A 

640 

CHANNtl 

65-4 

J9-G 

J12-S 

A 

40 7 

CHANNEL 

65-5 

J9-H 

J12-R 

A 

408 

CHANNEL 

65-6 

J9-J 

J28-R 

A 

645 

CHANNEL 

66- 3^ 

J9-< 

J28-S 

A 

646 

CHANNEL 

68-4 

J9-L 

J15-E 

A 

437 

CHANNEL 

68-5 

J9-M 

J 1 5-D 

A 

439 

CHANNEL 

68-6 

J9 — M 

J28-N 

A 

643 

CHANNEL 

67-3 

J9-P 

J28-P 

A 

644 

CHANNEL 

67-4 

J9-R 

J14-S 

A 

431 

CHANNEL 

67-5 

J9-S 

J 14—R 

A 

432 

CHANNEL 

6 7-6 

J9-T 

J28-K 

A 

641 

CHANNEL 

66-3 

J9 —U 

J28-M 

A 

642 

CHANNEL 

6f-4 

J9—V 

J 14—E 

A 

425 

CHANNEL 

66 — 5 

J9-W 

J14-D 

A 

426 

CHANNEL 

66-6 

J9-X 

J 2 8—A 

A 

63 3 

CHANNEL 

62-3 

J9-Y 

J28-B 

A 

634 

CHANNEL 

62-4 

J9-Z 

J 1 3-fc 

A 

413 

CHANNEL 

62-5 

J9-A* 

J 1 3-0 

A 

414 

CHANNEL 

62-6 

jO-OT 

J28-C 

A 

635 

CHANNEL 

6?-3 

J9-C * 

J 28-0 

A 

636 

CHANNEL 

63-4 

J 9 — 0 * 

J13-S 

A 

419 

CHANNEL 

6*-5 

J9-E* 

J13-R 

A 

420 

CHANNEL 

63-6 

J9-F* 

J28-T 

A 

64 7 

CHANNEL 

69-3 

J9-G* 

J 28—U 

A 

64 8 

CHANNEL 

69-4 

JQ-H* 

J15-S 

A 

44* 

CHANNEL 

69-5 

J9-I* 

J15-R 

A 

444 

CHANNEL 

69-6 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE ] 

| REV LTR B 

[sheet ut - 89 ] 


T 


ZYX _ RUNNING LISt _ 2901391 _38 

FROM TO LEAD NU CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 

JtO CONNECTOR, RECEPTACLE 10159*7-170 


J 10-A 

P51-1 

A 

73 

CHANNEL 

00-l 

J10-B 

J6-C 

A 

473 

CHANNEL 

00-5 

J10-C 

P51-2 

A 

74 

CHANNFL 

00-2 

J10-E 

J6-D 

A 

474 

CHANNEL 

00-6 

J10-F 

P52-1 

A 

75 

CHANNEL 

01-1 

J 1 C-H 

J6-G 

A 

475 

CHANNEL 

01-5 

J 10-J 

P52-2 

A 

76 

CHANNfcL 

01-2 

JIO-K 

• J6-H 

A 

476 

CHANNEL 

01-6 

JIO-l 

P 53-1 

A 

77 

CHANNEL 

02-1 

JIO-M 

J6-L 

A 

477 

CHANNEL 

02-5 

JlO-N 

P53-2 

A 

78 

CHANNEL 

02-2 

JIO-P 

J6-M 

A 

478 

CHANNEL 

02-6 

J10-H 

P 54—1 

A 

79 

CHANNEL 

03-1 

JI9-S 

J6-R 

A 

479 

CHANNEL 

03-5 

J10-T 

P54-2 

A 

80 

CHANNEL 

03-2 

JIO-U 

J6-S 

A 

480 

CHANNEL 

03-6 

J10-V 

P65-1 

A 

81 

CHANNEL 

04-1 

JIO-W 

J6-V 

A 

481 

CHANNfcL 

04-5 

JIO-X 

P55-2 

A 

82 

CHANNfcL 

04-2 

J10-Y 

J6-W 

A 

482 

CHANNfcL 

04-6 

JIO-Z 




SPARE 




J11 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

Jll-A 

P56-1 

A 

83 

CHANNEL 

05-1 

J1 l-B 

J6-Z 

A 

483 

CHANNEL 

05-5 

J1 l-C 

P56-2 

A 

84 

CHANNEL 

05-2 

Jl 1-0 

J6-A* 

A 

434 

CHANNEL 

05-6 

J1 l-F 

P57-1 

A 

85 

CHANNEL 

06-1 

JU-F 

J6-0* 

A 

485 

CHANNfcL 

06-5 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 


SCALE-NONE REV LTR 


B. 


SHEET 


38 OF 89 



fCONT.) J9 CONNECTOR, 


LEAD NU CIRCUIT FUNCTION 
RECEPTACLE MS3127F24-61S* 


PEN NOTE NET. NO. 


J9-J* 

J20-N 

A 

455 

CHANNEL 

71-3 

J9-K* 

J 20—P 

A 

456 

CHANNEL 

71-4 

J9-M* 

J20-E 

A 

449 

CHANNEL 

71-5 

J9-N* 

J20-D 

A 

450 

CHANNEL 

71-6 

J9-P* 

J20-V 

A 

457 

CHANNEL 

70-3 

J9-J* 

J20-W 

A 

458 

CHANNEL 

70-4 

J9-R* 

J20-S 

A 

459 

CHANNEL 

70-5 

J9-S* 

J20-U 

A 

460 

CHANNEL 

70-6 

J9-T* 

J28-V 

A 

649 

CHANNEL 

72-3 

J9—U* 

J28-* 

A 

650 

CHANNfcL 

72-4 

J9-V* 

J21-D 

A 

461 

CHANNEL 

72-5 

J9-** 

J21-C 

A 

462 

CHANNFL 

72-6 

J9-X* 

J28-X 

A 

651 

CHANNfcL 

73-3 

J9-Y* 

J28-Y 

A 

652 

CHANNEL 

73-4 

J9-Z* 

J21-R 

A 

467 

CHANNEL 

73-5 

J9-AA 

J21-P 

A 

468 

CHANNEL 

73-6 

J9-3B 

J29-A 

A 

653 

CHANNEL 

74-3 

J9-CC 

J29-B 

A 

654 

CHANNFL 

74-4 

J9-0D 

J 35-X 

A 

755 

CHANNFL 

74-5 

J9-EE 

J35-Z 

A 

756 

CHANNEL 

74-6 

J9-FF 

J29-C 

A 

655 

CHANNFL 

75-3 

J9-GG 

J29-D 

A 

656 

CHANNfcL 

75-4 

J9-HH 

J36-B 

A 

757 

CHANNEL 

75-5 

J9-JJ 

J 36—U 

A 

758 

CHANNfcL 

75-6 

J9-KK 

J 29—E 

A 

657 

CHANNEL 

76-3 

J9-LL 

J29-F 

A 

658 

CHANNfcL 

76-4 

J9-MM 

J36-F 

A 

759 

CHANNEL 

7fo-5 

J9-NN 

J9-PP 

J36-J 

A 

760 

CHANNEL 

SPARE 

76-6 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET i7 n p 89 


CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


fCONT.I Jll CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


Jl l-H 

P57-2 

A 

86 

CHANNEL 

06-2 

Jll-J 

J6-fc* 

A 

486 

CHANNEL 

06-6 

JIl-K 

P58-1 

A 

87 

CHANNEL 

07-1 

Jll-L 

J6-H* 

A 

487 

CHANNEL 

07-5 

Jl l-H 

P58-2 

A 

88 

CHANNfcL 

07-2 

Jll-N 

J6-I* 

A 

438 

CHANNEL 

07-6 

Jll-P 

P59-1 

A 

89 

CHANNfcL 

08-1 

Jl 1-R 

J6-M* 

A 

489 

CHANNEL 

08-5 

Jll-S 

P59-2 

A 

90 

CHANNEL 

08-2 

Jll-T 

J6-N* 

A 

490 

CHANNEL 

08-6 

Jil-U 

P60-1 

A 

91 

CHANNEL 

09-1 

Jil-V 

J4-C 

A 

491 

CHANNfcL 

09-5 

Jll-W 

P60-2 

A 

92 

CHANNEL 

09-2 

JU-X 

J4-D 

A 

492 

CHANNfcL 

09-6 

Jll-V 




SPARE 


Jll-I 




SPARE 



J12 CONNECTOR RECEPTACLE 1015957-167 


J12-B 

P65-24 

A 

1 

CHANNEL 

64-1 

J12-C 

P51-25 

A 

5 

CHANNEL 

40-1 

J12-0 

J9-0 

A 

402 

CHANNFL 

64-6 

J12-E 

J9-C 

A 

401 

CHANNfcL 

64-5 

J12-F 

J2-C 

A 

403 

CHANNEL 

40-5 

J12-H 

P 51-2 7 

A 

7 

CHANNfcL 

40-3 

J12-H 

J2-A 

A 

405 

CHANNfcL 

40-3 

J12-J 

P65-23 

A 

2 

CHANNfcL 

64-2 

J12-K 

P 51-26 

A 

6 

CHANNEL 

40-2 

J12-L 

P51-30 

A 

8 

CHANNEL 

40-4 

J12-L 

J2-d 

A 

406 

CHANNfcL 

40-4 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET Vf nf 69 














FROM 


TO 

LEAD 

NT) C I 

R C U I T 

F U 

N C T 

I 0 N 

PEN 

NOTE NET. NO. 

(CUNT•) 

J 14 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957-168 






J14-R 


J9-S 

A 432 

CHANNEL 

67-6 






J14-S 


J9-R 

A 431 

CHANNEL 

67-5 






J14-T 


J 2- X* 

A 435 

CHANNEL 

45-5 






J14-U 


P 56-2 7 

A 35 

CHANNEL 

46-3 






J14-U 


J2-V* 

A 43 3 

CHANNEL 

46-3 






J 14-V 


P68-23 

A 28 

CHANNEL 

67-2 






J14- W 


P 56—26 

A 34 

CHANNEL 

45-2 






J14-X 


P56-30 

A 36 

CHANNEL 

45-4 






J14-X 


J 2-W* 

A 434 

CHANNEL 

45-4 






J14-Y 


J2-Y* 

A 436 

CHANNEL 

45-6 






J14-Z 




SPAKE 








J 15 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957-166 






J15-A 




SPARE 







J1 5-6 


P69-24 

A 37 

CHANNEL 

66-1 






J1 5-C 


P 57-2 5 

A 41 

CHANNEL 

46-1 






J 15-0 


J9-M 

A 438 

CHANNEL 

68-6 






J15-E 


J9-L 

A 437 

CHANNEL 

68-5 






JI5-E 


J 2-D* 

A 441 

CHANNEL 

46-5 






J15-H 


P5/-27 

A 43 

CHANNEL 

46-3 






J15-H 


J2-B* 

A 439 

CHANNEL 

46-3 






J15-J 


*>69-23 

A 38 

CHANNEL 

6P-2 






J15-K 


P 57—26 

A 4? 

CHANNEL 

46-2 






J1S-L 


P57-3Q 

\ 44 

CHANNEL 

46-4 






J15-L 


J2-C* 

A 440 

CHANNEL 

46-4 






J1 5-M 


J2-E* 

A 442 

CHANNFL 

46-6 






J1S-N 


P70-24 

A 39 

CHANNEL 

69-1 






J15-P 


P58-25 

A 45 

CHANNEL 

47^1 






J15-R 


J9— 1 * 

A 444 

CHANNEL 

69-6 

SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 










NO. 









A 


99974 


2901391 







i 

SCALE-NONE 

| REV LTR 

B^ 

(sheet 4? §9 



ZYX 


RUNNING L I V 


?9Q139 


FR0M T0 LEA 0 NO CIRCUIT FUNCTION 

(CUNT.) J13 CUNNECTUK, RECEPTACLE 1015957-166 


PFN NOTE NET. NU. 


J1 3-N 
J13-P 
J13-R 
J13-S 
J13-T 
J13-U 
J1 3-U 
J1 3-V 
J13-W 
J13-X 
J13-X 
J13-Y 
J13-Z 


J14-A 
J14-C 
J1 4-0 
J14-E 
J14-F 
J14-H 
J14-H 
J14-J 
J14-N 
J14-L 
J14-L 
J14-M 
J14-N 
J14-P 


P64-24 

P54-25 

J9-E* 

J9- 0* 

J2-Z* 

P54-27 

J2-J* 

°64—2 3 

P54-26 

P54-30 

J2-K4 

J2-AA 


15 

21 

420 
419 

423 

23 

421 

16 
22 

24 

422 

424 


CHANNEL 

CHANNEL- 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 


63-1 
43-1 
63-6 
63-5 
43-5 
43-3 
43-3 
63-2 
4 3-2 
43-4 
43-4 
43-6 


J14 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-168 


P67-24 

P55-25 

J9-W 

J9-V 

J2-JJ 

P55-27 

J2-GG 

P67-23 

P55-26 

P55-30 

J2-HH 

J2-KK 

P68-24 

P56-25 


25 

29 

426 
425 

429 

31 

427 

26 

30 

32 

428 

430 
27 

33 


CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 


66-1 

44-1 

66-6 

66- 5 
44-5 
44-3 
44-3 
66-2 
44-2 
44-4 
44-4 

44- 6 

67- 1 

45- 1 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE | REV LTR £^ |sHEET 41 0F 09 


*YX _ ROWING LIS* _ 29Q1391 _ 43 

FROM TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. * 

(CONT.J J15 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


J15-S 

J9-H* 

A 

443 

CHANNFL 

69-5 

J15-T 

J8-C 

A 

447 

CHANNEL 

47-5 

J15-U 

P56-27 

A 

47 

CHANNEL 

47-3 

J15-U 

J8-A 

A 

445 

CHANNEL 

47-3 

J15-V 

P70-23 

A 

40 

CHANNEL 

69-2 

J15-W 

P58-26 

A 

46 

CHANNEL 

47-2 

J15-X 

P58-30 

A 

48 

CHANNEL 

47-4 

J15-X 

J8-B 

A 

446 

CHANNEL 

47-4 

J16-Y 

J15-Z 

J8-0 

A 

448 

CHANNEL 

SPARE 

47-6 


J16 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-171 


J16-A 

P51-7 

A 

93 

CHANNEL 

10-1 

J16-8 

J6-R» 

A 

493 

CHANNEL 

10-5 

J16-C 

P51-8 

A 

94 

CHANNEL 

10-2 

J16-0 

J6- S* 

A 

494 

CHANNEL 

10-6 

J16-F 

P52-7 

A 

95 

CHANNEL 

il-l 

J16-H 

J6-V4 

A 

495 

CHANNEL 

11-5 

J16-J 

P52-8 

A 

96 

CHANNEL 

11-2 

J16-K 

J6-W* 

A 

496 

CHANNEL 

11 -6 

J16-1 

P 53-7 

A 

97 

CHANNEL 

12-1 

J16-M 

J6-Z* 

A 

497 

CHANNEL 

12-5 

J16-N 

P53-8 

A 

98 

CHANNEL 

12-2 

J 16 u P 

J6-AA 

A 

498 

CHANNEL 

12-6 

J16-R 

P 54-7 

A 

99 

CHANNEL 

13-1 

J16- S 

J6-00 

A 

499 

CHANNEL 

13-5 

J16-T 

P54-8 

A 

100 

CHANNEL 

13-2 

J16-U 

J6-EE 

A 

500 

CHANNEL 

13-6 

J16—V 

P55-7 

A 

101 

CHANNEL 

14-1 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 


SCALE-NONE 


REV LTR 


B 


SHEET 


*3 °9 










X_ RUNNING List _ 2901391 _ 44 

F RUM TU L t A J NL CIRCUIT FUNCTION PEN NCT E NFT• NO. 

(c NT.) J16 CONNECTOR, RtCEP TACLE 1015957-171 


J16-W 

J6-HH 

A 

501 

CHANNEL 

14-5 

J16-X 

P55-8 

\ 

102 

CHANNEL 

14-2 

J16-Y 

J16-Z 

J6-JJ 

A 

50? 

CHANNEL 

SPARE 

14-6 



J L7 CONNECTOR, 

RE 

CEPTACLE 1015957- 

J 1 7- A 

P 56—7 

A 

103 

CHANNEL 

15-1 

J1 7-8 

J 2-H* 

A 

503 

CHANNEL 

15-5 

J17-C 

P56-8 

A 

104 

CHANNEL 

15-2 

J17-0 

J2- I * 

A 

504 

CHANNEL 

15-6 

J17-E 

P 5 7 — 7 

A 

105 

CHANNEL 

16-1 

J 1 7-F 

J 2- NN 

A 

505 

CHANNEL 

16-5 

J17-H 

P 57- b 

A 

106 

CHANNLl 

16—7 

J17-J 

J2-PP 

A 

506 

CHANNEL 

i 6—6 

J17-K 

Pbfi-7 

A 

107 

CHANNEL 

17-1 

J17-L 

J3-C 

A 

507 

CHANNEL 

17-5 

J17-M 

P58-8 

A 

108 

CHANNEL 

17-2 

J17-N 

J 3- 0 

A 

608 

CHANNEL 

17-6 

Jl 7-P 

P 59—7 

A 

109 

CHANNEL 

18-1 

J17-R 

J3-G 

A 

509 

CHANNEL 

18-5 

J17-S 

P 59—8 

A 

110 

CHANNEL 

18-2 

J17-T 

J3-H 

A 

510 

CHANNEL 

18-6 

J17-U 

P60-7 

A 

Hi 

CHANNEL 

19-1 

JI7-V 

U 3— i. 

A 

41 1 

CHANNEL 

10-5 

J17-W 

P60-8 

A 

112 

CHANNEL 

19-2 

J17-X 

J 3-M 

A 

512 

CHANNEL 

19-6 

J17-Y 




SPARE 


J17-Z 




SPAPE 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR ffjr 

SHEET 44 f)F 89 


ZVX _ RUNNING L I St _ 290j m _46 

FROM TO LE AO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NFT. NU. 

(CONT•) J19 CONNECTOR* RECEPTACLE 1015957-166 


Jl 9-F 

J7-C 

A 

525 

CHANNEL 

26-5 

J19-H 

P 57— 14 

A 

126 

CHANNEL 

26-2 

J19-J 

J 7-D 

A 

526 

CHANNEL 

26-6 

J19-K 

P58-13 

A 

127 

CHANNEL 

27-1 

J19-L 

J7-G 

A 

52 7 

CHANNEL 

27-5 

J19-M 

P58-14 

A 

128 

CHANNEL 

27-2 

J19-N 

J7-H 

A 

528 

CHANNEL 

27-6 

J19-P 

P59-13 

A 

129 

CHANNEL 

28-1 

J 1 9 —R 

J7-L 

A 

529 

CHANNEL 

28-5 

J 19- S 

P59-14 

A 

130 

CHANNEL 

28-2 

J19-T 

J7-M 

A 

530 

CHANNEL 

28-6 

J19-U 

P 60—13 

A 

131 

CHANNEL 

29-1 

J19-V 

J 7-R 

A 

531 

CHANNEL 

29-5 

J19-W 

P60-14 

•A 

132 

CHANNEL 

29-2 

J 19- X 

J7-S 

A 

532 

CHANNEL 

29-6 

J19-Y 




SPARE 


J19-7 




SPARE 




J20 CUNNECTOR, 

RfCEP TACLE 1015957- 

J20-A 

P62-18 

A 

49 

CHANNEL 

71-1 

J20-B 

P59-25 

A 

57 

CHANNEL 

48-1 

J20-0 

J 9- N* 

A 

450 

CHANNEL 

71-6 

J20-F 

J9— M* 

A 

449 

CHANNEL 

71-5 

J20-P 

Jfl-G 

A 

45 3 

CHANNFL 

48-5 

J20-H 

P59-27 

A 

59 

CHANNEL 

48-3 

J20-H 

J8-F 

A 

451 

CHANNFL 

48-3 

J20-J 

P62-17 

A 

50 

CHANNEL 

71-2 

J20-K 

P 59—26 

A 

58 

CHANNFL 

48-2 

J20-L 

P59-30 

A 

60 

CHANNEL 

48-4 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE | REV LTR B*** \ 

SHEET 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


46 JF 89 


ZYX 


L1*T 




FROM 


TO 


L f AO NO 


circuit function 


PEN NUlt NET. NO. 


. J18 CONNECTOR * RECEPTACLE 1015957-172 


J18-A 

P51-13 

A 

113 

CHANNEL 

20-1 

J1 8-8 

J3-R 

A 

513 

CHANNEL 

2C-5 

J18-C 

P51-14 

A 

114 

CHANNEL 

20-2 

J18-C 

J3-S 

A 

514 

CHANNEL 

20-2 

J l 8-0 




SPARE 


J18-E 

P52-1J 

A 

115 

CHANNFL 

21-1 

J18-H 

J 3-V 

A 

515 

CHANNEL 

21-5 

J 18-J 

P52-14 

A 

116 

CHANNEL 

21-2 

J18-K 

J 3—W 

A 

516 

CHANNEL 

21-6 

J18-L 

P53-13 

A 

117 

CHANNEL 

22-1 

J18-M 

J3-Z 

A 

517 

CHANNEL 

22-5 

J18-N 

P53-14 

A 

118 

CHANNEL 

22-2 

J18-P 

J3-A* 

A 

518 

CHANNEL 

22-6 

J18-R 

P54-13 

A 

119 

CHANNEL 

23-1 

J18-S 

J 3-D* 

A 

519 

CHANNEL 

23-5 

J18-T 

P54-14 

A 

120 

CHANNEL 

23-2 

J18-U 

J3-E* 

A 

520 

CHANNtL 

23-6 

J19-V 

P55-13 

A 

121 

CHANNEL 

24-1 

J18-W 

J 3— H* 

A 

521 

CHANNEL 

24-5 

J18-X 

P55-14 

A 

122 

CHANNEL 

24-2 

J18-Y 

JJ-I* 

A 

522 

CHANNEL 

24-6 

J18-Z 




SPARE 



J19 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


J19-A 

P56-13 

A 

123 

CHANNEL 

25-1 

J19-B 

J3-M* 

A 

523 

CHANNEL 

25-5 

J19-C 

P56-14 

A 

124 

CHANNEL 

25-2 

J19-0 ' 

J 3- M* 

A 

524 

CHANNEL 

25-6 

J19-E 

P57-13 

A 

125 

CHANNEL 

26-1 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

[ SCALE-NONE 

REV LTR B<* 

SHEET /.r, f)F g9 | 


/ YX 
FROM 

ICONT.I J20 


_ RUNNING LlSt _ 

TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-169 


2901 191_47 


PEN NOTE NET. NO. 


J20-L 

J8-F 

A 

452 

CHANNEL 

48-4 

J20-M 

J8-H 

A 

454 

CHANNEL 

48-6 

J20-N 

P62-16 

A 

51 

CHANNEL 

71-3 

J20-N 

J9-J* 

A 

455 

CHANNEL 

71-3 

J20-P 

P62-13 

A 

52 

CHANNEL 

71-4 

J20-P 

J9-K* 

A 

456 

CHANNEL 

71-4 

J20-R 

P61-18 

A 

53 

CHANNEL 

70-1 

J20-S 

J9-R* 

A 

459 

CHANNEL 

70-5 

J20-T 

P61-17 

A 

54 

CHANNEL 

70-2 

J20-U 

J9-S* 

A 

460 

CHANNEL 

70-6 

J20-V 

P61-16 

A 

55 

CHANNEL 

70-3 

J20-V 

J9-P* 

A 

457 

CHANNEL 

70-3 

J20-W 

P61-13 

A 

56 

CHANNEL 

70-4 

J20-W 

J9-Q* 

A 

458 

CHANNEL 

7C-4 

J20-X 




SPARE 


J20-Y 




SPARE 


J20-Z 




SPARE 




J21 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J21-A 

P63-18 

A 

61 

CHANNEL 

72-1 

J21-B 

P60-25 

A 

65 

CHANNEL 

49-1 

J21-C 

J9-W* 

A 

462 

CHANNFL 

72-6 

J21-D 

J9-V* 

A 

461 

CHANNEL 

72-5 

J21-E 

J8-L 

A 

465 

CHANNEL 

49-5 

J21-F 

P60-27 

A 

67 

CHANNEL 

49-3 

J21-F 

J8-J 

A 

4b 3 

CHANNEL 

49-3 

J21-H 

P63-17 

A 

6? 

CHANNEL 

72-2 

J21-J 

P60-26 

A 

66 

CHANNFL 

49-2 

J21-K 

P60-30 

A 

68 

CHANNEL 

49-4 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE | REV LTR gjr \ 

SHEET 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


47 OF 69 




















“ft' 


/ YX 


KUNNl.NO L1 j 


2901 391 


h' 





•7 

f] 


f Ko>i TO LcAO Nt CIRCUIT f- UNCTION PEN NOT £ NET. NO. 

(CilNT.) J 21 CONNtCTOR* RFCEP TACLfc 1015957-166 


J21-K 

J8-K 

A 

464 

CHANNEL 

49-4 

J21-L 

J b- M 

A 

4<>6 

CHANNEL 

49-6 

J21-# 

P64-18 

A 

63 

CHANNEL- 

73-1 

J21-N 

P61-30 

A 

69 

CHANNEL 

50-1 

J21-P 

J^-AA 

A 

463 

CHANNEL 

73-6 

J21-R 

J V-Z* 

A 

4t>7 

CHANNEL 

73-5 

J21-S 

JB-ft 

A 

471 

CHANNEL 

5C-5 

J21-T ' 

P61-26 

A 

n 

CHANNEL 

60-3 

J21-T 

JB- N 

A 

469 

CHANNEL 

50-3 

J2 l-U 

P64-1 1 

A 

64 

CHANNEL 

73-2 

J21-V 

P61-29 

A 

70 

CHANNEL 

5C-2 

J21-W 

P61-25 

A 

72 

^ 3ANNEL 

50-4 

J21-W 

J«-P 

A 

470 

CHANNEL 

50-4 

J21-X 

Jb-S 

A 

472 

CHANNEL 

50-6 

J21-Y 




SPARfc 


J21-/ 




SPARE 




J22 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J22-A 

P51-19 

A 

133 

CHANNEL 

30-1 

J22-B 

J7-V 

A 

533 

CHANNEL 

30-5 

J22-C 

P51-20 

A 

134 

CHANNEL 

30-2 

J22-U 

J7-w 

A 

534 

CHANNEL 

30—6 

J22-E 

P52-19 

A 

135 

CHANNEL 

31-1 


J 7- 7 

* 

535 

CHANNEL 

31-5 

J22-J 

P52-20 

A 

136 

CHANNEL 

31-2 

J22-K 

J7-A* 

A 

536 

CHANNEL 

31-6 

J22-L 

P53-19 

A 

137 

CHANNtL 

32-1 

J22-H 

J 7- 0* 

A 

537 

GHANNEL 

32-5 

J22-N 

P53-20 

A 

138 

CHANNEL 

32-2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE 

REV LTR & 

SHEET 48 OF 89 


l YX 





runnini 

FRUM 


TO 

LEAD 

NO Cl 

R C U 

ICONT•I 

J23 

CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J23-T 


J7-D0 

A 

551 

CHANNEL 

39-5 

J23-U 


P60-20 

A 

152 

CHANNEL 

39-2 

J23-U 


J7-EE 

A 

55? 

CHANNEL 

39-2 

J23-V 


P57-21 

A 

153 

CHANNEL 

36-3 

J23-W 


J 7- T* 

A 

553 

CHANNEL 

36-7 

J23-X 


P57-24 

A 

154 

CHANNEL 

36-4 

J23-X 


J7-U* 

A 

554 

CHANNEL 

36-4 

J23-Y 





SPARE 


J23-Z 





SPARE 



J24 

CONNECTOR, 

RFCEP 

TACLE 1015957-1 

J24-A 


P51-3 

A 

155 

CHANNEL 

00-3 

J24-A 


J6-A 

A 

555 

CHANNEL 

00-3 

J24-B 


P51-6 

A 

166 

CHANNEL 

00-4 

J24-B 


J6-B 

A 

556 

CHANNEL 

00-4 

J24-C 


P52-3 

A 

157 

CHANNEL 

01-3 

J24-C 


J6-fc 

A 

557 

CHANNEL 

01-3 

J24-D 


P52-6 

A 

158 

CHANNEL 

01-4 

J24-D 


J6-F 

A 

568 

CHANNEL 

01-4 

J24-E 


P53-3 

A 

159 

CHANNEL 

02-3 

J24-E 


J6- J 

A 

559 

CHANNEL 

02-3 

J24-F 


P 5 3-6 

A 

160 

CHANNEL 

02-4 

J24-F 


J6-K 

A 

560 

CHANNEL 

02-4 

J24-H 


P64-3 

A 

161 

CHANNEL 

03-3 

J24-H 


J6-N 

A 

561 

CHANNEL 

03-3 

J24-K 


P56-6 

A 

162 

CHANNEL 

03-4 

J24-K 


J6-P 

A 

562 

CHANNEL 

03-4 

J24-L 


P55-3 

A 

163 

CHANNEL 

04-3 

J24-L 


J6-T 

A 

563 

CHANNEL 

04-3 


2901391 


50 


PEN NOTE NET. NO. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 






SCALE’-NONE REV LTR 


SHEET 


50 OF 89 




to lead NC CIRCUIT FUNCTION 

IC0NT.1 J22 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-173 


PEN NOTE NET. NO. 


J22-P 

J7-E* 

A 

538 

CHANNtL 

32-6 

J22-R 

P54-19 

A 

139 

CHANNEL 

33-1 

J22-S 

J7-H* 

A 

539 

CHANNEL 

33-5 

J22-T 

P54-20 

A 

140 

CHANNEL 

33-2 

J22-U 

J 7- 1* 

A 

540 

CHANNEL 

33-6 

J22-V 

P55-19 

A 

141 

CHANNEL 

34-1 

J22-W 

J7-M* 

A 

541 

CHANNEL 

34-5 

J22-X 

P 55—20 

A 

142 

CHANNEL 

34-2 

J22-Y 

J 7-N* 

A 

542 

CHANNEL 

34-6 

J22-Z 




SPARE 



J23 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J23-A 

P56-19 

A 

143 

CHANNEL 

35-1 

J23-B 

J7-R* 

A 

543 

CHANNEL 

35-5 

J23-C 

P56-20 

A 

144 

CHANNEL 

35-2 

J23-C 

J7-S* 

A 

544 

CHANNEL 

35-2 

J23-0 

P57-19 

A 

145 

CHANNEL 

36-1 

J2 3-E 

J7-V* 

A 

545 

CHANNtL 

36-5 

J23-F 

P57-20 

A 

146 

CHANNEL 

36-2 

J2 1-H 

J7-W* 

A 

546 

CHANNEL 

36-6 

J2 3-J 

P58-19 

A 

147 

CHANNEL 

37-1 

J23-K 

J4-G 

A 

547 

CHANNEL 

37-5 

J23-L 

P68-?o 

A 

148 

CHANNEL 

37-? 

J23-L 

J4-H 

A 

548 

CHANNEL 

37-2 

J23-M 

P59-19 

A 

149 

CHANNEL 

38-1 

J23-N 

J7-Z* 

A 

549 

CHANNEL 

38-5 

J2 3-P 

P59-20 

A 

150 

CHANNEL 

38-? 

J23-R ' 

J7-AA 

A 

550 

CHANNEL 

38-6 

J2 3-S 

P 60—19 

A 

151 

CHANNEL 

39-1 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 



SHEET 49 rjF Q<) 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 



1C TNT.> J24 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-174 


J24-M 

P55-6 

A 

164 

CHANNEL 

04-4 

J24-N 

J6-U 

A 

564 

CHANNEL 

04-4 

J24-N 

P56-3 

A 

165 

CHANNEL 

05-3 

J24-N 

J6-X 

A 

565 

CHANNEL 

05-3 

J24-P 

P56-6 

A 

166 

CHANNEL 

05-4 

J24-P 

J6-Y 

A 

566 

CHANNEL 

05-4 

J24-R 

P 57—3 

A 

167 

CHANNEL 

06-3 

J24-K 

J6-B* 

A 

567 

CHANNEL 

06-3 

J24-S 

P5 7-6 

A 

168 

CHANNEL 

06-4 

J24-S 

J6-C* 

A 

568 

CHANNEL 

06-4 

J24-T 

P58-3 

A 

169 

CHANNEL 

07-3 

J24-T 

J6-F* 

A 

569 

CHANNEL 

07-3 

J24-U 

P58-6 

A 

170 

CHANNEL 

07-4 

J24-U 

J6-G* 

A 

570 

CHANNEL 

07-4 

J24-V 

P59-3 

A 

171 

CHANNEL 

08-3 

J24-V 

J6-J* 

A 

571 

CHANNEL 

08-3 

J24-W 

P59-6 

A 

172 

CHANNEL 

08-4 

J24-* 

J6-K* 

A 

572 

CHANNEL 

08-4 

J24-X 

P 60-3 

A 

173 

CHANNEL 

09-3 

J24-V 

J4-A 

A 

573 

CHANNEL 

09-7 

J24-2 

P60-6 

A 

174 

CHANNEL 

09-4 

J24-Z 

J4-B 

A 

574 

CHANNEL 

09-4 


J25 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J25-A 

P51-9 

A 

175 

CHANNEL 

10-3 

J25-A 

J6-P4 

A 

575 

CHANNEL 

10-3 

J25-B 

P51-12 

A 

176 

CHANNEL 

10-4 

J25-B 

J6-Q* 

A 

576 

CHANNEL 

10-4 

J25-C 

P52-9 

A 

177 

CHANNEL 

11-3 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


IF 
















3UNMNC LISt 


2901391 


5 


** 


FROM 

TO 

L E 

AJ Nl 

C I 

< C U 

(CONI. ) 

J26 . CONNECTOR, 

RE 

CEPTACLE 101 

5957- 

J25-C 

J 6 - T* 

A 

577 

CHANNEL 

11-3 

J25-0 

P5?-l? * 

A 

1 78 

CHANNEL 

11-4 

J26-Q 

J 6 -U* 

A 

570 

CHANNEL 

11-4 

J25-E 

P5 3-9 

A 

179 

CHANNEL 

L2-3 

J26-E 

J 6 -X* 

A 

579 

CHANNEL 

12-3 

J? 5-F 

P53-12 

A 

100 

CHANNEL 

12-4 

J25-F 

J 6 -Y* 

A 

5 00 

CHANNEL 

12-4 

J25-H ' 

P54-9 

A 

131 

CHANNEL 

13-3 

J2 5-H 

J o— 6 b 

A 

50i 

CHANNEL 

13-3 

J25-J 

P 64-12 

A 

102 

CHANNEL 

13-4 

J25-J 

J 6 -CC 

A 

502 

CHANNEL 

13-4 

J25-K 

P 55—9 

A 

183 

CHANNEL 

14-3 

J25-K 

J 6 -FF 

A 

503 

CHANNEL 

14-3 

J25-L 

P65-12 

A 

104 

CHANNEL 

14-4 

J25-L 

J f>“GG 

A 

5 tW 

CHANNEL 

14-4 

J25-* 

P56-9 

A 

185 

CHANNEL 

15-3 

J25-M 

J 2-F* 

A 

585 

CHANNEL 

16-3 

J25-N 

P56-12 

A 

106 

CHANNEL 

15-4 

J25-N 

J2-G* 

A 

506 

CHANNEL 

15-4 

J25-P 

P 57—9 

A 

107 

CHANNEL 

16-3 

J25-P 

J2-LL 

A 

587 

CHANNEL 

16-3 

J25-K 

P57-12 

A 

108 

CHANNEL 

16-4 

J25-R 

J 2 -MM 

A 

500 

CHANNEL 

16-4 

J25-S 

P 58—9 

A 

10 <J 

CHANNEL 

17-3 

J25-S 

J3-A 

A 

5 89 

CHANNEL 

17-3 

J25-T 

P 58-12 

A 

190 

CHANNEL 

17-4 

J2S-T 

J 3- 0 

A 

5 90 

CHANNEL 

17-4 

J25-U 

P59-9 

A 

191 

CHANNEL 

18-3 

J25-U 

J 3-E 

A 

591 

CHANNEL 

18-3 

J25-V 

P 59-12 

A 

192 

CHANNEL 

16-4 

J25-V 

J 3—F 

A 

69? 

channel 

10-4 

J25-W 

P60-9 

A 

193 

CHANNEL 

19-3 


T I □ N 


PEN NOTE NET. NO. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE ] REV LTR 8\ 

SHEET ^ uF 89 


ii 

II 


ZYX _._ RUNNING L I S* _ 2901391 _54_ 

F RUM TU LEAD NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOT E NET. NU. 

(CONT•) J26 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-175 


J26-P 

P56-10 

A 

206 

CHANNEL 

25-4 

J26-P 

Ji-K* 

A 

606 

CHANNEL 

26-4 

J26-R 

P57-15 

A 

207 

CHANNEL 

26-3 

J26-R 

J 7-A 

A 

607 

CHANNEL 

26-3 

J26-S 

P57-18 

A 

208 

CHANNEL 

26-4 

J26-S 

J7-B 

A 

608 

CHANNEL 

26-4 

J26-T 

P59-15 

A 

209 

CHANNEL 

27-3 

J26-T 

J 7-E 

A 

609 

CHANNEL 

27-3 

J26-U 

P58-18 

A 

210 

CHANNEL 

27-4 

J26-U 

J7-F 

A 

610 

CHANNEL 

2 7-4 

J26-V 

P 59-15 

A 

211 

CHANNEL 

28-3 

J? 6 -V 

J7-J 

A 

611 

CHANNEL 

28-3 

J26-W 

P 59-18 

A 

212 

CHANNEL 

28-4 

J26-W 

J 7-K 

A 

612 

CHANNtL 

28-4 

U26-X 

P60-15 

A 

213 

CHANNEL 

29-3 

J26-X 

J7-N 

A 

613 

CHANNEL 

29-3 

J26-Y 

P60-13 

A 

214 

CHANNEL 

29-4 

J26-Y 

J7-P 

A 

614 

CHANNEL 

29-4 

J26-Z 




SPARE 




J27 CONNfcCTUR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J27-A 

P51-21 

A 

215 

CHANNEL 

30-3 

J27-A 

J7-T 

A 

615 

CHANNEL 

30-3 

J27-B 

P51-24 

A 

216 

CHANNEL 

30-4 

J27-R 

J7-U 

A 

616 

CHANNEL 

3C-4 

J27-C 

P 52-21 

A 

217 

CHANNEL 

31-3 

J27-C 

J 7-X 

A 

617 

CHANNtL 

31-3 

J27-Q 

P62-24 

A 

218 

CHANNEL 

31-4 

J27-0 

J7-Y 

A 

618 

CHANNEL 

31-4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE 

REV LTR g j* 

SHEET 54 OF 89 




ZYX 


PUNNING LIS' 


90112 . 


FRUH 


TU Lf AO NO CIRCUIT FUNCTION 


(CONT.I J25 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


J25-W 

J3-J 

J25-X 

P60-12 

J25-X 

J3-K 

J25-Y 

P51-15 

J25-Y 

J3-N 

J25-Z 

P51-18 

J25-Z 

J 3-P 


A 

693 

CHANNEL 

19-3 

A 

194 

CHANNEL 

.19-4 

A 

594 

CHANNEL 

19-4 

A 

196 

CHANNEL 

2C-3 

A 

595 

CHANNEL 

20-3 

A 

196 

CHANNEl 

20-4 

A 

596 

CHANNEL 

20-4 


J_53 

PEN NOTE NET. NO. 


J26 CUNNECTOR, RECEPTACLE 1015957-175 


J26-A 




SPARE 


J26-B 




SPARE 


J26-C 

P52-15 

A 

197 

CHANNEL 

21-3 

J26-C 

J3-T 

A 

597 

CHANNEL 

21-3 

J26-0 

P52-18 

A 

198 

CHANNEL 

21-4 

J26-D 

J3-U 

A 

598. 

CHANNEL 

21-4 

J26-E 

P63-16 

A 

199 

CHANNEL 

22-3 

J26-E 

J 3-X 

A 

599 

CHANNEL 

2?-3 

J26-F 

P53-18 

A 

200 

CHANNEL 

22-4 

J26-F 

J3-Y 

A 

600 

CHANNEL 

22-4 

J26-H 

P 54—15 

A 

201 

CHANNEL 

23-3 

J26-H 

J3-B* 

A 

601 

CHANNEL 

23-3 

J26-J 

P 54—18 

A 

202 

CHANNEL 

23-4 

J26-J 

J3-C* 

A 

602 

CHANNEL 

23-4 

J26-L 

P55-15 

A 

203 

Channel 

24-3 

J26-L 

J3-F* 

A 

603 

CHANNEL 

24-3 

J26-M 

P55-18 

A 

204 

CHANNEL 

24-4 

J 26 -M 

J3-G* 

A 

604 

CHANNEL 

24-4 

J26-N v 

P56-15 

A 

205 

CHANNEL 

26-3 

J26-N 

J3-J* 

A 

605 

CHANNEL 

25-3 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR B jr 

SHEET 53 | 


ZYX 


RUNNING LISt 


2901391 


55 


FROM 


TO 


LEAD NC CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


(CONT.) J27 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


J27-E 

P53-21 

A 

219 

CHANNtL 

32-3 

J27-E 

J7-B* 

A 

619 

CHANNEL 

32-3 

J27-F 

P53-24 

A 

220 

CHANNEL 

32-4 

J2 7-F 

J7-C* 

A 

620 

CHANNEL 

32-4 

J27-H 

P54-?1 

A 

221 

CHANNEL 

33-3 

J27-H 

J7-F* 

A 

621 

CHANNEL 

33-3 

J27-J 

P54-24 

A 

222 

CHANNtL 

33-4 

J27-J 

J7-G* 

A 

622 

CHANNEL 

33-4 

J27-K 

P65-21 

A 

223 

CHANNEL 

34-3 

J27-K 

J7-J* 

A 

623 

CHANNEL 

34-3 

J27-L 

P55-24 

A 

224 

CHANNEL 

34-4 

J27-L 

J7-KA 

A 

624 

CHANNEL 

34-4 

J27-H 

P56-21 

A 

225 

CHANNEL 

36-3 

J27-M 

J7-P* 

A 

625 

CHANNEL 

35-3 

J27-N 

P56-24 

A 

226 

CHANNEL 

35-4 

J27-N 

J7-Q* 

A 

626 

CHANNEL 

35-4 

J27-P 




SPAKE 


J27-R 




SPARE 


J27-S 




SPARE 


J27-T 

P58-21 

A 

227 

CHANNEL 

37-3 

J27-T 

J4-E 

A 

627 

CHANNEL 

37-3 

J27-U 

P58-24 

A 

228 

CHANNEL 

37-4 

J27-U 

J4-F 

A 

628 

CHANNEL 

37-4 

J2 7-V 

P59-21 

A 

229 

CHANNEL 

38-3 

J27-V 

J7-X* 

A 

629 

CHANNEL 

38-3 

J2 7-W 

P59-24 

A 

230 

CHANNEL 

38-4 

J27-* 

J7-Y* 

A 

630 

CHANNEL 

38-4 

J27-X 

P60-21 

A 

231 

CHANNEL 

39-3 

J27-X 

J7-8B 

A 

631 

CHANNEL 

39-3 

J27-Y 

P60-24 

A 

232 

CHANNEL 

39-4 

J27-Y 

J7-CC 

A 

632 

CHANNEL 

39-4 

J27-Z 




SPARE 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901391 


8 * 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


s of 8 9 

















___ RUNNING LIS# _ 

TU L. A J f4C CIRCUIT FUNCTION 

J ?8 CUN NEC fUR RECEPTACLE 1015957-176 


PEN .MOIE NET. NU. 


J28-A 

P63-22 

A 

2 33 

CHANNEL 

62-3 

J23-A 

J9-< 

A 

613 

CHANNEL 

62-3 

J23-B 

P 63— 1 9 

A 

234 

CHANNEL 

62-4 

J28-B 

J9— Y 

A 

634 

CHANNEL 

62-4 

J28-C 

P64-22 

A 

235 

CHANNEL 

6 3-3 

J28-C 

J 9— B* 

A 

635 

CHANNEL 

63-3 

J28-D . 

P 64-19 

A 

2 16 

CHANNEL 

63-4 

J2 B-0‘ 

J 9- C* 

A 

u 36 

CHANNEL 

63-4 

J23-E 

Po‘3-22 

A 

237 

CHANNEL 

64-3 

J28-E 

J9-A 

A 

637 

CHANNEL 

64-3 

J28-F 

P65-19 

A 

238 

CHANNEL 

64-4 

J28-F 

J9-6 

A 

638 

CHANNEL 

64-4 

J28-H 

P66-22 

A 

239 

CHANNEL 

65-3 

J28-H 

J9-E 

A 

639 

CHANNEL 

65-3 

J28-J 

P 66—19 

A 

240 

CHANNEL 

65-4 

J26-J 

J9-E 

A 

64C 

CHANNEL 

65-4 

J28-K 

P67-22 

A 

241 

CHANNEL 

66-3 

J28-K 

J9-T 

A 

641 

CHANNEL 

ofc-3 

J28-M 

Po7 —1 9 

A 

242 

CHANNEL 

66-4 

J28-M 

J9—U 

A 

642 

CHANNEL 

66-4 

J28-N 

P68-22 

A 

24 3 

CHANNEL 

67-3 

J28-N 

J9-N 

A 

643 

CHANNEL 

67-3 

J28-P 

P68-19 

A 

244 

CHANNEL 

67-4 

J29-P 

J9-P 

A 

644 

CHANNEL 

67-4 

J 2 p - f ? 

1*69-22 

A 

2 45 

CHANNCL 

6 E- 3 

J28-R 

J 9— J 

A 

645 

CHANNEL 

66-3 

J2R-S 

P69-19 

A 

?46 

channel 

68-4 

J28-S 

J9-K 

A 

646 

CHANNEL 

68-4 

J2R-T 

P70-22 

A 

247 

CHANNEL 

69-3 

J2P-T 

J9-F* 

A 

647 

CHANNEL 

6^-3 

J78-II 

P70-19 

A 

748 

CHANNEL 

69-4 

J28-U 

J9-G* 

A 

648 

CHANNEL 

69-4 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

a 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


8^ (SHEET 56 0F g<3 1 


RUNNING LIS# 


FROM to lead nc circuit function 

ICONT.) J29 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


PEN NOTE NET. NO. 


J29-L 

P69-13 

A 

262 

CHANNEL 

78-4 

J29-L 

J4-P 

A 

662 

CHANNEL 

78-4 • 

J29-M 

P70-16 

A 

263 

CHANNEL 

79-3 

J29-M 

J4-T 

A 

663 

CHANNEL 

79-3 

J29-N 

P70-13 

A 

264 

CHANNEL 

79-4 

J29-N 

J4-U 

A 

664 

CHANNEL 

75-4 

J29-P 

P61-10 

A 

265 

CHANNEL 

80-3 

J29-P 

J4-X 

A 

665 

CHANNEL 

80-3 

J29-R 

P61-7 

A 

266 

CHANNEL 

80-4 

J29-R 

J4-Y 

A 

666 

CHANNEL 

80-4 

J29-S 

P62-10 

A 

767 

CHANNEL 

81-3 

J29-S 

J4-B* 

A 

667 

CHANNEL 

31-3 

J29-T 

P 62-7 

A 

268 

CHANNEL 

81-4 

J29-T 

J4-C* 

A 

668 

CHANNEL 

81-4 . 

J79-U 

P66-10 

A 

269 

CHANNEL 

85-3 

J79-U 

J4-E* 

A 

669 

CHANNEL 

85-3 

J29-V 

P 66 —7 

A 

270 

CHANNEL 

85-4 

J29-V 

J4-G* 

A 

670 

CHANNEL 

85-4 

J29-W 

P67-I0 

A 

271 

CHANNEL 

86-3 

J29-* 

J4-J* 

A 

671 

CHANNEL 

86-3 

J2 9-X 

P67-7 

A 

272 

CHANNEL 

86-4 

J29-X 

J4-K* 

A 

672 

CHANNEL 

96-4 

J29-Y 

J2-X 

A 

938 

2-32VDC 

HI 

J29-Z 

J 2 -B 8 

J30 CUNNECTOR, 

A 939 BUFFERED 2-32VOC HI 

RECEPTACLE 1015957-179 

J30-A 

P63-12 

A 

273 

CHANNEL 

82-1 

J30-B 

J 6 -HM 

A 

675 

CHANNEL 

92-5 

J30-C 

P63-11 

A 

274 

CHANNEL 

82-2 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 





FROM 


TO 


_ RUNMNN l IS* _ 

LEAO NC CIRCUIT FUNCTION 
(CONT•) J28 CONNECTOR RECEPTACLE 1015957-176 


J29-V 

P63-16 

A 

249 

CHANNEL 

72-3 

J28-V 

J9-T* 

A 

649 

CHANNEL 

72-3 

J28-W 

P63-13 

A 

250 

CHANNEL 

72-4 

J28-W 

J9-U* 

A 

650 

CHANNEL 

72-4 

J28-X 

P64-16 

A 

251 

CHANNEL 

73-3 

J2 8 -X 

J9-X* 

A 

651 

CHANNEL 

73-3 

J28-Y 

P64-13 

A 

25? 

CHANNEL 

73-4 

J28-Y 

J28-Z 

J 9— Y* 

A 

652 

CHANNEL 

SPARE 

73-4 


J?9 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


J29-A 

P65-16 

A 

253 

CHANNEL 

74-3 

J29- A 

J9-BB 

A 

653 

CHANNEL 

74-3 

J?9-B 

P65-I3 

A 

254 

CHANNEL 

74-4 

*129-8 

J9-CC 

A 

654 

CHANNEL 

74-4 

J29-C 

P66-16 

A 

255 

CHANNEL 

75-3 

J29-C 

J9-FF 

A 

665 

CHANNEL 

75-3 

J29-0 

P66-13 

A 

256 

CHANNEL 

75-4 

J29-0 

J9-GG 

A 

^56 

CHANNEL 

75-4 

J29-E 

P67-16 

A 

257 

CHANNEL 

76-3 

J29-E 

J9-KK 

A 

657 

CHANNEL 

76-3 

J29-F 

P67-13 

A 

258 

CHANNEL 

76-4 

J29-F 

J9-LL 

A 

658 

CHANNEL 

76-4 

J29-H 

Pob-io 

A 

259 

CHANNEL 

✓ 7-3 

J29-H 

J4-J 

A 

659 

CHANNEL 

77-3 

J29-J 

P68—13 

A 

260 

CHANNEL 

77-4 

J?9-J 

J4-K 

A 

660 

CHANNEL 

77-4 

J29-K 

P69-16 

A 

261 

CHANNEL 

78-3 

J29-K 

J4-N 

A 

661 

CHANNEL 

78-3 


1 5<U 


( 


PEN NOTE NET 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 57 nF 89 | 



l YX 
FRO* 

ICONT.J J30 


_ RUNNING LISt _ 

TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-179 


2*01391 _ 59 

PEN NOTE NET. NO. 


J30-0 

J 6 -NN 

A 

676 

CHANNEL 

82-6 

J30-E 

P63-10 

A 

275 

CHANNEL 

82-3 

J30-F 

J 6 -KK 

A 

673 

CHANNEL 

82-7 

J30-H 

P63-7 

A 

276 

CHANNEL 

82-4 

J30-H 

J 6 -LL 

A 

674 

CHANNEL 

82-4 

J30-J 

P64-12 

A 

277 

CHANNEL 

83-1 

J30-K 

J4-R* 

A 

679 

CHANNEL 

83-5 

J30-L 

P64-11 

A 

278 

CHANNEL 

8 3-2 

J30-N 

«J4- S* 

A 

680 

CHANNEL 

8 3-6 

J30-N 

P64-10 

A 

279 

CHANNEL 

83-3 

J30-R 

J4-P* 

A 

677 

CHANNEL 

83-7 

*130-S 

P64-7 

A 

280 

CHANNEL 

83-4 

*130-S 

J4-Q* 

A 

678 

CHANNEL 

83-4 

J30-T 




SPARE 


J30-U 

P61-6 

A 

281 

CHANNEL 

90-1 

J30-V 

P61-4 

A 

283 

CHANNEL 

90-3 

J30-V 

J5-A 

A 

681 

CHANNEL 

90-3 

J30-W 

P61-5 

A 

282 

CHANNEL 

90-2 

J30-X 

P61-1 

A 

284 

CHANNEL 

9C-4 

J30-X 

J5-B 

A 

682 

CHANNEL 

90-4 

J30-Y 

J5-D 

A 

684 

CHANNEL 

90-6 

*130-2 

J5-C 

A 

683 

CHANNEL 

90-5 



J31 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J31-A 

P62-6 

A 285 

CHANNEL 

91-1 

J31-8 

P62-4 

A 287 

CHANNEL 

91-3 

J31-B 

J4-T* 

A 685 

CHANNEL 

91-3 

J31-C 

P62-5 

A 236 

CHANNEL 

91-2 

J31-0 

P62-1 

A 288 

CHANNEL 

91-4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

| SCALE-NONE | REV LTR g ** jsHEET 50 of 89 | 



SCALE-NONE REV LTR 


56 pe 89 


















FPO« 


TO 


L t A ) NC 


CIRCUIT FUNCTION 


PtN NOTE NET. NO 


(CUNT.) J 31 CGNNfcCTUR, RECEPTACLE 1015967-166 


J31-D 

J4- U* 

A 

686 

CHANNEL 

91-4 

J31-E 

J4-W* 

A 

683 

CHANNEL 

91-6 

J31-F 

J4-V* 

A 

68 7 

CHANNEL 

91-5 

J31-H 

P6 3-6 

A 

289 

CHANNEL 

92-1 

JJ1-J 

P63-4 

A 

291 

CHANNEL 

92-3 

J31-J 

J 5-fc 

A 

6H9 

CHANNEL 

92-3 

J31-K 

P63-5 

A 

290 

CHANNEL 

92-2 

J3 1-L ' 

P63-L 

\ 

292 

CHANNEL 

92-4 

J31-L 

J 5-E 

A 

690 

CHANNEL 

92-4 

JJl-M 

J 5-H 

A 

692 

CHANNEL 

92-6 

J31-N 

J5-G 

A 

691 

CHANNEL 

92-5 

J31-P 

P 64-6 

A 

29 3 

CHANNEL 

93-1 

J31-R 

P 64- 4 

A 

295 

CHANNEL 

93-3 

J31-R 

J6- J 

A 

693 

CHANNEL 

93-3 

J31-S 

P64—5 

A 

294 

CHANNFL 

93-2 

J31-S 

J5-M 

A 

696 

CHANNEL 

93-2 

J31-T 

P 64— 1 

A 

2 96 

CHANNEL 

9 3-4 

J31-T 

J 5-K 

A 

694 

CHANNEL 

93-4 

J31-U 

J5-L 

A 

695 

CHANNEL 

93-5 

J31-V 

P65-6 

A 

297 

CHANNEL 

94-1 

J31-W 

P65-4 

A 

299 

CHANNEL 

94-3 

J31-W 

J5-N 

A 

697 

CHANNEL 

94-3 

J31-X 

P66-5 

A 

298 

CHANNEL 

94-2 

J 3 1 - X 

J5-S 

A 

700 

CHANNEL 

94-2 

J ? ! - Y 

P*6-l 

* 


CH^NNFl 

94-4 

J31-Y 

J5-P 

A 

698 

CHANNEL 

94-4 

J31-Z 

J5-R 

A 

699 

CHANNEL 

94-5 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 


j^SCALE-NQNE 


REV LTR 


s. 


SHEET 


bp uf 89 


ZYX 


RUNMNG LIS# 


2901391 


62 


FROM 


TC 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTIUN 


PEN NOTE NET. NO. 


J33 CONNECTOR* RECEPTACLE 1016957-166 


J33-A 

P63-30 

A 

315 

CHANNFL 

52-1 

J33-B 

Jtt-Z 

A 

717 

CHANNEL 

52-5 

J3 3-C 

P63-29 

A 

316 

CHANNEL 

52-2 

J3 3-D 

J 8— A* 

A 

718 

CHANNEL 

52-6 

J33-E 

P63-28 

A 

317 

CHANNEL 

52-3 

J3 3-F 

J8-X 

A 

715 

CHANNEL 

52-7 

J3 3-H 

P63-25 

A 

318 

CHANNEL 

52-4 

J33-H 

J8-Y 

A 

716 

CHANNFL 

52-4 

J33-J 

P64-30 

A 

319 

CHANNEL 

53-1 

J33-K 

J 8-0* 

A 

721 

CHANNEL 

59-5 

J33-L 

P64-29 

A 

320 

CHANNEL 

53-2 

J33-M 

J8-E* 

A 

722 

CHANNFL 

53-6 

J3 3-N 

P64-28 

A 

321 

CHANNFL 

53-3 

J33-P 

J8-R* 

.A 

719 

CHANNEL 

53-7 

J3 3-R 

P64-25 

A 

322 

CHANNEL 

53-4 

J3 3-R 

J8-C* 

A 

720 

CHANNEL 

53-4 

J3 3-S 

P65-30 

A 

323 

CHANNEL 

54-1 

J 33- T 

J8-H* 

A 

725 

CHANNEL 

54-5 

J33-U 

P65-29 

A 

324 

CHANNEL 

54-2 

J33-V 

J8-I* 

A 

726 

CHANNEL 

54-6 

J33-W 

P65-2P 

A 

325 

CHANNEL 

54-3 

J33-X 

JH-F* 

A 

723 

CHANNEL 

54-7 

J33-Y 

P 65—? 6 

A 

326 

CHANNFL 

54-4 

J33-Y 

JB-G* 

A 

724 

CHANNEL 

54-4 

J33-Z 




SPARE 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 


SCALE-NONE 


REV LTR 


B~ 


SHEET 


62 OF 39 



J34-A 

P66-30 

A 

327 

CHANNFL 

55-1 

J34-6 

JB- M* 

A 

729 

CHANNFL 

55-5 

J34-C 

P66-29 

A 

328 

CHANNEL 

55-2 

J34-0 

J8-N* 

A 

730 

CHANNEL 

55-6 

J34-E 

P66-28 

A 

329 

CHANNEL 

55-3 

J34-E 

U8-J* 

A 

727 

CHANNEL 

55-3 

J34-F 

P66-25 

A 

330 

CHANNEL 

55-4 

J34-F 

J8-K* 

A 

728 

CHANNEL 

55-4 

J34-H 

P67-30 

A 

331 

CHANNEL 

56-1 

J34-J 

J8-R* 

A 

733 

CHANNEL 

56-5 

J34-K 

P67-29 

A 

332 

CHANNFL 

56-2 

J34-K 

J8-S4 

A 

734 

CHANNEL 

56-2 

J34-L 

P67-28 

A 

333 

CHANNEL 

56-3 

J34-L 

J8-P* 

A 

731 

CHANNEL 

56-3 

J34-M 

P67-25 

A 

334 

CHANNEL 

56-4 

J34-M 

J8-Q* 

A 

732 

CHANNFL 

56-4 

J34-N 

P68-30 

A 

335 

CHANNFL 

57-1 

J34-P 

J8-V* 

A 

737 

CHANNEL 

57-5 

J34-R 

P68-29 

A 

336 

CHANNEL 

57-2 

J34-R 

J8-W* 

A 

738 

CHANNEL 

57-2 

J34-T 

P68-28 

A 

337 

CHANNEL 

57-3 

J 34— T 

J8-T* 

A 

735 

CHANNEL 

57-3 

J34-U 

P68-25 

A 

338 

CHANNEL 

57-4 

J34-U 

J8-U4 

A 

736 

CHANNEL 

57-4 

J34-V 

P69-30 

A 

339 

CHANNEL 

58-1 

J 34- W 

J8-Z* 

A 

741 

CHANNEL 

58-5 

J 34 v - X 

P69-29 

A 

340 

CHANNEL 

58-2 

J34-X 

J8-AA 

A 

742 

CHANNEL 

58-2 

J34-Y 

P69-28 

A 

341 

CHANNEL 

58-3 

J34-Y 

J8-X* 


739 

CHANNEL 

58-3 

J34-Z 

P69-25 

A 

342 

CHANNFL 

58—4 

J34 -1 

J8-Y* 

A 

740 

CHANNEL 

58-4 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET V? Of 89 













RUNNING LI 


IfAi) Nl CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


0 


J35-A 

P 70— 30 

A 

343 

CHANNEL 

55-1 

J35-6 

J 87 OU 

A 

745 

CHANNEL 

59-5 

J35-C 

P70-29 

A 

344 

CHANNEL 

59-2 

J35-0 

J 8 -FE 

A 

746 

CHANNEL 

59-6 

J35-E 

P 70-2 8 

A 

345 

CHANNEL 

59-3 

J36-E 

J 8 -BB 

A 

74 3 

CHANNEL 

59-3 

J35-F 

P 7U-25 

A 

346 

CHANNEL 

59-4 

J35-F 

J 8 -CC 

A 

74*, 

CHANNEL 

59-4 

J35-H 

P61-24 

A 

34 7 

CHANNEL 

60-1 

J35-J 

J 8 -HH 

A 

7*,9 

CHANNEL 

60-5 

J35-K 

P61-23 

A 

34 3 

CHANNFL 

60-2 

J35-L 

J3-JJ 

A 

750 

CHANNEL 

60-6 

J35-M 

P61-22 

A 

349 

CHANNEL 

60-3 

J35-M 

J 8 -FF 

A 

747 

CHANNEL 

60-3 

J35-N 

P61-19 

A 

350 

CHANNEL 

60-4 

J35-N 

J 8 — GG 

A 

748 

CHANNEL 

60-4 

J35-P 

P62-24 

A 

351 

CHANNEL 

61-1 

J35-R 

J 8 - MM 

A 

753 

ChANNEL 

61-5 

J35-S 

P62-23 

A 

35? 

CHANNEL 

61-2 

J35-T 

J 8 -NN 

A 

754 

CHANNEL 

61-6 

J35-U 

P62-22 

A 

353 

CHANNEL 

61-3 

J35-U 

JS-KK 

A 

751 

CHANNEL 

61-3 

J35-V 

P62-19 

A 

35 4 

CHANNEL 

61-4 

J35-V 

J 8 — LI 

A 

752 

CHANNtL 

61-4 

J35-W 

P65-18 

A 

355 

CHANNEL 

74-1 

J35-X 

J9-3D 

A 

75 r 

CHANNEL 

74-5 

J 35-Y 

P65-17 

A 

356 

CHANNEL 

74-2 

J35-Z 

J9-EE 

A 

756 

CHANNEL 

74-6 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


B+* SHEET 64 OF S$ 


LEAD NC CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


(CONT.I J 37 CONNECTOR* RECEPTACLE 1015957-165 


J37-H 

P62-1l 

A 370 

CHANNEL 

81-2 

J37-J 

J 4— £♦ 

A 770 

CHANNEL 

81-6 

J 37- K 

P66-12 

A 371 

CHANNEL 

85-1 

J37-L 

J4-H* 

A 771 

CHANNEL 

B5-5 

J37-M 

P66-11 

A 3 72 

CHANNEL 

85-2 

J37-N 

J4- I * 

A 772 

CHANNEL 

85-6 

J37-P 

P67-12 

A 373 

CHANNEL 

86-1 

J37-R 

J4-M* 

A 773 

CHANNEL 

86-5 

J37-S 

P67-1L 

A 374 

CHANNEL 

86-2 

J37-T 

J4-N* 

A 774 

CHANNEL 

86-6 

J37-U 

P68-12 

A 375 

CHANNEL 

87-1 

J37-V 

J3-R* 

A 775 

CHANNEL 

87-5 

J 37- W 

P68-11 

A 376 

CHANNEL 

87-2 

J37-W 

J3-S* 

'A 776 

CHANNEL 

87-2 

J37-X 

P69-12 

A 377 

CHANNEL 

88-1 

J37-Y 

J3-V* 

A 777 

CHANNEL 

QE-5 

J37-Z 

P69-11 

A 378 

CHANNFL 

88-2 

J37-Z 

J3-W» 

A 778 

CHANNEL 

88-2 


J 38 CONNECTOR, 

RECEPTACLE 1015957- 

J38-A 

P70-12 

A 379 

CHANNEL 

39-1 

J 38- 8 

J3-Z* 

A 779 

CHANNEL 

89-5 

Jiri-C 

P 70-11 

A 380 

CHANNEL 

85-2 

J38-C 

J3-AA 

A 730 

CHANNEL 

89-2 

J38-0 



SPARE 


J38-E 



SPARE 


J38-F 



SPARE 


J38-H 



SPARE 


J38-J 



SPARE 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


66 QF £9 



CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


J36 CONNECTOR* RECEPTACLE 1015957-182 


P66—18 

J9-HH 

P66-17 

J9-JJ 

P 6 7—1 ft 

J9-MM 

P6/-1 7 

J9-NN 

P 68 -I 8 

J4-L 

P68-I7 

J4-H 

P69-18 

J4-R 

P69—I 7 

J4-S 

P 70—18 

J4-V 

P 70—l7 

J4-W 


CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 



CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 

P61-12 A 367 CHANNEL 80-1 
J4-Z A 767 CHANNEL 80-5 
P61-11 A 368 CHANNEL RO-2 
J4-A* A 768 CHANNEL 80-6 
P62-12 A 369 CHANNEL 81-1 
J4-U* A 769 CHANNEL 81-5 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


I SCALE-NONE | REV LTR 



CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


CCONT.I J38 CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-183 


CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 


CONNECTOR, RECEPTACLE 1015957-166 


CHANNEL 95-1 
CHANNEL 95-5 
CHANNfcL 95-2 
CHANNEL 95-2 
CHANNEL 96-1 
CHANNEL 96-5 
CHANNEL 96-2 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 6 7 QF g9 













7 YX 


SUNMNG LISt 


2901391 


FKUH Tn LEAl) Nf CIRCUIT FUNCTION 

(CUNT.) JJ9 CONNECTOR, RtCEP TACLE 1015957-166 


PEN NUTF. NET • NO. 


J39-H 
J 3 9 - J 
JJ9-K 
J39-L 
J30-M 
J 39- N 
J39-P 
J39-R- 
J 39- S 
J39-T 
J 3 9-U 
J 39- V 
J 39- W 
J 39- X 
J 3 9- Y 
J39-Z 


P*> l- 1 

P51-2 

P51-3 

P51-4 

P5L-5 

P51-6 

Pt>i- / 

P51-H 

P51-9 

P5i- 10 

P51-11 


J 7- NN 
P 63—6 
J 3-PD 
P68-5 
J3-EH 
P69-6 
J3-HH 
P69-5 
J3-JJ 
P 70-6 
J'3-MM 
P 70-5 
J3-NN 


794 

395 

795 

396 

796 
39 7 
7 97 

398 
79 3 

399 

799 

400 

800 


CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

SPARE 


96- 6 
9 7- L 

97- 6 
97-2 

97- 6 

98- 1 
98-5 

98-? 

98- 6 

99- 1 
99-5 
99-2 
99-6 


CONNECTUR, 

PLUG 

1897389-001 

J 10—A 

A 

73 

CHANNEL 

DO- l 

JIO-C 

A 

74 

CHANNEL 

00-2 

J24-A 

A 

155 

CHANNEL 

00- 3 




SPARE 





SPARE 


J24-B 

A 

156 

CHANNEL 

00-4 

Jlo-A 

A 

43 

CHANNtL 

10-1 

J16-C 

A 

74 

CHANNEL 

10-2 

J25-A 

A 

175 

CHANNEL 

10-3 


SPARE 

SPARE 


07Z OPC/C, T/P-BMMA/A /8973OZ-0O/ 

J7Z OH. A944P 4*64 YP6 /// 

073 046/7, T/P-044444 /897302.-00Z 

J73 J4< 4344 L 4/44 VDC lO 

074 O/IOP,r/p-3*4444 /8973oz -OOZ 

J74 Ul-O 4MS’ H/48 we C44SS/S <*Pn 

075 046/C, r/P-J34/0P/O4 /89730Z-OO/ 

075 Ot-P 4 94ZB LOV/VDC4/ 

J7t> OPC/C, TtP- BA4444 /S97SOZ-OOZ. 

<J7t OJ-Af 494ZL A/)¥V YDC. I a 

077 OPCK., T/P 54*74/04 /49730lZ-ooe. 

077 o/-M 494? 7 *4 VP a C//4SS/S dSC> 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR B 

SHEET 6 B UF 09 1 


PUNNING LIS* 


29013*31 


70 


FROM TO LfAO NG CIRCUIT 

ICONT.I P52 CONNECTOR, PLUC 1697389-001 


P52-9 

J25-C 

A 

177 

CHANNEL 

11-3 

P5 2- I 0 




SPARE 


P52-11 




SPARE 


P52-12 

J25-D 

A 

178 

CHANNEL 

11-4 

P52-13 

J18-E 

A 

115 

CHANNEL 

21-1 

P52-14 

JIH-J 

A 

116 

CHANNEL 

21-2 

P52-15 

J26-C 

A 

197 

CHANNEL 

21-3 

P52-16 




SPARE 


P52-17 




SPARE 


P52-18 

J26-0 

A 

199 

CHANNEL 

21-4 

P52-19 

J22-E 

A 

135 

CHANNEL 

31-1 

P52-20 

J22-J 

A 

136 

CHANNEL 

31-2 

P52-21 

J27-C 

A 

217 

CHANNEL 

31-3 

P52-22 


- 


SPARE 


P52-23 




SPARE 


P52-24 

J27-D 

A 

218 

CHANNEL 

31-4 

P52-25 

J12-P 

A 

9 

CHANNEL 

41-1 

P52-26 

J12-W 

A 

10 

CHANNtL 

41-2 

P52-27 

J12-U 

A 

11 

CHANNEL 

41-3 

P52-28 




SPARE 


P52-29 




SPARE 


P52-30 

J12-X 

A 

12 

CHANNEL 

41-4 



P53 CUNNECTOR, 

PLUG 

1897389-001 

P53-1 

J10-L 

A 

77 

CHANNEL 02-1 

P53-2 

JIO-N 

A 

78 

CHANNEL 02-2 

P5 3-3 
653-4 

P5 3-5 

J24-E 

A 

159 

CHANNEL 02-3 
SPARE 

SPARE 



RUNNING LIS- 


290139 


69 


l YX 


FK(JH T0 LFA0 CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 

ICONT.I P51 CONNECTUR, PLUG 1897389-001 


P51-12 

J25-8 

A 

176 

CHANNEL 

10-4 

P51-13 

J18-A 

A 

113 

CHANNEL 

• 20-1 

P51-14 

J18-C 

A 

114 

CHANNEL 

20-2 

P51-15 

J25-Y 

A 

195 

CHANNEL 

20-3 

P51- 16 




SPARE 


P51-17 




SPARE 


P51-18 

J25-Z 

A 

196 

CHANNEL 

20-4 

P51-19 

J22-A 

A 

133 

CHANNEL 

30-1 

P51-20 

J22-C 

A 

134 

CHANNEL 

30-2 

P51-21 

J2 7-A 

A 

215 

CHANNEL 

30-3 

P51-22 




SPARE 


P51-23 




SPARE 


P51-24 

J27-6 

A 

216 

CHANNEL 

30-4 

P51-25 

J12-C 

A 

5 

CHANNEL 

40-1 

P51-26 

J12-K 

A 

6 

CHANNEL 

40-2 

P51-27 

J12-H 

A 

7 

CHANNEL 

40-3 

P51-28 




SPARE 


P51-29 




SPARE 


P51-30 

J12-L 

A 

8 

CHANNEL 

40-4 



P52 CONNECTOR, 

PLUG 

1897389-001 

P5 2-1 

J10—F 

A 

75 

CHANNEL 

01-1 

P52-2 

J10-J 

A 

76 

CHANNtL 

01-2 

P52-3 

J2*-C 

A 

157 

Channel 

Ol-i 

P52-4 




SPARE 


P52-5 




SPARE 


P52-6 

J24-D 

A 

158 

CHANNEL 

01-4 

P52-7 

J16-F 

A 

95 

CHANNEL 

11-1 

P52-8 

" J16-J 

A 

96 

CHANNEL 

11-2 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 




SCALE-NONE 


B*> 


SHEET fc9 f) E 89 


Z YX 

FROM 

TO 

ICONT.I 

P5 3 CONNECTOR, 

P53-6 

J24-F 

^53-7 

J16—L 

P53-8 

J16-N 

P53-9 

J25-E 

P53-10 


P53-11 


P53-12 

J25-F 

P53-I 3 

J18-L 

P53-14 

J 18—N 

P53-15 

J26-E 

P53-16 


P5 3-17 


P53-18 

J26-F 

P53-19 

J22-L 

P53-20 

J22-N 

P53-21 

J27-t 

P53-22 


P53-23 


P53-24 

J27-F 

P53-25 

J13-C 

P53-26 

J13-K 

P53-27 

J13-H 

P53-28 


P63-29 


P53-30 

J13-L 


_ RUNNING LIS# 

LEAO NCi CIRCUIT 


PLUG 1897339-001 


A 

160 

CHANNEL 

02-4 

A 

97 

CHANNEL 

12-1 

A 

98 

CHANNtL 

12-2 

A 

179 

CHANNtL 

SPARE 

SPARE 

12-3 

A 

180 

CHANNEL 

12-4 

A 

117 

CHANNEL 

22-1 

A 

113 

CHANNEL 

22-2 

A 

199 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

22-3 

A 

200 

CHANNEL 

22-4 

A 

137 

CHANNEL 

32-1 

A 

138 

CHANNEL 

32-2 

A 

219 

CHANNtL 

SPARE 

SPARE 

32-3 

A 

220 

CHANNEL 

32-4 

A 

17 

CHANNEL 

42-1 

A 

18 

CHANNEL 

42-2 

A 

19 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

42-3 

A 

20 

CHANNEL 

42-4 


F U N C T 


0 N 


2-9313^1 _71 

PEN NOTE NET. NU. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901391 














RUNNING LISt 


2901391 


76 


FkQH Tu Lt-A0 Nl CIKCUIT FUNCTION 

PS8 CONNECTOR, °L UG 1897339-001 


PEN NUTF NET* NO. 


P58-1 

Jll-K 

A 

37 

CHANNEL 

07-1 

P53-2 

J l 1 —M 

A 

88 

CHANNEL 

07 -2 

P58-3 

J24-T 

A 

169 

CHANNEL 

07-3 

P58-4 




SPARE 


P58-S 




SPARE 


PSfl-6 

J24-U 

A 

1 70 

CHANNEL 

07-4 

P53-7 

J17-K 

A 

107 

CHANNEL 

17-1 

psfi-a- 

J i 7-M 

A 

108 

CHANNEL 

17-2 

PS 8- 9 

J2S-S 

A 

139 

CHANNEL 

17-3 

P58-10 




SPARE 


psa-i i 




SPARE 


PS8- 12 

J2S-T 

A 

190 

CHANNEL 

17-4 

PS3-13 

J19-K 

A 

127 

CHANNEL 

27-1 

PS3-14 

J19—M 

A 

128 

CHANNEL 

27-2 

PS8-1S 

J26-T 

A 

209 

CHANNEL 

27-3 

PS8-16 




SPARE 


PS8-1 7 




SPARE 


PS8-18 

J 26-U 

A 

210 

CHANNEL 

27-4 

PS 8- 19 

J23-J 

A 

1*7 

CHANNEL 

37-1 

PS8-20 

J23-L 

A 

148 

CHANNEL 

37-2 

PS8-21 

J27-T 

A 

227 

CHANNEL 

3 7-3 

PS8-22 




S°ARE 


PS8-23 




SPARE 


PS 8-24 

J27-U 

A 

228 

CHANNEL 

37-4 

PS8-25 

JIS-P 

A 

45 

channel 

47-1 

PS8-26 

J1S-W 

A 

46 

CHANNEL 

47-2 

p M — ? 7 

J1S-U 

* 

4 7 

CHANNEL 

47-3 

PS8-28 




SPARE 


P58-29 




SPARE 


P58-30 

J 15—X 

A 

48 

CHANNEL 

47-4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR B +* 

SHEET 76 GF 89 1 


2901391 


FRU * ™ LEAf) NO CIRCUIT FUNCTION 

P59 CONNECTOR, PLUG 1897389-001 


PFN NOTE NET. NO. 


P 59-1 

P59-2 

P59-3 

P59-4 

P59-5 

P59-6 

P59-7 

P59- 8 

P59-9 

P59-10 

P59-H 

P59- 1 2 

P59-13 

P59-14 

P59- | 5 

P59-16 

P59-17 

P59-18 

PS9-19 

PS9-20 

PS9- 2 l 

PS9-22 

P59-23 

PS9-24 

P59-25 

P59-26 

P59-27 

P59-28 

PS9-29 

P59-30 


Jll-P 

Jll-S 

J24-V 


J24-W 
J17-P 
J17-$ 
J25-U 


J25-V 
J19-P 
J19—S 
J26-V 


J26-W 

J23-M 

J23-P 

J27-V 


J27-W 

J20-B 

J20-K 

J20-H 


J20—l 


A 89 
A 90 

A 171 


A 172 
A 109 
A 110 
A 191 


A 192 
A 129 
A 130 
A 211 


A 212 
A 149 
A ISO 
A 229 


A 230 

A 57 
A 5R 
A 59 


60 


CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

channel 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 


08-1 

08-2 

Ofc-3 


08-4 

18-1 

18-2 

18-3 


18-4 

28-1 

28-2 

26-3 


28-4 

38-1 

38-2 

38-3 


38-4 

48-1 

* 8-2 

48-3 


48-4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

SCALE-NONE 

REV LTR gjr* SHEET 77 0 p | 


ZYX 


RUNNING LIS* 


2901391 


FROM 


P60-1 

P60-2 

P60-3 

P60-4 

P60-5 

P60-6 

P60-7 

P60—8 

P60-9 

P60-10 

P60-11 

P60-12 

P60-13 

P60-14 

P60-15 

P60-16 

P60-17 

P60-18 

P60-19 

P60-20 

P60-21 

P60-22 

P60-23 

P60-24 

P60-25 

P60-26 

P60-27 

P60-28 

P60-29 

P60-30 


TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

P60 CONNECTOR, PLUG 1897339-001 


PEN NOTE NET. NO. 


J11-U 

A 

91 

CHANNEL 

09-1 

Jll-W 

A 

92 

CHANNEL 

09-2 

J24-X 

A 

173 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

09-3 

J24-Z 

A 

174 

CHANNEL 

09-4 

J17-U 

A 

1 L1 

CHANNEL 

19-1 

J17-W 

A 

112 

CHANNEL 

19-2 

J25-* 

A 

193 

Channel 

SPARE 

SPARE 

19-3 

J25-X 

A 

194 

CHANNEL 

19-4 

J 19—U 

A 

131 

CHANNEL 

29-1 

J 19-W 

A 

132 

CHANNEL 

29-2 

J26-X 

A 

213 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

29-3 

J26-Y 

A 

214 

CHANNEL 

29-4 

J23-S 

A 

131 

CHANNEL 

39-1 

J2 3-U 

A 

152 

CHANNEL 

39-2 

J27-X 

A 

231 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

39-3 

J27-Y 

A 

232 

CHANNEL 

39-4 

J21-6 

A 

65 

channel 

49-1 

J21-J 

A 

66 

CHANNEL 

49-2 

J21-F 

A 

67 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

49-3 

J21-K 

A 

63 

CHANNEL 

49-4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

V9974 

2901391 

! SCALE-NONE | REV LTR ff ^ SHEET 78 HP £9 | 


ZYX 

FROM 

P6i 


_ RUNNING LIC+ _ 

TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR, PLUG 1897389-001 


P61-1 

J30-X 

A 

284 

CHANNEL 

90-4 

P61-2 




SPARE 


P61-3 




SPARE 


P61-4 

J30-V 

A 

283 

CHANNEL 

90—3 

P61-5 

J30-W 

A 

232 

CHANNEL 

90-2 

P61-6 

J30-U 

A 

281 

CHANNEL 

90-1 

P61-7 

J29-R 

A 

266 

CHANNEL 

80-4 

P61-8 




SPARE 


P61-9 




SPARE- 


P61-10 

J29-P 

A 

265 

CHANNEL 

80-3 

P61-U 

J37-C 

A 

368 

CHANNEL 

80-2 

P61-12 

J37-A 

A 

367 

CHANNEL 

80-1 

P61-13 

J20-W 

A 

56 

CHANNEL 

70-4 

P61-14 




SPARE 


P61-15 




SPARE 


P61-16 

J20-V 

A 

55 

CHANNEL 

70-3 

P61-17 

J20-T 

A 

54 

CHANNEL 

70-2 

P61-18 

J20-R 

A 

53 

CHANNEL 

70-1 

P61-19 

J35-N 

A 

350 

CHANNEL 

60-4 

P61-20 




SPARE 


P61-21 




SPARE 


P61-22 

J35-M 

A 

349 

CHANNEL 

60-3 

P61-23 

J35-K 

A 

348 

CHANNEL 

60-2 

P61-24 

J35-H 

A 

347 

CHANNEL 

60-1 

P61-25 

J21-W 

A 

72 

CHANNEL 

50-4 

P61-26 




SPARE 


P61-27 




SPARE 


P61-28 

J21-T 

A 

71 

CHANNEL 

50-3 

P6I-29 

J21-V 

A 

70 

CHANNEL 

50-2 

P61-30 

J21-N 

A 

69 

CHANNEL 

50-1 


1 C >Q 1??1 _ 

PFN NOTE NET. NO 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901391 

1 SCALE-NONE 

REV LTR B* 

SHEET 7 OF 89 


X 
















LEAD NL CIRCUIT F U N C T 1 0 N 


PEN NUTE NET. NO. 


P62 CONNECTOR, PUG 1897*89-001 


P62-1 

Jii-D 

A 

288 

CHANNEL 

91-4 

Pto2-2 




SPARE 


P62-3 

* 



SPARE 


P62-4 

J31-B 

A 

287 

CHANNEL 

91-3 

P 6?-5 

J 31 -C 

A 

286 

CHANNEL 

91-2 

P67-6 

J31-A 

A 

285 

CHANNEL 

91-1 

P62-7 . 

J29-T 

A 

268 

CHANNEL 

81-4 

P62-8 




SPARt 


P62-9 




SPARE 


P62-10 

J 2 Q —S 

A 

267 

CHANNEL 

81-3 

P62-U 

J37-H 

A 

370 

CHANNEL 

81-2 

P62-12 

J 37—F 

A 

369 

CHANNEL 

81-1 

P62- 13 

J20-P. 

A 

52 

CHANNEL 

71-4 

P62-14 




SPARE 


P62-15 




SPARE 


P62-16 

J20-N 

A 

51 

CHANNEL 

71-3 

Pt 2-17 

J20-J 

A 

50 

CHANNEL 

71-2 

P62-18 

J20—A 

A 

49 

CHANNEL 

71-1 

P62-19 

J 35—V 

A 

354 

CHANNEL 

61-4 

P62-2H 




SPARE 


P62-2I 




SPARE 


P62-2? 

J 38—U 

A 

35 3 

CHANNEL 

61-3 

P62-23 

J35-S 

A 

352 

CHANNEL 

61-2 

P62-74 

J35-P 

A 

361 

CHANNFL 

61-1 

P 62-25 

J 32-2 

A 

314 

CMAmNEL 

51-* 

P62-26 




SPARE 


P62-27 




SPA°F 


P62-78 

J32-Y 

A 

313 

CHANNEL 

51-3 

P62-?9 

J32-W 

A 

312 

CHANNEL 

51-2 

P62-30 

J 32—U 

A 

311 

CHANNEL 

51-1 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET Qo OF 89 



TO lead no circuit function 

P6J CONNECTUR, PLUG 1897389-001 


CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPARE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 

SPARE 

SPAkE 

CHANNEL 

CHANNEL 

CHANNEL 


PEN NOTE NET. NO. 


P63-1 

P63-2 

P6 3-3 

J31-L 

A 

29? 

P 63-4 

J31-J 

A 

291 

P63-5 

J31-K 

A 

290 

P6 3-6 

J31-H 

A 

289 

P63-7 

P6 3-8 
P63-9 

J 30—H 

A 

2 76 

P63-10 

J 30—E 

A 

275 

P6 3-U 

J 30—C 

A 

274 

P63-12 

J30-A 

A 

273 

P63-13 

P63-14 

P63-15 

J23-W 

A 

250 

P63-16 

J28-V 

A 

249 

P63-17 

J21-H 

A 

62 

P63-18 

J21-A 

A 

61 

P63-19 

P63-20 

P63-21 

J28-B 

A 

2 34 

P63-22 

J28-A 

A 

233 

P63-23 

J13-J 

A 

14 

P63-24 

J13-B 

A 

13 

Pt>3—25 
P63-26 
P63-27 

J33-H 

A 

318 

P63-28 

J33-E 

A 

317 

P63-29 

J 3 3-C 

A 

316 

P63-30 

J 33—A 

A 

315 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


B** [SHEET 81 OF 89 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 





P65 CONNECTOR, PLUG 1897389-001 


P65-1 

J31-Y 

A 

300 

CHANNEL 

94-4 

P65-2 




SPARE 


P65-3 




SPARE 


P6 5-4 

J31-H 

A 

299 

CHANNEL 

94-3 

P65-5 

J31-X 

A 

298 

CHANNEL 

94-2 

P65-6 

J31-V 

A 

297 

CHANNEL 

94-1 

P65-7 

J32-H 

A 

304 

CHANNEL 

84-4 

P65-8 




SPARE 


P 65-9 




SPARE 


P65-10 

J32-E 

A 

303 

CHANNEL 

84-3 

P65-11 

J32-C 

A 

302 

CHANNEL 

84-2 

P65-12 

J32-A 

A 

301 

CHANNEL 

84-i 

P65-13 

J29-B 

A 

254 

CHANNEL 

74-4 

P65-14 




SPARE 


P65-15 




SPARE 


*>65-16 

J29-A 

A 

253 

CHANNEL 

74-3 

P65-17 

J35-V 

A 

356 

CHANNEL 

74-2 

P65-18 

J35-W 

A 

355 

CHANNEL 

74-1 

P65-19 

J28-F 

A 

238 

CHANNEL 

64-4 

P65-20 




SPARE 


P65-2I 




SPARE 


P65-22 

J28-E 

A 

237 

CHANNEL 

64-3 

P65-23 

J12-J 

A 

2 

CHANNEL 

64-2 

P65-24 

J12-B 

A 

1 

CHANNEL 

64-1 

P65-25 

J33-Y 

A 

326 

CHANNEL 

54-4 

P65-26 




SPARE 


P6$-27 




SPARE 


P65-28 

J33-* 

A 

325 

CHANNEL 

54-3 

P65-29 

J33-U 

A 

324 

CHANNEL 

54-2 

P65-30 

J33-S 

A 

323 

CHANNEL 

54-1 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 

SCALE-NONE | REV LTR 


SHEET bf S9 


































CABLE ASStMBfrV W579 


2901394 




NOTE 

NUMBER 

1 


4 

5 

6 
? 
8 


10 

11 

12 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SH1EL0 TERMINATION FIGURES ARE PER- 
A - ND1C02071 
B - N01C02032 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A AND B. 

ASSEMBLY PER N01002032. 

APPLY REFERENCE DES IGNAT IONS TU SLEEVES PtR NO1002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. 

LOCATE 1DENTIFICATION SUEEVING ADJACENT TO SOLOER SLEEVES. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENT IF RATION IDENTIFIES A SHIELD 
lead* color* or marked letter - 
A - from eno shield 

B - TO ENO SH1EL0 
N - WHITE OR WHITE WITH LETTER W. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNOLE ANO GROMMET USING ITEM 17 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 18. 
SERIALIZE PER ND1002032. 

IOENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901394 

| SCALE-NONE | REV LTR X*A SHEET 2 OF 29l 


CABLE ASSEMBLE W579 


2901394 


NOTE 

NUMBER 

13 

14 


general notes 

DESCRIPTION 

MARK IDENTIFICATION BAND WITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTEO* .12 
INCH HIGH* COLOR BLACK* HUT IMPRESSION STAMPING PER N010G2019. 
wcNvRALIZt• 

AT ASSEMBLY OF ITEM 5 TO ITEM 19* REMOVE 4 SELFLOCKING NUTS 

Securing locating pins to item 5 ano discard, attach item 5 to 

ITEM 19 USING LOCATING PINS 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
♦•C6—*C6 +.06—.06 

♦.25-.25 ♦.2S-.25 


LEAD INS 

CUT LG STRIP LG 

♦ •0 6—.06 ♦. 06-.00 

♦.25-.25 



SIZE 

CODE IDENT 


# 


NO. 



A 

99974 

2901394 


SCALE-NONE | REV LTR \A [SHEET 1 HP 7q\ 

A ----» 


SEE NOTE 


CABLE ASSEMbL# W579 


2901394 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 




I 

1 

2901394-001 

WIRE NC100?181 TYPE 1 CLASS 4 22AWG 
WHT 340 FT TOTAL LENGTH 

WHT 

JKT 


2 

1 

2901394-002 

WIRE N0L002181 TYPE l CLASS 1 24AWG 
total LENGTH 

WHT 

42.5 FT 


3 

1 

2901394-003 

ZIPPER TUBING PER N01002155 TYPE 1 GREY 
4 FT TOTAL LENGTH 

2 DIA 

7 

4 

85 

1016369-421 

CONTACT* SOCKET 



7 

5 

1 

1897 336—CO 1 

CONNECTOR 



7 

6 

1 

1897250-003 

CONNECTOR 



7 

7 

X 

1897190- 1 

CONTACT,PIN (FURNISHED WITH ITEM 6) 



7 

8 

85 

10 1C 763-GG2 

SOLOER SLEEVE 



*7 

9 

170 

1010490-232 

INSULATION SLEEVING SHRINK FIT 



7 

10 

11 

1016006-002 

SPLICE REDUCER 



7 

11 

11 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING SHRINK FIT 



7 

12 

1 

1016369-721 

CONTACT, SOCKET 




13 

1 

2901394-004 

WIRE ND1002161 TYPE 1 CLASS l 20AWG 
TOTAL LENGTH 

WHT 

3 FT 


14 

1 

2901394-005 

WIRE ND1002461 TYPE 1 CLASS l 16AWG 
total LENGTH 

WHT 

2 FT 

7 

IS 

3 

1016126-021 

BANO IDENTIFICATION 



7 

16 

1 

1010933-105 

STRAIN RELIEF 




SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 

I 


2901394 


SCALE-NONE REV LTR 


jSHEET 4 QF 29 


SEE NOTE 

NUMBER ITEM QTY 
17 AR 


IB 

19 




AR 


CABLE ASSEMBLE W579 


2901394 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 


MIL—I—631 TYPE F 
FORM T BLACK 
GRADE A CLASS 1 


DESCRIPTION 

FILLER TAPE .62 WIDE* .020 THICK 


MIL—T—713B TYPE P. 
CLASS 2* BLACK 


1897391 


LACING TAPE 

CLAMP CABLE DUAL ENTRY 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901394 

SCALE-NONE 

REV LTR \ A SHEET 5 OF 29 | 


■'TL'rWETST* 




















2901394 


CABLE ASSEMBLE W579 




*IKE CIRCUIT PT 

L F At) HAIL lFAD FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (0) 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 


NU. 


LG 


LG 


LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 
ONE • 
PIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


A 

17 

1 



3.25 

3.00 


B, 7 

9 






3.25 

3.00 


A,6A 

8, 

A 

17B 

2 

E2-B 




• 25 NO 






SHLO 

A17 



•25 NO ' 



A 

17M 


Pi-17 




.15 NO 


7 




P2-C5 




• 19 NO 


4 

A 

16 

1 



3.25 

i.OG 


8,7 

9 






3.25 

3.00 


A * 6 A 

8, 

A 

IBB 

2 

E2-B 




.25 






SHLO 

A18 



.25 



A 

IBM 


PI —18 




.15 


7 




P2-C6 




• 19 


4 

A 

19 * 

1 



3.25 

3.00 


8.7 

9 






3.25 

3.00 


A«6A 

' 8, 

A 

19B 

2 

E2-B 




• 25 NO 






SHLO 

A19 



• 25 NO 



A 

19M 


PI —19 




• 15 NO 


7 




P2-C7 




• 19 NU 


4 

A 

20 

1 



3.25 

3.00 


8,7 

9 






3.25 

3.00 


A *6A 

Bt 

A 

20B 

2 

E2-B 




• 25 NO 






SHLD 

A20 



.25 NU 



A 

20M 


PI—20 




.15 NO 


7 




P2-C8 




• 19 NO 


4 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901394 

SCALE-NONE | REV LTR 

SHEET ic OF 29| 


CABLE ASSEMBLE *579 


2901394 


Kv 


MIRE 

LEAD MAIL LEAO 
10ENT ITEM LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (b) 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 
ONE • 
FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


21 

1 



3.25 

3.00 


8.7 

9 





3.25 

3.00 


A V 6A 

8. 

218 

2 

63-8 




• 25 NO 





SHLO 

A21 



• 25 NO 



21M 


Pl-21 




.15 NO 


7 



P2-01 




• 19 NO 


4 

22 

1 



3.25 

3.00 


8.7 

9 





3.25 

3.00 


A«6A 

8. 

228 

2 

E3-B 




• 25 NO 





SHLO 

A22 



• 25 NO 



22M 


Pi-22 




• 15 NO 

. 

7 



P2-02 




• 19 NO 


4 

23 

1 



3.25 

3.00 


8*7 

9 





3.25 

3.00 


A ,6A 

8. 

2 38 

2 

E 3-8 




• 25 NO 





SHLO 

A23 



• 25 NO 



23M 


Pi-23 




• 15 NO 


7 



P2-03 




• 19 NO 


4 

24 

1 



3.25 

3.CO 


8.7 

9 





3.25 

3.00 


A.6A 

8. 

248 

2 

E 3—8 




.25 NO 





SHLO 

A24 



• 25 NO 



2 4M 


PI—24 




• 15 NO 


7 



P2-04 




• 19 NO 


4 


. 20M4 t«S 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901394 

SCALE-NONE | REV LTR \ /\ 

SHEET n OF 29 


CABLE ASSEMBLE *t>79 


29C1394 




WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO I BI 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA SIR1P STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 
UNE • 
FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


25 

1 


258 

2 

E3-8 

SHLO 

25M 


Pl-25 

P2-D5 

26 

1 


26B 

2 

E 3-8 
SHLO 

26M 


Pi-26 

P2-D6 

27 

1 


278 

2 

E 3-8 
SHLO 

27* 


PL-27 

P2-D7 

2 b 

1 


28 B 

2 

£3-8 


3.75 

3.75 


3.5C 

3. 


• 50 


B* 7 
A,6A 


9 

Bt 


A25 


• 25 NO 
.25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


3.75 

3.75 


50 

50 


B* 7 

A • 6A 


9 

B# 


A26 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 
.19 NO 


7 

4 


3.75 

3.75 


3.50 

3. 


• 50 


Bt 7 
A ,6A 


A27 


• 25 NO 

• 25 NO 


.15 NO 
• 19 NO 


7 

4 


3.75 

3.75 


3.50 

3. 


.50 


B,7 

A.6A 


SHLO A28 


.25 NO 
.25 NO 


28 * 


Pi-28 

P2-08 


.15 NO 
• 19 NO 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


2901394 


SCALE-NONE | REV LTR 


V* 


SHEET 12 OF 29 


CABLE ASSEMBLE M579 


2901394 


MIRE 
LEAD MAIL 
IOENT ITEM 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO cat 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 

UNE* 

FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


29 

29B 


3.75 

3.75 


3.50 

3.50 


8,7 

A,6 A 


E3-B 

SHLO 


A29 


• 25 NO 

• 25 NO 


29M 


Pl-29 

P2-E1 


• 15 NU 

• 19 NO 


30 


30B 


3.75 

3.75 


3.50 

3.50 


6,7 

A*6A 


E3-8 

SHLO 


A30 


• 25 NO 

• 25 NO 


30M 

31 

31B 

31M 

32 

32B 


Pl-30 

P2-E2 


• 15 NO 

• 19 NO 


3.75 

3«75 


3.50 
3.50 


B*7 

A*6A 


E4-B 

SHLO 


A31 


• 25 NO 

• 25 NO 


Pl-31 

P2-E3 


.15 NO 
.19 NO 


3.75 

3.75 


3.50 

3.50 


8*7 

A *6A 


E4—8 
SHLO 


A32 


• 25 NO 

• 25 NO 


32M 


PI—32 
P2-E4 


• 15 NO 

• 19 NO 


t 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901394 


SCALE-NONE 

REV LTR * A 

SHEET 13 OF 29 * 




wmiir 



































CABLE ASSEMBLE *579 


2901394 


* IRfc CIRCUIT PI TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

LFAU NATL L6AU FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP UNEt ACCESSORY 

IDtNT HER LG TO IB) NO, LG IG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


A 

33 

1 


A 

33B 

2 

E4-B 

SHLO 

A 

33W 


Pl-33 

P2-E5 

A 

34 

1 


A 

34B 

2 

E4-B 

SHLO 

A 

34* 


Pi-34 

P2-E6 

A 

35 * 

1 


A 

35B 

2 

E4-B 

SHLO 

A 

35* 


Pl-35 

P2-E7 

A 

36 

1 


A 

36B 

2 

E4-B 

SHLO 

A 

36* 


Pi-36 

P2-E8 


4.25 4.00 

4.25 4.00 


4.25 4.00 

4.25 4.00 


4.25 4.00 

4.25 4.00 


4.25 4.00 

4.25 4.GC 


.15 NO 
• 19 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


jSHEET U OF 29 


RIRt CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAU FROM I A) 
I0ENT ITEM LG TO <B) 


A 

41 

1 


A 

4ib 

2 

E5-B 

SHLO 

A 

41* 


P1—41 
P2-F5 

A 

42 

1 


A 

428 

2 

E5-B 

SHLO 

A 

42* 


P1—42 
P2-F6 

A 

43 

1 


• 




A 

43B 

2 

E5-B 

SHLO 

A 

43* 


P1-43 
P2-F7 

A 

44 

1 


A 

44B 

2 

E5-B 

SHLO 

A 

44w 


Pi-44 
P2-F t» 


_CAbl E ASSEMBLE *579 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

4.75 4.5C 

4.75 4.50 


4.75 4.50 

4.75 4.50 


4.75 4.50 

4.75 4.50 


4.75 4.00 

4.75 4.00 


NOTE 
ONE » 

TIN FIG 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


.25 NO 
.25 NO 


.15 NO 
• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


.15 NO 
.19 NU 


.25 N(J 
• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 99974 


2901394 


REMARKS 


m 


ACCESSORY 

ITEMS 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 16 OF 


CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A! 
lOfcNT ITEM LG TO <BI 


CABLE ASSEM6 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


37 

1 


37B 

2 

E4-B 

SHLO 

37* 


Pi-37 

P2-F1 

36 

1 


366 

2 

E4-B 

SHLO 

36* 


PI—38 
P2-F2 

39 

1 


39B 

2 

E4-B 

SHLO 

39* 


Pi-39 

P2-F3 

40 

1 


4GB 

V 

2 

E4-B 


4.25 4.00 

4.25 4.00 


4.25 4.00 

4.25 4.00 


4.25 4.00 

4.25 4.00 


4.25 4.CC 
4.25 4.00 


SHLO A40 


INS NOTE 
STRIP UNt, 
LG TIN FIG 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NU 


• 15 NO 

• 19 NO 


2901394 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET i;> of 


CABLE ASSEMBLE W579 


MIRE CIRCUIT 

LEAO MATL LEAO FROM <A) 
lUfcNT ITEM LG TO (B! 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 

FROM I A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

TO IB) NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


45 

1 



4.75 

4.75 

4.50 

4.50 

45B 

2 

E5-B 

SHLO 

A45 



45* 


P1 -45 
P2-G1 




46 

1 



4.75 

4.75 

4.50 

4.50 

46B 

2 

E5-8 

SHLO 

A46 



46* 


Pi-46 

P2-G2 




47 

1 

* 


4.75 

4.75 

4.50 

4.50 

47B 

2 

E5-B 

SHLO 

A47 



4 7* 


PI—4 7 
P2-G3 




48 

1 



4.75 

4.75 

4.50 
4.50 

48B 

2 

E5-B 

SHLO 

A48 



46* 


PI—48 
P2-G4 





• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NU 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 17 OF 29 





















































Wl*E CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (A) 
IGtNT ITEM LG TO (o) 


TERM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 


NOTE 
ONE • 

TIN FIG 


290139* 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


*9 

l 


496 

2 

15—0 
SHLO 

*9W 


Pl-*9 

P2-G5 

50 

I 


50B 

2 

E5-6 

SHLO 

50W 


Pi-50 

P2-G6 

51 

1 


51B 

2 

E6-B 

SHLO 

51m 


PI —51 
P2-G7 

52 

1 


52B 

2 

E6-B 

SHLO 

52W 


P1-52 
P2-G8 


5.25 5.CO 

5.25 5.00 


5.25 5.00 

5.25 5.00 


5.25 5.CO 

5.25 5.00 


5.25 5.00 

5.25 5.00 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 
.25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 
.25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 9997* 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET lfl OF 29 



WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO <B) 


57 

1 


57B 

2 

E6-B 

SHLD 

57W 


Pi-57 

P2-H5 

58 

1 


58B 

2 

E6-B 

SHLD 

5«M 


P1-58 
P2-H6 

59 

1 


59B 

2 

E6-B 

SHLD 

59M 


Pl-59 

P2-H7 

60 

l 


60 B 

2 

E6-B 

SHLD 

60M 


Pl-60 

P2-H8 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

5.75 5.50 

5.75 5.50 


5.75 5.5C 

5.75 5.50 


5.75 5.50 

5.75 5.50 


5.75 5.5C 

5.75 5.50 


NOTE 

ONE # 

TIN FIG 


.25 NO 
• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• c5 NO 


• 15 NO 
••19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


29ci39* 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 9997* 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM |A| 
IOENT ITEM LG TO (8) 


E6-8 

SHLO A53 


_ CABLE ASSEMBLE W579 

TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

5.25 5.00 

5.25 5.00 


NOTE 
ONE • 

TIN FIG 


53M 


Pi-53 

P2-H1 

5* 

1 


5*8 

2 

E6-8 

SHLO 

5*M 


PI—5* 
P2-M2 

55 

1 


558 

2 

£6-8 

SHLO 

55M 


PI—55 
P2-H3 

56 

1 i 

l 

568 

2 

F6-8 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 


5.25 5.00 

5.25 5.00 


5.25 5.00 

5.25 5.00 


5.25 5.00 

5.25 5.00 


SHLO A56 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 9997* 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 

• IDENT ITEM LG TO (B) 


61 

1 


618 

2 

E7-B 

SHLO 

6 lM 


Pi-61 

P2-J1 

62 

1 


628 

2 

E7-B 

SHLO 

62W 


Pi-62 

P2-J2 

63 

1 

• 

638 

2 

E7-B 

SHLO 

63M 


Pi-63 

P2-J3 

6 * 

l 


6*8 

2 

E7-B 


_CABLE ASSEMBLE W579 


TERM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

5.75 5.50 

5.75 5.50 


NOTE 
ONE « 

TIN FIG 


• 25 NO 

• 25 NO 


5.75 5.50 

5.75 5.50 


5.75 5.50 

5.75 5.50 


• 15 NO 

• 19 NO 


5.75 5.50 

5.75 5.50 


SHLO A6* 


• 15 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 9997* 


ACCESSORY 

ITEMS 


29C139* 

REMARKS 


290139* 

SHEET 19 OF 29 


29C139* 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 







SCALE-NONE REV LTR 


























CAbLfc ASSEMBLE *579 




LEAO 

IOENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRGH (Al 

TO (ttl 

65 

1 



65B 

2 


E7-B 

SHLO A65 

65h 



P1-65 

P2-J5 

66 

1 



66B 

2 


E7-B 

SHLO A66 

66W 



PI—66 

P2-J6 

67 

• 1 



67B 

2 


E 7-8 

SHLO A67 

67m 



Pi-67 

P2-J7 

68 

1 



68B 

2 


E7-B 

SHLO A68 

68M 



Pi-68 

P2-J8 


2901394 


TERM, 

AREA 

NU. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 


5.75 

5.75 

5.50 

5.50 



B , 7 

A , 6 A 

9 

8, 9 



Aa 


• 25 NO 
•25 NO * 


4.75 4.50 

4.75 4.>0 


15 HU 7 

19 NO 4 

B» 7 9 

A,6A 8, 9 


• 25 NO 

• 25 NO 


4.75 4.00 

4.75 4.00 


>15 NO 7 

19 NO 4 

6.7 9 

A*6A 8» 9 

25 NO 
25 NO 


4.75 4.00 

4.75 4.00 


.15 NO 7 

.19 NO 4 

8,7 9 

A,6A 8, 9 

25 NO 
25 NO 


.15 NO 7 

.19 NO 4 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901394 


^SCALE-NONE | REV LTR jsHEET 22 | 


T-* -~ . .... ■'■■f 


---—_ CABLE ASSEMBLY W579 ?onn<u 

WIRE 
LEAO MATL 
10EM ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 1A) 

TO IBI 

TERM. 

AREA 

NO. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 


A 

69 1 




4.75 

4.75 

4.00 

4.00 



8,7 

A,6A 

9 

8, 9 

* 



698 2 


67-8 

SHLO AAV 





• 25 NO 

• 25 NO 






69W 


PI—69 

P2-K1 





• 15 NO 

• 19 NO 


7 

4 




70 1 




2*25 

6*25 

2.00 

6.00 



8,7 

A,6A 

9 

8, 9 




708 2 


E8—8 

SHLO A70 





• 25 NO 

• 25 NO 






70W 


PI—70 

P2-K2 





• 15 NO 

• 19 NO 


7 

4 




71 1 

• 



2.25 

6.25 

2.00 

6.00 



8,7 

A,6A 

9 

8, 9 




718 2 


E8-8 

SHLO A71 





• 25 NO 

• 25 NO 






71W 


PI—71 

P2-K3 





• 15 NO 

• 19 NO 


7 

4 




72 1 

4 



2*25 

6.25 

2.00 

6.00 


8,7 

A,6A 

9 

8, 9 




728 2 


E8—8 

SHLO A72 





• 25 NO 

• 25 NO 





A 

72W 


Pl-72 

P2-K6 





• 15 NO 

• 19 NO 


• 7 

4 










SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901394 








SCALE-NONE | REV LTR 

VA 

SHEET 2 3 flF 


--- 2--- J --—:-^ 


CAbLE ASSEMBLY W57S__ 2901394 _ 


LEAO 

IDEM 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA1 

TU (B) 

TERM, 

AREA 

NO* 

• JKT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

73 

1 




2.25 

6.25 

2.00 

6.00 



8,7 

A,6A 

9 

8, 9 


738 

2 


E8—8 

SHLO A73 





• 25 NO 

• 25 NO 




73W 



PI-73 

P2-K7 





• 15 NO 

• 19 NO 


T 

4 


74 

1 




2.75 

6.75 

2.50 
6*50 



8,7 

A,6A 

9 

8, 9 


74B 

2 


E8-B 

SHLO A74 





• 25 NO 

• 25 NO 




74N 



Pl-74 

P2-K8 





• 15 NO 

• 19 NO 


? 

4 


75 

l 




2.75 

6.75 

2.50 

6.50 



B,7 

A,6A 

9 

8, 9 


758 

2 


E8-B 

SHLO A75 





• 25 NO 

• 25 NO 




75W 



Pl-75 

P2-LI 





• 15 NO 

• 19 NO 


7 

4 


76 

1 




2.75 

6.75 

2.50 

6.50 



8,7 

A,6A 

9 

8, 9 


768 

2 


E8-8 

SHLO A76 




9 

• 25 NO 

• 25 NO 




76W 



PI-76 

P2-L2 





• 15 NO 

• 19 NO 


7 

4 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901394 

[^SCALE-NONE | REV LTR V |sHEET 24n( : 2Q | 


CABLE ASSEMBLY W579 


2901394 


Ah 


MIME CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAD FROM (Al 
IOENT ITEM LG TO (81 


77 

l 


778 

2 

E6-B 

SHLO 

77W 


Pl-77 

P2-L7 

76 

I 


786 

2 

E9-B 

SHLO 

78W 


Pi-78 

P2-L8 

79 

1 

i 

798 

2 

E9-B 

SHLO 

79W 


Pi-79 

P2-M1 

80 

1 


BOB 

2 

E9—8 
SHLO 

eow 


PI—80 
P2-M2 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


2.75 

6.75 


3.25 

3.25 


2.50 

6.50 


3.25 

3.25 


3.00 

3.00 


3.25 

3.25 


00 

00 


3.00 

3.00 


INS 

NOTE 


STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


8,7 

9 


A,6A 

8, 9 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 


8,7 

A,6A 


8,7 

A,6A 


8,7 

A,6A 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901394 

SCALE-NONE 

REV LTR SHEET 2 5 OF ?9| 


“frir ITIdT.; 
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CABLE ASSEMBLE W58C 


GtNERAL NOTES 


DESCRIPTION 


NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 


INTERPRET ORAm ING IN AtCOROANCfc MITH STANOARDS PRESCRIBED BY 
MI L-D-7C327, 


APPLY LEAD IOENT IEILAT IONS PER NO 1002019. 


ASSEMBLE PER NO 1C02032 


VENuUR I I EM - SEE SUURCE CONTROL OR SPEC IF!CAT ION CONTROL ORAMING. 


FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM il. 


IOENTIFY PER MIL-STO-130 (ES267) USING PART NUMBER. 


FILL THE SPACE BETMEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET USING ITEM 10 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 


SERIALIZE PER ND 1002032 


**** , ^ ENT1FICAT ‘0N BAND WITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTED, .12 
INCH HIGH, COLOR BLACK, HUT IMPRESSION STAMPING PER ND 1002019. 
CENTRAL 1Z E 




AT ASSEMBLY OF ITEM 5 TO ITEM 9, REMOVE 4 SELFLUCKING NUTS 
SECURING LOCATING PINS TO ITEM 5 AND DISCARD. ATTACH ITEM 5 TO 
IIEM 9 USING LOCAIING PINS. 


NUMBER ITEM QTY 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

^ 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 2 OF 13 



LIST OF MATERIALS 


DESCRIPTION 


2901395-001 


WIRE ND1002161 TYPE l CLASS 1, 22 AWG WHT, 340 
FT TOTAL LENGTH 


2901395-002 


ZIPPER TUBING PER N01002155 TYPE 1 GREY, 2 IN 
DIA, 4 FT TutAL LENGTH 


1016128-021 


BANO IDENTIFICATION 


1016369-421 


CONTACT, SOCKET 


1897336-001 


CONNECTOR 


1897252-102 


CONNECTOR 


1897190- l 


CONTACT, SGCKET (FURNISHED WITH ITEM 6) 


1010933-105 


CLAMP, STRAIN RELIEF 


CLAMP, CABLE DOUBLE ENTRY 


M IL-1-631 TYPE F 
FORM T BLACK 
GRADE A CLASS 1 


FILLER TAPE .62 WlOE, .020 THICK 


MIL-I-713B TYPE P, 
CLASS 2, BLACK 


LACING TAPE 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 4 Of 13 









WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM 4 AI 
* IOENT ITEM LG TO |Bl 


CABLE ASSEMB 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE, 

TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


29C1395 


REMARKS 


• 15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 


• 15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 

.15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 

• 15 NO 

• 19 NO 

.15 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


5 OF 13 








































bU g 6 ei 06 g I 3 


2901395 



■ 

REVISIONS T-tf /m 1ff>0 9 



m 

DESCRIPTION 

EBS3 

APPROVED 


B 






t 


SEE SHEET I FOR. REV. RECORD chg. no 


ISEE NOTES 6 & 10 
MARK*. W580-P2 
(bb-ji/js; 



PARTIAL VIEW A-A 


SEE NOTE 8 


3 )SEE NOTES 6 6 10 
MARK: W580 -PI 

(56 P20-BLOCKS) 


KEYWAY 


SEE NOTES 
6,7 & 9 



2 FEET 6 INCHES 


FOOT 6 INCHES 


4 FEET S INCHES 
4 FEET O INCHES 



ROW# I 


5 )SEE NOTE II 
SEE NOTE 8 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

DIMENSIONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 

2 PLACE 3 PLACE 
DECIMALS DECIMALS ANGLES 
+ + + 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 


MATERIAL 


APPROVAL 


AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS CORP MILWAUKEE WfS 


DRAWN 

APPROVAL^4^^ ^ ■ 

CONTRACT ftfAS 9 - 497 


NASA APPROVi 


Ai/(vi, / ■ 


MIT APPROVAL 




'tit 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS_ 


CABLE ASSEMBLY, 
SPECIAL PURPOSE, 
ELECTRICAL, W 580 


SIZE 


CODE IDENT NO. 

99974 


SCALE NONET 


2901395 


JsheeJ^M^ 


B 


4 


MIL 10(10 D 


1 


| 290139 5 













































































CABLE ASSEMBLE W580 


2901395 


NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET ORAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BV 
NIL-D-70327. 

APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER NO 1002019. 

ASSEMBLE PER NO 1002032 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM U. 

IDENTIFY PER NIL-STD-130 IES267I USING PART NUMBER. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEM 10 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. USE ONLY IF 
REQUIREO. 

9 SERIALIZE PER ND1002023. 

10 MARK IDENTIFICATION BAND WITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTED# .12 
INCH HIGH# COLOR BLACK# HOT IMPRESSION STAMPING PER NO 1002019. 
CENTRALIZE 

11 AT ASSEMBLY OF ITEM 5 TO ITEM 9# REMOVE 4 SELFLOCK fNG NUTS 
SECURING LOCATING PINS TO ITEM 5 AND DISCARO. ATTACH ITEM 5 TO 
ITEM 9 USING LOCATING PINS. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901395 


j^SCALE-NONE 


REV LTR 



SEE NOTE 

NUMBER ITEM QTY 
1 1 

2 1 

5 3 3 

5 4 85 

5 5 1 

9 6 1 

5 7* 

5 8 1 

5 9 l 

10 AR 

11 AR 


CABLE ASSEMBl^T W580 


2901395 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
2901395-001 

2901395-002 

1016128-021 
1016369-421 
1897336-001 
1897252-102 
1897190- 1 

1010933-105 
1897391 

MIL-1-631 TYPE F 
FORM T BLACK 
GRAOE A CLASS 1 

MIL—I-713B TYPE P# 
CLASS 2# BLACK 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181 TYPE 1 CLASS 1# 22 AWG WHT• 340 
FT TOTAL LENGTH 

ZIPPER TUBING PER N01002155 TYPE 1 GREY. 1 IN 
DIA# 4 FT TOTAL LENGTH 

BANO IDENTIFICATION 

CONTACT# SOCKET 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONTACT# SOCKET (FURNISHED WITH ITEM 61 
CLAMP. STRAIN RELIEF 
CLAMP. CABLE DOUBLE ENTRY 
FILLER TAPE .62 WIOE. .020 THICK 

LACING TAPE 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

i 

2901395 


SCALE-NONE REV LTR 


B 


SHEET 


4 


CABLE ASSEMB 


t* W580 _ 2901395 

NOTE , GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 


LEAO TOLERANCE CHART 


UNOER 9 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT 

STRIP LG 
♦•06—.06 
♦•25—.25 


SHIELD 
STRIP LG 
♦•06-.06 
♦•25—.25 


LEAO 
CUT LG 
♦•06-.06 
♦ .25-.25 


INS 

STRIP LG 
♦.06-.00 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901395 


SCALE-NONE 


SHEET 3 OF 13 


CABLE ASSEMBiyr W580 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM ( A1 

TO (B) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

1 

I 


Pl-I 

P2-A3 




• 15 NO 

• 19 NO 


2 

1 


PI—2 

P2-A4 




• 15 NO 

• 19 NO 


3 

1 


Pi-3 

P2-A5 




• 15 NO 

• 19 NO 


4 

I 


Pi-4 

P2-A6 




• 15 NO 

• 19 NO 


5 

1 


Pi-5 

P2-B1 




• 15 NO 

• 19 NO 


6 

1 


Pi-6 

P2-B2 




• 15 NO 

• 19 NO 


7 

1 


Pl-7 

P2-B3 




• 15 NO 

• 19 NO 


B 

1 


Pi-8 

P2-B4 




• 15 NO 

• 19 NO 


9 

1 


Pl-9 

P2-B5 




• 15 NO 

• 19 NO 


10 

I 


Pl-10 

P2-B6 




• 15 NO 

• 19 NO 


11 

I 


Pi-ll 

P2-B7 




• 15 NO 

• 19 NO 


12 

I 


Pl-12 

P2-B8 




• 15 NO 

• 19 NO 



ACCESSORY 

ITEMS 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

4 


2901395 

REMARKS 


I 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

---,- 

2901395 


SCALE-NONE REV LTR 


B 
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MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 



61 1 


Pl-61 



• 15 

NO 

T 





P2-J1 



• 19 

NO 

4 



62 1 


PI—62 



• 15 

NO 

7 

• 




P2-J2 



• 19 

NO 

4 



63 1 


P1—63 



• 15 

NO 

7 





P2-J3 



• 19 

NU 

4 



64 I 


PI—64 



• 15 

NO 

7 





P2-J4 



• 19 

NO 

4 



65 1 


PI—65 



• 15 

NO 

7 





P2-J5 



• 19 

NO 

4 



66 1 


PI—66 



• 15 

NO 

7 





P2-J6 



• 19 

NO 

4 



67 1 


Pi-67 



• 15 

NO 

7 





P2-J7 



• 19 

NO 

4 



68 1 


PI—68 



• 15 

NO 

7 





P2-J8 



• 19 

NO 

4 



69 1 


PI—69 



• 15 

NO 

7 





P2-K1 



• 19 

NO 

4 



70 1 


Pl-70 



• 15 

NO 

7 





P2-K2 



• 19 

NO 

4 



71 1 


PI—71 



• 15 

NO 

7 





P2-K3 



• 19 

NO 

4 



72 1 


Pl-72 



• 15 

NO 

7 





P2-K6 



• 19 

NO 

4 







SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 









NO. 








A 

99974 


2901395 






_1 

SCALE-NONE 

1 REV LTR 

B 

[sheet 10 OF 13 



WIRE CIRCUIT FT 

LEAD NATL IFAD FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO (BI 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 15 NO 

• 19 NO 


2901395 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 12 OF 13 


_I 


CABLE ASSEMB 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO 181 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


73 1 


Pi-73 




• IS 

NO 


7 




P2-K7 




• 19 

NO 


4 


74 I 


PI—74 




• 15 

NO 


7 




P2-K8 




.19 

NO 


4 


75 i 


Pl-75 




• 15 

NO 


7 




P2-L1 




• 19 

NO 


4 


76 I 


Pi-76 




• 15 

NO 


7 




P2-L2 




• 19 

NO 


4 


77 I 


Pi-77 




• 15 

NO 


7 




P2-L7 




• 19 

NO 


4 


78 I 


Pl-78 





NO 


7 




P2-L8 




• 19 

NO 


4 


79 I 


PI—79 




.15 

NO 


7 




P2—Ml 




• 19 

NO 


4 


80 I 


P1—80 




• 15 

NO 


7 




P2-M2 




• 19 

NO 


4 


81 i 


Pi-81 




• 15 

NO 


7 




P2-M3 




.19 

NO 


4 


82 1 


Pi-82 




• 15 

NO 


7 




P2-M6 




• 19 

NO 


4 


83 1 


Pi-81 




• 15 

NO 


7 




P2-M7 




• 19 

NO 


4 


84 1 


PI—84 




• 15 

NO 


7 




P2-M8 




• 19 

NO 


4 
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3 


2 


1 
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CABLE ASStMBM 


2901396 


NUTfc GENERAL NOTES 

NUMbtR UL SCR 1PTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE. 

2 INTERPRET CRANING IN ACCORDANCE WITH STANOARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-7G327. 

3 LACE HARNESS USING ITEH 21. 

4 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 21. 

5 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

6 GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. . 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

HARNESS ORAmING IS SHOmN AT TRUE POSITION. CENTERS OF HARNESS 
FtATURES SHALL BE WITHIN *.25 UR -.25 AND ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES +.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

7 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

B APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

9 SPIRALLING OF LEAD IDENTIFICATION IS ALLOWED. 

10 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N0I002019. 

11 IDENTIFY PER MlL-STD-130 (ES267! USING PART NUMBER. 

12 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEMS 8 

THRU 13. 

13 SULDER PER ND1002071 USING ITEM 29 OR ITEMS 27 AND 28. 

14 MARK IDENTIFICATION BANDS WITH DESIGNATIONS AS NOTED* .12 INCH 

HIGH, COLOR BLACK PER ND1002019. CENTRALIZE. 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


SCALE-NONE 


REV LTR 


2901396 


-A- y 


CABLE ASSEMBLE 


2901396 


[SEE NO IE 
NUMbtk ITEM 
1 


3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
1 7 


7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

15 


LIST OF MATERIALS 
WIY PART NO. 

1 2901396-001 

1 2901396-002 

1 MS3126F24-61PZ 

2 MS3126F24—61PW 

2 MS3126F24—6IP 

1 MS3126F24—61PY 

2 MS3126F24—6IPX 

1 1897249-006 

1 1897249-007 

1 1897249-009 

1 1897250-002 

1 1897250-003 

1 MS31U6R14S-7P 

1 1010933-103 

2 1010933-104 

2 1010933-105 

JOT* MS3192A20A 


DE SCRIPTIUN 

WIRE N01002181, TYPE l, CLASS 1, 22AWG WHT, 
TOTAL LENGTH 

WIRE NDI00216I, TYPE 1, CLASS 1, 24AWG WHT, 
TOTAL LENGTH 

(1897047—614ICUNNECT0R—PLUG, ELECTRICAL 
(1897047-611ICONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
(1897047—610)CONNECTOR—PLUG, ELECTRICAL 
11897047—613ICONNECTOR—PLUG, ELECTRICAL 
11897047-612ICONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
C1896918-0071 CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
CLAMP, CABLE, ELECTRICAL 
CLAMP, CABLE, ELECTRICAL 
CLAMP, CABLE, ELECTRICAL 

11896855-0201 CONTACT-ELECTRICAL, PIN, CRIMP 
(FURNISHED WITH ITEMS 3 THRU 7). 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901396 


CABLE ASSEMBl, 


2901396 


NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

15 fi *-L THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GRUMMET OR CABLt CLAMP 
USING ITEM 22 TO SECURE THE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP 

16 SERIALIZE PER ND1002023. 

17 ASSEMBLE PER ND1002032. 

18 CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS 


THAN 2 OHMS. 





LEAO TOLERANCE CHART 





UNDER 3 INCHES 

3 INCH TO 3 FT 

JKT 

STRIP LG 
♦•06-.06 
♦.25-.25 

SHIELD 
STRIP LG 
♦•06—.06 
♦.25-.25 

LEAD 

CUT LG 
♦.06-.06 
♦.25-.25 

INS 

STRIP LG 
♦•06—.00 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901396 

| SCALE-NONE | REV LTR X ^ | 

[SHEET 3 OF 


T 


CAbLE ASSEMBLE 2901396 


EE NOTE 



LIST OF MATERIALS 



NUMBER 

ITEM 

UTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 


7 

18 


1897190- 1 

CONTACT, ELECTRICAL (PIN CONTACT! (FURNISHED 
WITH ITEMS 11 ANO 12). 

7 

19 

w* 

1897190- 2 

CONTACT, ELECTRICAL (SOCKET CONTACT! 
WITH ITEMS 8 THRU 10!. 

(FURNISHED 

7 

20 

15 

1016128-011 

BAND-IDENTIFICATION, BLANK 



21 

AK 

MIL-T-7138 

MIL-1-631 

LACING TAPE, TYPE P, CLASS 2, BLACK ; 

rywr r 

FILLER TAPE, T,( BLACK! GRADE A, 

•62 INCH WIDE, .020 INCH THICK 

1 r-7 1-> 


22 

AM 

CLASS 1, 

7 

23 

7 

1016006-001 

SPLICE-REDUCER 


7 

24 

2 

. 1016006-002 

SPLICE-REDUCER 


7 

25 

7 

1010490-228 

INSULATION-SLEEVING, ELECTRICAL 


7 

26 

2 

1010490-256 

INSULATION-SLEEVING, ELECTRICAL 



27 

AR 

SN60WS 

SOLDER Q0-S-571 (ES2175-1) 



28 

AR 

MIL—F—14256 

TYPE A UR W 

FLUX (ES2798! 



29 

AR 

SN60WRAP 

SOLDER 0Q-S-571 (ES2175-3) 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901396 


SCALE-NONE | REV LTR X * Cl JsHEET 5 0F 






















LEAD 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAL) 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO <61 

26 

1 


P2-Y 

E3-B 

27 

1 


P16-25 

E10-BB 

29 

1 


ElO-B 

P14-C 

30 

2 


PI 1-8 

P2-HH 

31 

1 


E5-B 

PI 5-7 

32 

1 


E9-BB 

PI6-36 

33 

1 


ElO-B 

PI 5-26 

34 

1 


El 0-8 

P2-U* 

35 

1 


E3-BB 

El-38 

36 

1 


P2-F* 

PI 1-25 

37 

1 


P2—G* 

P11—45 

38 

1 


P2-H* 

PI5-54 


TERM* JKT SHLD LfcAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NU. LG LG LG LG 


NUTE 
ONE « 
TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


22 

NO 

17 

38 

NO 


15 

NO 

19 

38 

NO 


38 

NO 


25 

YES 


15 

NO 

18 

22 

NO 


38 

NO 


15 

NO 

19 

38 

NO 


15 

NO 

19 

38 

NO 


15 

NO 

19 

36 

NO 


22 

NO 

17 

38 

NO 


38 

NO 


22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE 


2901396 


-Ar # 


WIRE 
LEAD MATL 
IDENT ITEM 


IS 

14 

15 

16 


18 


19 


A 20 


A 21 


A 22 


A 23 


24 


LEAD 

LG 


17 1 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

E4-B8 
PI 1-33 

E4-B 
PI 1—17 

Ei-BB 

E4-B8 

E4—B 
PI 1-62 

E4-B 
PI 1-63 

E6-8 

P16-38 

E6-B 
P16—19 

E6-B 
Pi 6-60 

E7-B 
P16—20 

E7-B 
P16—37 

E7-B 

P16-61 

P2-BB 

P16-57 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

• 38 NO 

• 15 NO 

• 38 NO 
.15 NO 

• 38 NO 

• 38 NO 

• 38 NO 
.15 NO 

• 38 NO 

• 15 NO 

.38 NO 

• 15 NO 

• 38 NO 
.15 NO 

• 38 NO 

• 15 NO 

• 38 NO 
.15 NO 

• 38 NO 

• 15 NO 

• 38 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 
.15 NO 


NOTE 
ONE « 
FIG 


REMARKS 


SCALE-NONE 


ACCESSORY 

ITEMS 


18 

18 


18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

17 

19 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901396 


A * a 
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CABLE ASSEMBLE_ 2901396 _ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

Flo 

ITEMS 


39 

1 


P2-M* 




• 22 

NO 


17 





PI 3-5 




.15 

NO 


19 


40 

1 


P2-N* 




• 22 

NO 







PI 3—18 




.15 

NO 


19 


41 

1 


P2-HH 




.22 

NO 


17 





PI 1-20 




.15 

NO 


18 


42 

1 


P2-LL 




• 22 

NO 


17 





PI1-41 




.15 

NO 


18 


43 

1 


P2-MM 




• 22 

NO 


17 





Pil-22 




.15 

NO 


18 


44 

1 


P3-A 




• 22 

NO 


17 





PI1—70 




.15 

NO 


18 


45 

1 


P3-B 




• 22 

NO 


17 





Pi1-71 




.15 

NO 


18 


46 

1 


P3-C 




• 22 

NO 


17 





P15-32 




• 15 

NO 


19 


47 

1 


P3-E 




• 22 

NO 


17 





PI1—21 




• 15 

NO 


18 


48 

1 


P3-F 




• 22 

NO 


17 





Pi 1—9 




• 15 

NO 


18 


49 

1 


P3-J 




• 22 

NO 


17 





P12-55 




• 15 

NO 


18 


k 50 

1 


P3-K 




.22 

NO 


17 





P12-32 




• 15 

NO 


18 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901396 

A 
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2901396 


2901396 







CABLE 

ASSEMBLE 





MIKE 


CIRCUIT PI 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


iULNT 

ITEM 

Lb 

TO ( ti) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 

51 

1 


P3-N 




.22 

NO 





P12—78 




.15 

NO 

A 

52 

1 


P3-P 




• 22 

NO 





Pi 2—53 




• 15 

NO 

A 

53 

1 


P3-T 




.22 

NO 





P11—30 




• 15 

NO 

A 

54 

1 


P3-U 




.22 

NO 





PI 1-29 




• 15 

NO 

A 

55 

1 


P3-V 




.22 

NO 





P16—23 




.15 

NO 

A 

56 

1 


P3-M 




• 22 

NO 





P16-43 




• 15 

NO 

A 

57 

1 


P3-X 




• 22 

NO 





PI 1-2 




.15 

NO 

A 

58 

1 


P3-Y 




.22 

NO 





Pll-10 




• 15 

NO 

A 

59 

1 


P3-Z 




• 22 

NO 





PI 5-30 




.15 

NO 

A 

60 

1 


P3-A» 




• 22 

NO 





Pi5-40 




• 15 

NO 

A 

61 

1 


P3-B* 




• 22 

NO 





P I l-l 




• 15 

NO 

A 

62 

1 


P3-C* 




.22 

NO 





PI 1-4 




• 15 

NO 


A/C 


NOTE 

ONE* 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


SCALE-NONE 


ACCESSORY 

ITEMS 


17 

18 


17 

18 


17 

18 


17 

1.8 


17 

19 


17 

19 


17 

18 


17 

18 


17 

19 


17 

19 


17 

18 


17 

18 


2901396 


A * C 


SHEET IQ OF 38 







CABLE 

ASSEMBLE 




" T"" rr~.. 



MIKE 


CIRCUIT *PT 

TERM.JKT 

SHLD LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) . 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 


1UENT 

11 EM 

LG 

TO (B) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


63 

1 


P3-0* 



.22 

NO 


17 





PI5—51 



.15 

NO 


19 


64 

1 


P3-E4 



.22 

NO 


17 





Pi 5—38 



.15 

NO 


19 


65 

1 


P3-F* 



• 22 

NO 


17 





PI 1-3 



• 15 

NO 


18 


66 

1 


P3-G* 



• 22 

NO 


17 





Pll-11 



• 15 

NO 


18 


67 

1 


P3-H* 



• 22 

NO 


17 





PI5—31 



• 15 

NO 


19 


68 

1 


P3—J* 



• 22 

NO 


17 





PI 1-5 



• 15 

NO 


18 


69 

1 


P3-K* 



• 22 

NO 


17 





PI1—14 



• 15 

NO 


18 


70 

i 


P3-M4 



• 22 

NO 


17 





Pi5-39 



• 15 

NO 


19 


71 

1 


P4-A 



• 22 

NO 


17 





PI 1-78 



• 15 

NO 


IB 


72 

1 


P4-B 



• 22 

NO 


17 





PI1—54 



• 15 

NO 


18 

A 

73 

1 


P4-0 



• 22 

NO 


17 





E5-6B 



• 38 

NO 



A 

74 

i 


P4-E 



• 22 

NO 


17 





PI 1—52 



• 15 

NO 


18 


REMARKS 


* <L 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 




A 

99974 

2901396 


SCALE-NONE 

REV LTR A / C [SHEET U 0F 2,8 1 


CABLE ASSEMBLE 


2901396 





MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MAIL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCI 

I DENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEI 

> 75 

1 


P4-F 



• 22 

NO 


17 




PI1—51 



• 15 

NO 


18 

76 

1 


P4-G 



• 22 

NO 


17 




P16—11 



• 15 

NO 


19 

77 

1 


P4-H 



• 22 

NO 


17 




P16-10 



• 15 

NO 


19 

79 

1 


P4-M 



• 22 

NO 


17 




PI3-30 



• 15 

NO 


18 

81 

1 


P4-S 



• 22 

NO 


17 




PI 3-6 



• 15 

NO 


19 

82 

1 


P4-T 



• 22 

NO 


17 




PI6—18 



• 15 

NO 


19 

83 

1 


P4-M 



• 22 

NO 


17 


• 


PI3—32 



• 15 

NO 


19 

64 

1 


P4-X 



• 22 

NO 


17 




PI 6-6 



• 15 

NO 


19 

85 

l 


P4-A* 



• 22 

NO 


17 




PI3—16 



• 15 

NO 


19 

86 

1 


P4-B* 



• 22 

NO 


17 




P16—/ 



• 15 

NO 


19 

87 

2 


P4-C* 



• 22 

NO 


17 




P 7—Y 



• 22 

NO 



88 

1 


P4-E4 



• 22 

NO 


17 




P13-34 



• 15 

NO 


19 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

j SCALE-NONE | 

| REV LTR >( C 

SHEET 12 OF 28 


CABLE ASSEMBLE _ 2901396 _ kJL 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

89 

1 


P4-F4 





• 22 

NO 


17 






P16-40 





• 15 

NO 


19 


A 

90 

1 


P4-G4 





• 22 

NO 


17 






P16-42 





• 15 

NO 


19 


A 

91 

1 


P4-H* 





• 22 

NO 


17 






PI3—39 





• 15 

NO 


19 


A 

92 

1 


P4-I* 





• 22 

NO 


17 






P13-22 





• 15 

NO 


19 


A 

93 

1 


P4-J* 





• 22 

NO 


17 






P16-21 





• 15 

NO 


19 


A 

94 

1 


P4—N* 





• 22 

NO 


17 






PI 3-20 





• 15 

NO 


19 


A 

95 

1 


P4—N* 





• 22 

NO 


17 






PI 3—8 





• 15 

NO 


19 


A 

96 

1 


P4—T ♦ 





• 22 

NO 


17 






P2-V 





• 22 

NO 


17 


A 

97 

1 


P4-U* 





• 22 

NO 


17 






P2-W 





• 22 

NO 


17 


A 

98 

1 


P4—V* 





.22 

NO 


17 






P13-56 





• 15 

NO 


19 


A 

99 

1 


P4-M* 





• 22 

NO 


17 






PI 3-57 





.15 

NO 


19 


A 

100 

2 


P5-A 





• 22 

NO 


17 






P4-T* 





• 22 

NO 


17 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901396 


REV LTR 


AT £ SHEET 13 OF 28 


SCALE-NONE 

▲- 









CABLE ASSEMttL 


2901396 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


UNEt 

ACCESS 


IDENT 

1 I EM 

LG 

10 IB) 

NU. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

101 

2 


P5-B 





• 22 

NO 


17 





P4-U* 





.22 

NU 



A 

102 

1 


P5-C 





.22 

NU 


17 





E6-66 





.38 

NU 



A 

103 

1 


P5-D 





.22 

NU 


17 





E7-BB 





.38 

NU 



A 

104 

1 


P5-E 





.22 

NO 







P2-N 





• 22 

NO 


17 

A 

105 

1 


P5-F 





.22 

NU 


17 





P2-P 





• 22 

NU 


17 

A 

106 

1 


P5-G 





.22 

NO 


17 





P15-59 





.15 

NO 


19 

A 

107 

1 


X 

i 

t\ 

a 





.22 

NO 


17 





PI 5-60 





.15 

NO 


19 

A 

108 

1 


P5-J 





.22 

NO 


17 





P2-R 





• 22 

NU 


17 

A 

109 

1 


P5-K 





.22 

NO 


17 





P2-S 





.22 

NU 


17 

A 

110 

1 


P5-L 





.22 

NU 


17 





P15-58 





• 15 

NO 


19 

A 

111 

1 


P5-M 





.22 

NO 







P.15-34 





• 15 

NO 


19 

A 

112 

2 


P5-N 





.22 

NU 


17 





P5-E 





.22 

NU 


17 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901396 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

* <2 

SHEET 14 UF 28 | 


CABLE ASSEMBLE 


2901396 


* C 


LEAD 

1CLM 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FRUM (A) 

TO (6) 

k 125 

1 


P6-L 

P16-5 

> 126 

1 


P6-N 

P12-69 

127 

1 


P6-P 

PI2-45 

. 128 

1 


P6-R 

P16— 1 

129 

1 


Pto-S 

E3-B 

130 

1 


P6-T 

P12-25 

131 

1 


P6-U 

P12-11 

132 

1 


P6-V 

P16-15 

133 

1 


P6-X 

P12-70 

134 

1 


P6-Y 

P12-46 

135 

1 


P6-Z 

PI 6-4 

136 

1 


P6-B* 

P12-47 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP GUI 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE* 


REMARKS 


ACCESSORY 



TIN FIG 

ITEi 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

38 

NO 


22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

| SCALE-NONE | REV LTR A ^ C 

SHEET 16 0 fgg 


CABLE ASSEMBLE 


2901396 


-Ar*C 


MIRE 
LEAD MATL 


LEAD 


CIRCUIT PT 
FROM (A) . 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 


INS 
STRIP 


NOTE 
ONE • 


REMARKS 


IDENT 

ITEM LG 

TU IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITE* 

113 

2 

P5-P 




• 22 

NO 

17 



P5-F 




• 22 

NU 

17 

114 

1 

P5-R 




• 22 

NO 

17 



P15-17 




• 15 

NO 

19 

115 

1 

P5-S 


* 


• 22 

NU 

17 



E5-B 




• 38 

NO 


116 

1 

P6—A 




• 22 

NO 

17 



P12-66 




• 15 

NO 

16 

117 

1 

P6-8 




• 22 

NO 

17 



PI2-42 




• 15 

NO 

18 

118 

1 

P6-C 




• 22 

NO 

17 



P16-14 




.15 

NU 

19 

119 

i 

P6-0 




• 22 

NO 

17 



E3-B 




• 38 

NO 


120 

I 

P6-E 




• 22 

NO 

17 



P12-43 




• 15 

NO 

18 

121 

1 

P6-F 




• 22 

NO 

17 



P12-23 




.15 

NO 

13 

122 

1 

P6-G 




• 22 

NO 

17 



P16-3 




• 15 

NO 

19 

123 

1 

P6-J 




• 22 

NO 

17 



Pi2-68 




• 15 

NO 

19 

124 

1 

P6-K 




• 22 

NO 

17 



P12-67 




• 15 

NO 

18 


ACCESSORY 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR p £ 
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CABLE ASSEMBLE 


2901396 


A Ad 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM 4A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE y 

ACCESSORY 

IDENT 

1 i EM 

LG 

IU (6) 

N0« 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

137 

1 


P6-C* 





• 22 

NO 


17 





P12-27 





• 15 

NO 


18 

A 

138 

1 


P6-0* 





• 22 

NO 


17 





P16-13 





• 15 

NO 


19 

A 

139 

1 


P6-F* 





• 22 

NO 


17 





P12-71 





.15 

NO 


18 

A 

140 

1 


P6—G* 





• 22 

NO 


17 





P12-72 





• 15 

NO 


18 

A 

141 

1 


P6-H* 





• 22 

NO 


17 





P16-12 





• 15 

NO 


19 

A 

142 

1 


P6-J4 





• 22 

NO 


17 





P12-81 





• 15 

NO 


18 

A 

143 

1 


P6-K4 





• 22 

NO 


17 





P12-60 





• 15 

NO 


18 

A 

144 

1 


P6-M* 





• 22 

NO 


17 





P15-18 





• 15 

NO 


19 

A 

145 

1 


P6-N* 





• 22 

NO 


17 





E5-B 





• 38 

NO 



A 

146 

1 


P6-P4 





• 22 

NO 


17 





Pi1-26 





• 15 

NO 


18 

A 

147 

1 


P6-Q4 





• 22 

NO 


17 





Pi1-46 





• 15 

NO 


18 

A 

148 

1 


P6-R4 





• 22 

NO 


17 





P15-33 





• 15 

NO 


19 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901396 


SCALE-NONE 


A / C 


SHEET 17 0 *Zd 


2084 965 


X 















CABLfc ASSEMBL- 


2901396 


+ C 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM < 

. JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TU (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

149 

1 


P6-S* 




• 22 

NO 


17 





PI 5—55 




.15 

NO 


19 

A 

160 

1 


P6—T ♦ 




.22 

NO 


17 





PI 1-65 




.15 

NO 


18 

A 

161 

l 


P6-U* 




.22 

NO 


17 





PI 1-40 




• 15 

NO 


18 

A 

152 

1 


P6-BB 




• 22 

NO 


17 





P12-52 




• 15 

NO 


18 

A 

153 

1 


P6-CC 




• 22 

NO 


17 





P12-31 




.15 

NO 


18 

A 

154 

1 


P6-DD 




• 22 

NO 


17 





Pi5—35 




.15 

NO 


19 

A 

155 

2 


P6-EE 




.22 

NO 


17 





P5-M 




• 22 

NO 


17 

A 

156 

1 


P7-A 




• 22 

NO 







Pi1-12 




.15 

NO 


18 

A 

157 

1 


P7-B 




.22 

NO 


17 





PI 1-13 




.15 

NO 


18 

A 

158 

1 


P7-C 




.22 

NO 


17 





PI5—61 




.15 

NO 


19 

A 

159 

1 


P7-E 




• 22 

NO 


17 





PI 1-75 




.15 

NO 


18 

A 

160 

1 


P7-F 




• 22 

NO 


17 





PI 1-50 




• 15 

NO 


18 


REMARKS 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR 


JL 
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OF 28 | 


— 
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--- 

— 

- 

A 

— 

— 

— 

— 

— 
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—- 

— 
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— 

—- 

CABLE 

ASSEMBLE 


— 



—— 


2901396 

* 

V< 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 




IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 





A 

173 

1 


P7-W 





• 22 

NO 


17 









P15-9 





• 15 

NO 


19 





A 

174 

1 


P7-X 





• 22 

NO 


17 









P12-30 





.15 

NO 


18 





A 

175 

l 


P7-Y 





• 22 

NO 


17 









PI2-29 





• 15 

NO 


18 





A 

176 

1 


P7-Z 





• 22 

NO 


17 









PI 5—19 





• 15 

NO 


19 





A 

177 

1 


P7-A* 





• 22 

NO 


17 









E 3-8 





• 38 

NO 







A 

178 

1 


P7-B* 





.22 

NO 


17 









PI2-17 





.15 

NO 


18 





A 

179 

1 


P7-C* 





.22 

NO 


17 









PI 2-6 





• 15 

NO 


18 





A 

180 

1 


P7-D* 





• 22 

NO 


17 









P16-8 





• 15 

NO 


19 





A 

181 

1 


P7-E* 





• 22 

NO 


17 









P16-2 





.15 

NO 


19 





A 

182 

1 


P7-F* 





• 22 

NO 


17 









P12-16 





• 15 

NO 


18 





A 

183 

1 


P7-G* 





• 22 

NO 


17 









P12-5 





.15 

NO 


18 





A 

184 

1 


P7-H* 





• 22 

NO 


17 









P16-54 





• 15 

NO 


19 













SIZE 

CODE IDENT 
















NO. 
















99974 




2901396 










A 











SCALE-NONE 


X [SHEET 20 OF 28 


CABLE ASSEMBL 


2901396 


C 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) . 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 


IDENT 

HE M 

LG 

TO (B) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


161 

1 


P7-G 


• 22 

NO 


17 





PI5-44 


• 15 

NO 


19 


162 

1 


P7-H 


• 22 

NO 


17 





PI 5-45 


• 15 

NO 


19 


163 

1 


P7-J 


• 22 

NO 


17 





PI 1-74 


• 15 

NO 


18 


164 

1 


P7-K 


• 22 

NO 


17 





PI1-49 


• 15 

NO 


18 


165 

1 


P7-L 


• 22 

NO 


17 





PI5-47 


• 15 

NO 


19 


166 

1 


P7-M 


• 22 

NO 


17 





PI 5-46 


• 15 

NO 


19 


167 

1 


P7-N 


• 22 

NO 


17 





PI1-28 


• 15 

NO 


18 


168 

1 


P7-P 


• 22 

NO 


17 





PI1-27 


• 15 

NO 


18 


169 

1 


P7-R 


• 22 

NO 


17 





P15-52 


.15 

NO 


19 


170 

1 


P7-T 


• 22 

NO 


17 





PI1-68 


• 15 

NO 


18 


171 

1 


P7-U 


• 22 

NO 


17 





Pi1-44 


• 15 

NO 


IB 


172 

1 


P7-V 


• 22 

NO 


17 





PI 5-8 


• 15 

NO 


19 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR X * C 

SHEET l9 OF 23 


CABLE ASSEMBLE_ 2901396 _ -ft* 4 C 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

10 (81 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


165 

1 


P7-1* 




• 22 

NO 


17 





P16-32 




• 15 

NO 


19 


186 

1 


P7-J4 




• 22 

NO 


17 





P12-15 




• 15 

NO 


18 


187 

1 


P7-K* 




• 22 

NO 


17 





P12-14 




• 15 

NO 


18 


188 

1 


P7—M* 




• 22 

NO 


17 





Pi6-56 




• 15 

NO 


19 


189 

1 


P7-N* 




• 22 

NO 


17 





P16—55 




• 15 

NO 


19 


19U 

1 


P7-P* 




• 22 

NO 


17 





Pi 1-77 




• 15 

NO 


18 


191 

1 


P7-0* 




• 22 

NO 


17 





PI1-76 




• 15 

NO 


18 


192 

1 


P7-R4 




• 22 

NO 


17 





P16-44 




• 15 

NO 


19 


193 

1 


P7-S4 




• 22 

NO 


17 





Plo-24 




.15 

NO 


19 


194 

1 


P7-X4 




• 22 

NO 


17 





PI 1-53 




• 15 

NO 


18 


195 

1 


P7-Y* 




• 22 

NO 


17 





PI1-31 




• 15 

NO 


18 


1 196 

1 


P7-B8 




• 22 

NO 


17 





P12-51 




• 15 

NO 


18 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901396 


X f C Is HEET 21 0 *23 1 



SCALE-NONE REV LTR 






















CABLE 

ASSEMBLE 




.' * 

2901396 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CuT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 197 

1 


P7-CC 




• 22 

NO 


17 





P12-50 




.15 

NO 


18 


A 198 

1 


P7-0D 




• 22 

NO 


17 





PI 5-36 




• 15 

NO 


19 


A 199 

1 


P7-EE 




• 22 

NO 


17 





E5-B 




.38 

NO 




A 200 

1 


P8-X 




• 22 

NO 


17 





P11—61 




.15 

NO 


1* 


A 201 

1 


P8-Y 




• 22 

NO 


17 





PI1-37 




.15 

NO 


18 


A 202 

1 


P8-Z 




.22 

NO 


17 





P16-31 




.15 

NO 


19 


A 2 03 

1 


P8-A* 




.22 

NO 







P16-53 




.15 

NO 


19 


A 204 

1 


P8-B* 




.22 

NO 


17 





Pi1-64 




• 15 

NO 


18 


A 2 05 

1 


P8-C* 




.22 

NO 


17 





PI1-39 




.15 

NO 


18 


A 2 06 

1 


P8-D* 




.22 

NO 


17 





P16—52 




.15 

NO 


19 


A 207 

2 


P8-E* 




.22 

NO 


17 





P8-A* 




• 22 

NO 


17 


A 208 

1 


P8-F* 




.22 

NO 


17 





PI 1-79 




.15 

NO 


16 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 


SCALE-NONE 

REV LTR X £ 

SHEET 22 OF 28 

MIL 2004 9-65 

A 






CABLE ASSEMBLE _ 2901396 _A, ✓ C 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

HATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

221 

1 


P8-U* 





• 22 

NO 


17 






PI 1-23 





• 15 

NO 


18 


A 

222 

1 


P8-V* 





• 22 

NO 


17 






P16-34 





• 15 

NO 


19 


A 

223 

1 


P8-WP 





• 22 

NO 


17 






E9-B 





• 38 

NO 




A 

224 

1 


P8-X* 





• 22 

NO 


. 17 






P16-39 





• 15 

NO 


19 


A 

225 

2 


P8-YP 





• 22 

NO 


17 






P2-NP 





• 22 

NO 


17 


A 

226 

1 


P9—A 





• 22 

NO 


17 






P12-36 





.15 

NO 


18 


A 

227 

1 


P9-B 





• 22 

NO 


17 






PI2—19 





• 15 

NO 


18 


A 

228 

1 


P9-C 





• 22 

NO 


17 






P16—41 





• 15 

NO 


19 


A 

229 

1 


P9-E 





• 22 

NO 


17 






PI 2-82 





• 15 

NO 


18 


A 

230 

1 


P9-F 





• 22 

NO 


17 






PI2—58 





• 15 

NO 


18 


A 

231 

1 


P9-G 





• 22 

NO 


17 






Pl6—26 





.15 

NO 


19 


A 

232 

1 


P9-H 





.22 

NO 


17 






E2-B 





• 38 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR * / <2 |SHEET 24 OF 28 1 


CABLE ASSEMB 


2901396 




WIRE 
LEAD MATL 
IOFNT ITEM 

I 209 1 


A 210 

A 211 

A 212 

A 213 

A 214 

A 215 

A 216 

A 217 

A 218 

A 219 


LE AO 
LG 


220 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO € BI * 

P8-G* 

Pi1-55 

P8-H* 

P16-16 

P8-I* 

PI 6-33 

PA-JP 
Pi 1-67 

P8-K* 

PI 1-66 

P3-M* 

PI 6-35 

P8-N* 

E9-B 

P8—P* 

PI 1-43 

P8-0* 

P11-42 

P8-R* 

P16-17 

P8-S* 

E9-B 

P8-TP 
P11-24 


TERM.JKT SHLO LFAO 
ARFA STRIP STRIP CUT 
NO. LG • LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE, 


REMARKS 


ACCESSORY 



TIN FIG 

ITFMS 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

16 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

38 

NO 


22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

18 

22 

NO 

17 

15 

NO 

19 

22 

NO 

17 

38 

NO 


22 

NO 

17 

15 

NO 

18 


SIZE 

A 

CODE IDENT 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR * £ 

SHEET 23 | 





CABLE 

ASSEMBLE 




2901396 

WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

lUtNT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 233 I 


P9-T 




• 22 

NO 


17 



P12-35 




.15 

NO 


18 

A 234 1 


P9-U 




• 22 

NO 


17 



P12-18 




• 15 

NO . 


18 

A 235 1 


P9-V 




• 22 

NO 


17 



PI 5-6 




• 15 

NO 


19 

A 2 36 1 


P9-W 




• 22 

NO 


17 



P15-16 




• 15 

NO 


19 

A 237 1 


P9-X 




• 22 

NO 


17 



P12-85 




• 15 

NO 


18 

A 238 1 


P9-Y 




• 22 

NO 


17 



P12-61 




• 15 

NO 


18 

A 239 1 


P9-Z 




• 22 

NO 


17 



P16-22 




• 15 

NO 


19 

A 240 1 


P9-B* 




• 22 

NO 


17 



P12-84 




• 15 

NO 


18 

A 241 1 


P9-C* 




• 22 

NO 


17 



P12-60 




• 15 

NO 


18 

A 242 1 


P9-D* 




• 22 

NO 


17 



P16—9 




• 15 

NO 


19 

A 243 1 


P9—J* 




• 22 

NO 


17 



P12-38 




• 15 

NO 


18 

A 244 1 


P9-K* 




• 22 

NO 


17 



P12-39 




• 15 

NO 


18 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

| SCALE-NONE 

REV LTR X £ 

SHEET * >r ' n * 28 













CABLE ASSEMBLE 


2901396 


[4 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MAIL 

Lt AO 

EkuM (A) 

AREA 

STRIP SIKIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IUENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


2*5 

1 


P9—M* 




.22 

NO 


17 





P15-15 




• 15 

NO 


19 


2*6 

1 


P9-N* 




.22 

NO 


17 





E2-B 




• 38 

NO 




2*7 

1 


P9-P* 




.22 

NO 


17 





P11-32 




• 15 

NO 


18 


2*ti 

1 


P9-y* 




• 22 

NO 


17 





PI 1-15 




.15 

NO 


18 


249 

1 


» 

ac 

1 

5 * 

a. 




• 22 

NO 


17 





PIo-45 




.15 

NO 


19 


250 

1 


P9-S* 




.22 

NO 


17 





P itr-46 




• 15 

NO 


19 


251 

1 


P9-T4 




• 22 

NO 


17 





P12-37 




.15 

NO 


18 


252 

1 


P9-U* 




• 22 

NO 


17 





P12-20 




• 15 

NO 


18 


253 

1 


P9—V* 




• 22 

NO 


17 





P1 5—5 




.15 

NO 


19 


i 25* 

1 


P9-X* 




.22 

NO 


17 





P12-B3 




.15 

NO 


16 


. 255 

1 


P9-Y* 




• 22 

NO 


17 





PI 2-59 




• 15 

NO 


18 



A 256 


1 


P9-Z* 

P16-47 


.22 NO 
• 15 NO 


17 

19 


CABLE ASSEMBL 


2901396 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

> JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

PRuM (A) . 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE v 

ACCESSORY 


IUENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

257 

1 


P9-AA 




• 22 

NO 


17 





P16-48 




.15 

NO 


19 

A 

258 

1 


P9-FF 




• 22 

NO 


17 





PI 4-A 




.25 

YES 



A 

2 59 

1 


P9-GG 




• 22 

NO 


17 





P14-8 




• 25 

YES 



A 

260 

1 


P9-JJ 




• 22 

NO 


17 





P13-28 




• 15 

NO 


19 

A 

261 

1 


P9-NN 




• 22 

NO 


17 





PI3-14 




.15 

NO 


19 

A 

262 

i 


P3-T * 




• 22 

NO 


17 





P2-X 




• 22 

NO 


17 

A 

263 

1 


P3-U* 




• 22 

NO 


17 





Ei 




• 38 

NO 




REMARKS 
























































CABlfc ASSEHBL- 


290139b 


>C 


SCALE-NONE 



WIRE 


CIRCUIT Pf 

TERH.JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 


REHAKKS 


LEAO 

HATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TU ( B) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEHS 



149 

1 


P6-S* 



• 22 

NU 


17 






P15-55 



.15 

NO 


19 



150 

1 


P6-T* 



.22 

NU 


17 






PI 1-65 



.15 

NO 


18 



151 

1 


P6-U* 



.22 

NO 


17 






P11—40 



.15 

NU 


18 


f 

152 

1 


P6-BB 



• 22 

NO 


17 



\ 1 




P12-52 



.15 

NU 


18 



i 

153 

1 


P6-CC 



• 22 

NO 


17 



i 




PI2-31 



.15 

NO 


18 



i 

154 

1 


P6-D0 



.22 

NO 


17 






PI 5-35 



• 15 

NO 


19 



i 155 

2 


P6-EE 



.22 

NU 


17 


<*- 

j 




P5-M 



• 22 

NO 


17 



i 156 

1 


P7-A 



.22 

NO 








Pi 1-12 



• 15 

NO 


18 



i 157 

1 


P7-B 



.22 

NO 


17 






Pll-13 



.15 

NO 


18 



k 158 

1 


P7-C 



.22 

NO 


17 






PI 5-61 



.15 

NO 


19 



k 159 

1 


*0 

l 

m 



.22 

NO 


17 






PI 1-75 



.15 

NO 


18 



k 160 

1 


P7-F 



.22 

NO 


17 






P11—50 



.15 

NO 


18 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901396 

A 




c . 
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T 






CABLE 

ASSEMBLE 





2901396 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REHARKS 

LEAD 

HATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEH 

LG 

TO (8) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEHS 


A 173 

1 


P7-W 




.22 

NO 


17 





PI 5-9 




• 15 

NO 


19 


A 174 

1 


P7-X 




• 22 

NO 


17 





P12-30 




.15 

NU 


18 

* 

A 175 

1 


P7-Y 




• 22 

NU 


17 





P12-29 




• 15 

NO 


18 


A 176 

1 


P7-Z 




.22 

NO 


17 





PI 5—19 




.15 

NO 


19 


A 177 

1 


P7-A* 




• 22 

NO 


17 





£3-8 




• 38 

NO 




A 178 

l 


P 7-8* 




• 22 

NO 


17 





PI2-17 




.15 

NO 


18 


A 179 

1 


P7-C* 




• 22 

NO 


17 





P12-6 




.15 

NO 


18 


A 180 

1 


P7-D* 




.22 

NO 


17 





Pi 6-8 




.15 

NO 


19 


A 181 

1 


P7-E* 




.22 

NO 


17 





P16-2 




.15 

NO 


19 


A 182 

1 


P7-F* 




.22 

NO 


17 





P12-16 




.15 

NO 


18 


A 183 

1 


P7-G* 




.22 

NO 


17 





P12-5 




.15 

NO 


18 


A 184 

1 


P7-H* 




.22 

NO 


17 





P16—54 




• 15 

NO 


19 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901396 

SCALE-NONE 

REV LTR X C- {SHEET 20 OF 28 | 



LEAO 

IDENT 

WIRE 

HATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROH (A) 

to <ai 

161 

1 


P7-G 

PI5-44 

16 2 

1 


P7-H 

PI5—45 

163 



P7-J 

Pll-74 

164 

1 


v'Z-K 

PI 1-49 

165 

1 


P7-L 

PI5—47 

166 

1 


P7-H 

PI 5—46 

167 

1 


P7-N 

PI1-28 

168 

1 


P7-P 

PI1-27 

169 

1 


P7-R 

P15—52 

170 

1 


P7-T 

PI1-68 

171 

1 


P7-U 

PI1-44 

172 

1 


P7-V 

PI 5-8 


TERH.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUI STRIP ONE, 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 



WIRE 
LEAD HATL 
lOENI 1 IEH 



• 22 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 

• 15 NO 

• 22 NO 

• 15 NO 

SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 
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CIRCUIT PT TERH.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO* Lb LG LG LG TIN FIG 


2901396 


REHARKS 


ACCESSORY 

1TEHS 


185 

1 

P7-I • 
P16-32 

186 

1 

P7-J* 

P12-15 

187 


P7-KW 

P12—14 

188 

1 

P7-H4 
PI 6-56 

189 

1 

P7-NW 

P16-55 

190 

1 

P7—P* 
PI 1-77 

191 

1 

P7-U* 
PI 1—76 

192 

1 

P7-R* 

P16-44 

193 

1 

P7-S4 

Plb-24 

194 

1 

P7-X* 
PI1-53 

195 

1 

P7-Y4 
PI1—31 

196 

1 

P7-B8 

P12-51 


• 22 NO 
.15 NO 


• 22 NO 
.15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


.22 NO 
• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


• 22 NO 

• 15 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901396 
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CABLE ASSfMflL 


2901396 




MIKE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

. JKT SMLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

NATL 

LEAD 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



1UENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

197 

1 


P7-CC 




.22 

NO 


17 






P12-50 




• 15 

NO 


18 


A 

198 

1 


P7-DD 




• 22 

NO 


17 






PI 5-36 




• 15 

NO 


19 


A 

199 

1 


P7-EE 




• 22 

NO 


17 






E5-ft 




• 38 

NO 




A 

200 

1 


P8-X 




.22 

NO 


17 






P11—61 




.15 

NO 


18 


A 

201 

1 


P8-Y 




• 22 

NO 


17 






PI1-37 




• 15 

NO 


18 


A 

202 

1 


P8-Z 




.22 

NO 


17 






P16-31 




.15 

NO 


19 


A 

203 

1 


P8-A* 




.22 

NO 








P16-53 




• 15 

NO 


19 


A 

204 

1 


P8-B* 




• 22 

NO 


17 






P11—64 




.15 

NO 


18 


A 

2u5 

1 


Ptt-C* 




• 22 

NO 


17 






PI1-39 




• 15 

NO 


18 


A 

206 

1 


P8-D* 




• 22 

NO 


17 






P16—52 




• 15 

NO 


19 


A 

207 

2 


P8-E* 




.22 

NO 


17 






P8-A* 




.22 

NO 


17 


A 

208 

1 


P8-F* 




• 22 

NO 


17 






Pi 1-79 




.15 

NO 


18 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901396 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

* c 
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X 


CABLE ASSEMBLE 


2901396 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


10ENI 

ITEM 

LG 

TU (6) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

221 

1 


P8—U* 





• 22 

NO 


17 





PI1-23 
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PI3—41 





• lb 

NO 


12 

3 

1 


E3 





.37 

NO 






Pii-30 





• lb 

NO 


12 

4 

1 


E4 





.37 

NO 






P13—5b 





• lb 

NO 


.12 

5 

1 


E5 





.37 

NO 






PI 3—23 





.15 

NO 


12 

6 

1 


E6 





.37 

NO 






PI 3—7 





.15 

NO 


12 

7 

1 


E7 





.37 

NO 






PI 3-6 





.15 

NO 


12 

8 

1 


E8 





.37 

NO 






P13-37 





.15 

NO 


12 

9 

1 


E9 





.37 

NO 






P13-50 





.15 

NO 


12 

10 

1 


E10 





.37 

NO 






PI3—39 





.15 

NO 


12 

11 

1 


Ell 





.37 

NO 






P13-76 





.15 

NO 


12 

12 

1 


P2-T* 





.22 

NO 


13 




P1Z-55 





• 15 

NO 


11 


RENARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901412 


SCALE-NONE REV LTR 


Dt 


SHEET 6 


CABLE ASSEMBLE BLK II 


2901412 



mIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


UNF, 

ACCESSORY 

IDEM 

ITEM 

LG 

TO <bl 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

PIG 

ITEMS 

25 

1 


£13 


.37 

NO 






P1-69 


.15 

NO 


11 

26 

1 


E12 


.37 

NU 






PI—43 


• 15 

NO 


11 

27 



DELETED 






28 

1 


P2-A 


• 22 

NO 


13 




P13-31 


.15 

NO 


12 

29 

1 


P2-B 


.22 

NO 


13 




E3 


.37 

NO 



30 

1 


P2-C 


• 22 

NO 


13 




Pl-22 


• 15 

NU 


11 

31 

1 


P2-D 


• 22 

NO 


13 




E15 


• 37 

NO 



32 

1 


P2-E 


.22 

NO 


13 




P13-15 


• 15 

NO 


12 

33 

1 


P2-G 


.22 

NO 


13 




P1—39 


.15 

NO 


11 

34 

1 


P2-H 


.22 

NO 


13 




E15 


.37 

NO 



35 

1 


P2-J 


.22 

NO 


13 




PI3—56 


.15 

NO 


12 

36 

1 


P2-K 


• 22 

NO 


13 




E4 


.37 

NO 




REMARKS 


D3 * 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901412 


SCALE-NONE 


REV LTR 


* 


SHEET 


8 OF ^ 



NIKE 


CIRCUIT' PT 

TERM 

.JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


LEAD 

MATL 

LEAD 

PROM (A). 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


UNEt 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

EG 

TO (BI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

EG 

TIN 

PIG 

ITEMS 

13 

1 


P2-U4 





• 22 

NO 


13 




Pi—62 





• 15 

NU 


11 

14 

1 


P2-X 





• 22 

NO 


13 




E12 





.37 

NO 



15 

1 


P2-V 





.22 

NO 


13 




E13 





.37 

NO 



16 

1 


P2-N 





• 22 

NO 


13 




P12-51 





• 15 

NO 


11 

17 

1 


P2-P 





• 22 

NO 


13 




P12-29 





• 15 

NO 


11 

18 

1 


P2-V 





• 22 

NO 


13 




P12-28 





.15 

NO 


11 

19 

1 


P2-M 





• 22 

NO 


13 




P12-49 





• 15 

NO 


11 

20 

1 


P2-R 





• 22 

NO 


13 




P12—53 





.15 

NO 


11 

21 

1 


P2-S 





• 22 

NO 


13 




M12—52 





• 15 

NO 


11 

22 

1 


E12 





.37 

NO 






Pi-66 





• 15 

NO 


11 

23 

1 


E13 





.37 

NO 






PI—42 





• 15 

NO 


11 

24 

1 


E12 





.37 

NO 






PI—68 





• 15 

NO 


11 


2901412 


REMARKS 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


CABLE ASSEMBLE BLK II 





MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

PROM 1 A1 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 



IDEN1 

ITEM 

EG 

TO € Bt 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

37 

1 


P2-L 





• 22 

NO 


13 






PI—64 





• 15 

NO 


11 


A 

38 

1 


P2-M 





• 22 

NO 


13 






E15 





.37 

NU . 




A 

39 

1 


P2-6* 





.22 

NO 


13 






P13-77 





.15 

NO 


12 


A 

40 

l 


P2-C* 





• 22 

NO 


13 






Ell 





.37 

NO 




A 

41 

1 


P2-D4 





• 22 

NO 


13 






PI—29 





• 15 

NO 


11 


A 

42 

1 


P2—E* 





.22 

NO 


13 






E14 





.37 

NO 




A 

43 

1 


P2-P* 





.22 

NO 


13 






PI 3—75 





.15 

NO 


12 


A 

44 

1 


P2—G* 





• 22 

NO 


13 






E9 





.37 

NO 




A 

45 

1 


P2-H* 





• 22 

NO 


13 






PI2-17 





• 15 

NO 


11 


A 

46 

1 


P2—I * 





• 22 

NO 


13 






P12-16 





• 15 

NO 


11 


A 

47 

1 


P2-J4 





.22 

NO 


13 






PI 3-5 





.15 

NO 


12 


A 

48 

1 


P2-K* 





.22 

NO 


13 






£7 





.37 

NO 












SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 












NO. 












A 

99974 



2901412 









—i-,—i— 

SCALE-NONE REV LTR 

2>JL m 

IsHEET 9 OP 





























2901412 


,i 




j 

L 


CAbLE ASSEMBLY BLK II 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

» JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


LfcAC 

HATL 

LEAD 

FROM <AI 

AREA 

iTKlP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IQENI 

1TEH 

LO 

TO 461* 

HU. 

EG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

61 

1 


P3-C 





• 22 

NO 


13 









• IS 

NO 


11 

62 

1 


P3-D 





• 22 

NU 


13 




^1-6* Pi-82. 





• IS 

NO 


11 

63 

1 


P3-E 





• 22 

NO 


13 




P13-11 





• IS 

NO 


12 

64 

1 


P3-F 





• 22 

NO 


X 




El 





• 37 

NO 



65 

1 


P3-G 





• 22 

NO 


13 




PE-64 PI S* 





• IS 

NO 


11 

66 

1 


P3-H 





• 22 

NO 


13 




Pl-6» Pl~84- 





• IS 

NO 


11 

67 

1 


P3-J 





• 22 

NO 


13 




P13—29 





• IS 

NO 


12 

68 

1 


P3-K 





.22 

NO 


13 




E3 





.37 

NO 



69 

1 


P3-L 





• 22 

NO 


13 




Pl-34- 





• IS 

NO 


11 

70 

1 


P3-M 





• 22 

NO 


13 




PI -34 P1-33 





• IS 

NO 


11 

71 

1 


P3-N 





.22 

NO 


13 




P13-54 





• IS 

NO 


12 

72 

1 


P3-P 





• 22 

NO 


13 




E4 





.37 

NO 




REHARKS 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901412 

MIL 2084 985 

SCALE-NONE 

REV LTR p 0 » 

SHEET 

» 0F 2S 1 


CABLE ASSEMBLY BLK II _ 2901412 _ D & X 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

HATL 

LEAO 

FRUH (A) 

AREA ".TRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO 481 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


as 

2 


P3-0* 




• 22 

NO 


13 





P3-* 




• 22 

NO 


X 


86 

2 


P3-E6 




• 22 

NO 


13 





P3-A* 




• 22 

NO 




67 

1 


P3-F* 




• 22 

NO 


13 





P13-24 




• IS 

NO 


12 


88 

1 


P3-G* 




• 22 

NO 


13 





ES 




.37 

NO 




89 

1 


P3-H* 




• 22 

NO 


13 





Pi-73 




• IS 

NO 


11 


90 

1 


P3-I4 




• 22 

NO 


13 





Pl-72 




• IS 

NO 


11 


91 

1 


P3-J* 




• 22 

NO 


13 





P13-10 




• 15 

NO 


12 


92 

1 


P3-K* 




• 22 

NO 


13 





E5 




.37 

NO 




93 

2 


P3-M* 




• 22 

NO 


13 





P3-H* 




• 22 

NO 




94 

2 


P3-N* 




• 22 

NO 


13 





P3-1* 




.22 

NO 




95 

1 


P3-6B 




• 22 

NO 


13 





P12-41 




• IS 

NO 


11 


96 

1 


P3-CC 




• 22 

NO 


13 





PI2-22 




• IS 

NO 


11 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901412 

SCALE-NONE 

REV LTR P (% r 

SHEET 13 OFdS 
























r 





CABLE 

ASSEMBLE BLK 

II 





MIRE 


CIRCUIT PT TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAU 

MATL 

LEAO 

FROM (A) AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE t 

ACCESSORY 

lOtNT 

ITEM 

LG 

TO (B) NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

145 

1 


P7-Z 



.22 

NO 


13 




PI 2—12 



• 15 

NO 


11 

146 

1 


P7—A* 



.22 

NO 


13 




PI2—27 



.15 

NO 


11 

147 

1 


P7-B* 



.22 

NO 


13 




PI 3-34 



.15 

NO 


12 

148 

1 


P7-C* 



• 22 

NO 






P8-Y 



• 22 

NO 


13 

149 

1 


P7—0* 



.22 

NO 

* 

13 




P12—26 



.15 

NO 


11 

150 

2 


P7-E* 



.22 

NO 


13 




P7—A* 



.22 

NO 



151 

1 


P7-F* 



.22 

NO 


13 




P13- 74 



.15 

NO 


12 

152 

1 


P7-G* 



.22 

NO 


13 




E9 



.37 

NO 



153 

1 


P7-H* 



• 22 

NO 


13 




P12-37 



.15 

NG 


11 

154 

1 


P7—1 * 



.22 

NO 


13 




P12-61 



.15 

NO 


11 

155 

1 


P7-J* 



.22 

NO 


13 




P I 3-20 



.15 

NO 


12 

156 

1 


P7-K* 



.22 

NO 


13 




E10 



.37 

NO 




2901412 




REHARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901412 

| SCALE-NONE 

REV LTR JC. |sHEET 18 OF «* | 


CABLE ASSEMBLE BLK 11 _ 2901412 & IP 




MIKE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

> JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LtAU 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

COT 

STRIP 


ONE * 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG - 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

169 

1 


P7-HH 





.22 

NO 


13 






PI—5 





.15 

NO 


11 


A 

170 

1 


P7-JJ 





.22 

NO 


13 






PI—4 





.15 

NO 


11 


A 

171 

1 


P7-KK 





• 22 

NO 


13 






PI3-64 





.15 

NO 


12 


A 

172 

1 


P7-LL 





.22 

NO 


13 






E10 





.37 

NO 




A 

173 

1 


P7-MM 





• 22 

NO 








PI—30 





• 15 

NO 


11 


A 

174 

1 


P7-NN 





.22 

NO 


-am 






Pl-15 





• 15 

NO 


li 


A 

175 

1 


P8—A 





.22 

NO 


13 






PI 3-52 





.15 

NO 


12 


A 

176 

1 


P8-B 





• 22 

NO 


13 






Ell 





.37 

NO 




A 

177 

1 


P8-C 





.22 

NO 


13 






Pl-27 





.15 

NO 


11 


A 

178 

1 


P8-D 





.22 

NO 


13 






E14 





.37 

NO 




A 

179 

1 


P0-E 





• 22 

NO 


13 






PI3—51 





• 15 

NO 


12 


A 

1B0 

1 


P8-F 





• 22 

NO 


13 






Ell 





.37 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901412 


SHEET 20 OF I 


SCALE-NONE | REV LTR & 3t 


CABLE ASSEMBLY BLK 11 


2901412 




WIRE 
LEAO RAIL 
ICtM ITEM 

157 1 

150 1 

159 1 

100 1 

161 1 

162 1 

163 1 

164 1 

165 1 

166 1 

167 1 

160 1 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA SIMP STRIP CUT 


INS 
STRIP 


NOTE 
ONE • 


REMARKS 


ACCESSORY 


TO (B) NO. LG LG 

LG 

LG TIN FIG ITEMS 

P7-M6 

.22 NO 

13 

P12-24 

• 15 NO 

11 

P7-N* 

• 22 NO 

13 

P12-44 

• 15 NO 

11 

P7-X6 

.22 NO 

13 

PI 3—21 

• 15 NO 

12 

P7-Y6 

• 22 NO 

13 

fc 10 

• 37 NO 


P7-Z6 

• 22 NO 

13 

PlZ-46 

• 15 NO 

11 

P7-AA 

• 22 NO 

13 

P12-25 

• 15 NO 

11 

P7-BB 

• 22 NO 

13 

PI3-40 

• 15 NO 

12 

P7-CC 

• 22 NO 

13 

E10 

.37 NO 


P7-00 

• 22 NO 

13 

P12-42 

• 13 NO 

11 

P7-EE 

• 22 NO 

13 

P12-43 

• 15 NO 

11 

P7-FF 

• 22 NO 

13 

P13-33 

• 15 NO 

12 

P7-GG 

• 22 NO 

13 

fc4 

• 37 NO 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901412 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 19 QF 25 


CABLE ASSEMBLE BLK II _ 2901412 _ $ ~X 


MIKE 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAU MATL 

LEAO 

FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IGENT ITEM 

LG 

TO 18) NO* LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 181 1 


P0-G 

• 22 

NO 


13 



PI—47 

• 15 

NO 


11 

A 182 1 


P8-H 

• 22 

NO 


13 



£14 

.37 

NO 



A 103 1 


P8-MKK 

• 22 

NO 


13 



P13—79 

• 15 

NO 


12 

A 104 1 


P8-* LL 

• 22 

NO 


13 



PI 3-70 

• 15 

NO 


12 

A 185 1 


P8-§MM 

• 22 

NO 


13 



PI—7 

• 15 

NO 


11 

A 186 1 


P8-K^V 

.22 

NO 


13 



PI—8 

• 15 

NO 


11 

A 107 1 


P8-N 

• 22 

NO 


13 



P13—1 

.15 

NO 


12 

A 108 1 


P0-P 

• 22 

NO 


13 



fc7 

.37 

NO 



A 109 l 


P7-P* 

• 22 

NO 


13 



Pi3-35 

.15 

NO 


12 

A 190 l 


«•-• P7-Q* 

• 22 

NO 


13 



P13-83 

• 15 

NO 


12 

A 191 1 


T>7- R* 

• 22 

NO 


13 



PI—75 

• 15 

NO 


11 

A 192 1 



• 22 

NO 


13 



.15 

NO 


11 



Pi-77 






SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901412 


SCALE-NONE | REV LTR TT 


SHEET 21 OP *» 




















































































































CALLE ASSEMBLE BLK II 


2901412 


J >» 


NUT fc 
NUMBER 

15 

16 

17 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

ITEM 11 SUPPLIED WITH ITEMS 8 AND 9, I TEN 12 SUPPLIED WITH ITEM 10 
AND ITEM 13 SUPPLIED WITH ITEMS 3 THRU 7. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET OR CaBLE CLAMP 
USING ITEM 16 TO SECURE WIRE BUNDLE TO STRAIN RELIEF CLAMP UR 
CABLE CLAMP. 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 2 OHMS 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD LEAD 

STRIP LG STRIP LG CUT LG 
♦•06—.06 ♦•06—.06 ♦•06—*06 

♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 


INS 

STRIP LG 
♦.06—.00 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901412 

SCALE-NONE j REV LTR j) jf dC 

SHEET 3 OF :** 


CABLE ASSEMBLE BLK II __ b __ 2901412 _ D 3T :* 


S>tfc NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

HEM 

UTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 





z/9c/a/$ 

T APL L AC I NO ' 

6 

15 

AR 

i 0 


16 

AK 

MIL—I—631 

TYPE F FORM T IBLACK:. GRADE A CLASS 1* .62 
WIDE. .02 THIC K . 

o 

ir 

2 

1010933-105 

CLAMP* CABLE ELEC CONuECTOf 

6 

IB 

1 

1010933-104 

CLAMP. CABLE ELIC CONNECTOR 

6 

19 

talG 

1016006-001 

SPLICE-REOUCEf. 

6 

20 


1C1049C-228 

INSULATION-SLEEVING. ELEC I HEAT SHRINKABLE 1 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

999 f 4 


T 


2901412 




SCALE-NONE 


REV LTR D K 


SHEET 


_25 

5 OF *4 












CABLE ■ SSt RblrY BLK 11 


2901412 


12L* 


NIKE 
LEAD MATE 
idem hem 

a l l 

a i l 

A 3 l 


10 

11 

12 


LEAO 

Lte 


circuit pt 

FROM (A I 
1G (o) 

El 

PlJ-12 

E2 

P13-4I 

E3 

PIJ-30 


E4 

P13-55 


t5 

Pi 3—23 


E 6 

P13—7 


E7 

PI 3-6 


E8 

P13—37 


E 9 

PI 3-30 


E10 

PI 3—39 


Ell 

P13-76 


P2—T* 

P12—35 


TERM.JKT 
AREA ^IKI 
NO. LG 


SHLD 
> r if 
LG 


LEAD 


INS 
STRIP 


NOTE 
(JNt» 


REMARKS 


ACCESSORY 


G 

LG TIN FIG ITEMS 

.37 NO 


• 15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.37 NO 


• 15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.37 NO 


• 15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.37 NO 


• 15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.37 NO 


.15 NO 

12 

.22 NO 

13 

.15 NO 

11 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901412 


SCALE-NONE 


it 


SHEET 6 QF 


Ml RE 

LEAD MATL LEAD 
IDEM ITtM LG 

A 25 1 

A 26 1 

A 27 

A 28 1 

A 29 1 

A 30 1 

A 31 1 

A 32 1 

A 33 1 

A j4 1 

A 35 1 

A 3o 1 


CABLE ASSEMBLE BLK II _ 2901412 _ D~S> H 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 

FROM (A1 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONF, 

ACCESSORY 

TO 4 b 1 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

El 3 



.37 

NU 



P1-69 



.15 

NO 


11 

E12 



.37 

NO 



P1—43 



.15 

NO 


11 

DELETED 







P2-A 



.22 

NO 


13 

P13-31 



• 15 

NO 


12 

P2-B 



.22 

NO 


13 

E3 



.37 

NO 



P2-C 



.22 

NO 


13 

Pl-22 



.15 

NU 


11 

P2-D 



.22 

NO 


13 

£15 



.37 

NO 



P2-E 



• 22 

NO 


13 

PI 3—15 



.15 

NO 


12 

P2-G 



.22 

NO 
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RELAY 

RESISTOR MIL-R-I0509/I 
RESISTOR MIL-R-I0509/I 
RESISTOR MlL-R-10509/1 


SWITCH - T066LE 
-ROTARY 
-TOGGLE 


SWITCH - TOGGLE 


TRANSFORMER 
TRAMS FORMER 
TRANSFORMER 


FUSEHOLDER 


.5 AMP 


4.53 K t\% 

4.53 K ±1 Y* 

4.53 K tl /. 
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8 


3 


2 


IS 


I3Z5EI 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


CHEMATIC DIAG OR 
VALUE, 70L ( RATIH6 


E20 A2 2901063-011 PHASE DIPF CKT 2900988 

E8 A3 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

E8 A4 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

E9 A5 29011*36-011 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901227 

E9 Afe I I I 


FI2 AS \ I | 

Ell A9 2901176-OH PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901227 
AO NOT USED 

EI3 All 2901203-011 CONVERTER, WAVE FORM 2901213 
AI2 NOT USED 

AI3 NOT USED 

AI4 NOT USED 

DIO A15 2901176-021 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901228 
D9 A16 2901176-021 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901228 
09 All 2901176-021 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901228 
A18 NOT USED 

C II AI9 2901203-011 CONVERTER, WAVE FORM 2901213' 

013 A20 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

DI3 A2I I 

£> A22 I 

DN A23 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

E\0 A24 2901176-021 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 290122 8 

Ell A25 2901176-021 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901228 
Ell A26 29OH76-02I PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901228 
E>A27 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

A28 NOT USED 

E7 A29 2901176-011 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901227 
E7 A30 2901176-011 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901227 
E7 A3I 2901176-Oil PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901227 
07 A32 1902433-011 AC AMPLIFIER I9024SI 

DI2 A33 2901203-011 CONVERTER, WAVE FORM 2901213 

A34 NOT USED 

A35 NOT USED 

A36 NOT USED 

D6 A37 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

E6 A38 2901176-011 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901227 
E8 A39 
El A40 
E6 A4I 

06 A42 2901176-011 PHASE SENSITIVE DEM ASSY 2901221 
A43 NOT USED 

Dll A44 2901147-011 PHASE SHIFTER, 90° 2900989 

E9 A45 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

E8 A46 1902433-011 AC AMPLIFIER 1902451 

DI6 A47 2901154-011 GL ITCH DETECTOR 2901)55 

Cl 6 A48 

EI5 A49 

EI5 A50 

EI5 A5I 

E/4 A52 

EI4 A53 

EI4 A54 2901154-011 GLITCH DETECTOR 2901155 

A55 NOT USED 

AS6 I 

A57 I 

AS% NOT USED 

[£> A59 2901168-011 ATTENUATOR 2901215 

F20 A60 1902434-011 LINE DRIVE AMPLIFIER 1902448 


GLITCH DETECTOR 


2900989 

1902451 

1902451 

2901155 


GLITCH DETECTOR 
NOT USED 


2901215 

1902448 
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notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ALL PART NUMBERS ARE FOR. REFERENCE ONLY. 

3. DRAWINGS FOR REFERENCE: 

2901143-011 ASSEMBLY DRAWING 
230/144 WIRING HARNESS A 

290/458 LEAD SET A-A 

4. RELAYS ARE SHOWN IN THE UNENERGIZED 
OR ’OFF" ROSlT/ON. 

5. LAS r NUMBER USED ^7 = 7 

6. S.GNiAL DESCRIPTIONS: 

^7 psd REF H| 

^7 PSD REF L 0 

3200 CPS BUFFERED HI 
^7 3200 CPS 28 V \% MON LO 
IMU 0PBR.A1E OVDC 
Sfi/CDU TEST POINT COMMON 
^7 TMU BLOWER CURRENT LO 


UNUSED TERMINALS 


REF DES 

TERMINAL NO. 

Kl 

4,6,7 

K2 

4,6,7 

K3 

4,6,7 

K4 

2,6 

KS 

2,4,6,7 

KG 

2,6 

K7 

4,6,7 

K8 

4,6,7 

K 9 

4,6,7 

KIO 

4,6,7 

SI 

1 

S2 

6 

S3 

3 

J1 

47,48,09,72,73,80,8/ 

J2 

1 

1-4, 7-10,12,13,21,22,24 
26,28, 33,34,40,41,44,48 
49,54,56,57,62-65, 
73-77 79 

J 3 

1-4,7, 9-f3,/S, 17,19,2/,23*27 
29,3i, 33,35-38,40 44 

J5 

1-4,10-13, 20-25,27,28,29, 
37,4/,42,43,48,43,53 

J6 

28,29,30,49,5/ 

J7 

28,29,30,49,50,51 

J8 

11-4, 10-13,20-25,27,28,29, 
j 37,41,42,43,48,49,50,53 


T> SEPARATED SYMBOL LOCATIONS 


PEF DES 

ZONE 

A22A,B 
All A, B 
ASSAB.C 

E20, El 3 

D/0, D7 

D20, D/7, D/3 
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DESCRIPTION 


SCHEMATIC DIA6 OR 
VALUE, TOURATINS 


IN645 SEMICONDUCTOR MIL-S-19500 

(1836966-004) 

IN645 

0896966-004) 

IN645 

(1896966-004) 

IN645 

0896966-004) 

EI9 CR5 IN645 
| 0896966-004) 

EI9 CR6 IN645 

0896966-004) 

D2I CR7 IN645 

(1896966-M) 

02! CR8 IN645 

0896966-004) - 

D22CR9 IN645 * 

0896966-004) 

D23 CRI0 IN645 SEMICONDUCTOR MIL-S-19500 

0896966-004) 


D22 H F02B250VI/2* FUSE-CARTRIDGE MIL-F-I5I60/H .5 AMP 
0897099-025) 


Jl 1897247- 002 CONNECTOR 
J2 1897247-003 
J3 1897252-109 
J4 MS3M2*!4S-7S£) 

(1896916-107) 

J5 1897252-107 
J6 1897 252-106 
J7 1897247-006 
J8 1897247-007 CONNECTOR 


E/6 Kl 1015832-118 RELAY 

EI7 K2 

EI7 K3 

EI8 K4 

E/9 K5 

EI9 K6 

D2I K7 

D22 K8 

D22 K9 

D23 KIO 1015832-118 RELAY 


F20 Rl RN60C453IF RESISTOR MIL-R-I0509/I 4.53K ±\% 

(1896976-352) 

FI9 R2 FN60C453IF RESISTOR MIL-R-I0509/I 4.53K ± I# 

(1896976-352) 

CIO R3 RN60C453IF RESISTOR MlL-R-10509/1 4.53K ±1* 

(1896976-35# 


C22 SI 1016265-004 SWITCH - T066LE 

C2I S2 1897379-001 -ROTARY 

019 S3 10/6265-004 -TOGGLE 

D/7 S4 -006 

D/7 S5 -006 

eta S6 1016265 -006 SWITCH - TOGGLE 


& s*» 


C 9 Tl 18974/3 
C 9 T2 18974/3 
D 8 T3 18974/3 


TRANSFORMER 

TRANSFORMER 

TRANSFORMER 


2 901419 



8 
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REVISIONS 


Dll 

EtO 

Ell 

Ell 

ID>| 


A23 

A24J 

A25 

A26 

A27] 



S 

WT NUMBER 

DESCRIPTION 

'CHEMATIC DIAG OR 
VALUE, 70L ( RATING 

E20 

A2 

2901063-011 

PHASE DIFF CKT 

2900988 

E8 

A3 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E8 

A4 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E9 

A5 

29OII76-0II 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

290IZ27 

E9 

A6 







E9 

A7 







FI2 

A8 







Ell 

A9 

2901176-Oil 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 


AO 



NOT USED 




EI3 

All 

2901203-011 

CONVERTER, WAVE FORM 

29012/3 


AI2 



NOT USED 




AI3 



NOT USED 




AI4 



NOT USED 



DIO 

AI5 

2901176-021 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 

09 

A16 

2901176-021 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

290/228 

09 

AI7 

2901176-021 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 


Aid 



NOT USED 



Cll 

AI9 

2901203-011 

CONVERTER , WAVE FORM 

2901213 

DI3 

A20 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

013 

A2I 







G> 

A22 








1902433-011 
2901176-021 
2901176-02/j 
2901176-021 
1902433-011 


AC AMPLIFIER 
PHASE SENSITIVE DEM ASSY 
PHASE SENSITIVE DEM ASSY 
PHASE SENSITIVE DEM ASSY 
AC AMPLIFIER 


1902451 

2901228 

2901228 

2901228 

1902451 



A28 



NOT USED 




E7 

A29 

2901176-011 

PHASE SENSITIVE DEM ASS Y 

290/227 

E7 

A30 

2901176-011 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

E7 

A3I 

2901176-Oil 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

07 

A32 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

012 

A33 

2901203-011 

CONVERTER, WAVE FORM 

2901213 


A34 



NOT USED 





A35 



NOT USED 





A36 



NOT USED 




D6 

A37 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E6 

A38 

2901176- OH 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

E8 

A39 







El 

A40 







E6 

A4I 







06 

A42 

2901176-011 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901221 


A43 



NOT USED 



on 

A44 

2901 147-011 

PHASE SHIFTER , 90° 

2900989 

E9 

A45 

I902433-0H 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E8 

A46 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

DI6 

A47 

2901154-011 

GLITCH DETECTOR 

290U5S 

C/6 

A48 







EI5 

A49 







E/5 

A50 







E/5 

A5I 







E/4 

A52 







EI4 

A53 







EI4 

A54 

2901 154-011 

GLITCH DETECTOR 

\290U5S 


ASS 



NOT USED 




A56 








A5/ 








ASt 



NOT USED 



ID> 

ASS 

2901168-011 

ATTENUATOR 

2901215 

F20 

A6C 

1902434*011 

LINE DRIVE AMPLIFIER 

1902448 
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motes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY Ml L-D-70327. 

2. ALL PART NUMBERS ARE FOR. REFERENCE ONLY: 

3. DRAWINGS FOR REFERENCE: 

29OU43-0II ASSEMBLY DRAWING 
2901144 WIRING HARNESS A 

2901458 LEAD 5ETA-A 

4. FEuAVS ARE SHOWN IN THE DNENERGIZED 
OR “OFF" POSITION. 

£ LAST NUMBER USED \7 = 7 
6. S SNiAL DESCRIPTIONS: 

^7 p s D ref m 

^ PSD REF LO 
^7 3200 CPS BUFFERED HI 
^7 3200 CPS 28 V \% MON LO 
^ I MU OPERATE OVDC 

DU TEST POINT COMMON 
^ IMU BLOWER CURRENT LO 


UNUSED TERMINALS 
REF DES TERMINAL NO. 
KI 4,6,7 

K2 4,6,7 

K3 4,6,7 

K4 2,6 

K5 2,4,6,7 

K6 2,6 

K7 4,6,7 

K8 4,6,7 

K9 4,6,7 

KIO 4,6,7 

51 I 

52 6 

53 3 


47,48,69,72,73,80,8/ 

1-4, 7-10,12,13,21,22,2^ 
26,28,33,34,40,41,44,48 
49,54,56,57,62-65, 
73-77 73 

1-4,7, 9-13,15,17, / W3-27 
29,31, 33,35-38,40 44 
1-4,10-13, 20-25,27,28,29, 
37,4/, 42,43,48,49,53 

28.29.30.49.51 

28.29.30.49.50.51 

1-4,10-13,20-25,27,28,29, 
37,41,42,43,48,49,50,53 


?> SEPARATED SYMBOL LOCATIONS 
REF DES ZONE 

A22A,B E20, EI3 
All A, B DIO, D7 
ASSA^C D20, PI7, P/3 
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ZONE 


|KEF 

DES 


EI6KR I 


EI7j 

£17 

Eig 


F*RT NUMBER 


CR2 

|CR3 

CR4| 


EI9JCR5 
EI9 
D2I 
D2I 


CR6 

CR7 


D2Z\ 

D23 


\CR 8| 
l(CR9 


CRd 


C20 


022 


(1896966-004) 

IN64S 

(1896966-004) 
IN645 

0896966-00^ 
IN645 
(1896966-004)1 

IKI645 

(1896366-004% 
IN645 
(I896966-00A) 
IN645 

(1896966-00^ 
IN645 

(1896966-004)1 
IN645 
(1896966-004) 
IN645 
(1896966-004) 


El 


F02B250VI/2A 
(1897099-025) 


SEMICONDUCTOR MIL-S-19500 


SEMICONDUCTOR MIL-S'19500 


FUSE-CARTRIDGE MIL-F-15160/d 


1897247-002 

1897247-003 

1897252-109 

MS3I02RI4S-7S|Q| 

(I8969I6-/07) 

1897252-107 

1897252-106 

1897247-006 

1897247-007 


EI6 

Kl 

I0I5832-II8 

EI7 

K2 




EI7 

K3 




EI8 

K4 




EI9 

K5 




EI9 

K6 




D2I 

K7 




D22 

K8 




D22 

K9 




023 

KIO 

1015832-118 

F20 

Rl 

^600453 IF 
(1896976-352) 

FI9 

R2 

RN60C453IF 

(1896976-352) 

CIO 

R3 

RN60C453IF 

(1896976-35?) 

C22 

SI 

1016265-004 

C2I 

S2 

1897379-001 

019 

S3 

1016265-004 

on 

S4 



-006 

DI7 

S5 



-006 

ci a 

S6 

1016265 -006 

C 9 

Tl 

1897413 

C 9 

T2 

1897413 

Dg 

T3 

1897413 


XFl 

MS26572-I 


DESCRIPTION 


Schematic diag cr 

VALUE, TOL $ RATI NO 


CONNECTOR 


CONNECTOR 


RELAY 


RELAY 


RESISTOR MIL-R-I0509/I 
RESISTOR MIL-R-I0509/I 
RESISTOR MIL-R-I050S/I 


SWITCH - T066LE 
- ROTARY 
-TOGGLE 


SWITCH-TOGGLE 


TRANSFORMER 

TRANSFORMER 

TRANSFORMER 


FUSEHOLDER 


.5 AMP 


4.53 K ±IX 

4.53 K ±l/. 

4.53 K ±1* 



^F, 

DES 

WT NUMBER 

DESCRIPTION 

HiM 

E20 

A2 

19010 63-011 

PHASE DIFF CKT 

2900988 

E8 

A3 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

Eg 

A4 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E9 

A5 

2901176-Oil 

PHASE 

SENSITIVE DEMASSY^ 

2901227 

E9 

A6 








E9 

A7 








FI2 

A8 








Ell 

A9 

2901176-Oil 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 


AO 



NOT USED 




EI3 

All 

2901203-011 

CONVERTER, WAVE FORM 

2901213 


AI2 



NOT USED 





Al3 



NOT USED 





Al4 



NOT USED 




DIO 

AI5 

2901176-021 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 

D9 

A16 

2901176-021 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

290122 8 

09 

AI7 

2901176-021 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 


AI8 



NOT USED 




CII 

AI9 

2901203-011 

CONVERTER , WAVE FORM 

2901213 

DO 

A20 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

DI3 

A2I 








E> 

A22 








Dll 

A23 

1902433-011 

AC amplifier 

1902451 

EI0 

A24 

2901176-021 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 

Ell 

A25 

2901176-021 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 

Ell 

A26 

2901176-021 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901228 

0 

A27 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 


A28 



NOT USED 

■ 



E7 

A29 

2901176-011 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

E7 

A30 

2901176-011 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

E7 

A3I 

2901176-Oil 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

D7 

A32 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

I9024SI 

OIZ 

A33 

290I203-0H 

CONVERTER, WAVE FORM 

2901213 


A3^ 



NOT USED 





A35 



NOT USED 





A36 



NOT USED 




D6 

A37 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E6 

A38 

2901176-OH 

PHASE SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 

E8 

A39 








E7 

A40 








E6 

A4I 








P6 

A42 

2901176-011 

PHASE 

SENSITIVE DEM ASSY 

2901227 


A43 



NOT USED 



Dll 

A44 

2901147-011 

PHASE SHIFTER, 90 0 

2900989 

E9 

A45 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

E8 

A46 

1902433-011 

AC AMPLIFIER 

1902451 

06 

A47 

2901154-011 

GLITCH DETECTOR 

290II5S 

06 

A48 








EI5 

A49 








E/5 

A50 








E/5 

A5I 








EI4 

A52 








EI4 

A53 








EI4 

A54 

2901154-011 

GLITCH DETECTOR 

\290II5S 


A55 



NOT USED 




A56 









A51 









A58 



NOT USED 



E> 

A59 

2901168- 011 

ATTENUATOR 

2901 215 

F20 

A60 

1902434-011 

LINE DRIVE AMPLIFIER 

1902448 


P£R TD~R 29636 


DESCRIPTION 


REI//SED P£* MJCC 2IISI* 


INITIAL RELEASE CLASS A 

PER T ORR ? P/. y f 


REVISED PER TDRR 2*973 


Rcvfseo pcr torr 30**9 


REVISED P6RTDR* 3Q72S 





_2 PLACE 3 PLACE 
'bECIMALS DECIMALS ANCLES 
+_+ 


290/143-011 29PH*3-3T^ 


UNLESS OnCWWISE SPECIFIED 


AC ILKTRONICS DIVISION 


coxtnact MAS 9 -497 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 
HOUSTON. TEXAS 


SCHEMATIC DIAGRAM, ELECTR.JVL 
PSA ADAPTER MODULE 
(8L0CK IT) 


J3 


99974 


X 


2901419 

I SHEET I C/ F C 





i 


<1 / 


'ii.JX. „ 


V 


j; 


OQAliia 




























































































CABLE ASSEMBL^ 


29C1420 


NOTE 

NUMBER 

1 

2 


4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 


IB 


14 


15 


GENERAL NOTES 
OESCRIPT I ON 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-O-70327. 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEM 8 
ANO 9. 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 
VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 
APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 14. 
ASSEMBLE PER ND1002032. 

IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

SERIALIZE PER ND1002023. 

ITEM 13 IS SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 7 AND ITEM 12 IS SUPPLIED 
WITH ITEM 8. 

MARK IDENTIFICATION BANDS AS NOTEO IN TABLE It PER ND1002019. 
CENTRALIZE. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM 15 TO SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP OR 
CABLE CLAMP. 

LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 




SIZE 

A 

CODE IDENT 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR V £ 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 




NOTE 

NUMBER 

16 


17 


• GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

CABLE DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF CABLE 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 ANO ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 UR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 


CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. 
2 OHMS. 


RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 


LEAO TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
♦.06-.06 ♦•06-.06 
♦•25-.25 ♦.25-.25 


LEAD INS 

CUT LG STRIP LG 

♦•06-.06 ♦•06—.00 
♦.25-.25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR ^ £ 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 




FORM T. BLACK. 
GRADE A 9 CLASS 1 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

[ SCALE-NONE 

REV LTR ** £ 
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NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 



NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 



1 

1 

2901420-001 

WIRE N0100218I CLASS It TYPE It 22AWGt WHITE 

i 


5 

16 

9 

1016128-011 

BAN0-10ENTIFICAT ION 






TOTAL LENGTH 

s 


5 

17 

14 

1016006-001 

SPLICE* REDUCER 



2 

1 

2901420-002 

WIRE N010Q2181 CLASS It TYPE It 24AWGt WHITE 

( 












TOTAL LENGTH 

t 


5 

18 

1 

1016006-002 

SPLICE* REDUCER 



3 

1 

MS3126F24-61PZ 

11697047-6141 CONNECTOR-PLUG* ELECTRICAL 

t 


5 

19 

2 

1016006-003 

SPLICE* REDUCER 



4 

1 

MS3126F24-61PW 

(1897047-611) CONNECTOR-PLUG. ELECTRICAL 



5 

20 

14 

1010490-228 

INSULATION-SLEEVING*ELECTRICAL*HEAT 

SHRINKABLE 


5 

2 

MS3126F24-61P 

(1897047-610) CONNECTOR-PLUGt ELECTRICAL 



5 

21 

1 

1010490-258 

INSULATION-SLEEVING.ELECTRICAL.HEAT 

SHRINKABLE 


6 

1 

MS3126F24—61PX 

(1897047-612) CQNNECTOR-PLUGt ELECTRICAL 



5 

22 

2 

1010490-256 

INSULATION-SLEEVING*ELECTRICAL.HEAT 

SHRINKABLE 


7 

1 

MS3126F24—61PY 

(1897047-613) CONNECTOR* RECEPTACLE* ELECTRICAL 



5 

23 

171 

1015864-232 

INSULATION. SLEEVING. ELECTRICAL 


5 

8 

1 

1897250-001 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (PIN CONTACT) 










9 

1 

2901162-011 

CONNECTOR* RECEPTACLE* ELECTRICAL 









5 

10 

1 

1010933-105 

CLAMP* CABLE* ELECTRICAL 


1 







5 

11 

171 

1897300-003 

CONTACT* SPRING SOCKET 

| 

1 

1 







12 

12 

X 

1897190- 1 

CONTACT* ELECTRICAL PIN (FURNISHED WITH ITEM g) 

i 

I 

i 

i 







12 

13 

X 

MS3192A-20A 

(1896855-020) CONTACT-ELECTRICAL* PIN 
(FURNISHED WITH ITEM 3 THRU 7) 


! 







5 

14 

AR 

1012507-004 

TAPE* LACING AND TYING 









14 

15 

AR 

MIL-I-631. TYPE F t 

FILLER TAPE .62 WIDE* .02 THICK 
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CODE IDENT 
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2901420 




CABLE ASSEMBLE 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (6) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 

1 


El 



.37 

NO 








PI-C2 



• 18 

NO 


11. 

23 


2 

1 


E2 



.37 

NO 








PI-A30 



.18 

NO 


11. 

23 


3 

l 


E2 



.37 

NO 








PI-B30 



• 18 

NO 


11. 

23 


4 

1 


F2 



.37 

NO 








P1-C30 



• 18 

NO 


11. 

23 


5 

1 


E2 



.37 

NO 








P1-030 



• 18 

NO 


11. 

23 


6 

1 


E2 



.37 

NO 








P1-F30 



• 18 

NO 


11. 

23 


7 

1 


E2 



.37 

NO 








P1-G30 



• 18 

NO 


11. 

23 


8 

1 


E2 



.37 

NO 








P1-A27 



• 18 

NO 


11. 

23 


9 

1 


E2 



.37 

NO 








P1-B27 



.18 

NO 


11 . 

23 


10 

1. 


E2 



.37 

NO 








P1-C27 



• 18 

NO 


11. 

23 


11 

1 


E2 



.37 

NO 








P.1-027 



• 18 

NO 


11. 

23 


12 

1 


E2 



.37 

NO 








P1-B23 



• 18 

NO 


11. 

23 
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CABLE 

ASSEMBLE 




2901420 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NUTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA SIRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


1UENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 





A 

25 

1 

E14 

.37 

NO 






Pi-All 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

26 

1 

E15 

.37 

NO 






£8 

.37 

NO 



A 

27 

1 

E16 

.37 

NO 






PI-F12 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

28 

1 

P12-17 

• 15 

NO 

12 





Pi 2—35 

.15 

NO 

12 


A 

29 

1 

P1-B32 

• 18 

NO 

lit 

23 




Pi 2-8 

• 15 

NU 

12 


A 

30 


OELETEO 





A 

31 

1 

P1-A36 

• 18 

NO 

lit 

23 




P1-A37 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

32 

1 

P12-5? 

.15 

NO 

12 





. P12-76 

.15 

NU 

12 


A 

33 

1 

P1-B37 

.18 

NO 

lit 

23 




PI-C15 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

34 

1 

P12-53 

.15 

NO 

12 





P12-6 

• 15 

NO 

12 


A 

35 

1 

P1-C16 

• 18 

NO 

lit 

23 




Pi-015 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

36 

1 

PI 2—18 

.15 

NU 

12 





PI2-36 

• 15 

NO 

12 
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CIRCUIT PT 

TERM, 

►JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONEt 

ACCESSORY 


IUENT 

ITEM 

LG 

TO 181 ' 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


13 

1 


E2 




.37 

NO 







PI-023 




• 18 

NO 


lit 23 


14 

1 


E 2 




.37 

NO 







P2-U* 




• 22 

NO 


13 


15 

1 


E3 




.37 

NO 







P1-F3 




• 18 

NO 


lit 23 


16 

1 


E3 




.37 

NO 







E4 




.37 

NO 




17 

1 


E5 




.37 

NO 







E6 




.37 

NO 




18 

1 


E6 




.37 

NO 







P1-F10 




• 18 

NO 


lit 23 


19 

1 


E8 




.37 

NO 







P1-F8 




• 18 

NO 


lit 23 


20 

1 


E9 




.37 

NO 







P1-B4 




• 18 

NO 


lit 23 


21 

1 


E9 




.37 

NU 







E10 




.37 

NO 




22 

1 


Ell 




.37 

NO 







P1-F5 




• 18 

NO 


lit 23 


23 

1 


E12 




.37 

NO 







PI-B6 




• 18 

NO 


lit 23 


24 

1 


E13 




.37 

NO 







PI-018 




• 18 

NO 


lit 23 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM I A) 

ARFA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bi 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


37 

1 


PI—035 



• 18 

NO 


lit 

23 





P1-F35 



• 18 

NO 


lit 

23 


38 

1 


P12-70 



• 15 

NO 


12 






P12-71 



• 15 

NO 


12 



39 

1 


PI-036 



• 18 

NO 


lit 

23 





P1-F36 



• 18 

NO 


lit 

23 


40 

1 


PI2-72 



.15 

NO 


12 






P12-73 



• 15 

NO 


12 



41 

1 


P1-F32 



• 18 

NO 


lit 

23 





P1-G32 



• 18 

NO 


lit 

23 


42 

1 


PI2-82 



• 15 

NO 


12 






P12-57 



• 15 

NO 


12 



43 

1 


P1-G17 



• 18 

NO 


lit 

23 





P1-G18 



• 18 

NO 


lit 

23 


44 

l 


P12-83 



• 15 

NO 


12 






P12-84 



• 15 

NO 


12 



45 

1 


P1-B15 



• 18 

NO 


lit 

23 





P1-B16 



• 18 

NO 


lit 

23 


46 

1 


E7 



.37 

NO 








P1-B9 



• 18 

NO 


lit 

23 





Pg-KK 









47 

1 


-P2-A 



• 22 

NO 


13 






PI-G6 



• 18 

NO 


lit 

23 





98-11 









48 

1 


-■Pg-fr 



• 22 

NO 


13 






Ell 



.37 

NO 






SIZE 

CODE IDENT 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 


/* 6 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE t 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 49 

1 


P0-MIM 

P2 C 



• 22 

NO 


13 

23 




PI-AI7 



• 18 

NO 


11* 

A 50 

1 


Pg-NN 



• 22 

NO 


13 

23 




P1-A18 



• 18 

NO 


lit 

A 51 

1 


P2-E 



• 22 

NO 


13 

23 




PI-G5 



• 18 

NO 


lit 

A 52 

1 


P2-N 



.22 

NO 


13 

23 




P1-G15 



• 18 

NO 


111 

A 53 

1 


P2-P 



• 22 

NO 

' 

13 

23 




P1-G16 



• 18 

NO 


lit 

A 54 

1 


P2-V 



• 22 

NO 


13 

23 




PI-A15 



• 18 

NO 


lit 

A 55 

1 


P2-W 



.22 

NO 


13 

23 




P1-A16 



• 18 

NO 


lit 

A 56 

1 


P2-X 



• 22 

NO 


13 

23 




PI-C18 



• 18 

NO 


lit 

A 57 

1 


P2-Y 



• 22 

NO 


13 





EI 3 



.37 

NO 




A 58 

1 


P2-B* 



.22 

NO 


13 





P1-012 



.18 

NO 


lit 

23 

A 59 

1 


P2-C* 



• 22 

NO 


13 





El 6 



.37 

NO 




A 60 

1 


P2-0* 



• 22 

NO 


13 

23 




P1-B31 



• 18 

NO 


lit 


REHARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 

Mi* 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR / B* £ 

SHEET 10 OF 2 7 | 







CA8LE 

ASSEMBLE 
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CIRCUIT PT 

TERM, 

. JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

73 

1 


P2-GG 





• 22 

NO 


13 





Pi-07 





• 18 

NO 


lit 

23 

74 

1 


P2-HH 





• 22 

NO 


13 





E 15 





.37 

NO 




75 

1 


P2-JJ 





• 22 

NO 


13 





PI-C24 





• 18 

NO 


lit 

23 

76 

1 


P2-KK 





• 22 

NO 


13 





PI-D24 





• 18 

NO 


lit 

23 

77 

1 


P2-LL 





.22 

NO 


13 





PI 2-47 





.15 

NO 


12 


78 

2 


P2-MM 





• 22 

NO 


13 





P2-G* 





• 22 

NO 




79 

1 


P2-NN 





• 22 

NO 


13 





P1-F16 





• 18 

NO 


lit 

23 

80 

1 


P3—A 





.22 

NO 


13 





Pl-Bl 





• 18 

NO 


lit 

23 

81 

1 


P3-B 





• 22 

NO 


13 





El 





.37 

NO 




82 

1 


P3-C 





• 22 

NO 


13 





P1-JL2# 

A £9 





• 18 

NO 


lit 

23 

83 

1 


P3-D 





• 22 

NO 


13 





Pl-*A^9- 
A 23 





• 18 

NO 


lit 

23 

84 

1 


P3-E 





• 22 

NO 


13 





Pi-82 





• 18 

NO 


lit 

23 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR /PE 

SHEET 12 OF 27 | 


CABLE ASSEMBL 


2901420 


s'&g 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM I A) . 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 1B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


61 

1 


•o 

r\j 

1 

m 

• 




• 22 

NO 


13 






E 13 




.37 

NO 





62 

1 


P2-E4 




.22 

NO 


13 






P12-27 




• 15 

NO 


12 



63 

1 


P2-G4 




• 22 

NO 


13 






P12-26 




• 15 

NO 


12 



64 

1 


P2-H* 




• 22 

NO 


13 






Pi-016 




• 18 

NO 


lit 

23 


65 

1 


P2-I ♦ 




• 22 

NO 


13 






P1-F15 




• 18 

NO 


lit 

23 


66 

1 


P2—J* 




• 22 

NO 


13 






Pi-08 




• 18 

NO 


lit 

23 


67 

1 


P2-K* 




• 22 

NO 


13 






E15 




.37 

NO 





68 

1 


P2-V4 




• 22 

NO 


13 






Pi—E 7 




• 18 

NO 


lit 

23 


69 

1 


P2-X* 




• 22 

NO 


13 






P1-F24 




• 18 

NO 


lit 

23 


70 

1 


P2-V* 




.22 

NO 


13 






P1-G24 




• 18 

NO 


lit 

23 


71 

1 


P2-2A 




• 22 

NO 


13 






P1-A24 




• 18 

NO 


lit 

23 


72 

1 


P2-AA 




• 22 

NO 


13 






PI-824 




• 18 

NO 


lit 

23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

| SCALE-NONE | REV LTR [SHEET 11 OF 2 7 | 


CABLE ASSEMBL^ 


2901420 




WIRE 

LEAD MAT 
I0ENT ITEM 


CIRCUIT FT TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 

LE") FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


85 1 

P3-F 

• 22 

NO 

13 



El 

.37 

NO 



86 1 

P3-G 

• 22 

NO 

13 



Pl ~lf$ 

• 18 

NO 

lit 

23 

87 1 

P3-H 

• 22 

NO 

13 




• 18 

NO 

lit 

23 

88 1 

P3-J 

• 22 

NO 

13 



Pl-Cl 

• 18 

NO 

11. 

23 

89 1 

P3-K 

• 22 

NO 

13 



El 

.37 

NO 



90 1 

P3-L 

• 22 

NO 

13 



Pl-X^ 

• 18 

NO 

lit 

23 







91 1 

P3-M 

• 22 

NO 

13 



P1 t!S 

• 18 

NO 

lit 

23 

92 1 

P3-N 

• 22 

NO 

13 



Pi-Dl 

• 18 

NO 

lit 

23 

93 1 

P3-P 

• 22 

NO 

13 



El 

.37 

NO 



94 1 

P3-R 

• 22 

NO 

13 



Pi -&&T 

• 18 

NO 

lit 

23 


D29 





95 l 

P3-S 

.22 

NO 

13 



Pl-=029- 

D2.3 

• 18 

NO 

lit 

23 

96 1 

P3-T 

• 22 

NO 

13 



Pl-Fl 

• 18 

NO 

lit 

23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 


SCALE-NONE REV LTR 


E 


SHEET 13 OF 27 



















WIRE CIRCUIT PT 

LEAD HAIL LFAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (B) 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 


V 

1 

P3-U 

.22 

NO 

13 




El 

• 37 

NO 



98 

1 

P3-V 

• 22 

NO 

13 




P l-F-2Bf 

F29 

.18 

NO 

11. 

23 

99 

1 

P3-W 

.22 

NO 

13 




P1 7H 

• 18 

NO 

11* 

23 

IOC 

1 

P3-X 

.22 

NO 

13 




PI-02 

• 18 

NO 

Ut 

23 

101 

1 

P3-Y 

• 22 

NO 

13 




El 

.37 

NO 



102 

1 

P3-Z 

.22 

NO 

13 




Pl tf? 

• 18 

NO 

11. 

23 

103 

1 

P3-A* 

• 22 

NO 

13 




PI-&P4 

.18 

NO 

11* 

23 

104 

1 

P3-B* 

• 22 

NO 

13 




P1-F2 

• 18 

NO 

11* 

23 

105 

1 

P3-C* 

• 22 

NO 

13 




FT 

.37 

NO 



106 

1 

P3-D* 

• 22 

NO 

13 




P1-A26 

• 18 

NO 

Ut 

23 

107 

1 

P3-E* 

• 22 

NO 

13 




P1-A25 

• 18 

NO 

Ut 

23 

108 

1 

P3-F* 

• 22 

NO 

13 




P1-G3 

• 18 

NO 

Ut 

23 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MAIL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (6b 

121 

1 


P6-0 

PI-F25 

122 

1 


P6-E 

PI-C5 

123 

1 


P6-F 

Ell 

124 

1 


P6-J 

P1-A5 

125 

1 


P6-K 

ElO 

126 

1 


P6-L 

PI-G26 

127 

1 


P6-M 

P1-F26 

128 

1 


P6-N 

Pi-06 

129 

1 


P6-P 

Ell 

130 

1 


P6-T 

Pi-GlO 

131 

1 


P6-U 

E6 

132 

1 


P6-V 

P1-F33 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 




22 

NO 

13 


18 

NO 

11, 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11, 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 


SIZE CODE IDENT 
99?*4 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901420 


SHEET 16 OF Z 7 


CABLE ASSEMBL 


2901420 





WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM |A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

to «a» 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


109 

1 


P3-G* 



• 22 

NO 


13 





E 3 



.37 

NO 




110 

1 


P3—H* 



• 22 

NO 


13 





PI-826 



• 18 

NO 


Ut 23 


111 

1 


P3-I * 



• 22 

NO 


13 





P1-B25 



• 18 

NO 


Ut 23 


112 

1 


P3-J4 



• 22 

NO 


13 





PI-F4 



• 18 

NO 


11. 23 


113 

1 


P3-K* 



• 22 

NO 


13 





E 3 



.37 

NO 




114 

1 


P3-M4 



• 22 

NO 


13 





P1-C26 



• 18 

NO 


Ut 23 


115 

1 


P3-N* 



• 22 

NO 


13 





Pi—C25 



• 18 

NO 


Ut 23 


116 

1 


P4-X4 



• 22 

NO 


13 





P12-64 



• 15 

NO 


12 


117 

1 


P4-Z* 



• 22 

NO 


13 





PI-A32 



.18 

NO 


Ut 23 


118 

1 


P6-A 



• 22 

NO 


13 





P1-A4 



• 18 

NO 


Ut 23 


119 

1 


P6-B 



• 22 

NO 


13 





ElO 



.37 

NO 




120 

1 


P6-C 



• 22 

NO 


13 





PI-G25 



• 18 

NO 


Ut 23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901420 

| SCALE-NONE | REV LTR ^ £ | 

SHEET 15 OF 27 | 


CABLE ASSEMBLE 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSOI 

lOEft! 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

i 133 

1 


P6-X 




• 22 

NO 


13 




P1-F9 




• 18 

NO 


Ut 23 

134 

l 


P6-Y 




• 22 

NO 


13 




F6 




.37 

NO 



135 

1 


P6-Z 




• 22 

NO 


13 




PI-G33 




• 18 

NO 


11. 23 

136 

2 


P6-A* 




• 22 

NO 


13 




P6-E* 




• 22 

NO 


13 

137 

1 


P6-B4 




• 22 

NO 


13 




Pi-CIO 




• 18 

NO 


11. 23 

138 

1 


P6-C* 




• 22 

NO 


13 




E7 




.37 

NO 



139 

1 


P6-04 




• 22 

NO 


13 




P1-633 




• 18 

NO 


11. 23 

140 

1 


P6-E4 




• 22 

NO 


-1-3- 




P1-A33 




• 18 

NO 


11. 23 

141 

1 


P6-F* 




• 22 

NO 


13 




P1-C9 




• 18 

NO 


11. 23 

142 

1 


P6-G* 




• 22 

NO 


13 




E7 




.37 

NO 



143 

1 


P6-H* 




• 22 

NO 


13 




P1-C33 




• 18 

NO 


Ut 23 

144 

1 


P6-J* 




• 22 

NO 


13 




P1-C8 




• 18 

NO 


11. 23 


2901420 


REMARKS 




SIZE 

A 

CODE IDENT 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR & 0 

SHEET 17 0*27 

















CABLE ASSEMBI 


2901420 






MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

145 

1 


P6-K* 




.22 

NO 


13 






E7 




• 37 

NO 




A 

146 

1 


P6-M* 




• 22 

NO 


13 






P1-033 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

147 

1 


P6-P* 




• 22 

NO 


13 






P1-C4 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

148 

1 


P6-0* 




• 22 

NO 


13 






E10 




.37 

NO 




A 

149 

1 


P6-R4 




• 22 

NO 


13 






P1-G27 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

150 

1 


P6-S* 




• 22 

NO 


13 






P1-E27 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

151 

x 


P6-T* 




• 22 

NO 


13 






P1-F6 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

152 

1 


P6-U* 




• 22 

NO 


13 






Ell 




.37 

NO 




A 

153 

1 


P6-X* 




• 22 

NO 


13 






PI -85 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

154 

1 


P6-Y* 




• 22 

NO 


13 






E 12 




• 37 

NO 




A 

155 

1 


P6-Z* 




.22 

NO 


13 






P1-G37 




• 18 

NO 


11* 

23 

A 

156 

1 


P6-AA 




• 22 

NO 


13 






P1-G36 




• 18 

NO 


11* 

23 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
99?74 

2901420 

| SCALE-NONE | 

| REV LTR ** E. | 

|SHEET 18 OF Z 7 | 


T 


CABLE ASSEMBLE_2901420_v£ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

HEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


169 

1 


P7-G 



• 22 

NO 


13 





P1-B21 



• 18 

NO 


11* 23 


170 

1 


P7-H 



• 22 

NO 


13 





P1-B22 



• 18 

NO 


11* 23 


171 

1 


P7-J 



• 22 

NO 


13 





Pi-010 



• 18 

NO 


11* 23 


172 

1 


P7-K 



• 22 

NO 


13 





E5 



.37 

NO 




173 

1 


P7-L 



• 22 

NO 


13 





Pl-021 



• 18 

NO 


11* 23 


174 

1 


P7-M 



• 22 

NO 


13 





Pi-022 



• 18 

NO 


11* 23 


175 

1 


P7-N 



• 22 

NO 


13 





P1-G7 



• 18 

NO 


11* 23 


176 

1 


P7-P 



• 22 

NO 


13 





E8 



• 37 

NO 




177 

1 


P7-T 



• 22 

NO 


13 





P1-B3 



• 18 

NO 


11* 23 


178 

1 


P7-U 



.22 

NO 


13 





E9 



.37 

NO 




179 

1 


P7-V 



• 22 

NO 


13 





Pi-037 



• 18 

NO 


11* 23 


180 

1 


P7-M 



• 22 

NO 


13 





P1-F37 



• 18 

NO 


11* 23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901420 

1 SCALE-NONE | 

| REV LTR ^ £ (SHEET 20 OF 2 7 | 


CABLE ASSEMB 


2901420 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

157 1 

158 1 

159 1 

160 1 

161 1 

162 1 

163 1 

164 I 

165 1 

166 I 

167 1 

168 i 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 181 

P6-BB 

PI-C6 

P6-CC 
E12 

P6-DD 

P1-G38 

P6-FF 

P1-A6 

P6-GG 
E 12 

P6-HH 

Pi-639 

P7-A 

P1-G4 

P7-B 

E4 

P7-C 

PI-026 

P7-0 

PI-025 

P7-E 

P1-D9 

P7-F 

E5 


LEAO 

LG 




TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


SIZE 

A 


INS 


NOTE 



STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


.37 

NO 




• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


lit 

23 

• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


.37 

NO 




• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


• 37 

NO 




• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


• 18 

NO 


11* 

23 

• 22 

NO 


13 


.37 

NO 





CODE IDENT 
NO. 
99974 


SCALE-NONE 


REV LTR 


^6 


REMARKS 


2901420 


SHEET 


19 OF 2 7 


X 


CABLE ASSEMBLE_2901420 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

* JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


181 

1 


P7-X 




• 22 

NO 


13 






P1-A3 




• 18 

NO 


lit 

23 


182 

1 


P7-Y 




• 22 

NO 


13 






E9 




.37 

NO 





183 

1 


P7-Z 




• 22 

NO 


13 






P1-D38 




• 18 

NO 


lit 

23 


184 

1 


P7-A* 




• 22 

NO 


13 






P1-F38 




• 18 

NO 


lit 

23 


185 

1 


P7-B* 




• 22 

NO 


13 






PI-C3 




• 18 

NO 


lit 

23 


186 

1 


P7-C* 




• 22 

NO 


13 






E9 




.37 

NO 





187 

1 


P7-0* 




• 22 

NO 


13 






P1-D39 




• 18 

NO 


lit 

23 


188 

1 


P7-E* 




• 22 

NO 


13 






P1-F39 




• 18 

NO 


lit 

23 


189 

1 


P7-F* 




• 22 

NO 


13 






P1-D3 




• 18 

NO 


11* 

23 


190 

1 


P7-G* 




• 22 

NO 


13 






E4 




.37 

NO 





191 

1 


P7-H* 




• 22 

NO 


13 






PI-D40 




• 18 

NO 


lit 

23 


1 192 

1 


P7-I* 




• 22 

NO 


13 






PI-F40 




• 18 

NO 


lit 

23 





CODE IDENT 
99974 


2901420 


SCALE-NONE REV LTR 


ve. 


(sheet 21 of 2 7 


























CABLE ASSEMB 


2901420 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

, JKT SHLD 

LE AO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOFNT 

ITEM 

LG 

TO ( B) 

NO* 

LG LG 

LG 

l.G 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

193 

1 


P 7—J* 




.22 

NO 


13 







PI—04 




• 18 

NO 


11' 

23 


A 

194 

1 


P 7—K* 




• 22 

NO 


13 







E4 




.37 

NO 





A 

195 

1 


P7-M* 




• 22 

NO 


13 







P1-041 




• 18 

NO 


lit 

23 



196 

1 


P7-N* 




• 22 

NO 


13 







PI-F41 




• 18 

NO 


lit 

23 



197 

1 


P7-P* 




.22 

NO 


13 







PI-05 




• 18 

NO 


11' 

23 



198 

1 


P7-0* 




.22 

NO 


13 







Ell 




.37 

NO 






199 

1 


P7-FF 




.22 

NO 


13 







PI-G8 




• 18 

NO 


lit 

23 



200 

1 


P7-GG 




• 22 

NO 


13 







E8 




.37 

NO 






201 

1 


P7-HH 




.22 

NO 


13 







PI—C19 




• 18 

NO 


lit 

23 



202 

1 


P7-JJ 




• 22 

NO 


13 







P1-C20 




• 18 

NO 


lit 

23 



203 

1 


P8-A 




• 22 

NO • 


13 







P.1-G12 




• 18 

NO 


lit 

23 



204 

1 


P8-B 




• 22 

NO 


13 







El 6 




.37 

NO 






SIZE 

A 


CODE IDENT 
9^74 


SCALE-NONE REV LTR 


2901420 


v E SHEET 22 OF 2 7 


CARLE ASSEMBLE _ 2901420 _ 



WIPE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT SHLO LEAD 

INS 


NO IE 


REMARKS 

IFAu MATL 

LEAD 

Fk CM (A ) 

ARFA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCFSSORY 


1 

[OfcNT ITEM 

LG 

Ttl (Ri 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

217 1 


P8—X 


.22 

NO 


13 





Pl-Cll 


.16 

NO 


lit 23 


A 

218 1 


P8-Y 


.22 

NO 


13 




\ 

P1-C12 


• 18 

NO 


lit 23 


A 

219 l 


P8-Z 


.22 

NO 


13 





P1-020 


• 18 

NO 


lit 23 


A 

22C 2 


P8—B* 


.22 

NU 


13 





P2-X 


• 22 

NO 




A 

221 1 


P8-C* 


.22 

NO 


13 





E13 


.37 

NO 




A 

222 1 


PB-f ♦ 


.22 

NO 


13 





PI-A10 


.18 

NO 


lit 23 


A 

223 l 


P8-G* 


.22 

NO 


13 





E 14 


.37 

NO 




A 

224 1 


Pft-B* 


.22 

NO 







P1-C17 


.18 

NO 


1U 23 


A 

225 1 


P 8— I * 


.22 

NO 


13 





F 13 


.37 

NO 




A 

22t 1 


P8-P* 


.22 

NO 


13 





Pl—BIO 


.18 

NO 


lit 23 


A 

227 1 


P8-QP 


.22 

NO 


13 





fc 14 


.37 

NO 





A 22 8 


1 


P8-R» 

P1-F17 


22 NO 
18 NO 


13 

11, 23 


CABLE ASSEMB 


2901420 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LE AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



205 

1 


P8-C 




• 22 

NO 


13 







P1—031 




• 18 

NO 


Ut 

23 



20 6 

1 


P8-D 




• 22 

NO 


13 







E 13 




.37 

NO 






207 

1 


P8-E 




• 22 

NO 


13 







P1-F13 




• 18 

NO 


lit 

23 



208 

1 


P8-F 




• 22 

NO 


13 







E16 




.37 

NO 






209 

1 


P8-G 




• 22 

NO 


13 







P1-G31 




.18 

NO 


lit 

23 



210 

1 


P8-H 




• 22 

NO 


13 







F13 




.37 

NO 






211 

1 


P8-N 




• 22 

NO 


13 







PI—88 




• 18 

NO 


lit 

23 



212 

1 


P8-P 




• 22 

NO 


13 







E7 




• 37 

NO 






213 

1 


P7-X# 

P8-T- 




• 22 

NO 


13 







Pl-Oll 




• 18 

NO 


lit 

23 



214 

2 


p^-v» 




• 22 

NO 


13 







P8-Y 




• 22 

NO 


13 




215 

1 


P7-Z* 

P8-V 




• 22 

NO 


13 







PI-019 




• 18 

NO 


lit 

23 



216 

2 


P7-AA 

-P8-W 




• 22 

NO 


13 







P8-A* 




• 22 

NO 


13 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR £ 
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CABLE 

AS°SEMBL# 



2901420 

LFAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO LEAO 
STRIP CUT 

LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONEt 

FIG 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 229 1 P8-S* 

PI—F18 

A 230 1 P8-T* 

P12-21 

A 231 1 P8-U4 

P12-43 

A 232 l P8-V4 

P1-A34 

A 233 1 P8-W* 

Pi-017 

A 234 1 P8-2* 

P1-A31 

^ A 235 1 P8-AA 

E13 

i A 236 1 P8-00 

j' P1-C31 

! A 237 1 P8-EE 

[ E13 

A 238 1 P8-HH 

P1-F31 

A 239 1 P8-JJ 

E13 

A 240 1 P8-A* 

PI-F14 


22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


15 

NO 

12 


22 

NO 

13 


15 

NO 

12 


22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

.22 

NO 

13 


.18 

NO 

Ut 

23 

.22 

NO 

13 


.18 

NO 

Ut 

23 

.22 

NO 

13 


.37 

NO 



.22 

NO 

13 


.18 

NO 

Ut 

23 

.22 

NO 

13 


.37 

NO 



.22 

NO 

13 


.18 

NO 

Ut 

23 

.22 

NO 

13 


.37 

NO 



.22 

NO 

-w- 


.18 

NO 

Ut 

23 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901420 



SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBUf_ ,_2901420 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

. JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATE 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


I DENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 241 

1 


P4-bB 




.22 

NO 


13 





E17 




.37 

NO 




A 242 

1 


P4-CC 




.22 

NO 


13 





E i 7 




.37 

NO 




A 243 

l 


P4-DD 




.22 

NO 


13 





E 17 




.37 

NO 




A 244 

1 


P4-EE 




.22 

NO 


13 





E 17 




.37 

NO 




A 245 

1 


P4-FF 




• 22 

NO 

' 

13 





E 17 




.37 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO. 

99974 

2901420 


SCALE-NONE REV LTR 
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PQ0I4P0 




























































































CABLE ASSEMBLE 


29C142C 


NOTE 

NUMBER 

1 

2 


4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 


13 


14 


15 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEM- 8 
AND 9. 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 
VFNOOR ITEM - SEE SOURCE CUNTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002019. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 14. 
ASSEMBLE PER ND1002032. 

IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

SERIALIZE PER ND1002023. 

ITEM 13 IS SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 7 AND ITEM 12 IS SUPPLIED 

WITH ITEM S. 

MARK IDENTIFICATION BANDS AS NOTED IN TABLE I» PER ND1002019. 
CENTRALIZE. 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM 15 TO SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP OR 
CABLE CLAMP. 

LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 






SEE NOTE 



LIST OF MATERI 

NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 


1 

1 

2901420-001 


2 

1 

2901420-002 


3 

1 

MS3126F24-61PZ 


4 

1 

MS3126F24-61PW 


5 

2 

MS3126F24—6 IP 


6 

1 

MS3126F24-61PX 


7 

1 

MS3126F24—61PY 

5 

8 

1 

1897250-001 


9 

1 

2901162-011 

5 

10 

1 

1C 10933-105 

5 

11 

171 

1897300-003 

12 

12 

X 

1897190- 1 

12 

13 

X 

MS3192A-20A 

5 

14 

AR 

1012507-004 

14 

15 

AR 

MIl-I-631, TYPE 


SIZE 

A 

CODE (DENT 
NO. 

99974 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR F 
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CABLE ASSEMBL 


2901420 


FORM T, BLACK, 
GRADE A, CLASS l 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002161 CLASS 1, TYPE 1, 22AWG, WHITE 
TOTAL LENGTH 

WIRE ND1002181 CLASS 1, TYPE 1, 24AWG, WHITE 
fOTAL LENGTH 

(1897047-6141 CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
(1897047-611) CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
(1897047-610) CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
(1897047-612) CONNECTOR-PLUG, ELECTRICAL 
(1897047-613) CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL (PIN CONTACT) 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CLAMP, CABLE, ELECTRICAL 
CONTACT, SPRING SOCKET 

CONTACT, ELECTRICAL PIN (FURNISHED WITH ITEM 8) 

(1896855-020) CONTACT-ELECTRICAL, PIN 
(FURNISHED WITH ITEM 3 THRU 7) 

TAPE, LACING AND TYING 

FILLER TAPE .62 WIDE, .02 THICK 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR F 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 


NOTE 
NUMBER 
16 - 


17 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

GRID MOOULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

CABLE DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF CABLE 
FEATURES SHALL BE WITHIN *.25 OR -.25 ANO ENDS OF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 
2 OHMS. 


LEAO TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
♦•06—.06 ♦•06—.06 
♦.25-.25 +.2b-.Zb 


LEAD INS 

CUT LG STRIP LG 

♦.06—.06 ♦.06—.00 
♦.25-.25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR F 
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CABLE ASSEMBLE__2901420_F 


SEE NUTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

5 

16 

9 

1016128-011 

BAND-IDENTIFICATION 

5 

17 

14 

1016006-001 

SPLICE, REDUCER 

5 

18 

1 

1016006-002 

SPLICE, REDUCER 

5 

19 

2 

1016006-003 

SPLICE, REDUCER 

5 

20 

14 

1010490-228 

INSULATION-SLEEVING,ELECTRICAL,HEAT SHRINKABLE 

5 

21 

1 

101049C—258 

INSULATION-SLEEVING,ELECTRICAL,HEAT SHRINKABLE 

5 

22 

2 

1010490-256 

INSULATION-SLEEVING,ELECTRICAL,HEAT SHRINKABLE 

5 

23 

171 

1015864-232 

INSULATION, SLEEVING, ELECTRICAL 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR F 
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X 












2901420 


CABLE ASSEMBLjT 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


uNE« 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 1 

1 


El 




.37 

NO 







P1-C2 




• 18 

NO 


lit 23 


A 2 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-A30 




.18 

NO 


lit 23 


A 3 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-B30 




• 18 

NO 


lit 23 


A 4 

1 


E2 




.37 

NO 







Pi-C30 




• 18 

NO 


lit 23 


A 5 

1 


E2 




.37 

NO 







Pi-030 




• 18 

NO 


lit 23 


A 6 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-F30 




• 18 

NO 


lit 23 


A 7 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-G30 




.18 

NO 


lit 23 


A 8 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-A27 




• 18 

NO 


lit 23 


A 9 

1 


E2 




.37 

NO 







Pi-827 




• 18 

NO 


lit 23 


A 10 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-C27 




• 18 

NO 


lit 23 


A 11 

1 


E2 




.37 

NO 







Pl-027 




• 18 

NO 


lit 23 


A 12 

1 


E2 




.37 

NO 







P1-B23 




• 18 

NO 


lit 23 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901420 

A 




| SCALE-NONE 

A 


REV LTR 
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CABLE ASSfcHBL/ 2901420 F 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

- J 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

25 

1 


E14 





.37 

NO 









Pl-All 





• 18 

NO 


lit 

23 


A 

26 

1 


E15 





.37 

NO 









E8 





.37 

NO 





A 

27 

1 


E16 





.37 

NO 









P1-F12 





• 18 

NO 


11* 

23 


A 

28 

1 


PI 2-17 





.15 

NO 


12 







P12-35 





.15 

NO 


12 



A 

29 

1 


PI-832 





• 18 

NO 


lit 

23 






P12-8 





.15 

NO 


12 



A 

30 



OELETED 











A 

31 

1 


PI-A36 





• 18 

NO 


lit 

23 






PI-A37 





• 18 

NO 


lit 

23 


A 

32 

1 


Pi2-52 





• 15 

NO 


12 







Pi 2-76 





.15 

NO 


12 



A 

33 

1 


P1-B37 





• 18 

NO 


lit 

23 






P1-C15 





• 18 

NO 


lit 

23 


A 

34 

1 


PI 2-53 





.15 

NO 


12 







PI 2-6 





.15 

NO 


12 



A 

35 

1 


PI-C16 





• 18 

NO 


lit 

23 






Pl-015 





• 18 

NO 


lit 

23 


A 

36 

1 


PI2-18 





• 15 

NO 


12 







PI2-36 





• 15 

NO 


12 





SIZE 

A 

CODE IDENT 

9 9?'7 4 

2901420 


i- -—... i 


SCALE-NONE REV LTR 


F 
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LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A} 

TO (8) 

13 

1 


E2 

PI—023 

14 

1 


E2 

P2-U* 

15 

1 


E3 

PI-F3 

16 

1 


E3 

E4 

17 

1 


E5 

E6 

18 

1 


E6 

PI—F10 

19 

1 


E8 

PI—F 8 

20 

1 


E9 

Pi-84 

21 

1 


E9 

E10 

22 

1 


Ell 

PI—F 5 

23 

1 


E12 

Pi-86 

24 

1 


El 3 

PI—018 


CABLE ASSEMB 


TERM.JKT SMLD LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE * 

NO* LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



22 

NO 

13 


37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



37 

NO 



37 

NO 



37 

NO 



37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



37 

NO 



37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM CA) 
IOENT ITEM LG TO (6) 

A 37 1 PI—035 

PI—F 35 

A 38 I PI 2-70 

P12-71 

A 39 l PI—036 

Pi—F 36 


PI 2-72 
P12-73 


Pi—F 32 
P1-G32 


P12-82 
PI 2-57 


P1-G17 

P1-G18 


P12-83 
PI 2-84 


PI—B15 
PI—816 


CABLE ASSEMB 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO* LG LG LG LG TIN FIG 


Z901420 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


18 

NO 

lit 

23 

18 

NO 

lit 

23 

15 

NO 

12 


15 

NO 

12 


18 

NO 

lit 

23 

18 

NO 

lit 

23 

15 

NO 

12 


15 

NO 

12 


18 

NO 

lit 

23 

18 

NO 

lit 

23 

15 

NO 

12 


15 

NO 

12 


18 

NO 

lit 

23 





18 

NO 

Ht 

23 

15 

NO 

12 


15 

NO 

12 


18 

NO 

lit 

23 

18 

NO 

lit 

23 

37 

NO 



18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 




SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE 

ASSEMBLE 



2901420 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 

REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO Itt) 

NU. LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


I 


A 

49 

1 

P8-MM 

.22 

NO 

13 





PI-A 17 

• 18 

NO 

11* 

23 

A 

50 

1 

P8-NN 

• 22 

NO 

13 





P1-A18 

• 18 

NO 

11* 

23 

A 

51 

1 

P2-E 

• 22 

NO 

13 





P1-G5 

• 18 

NO 

U« 

23 

A 

52 

1 

P2-N 

• 22 

NO 

13 





P1-G15 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

53 

1 

P2-P 

• 22 

NO 

13 





P1-G16 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

54 

1 

P2-V 

.22 

NO 

13 





PI-A 15 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

55 

1 

P2-M 

• 22 

NO 

13 





PI—A 16 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

56 

1 

P2-X 

.22 

NO 

13 





P1-C18 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

57 

1 

P2-Y 

• 22 

NO 

13 





El 3 

.37 

NO 



A 

58 

1 

P2-B* 

• 22 

NO 

13 





PI—012 

.18 

NO 

lit 

23 

A 

59 

1 

P2-C* 

.22 

NO 

13 





E16 

.37 

NO 



A 

60 

1 

P2-0* 

.22 

NO 

13 





P1-B31 

• 18 

NO 

lit 

23 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901420 


SCALE-NONE 

J S- 


REV LTR 
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CABLE 

ASSEMBLE 



2901420 

F 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAD 

INS 

NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONEt 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B 1 

N # ' LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

73 

1 

P2-GG 

.22 

NO 

13 





P1-D7 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

74 

1 

P2-HH 

.22 

NO 

13 





E15 

.37 

NO 



A 

75 

1 

P2-JJ 

.22 

NO 

13 





PI-C24 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

76 

1 

P2-KK 

.22 

NO 

13 





Pl-024 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

77 

1 

P2-LL 

.22 

NO 

13 





P12-47 

.15 

NO 

12 


A 

78 

2 

P2-MM 

• 22 

NO 

13 





P2-G* 

• 22 

NO 



A 

79 

1 

P2-NN 

.22 

NO 

13 





P1-F15 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

80 

1 

P3-A 

• 22 

NO • 

13 





PI—B1 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

81 

1 

P3-B 

.22 

NO 

13 





El 

.37 

NO 



A 

82 

1 

P3-C 

• 22 

NO 

13 





P1-A29 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

83 

1 

P3-D 

• 22 

NO 

13 





P1-A28 

• 18 

NO 

lit 

23 

A 

84 

1 

P3-E 

• 22 

NO 

13 





P1-B2 

• 18 

NO 

lit 

23 


SIZE 

CODE IDENT 



999*74 

2901420 

A 




SCALE NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE ___ 2901420 _ F 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

. JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONEt 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


61 

1 


P2-E* 




• 22 

NO 


13 



- 



El 3 




.37 

NO 





62 

1 


P2—F * 




• 22 

NO 


13 






P12-27 




.15 

NO 


12 



63 

1 


P2-G* 




.22 

NO 


13 






P12-26 




• 15 

NO 


12 



64 

1 


P2-H4 




• 22 

NO 


13 






PI—016 




• 18 

NO 


lit 

23 


65 

1 


P2—I * 




• 22 

NO 


13 






P1-F16 




• 18 

NO 


lit 

23 


66 

1 


P2-J* 




• 22 

NO 


13 






P1-D8 




• 18 

NO 


Ut 

23 


67 

1 


P2-K* 




• 22 

NO 


13 






E15 




.37 

NO 





68 

1 


P2-V* 




• 22 

NO 


13 






PI-F7 




.18 

NO 


Ut 

23 


69 

1 


P2-X* 




• 22 

NO 


13 






P1-F24 




• 18 

NO 


Ut 

23 


70 

1 


P2-Y* 


- 


• 22 

NO 


13 






P1-G24 




• 18 

NO 


lit 

23 


71 

1 


P2-Z* 




• 22 

NO 


13 






PI-A24 




• 18 

NO 


Ut 

23 


1 72 

1 


P2-AA 




• 22 

NO 


13 






PI-824 




• 18 

NO 


Ut 

23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR F 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 


MIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

LEAD HATL LEAO FROM «A» AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

IDENT ITEM LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


F- 


85 


P3-F 

El 


86 


P3-G 

P1-B29 


87 


P3-H 

P1-B28 


P3-J 

Pl-Ci 


89 


P3-K 

El 


90 


P3-L 

P1-C29 


91 


P3-M 
PI—C28 


92 


P3-N 

Pl-Dl 


93 


P3-P 

El 


94 


P3-R 

P1-D29 


95 


P3-S 

P1-D28 


96 


P3-T 
PI—F1 


22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

U« 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11, 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

Ut 

23 

>22 

NO 

13 


18 

NO 

11, 

23 

,22 

NO 

13 


.18 

NO 

11, 

23 

,22 

NO 

l? 


,37 

NO 



,22 

NO 

13 


,18 

NO 

11, 

23 

,22 

NO 

13 


,18 

NO 

Ut 

23 

,22 

NO 

13 


,18 

NO 

Ut 

23 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901420 


SCALE-NONE REV LTR 


F 
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2901420 



~ - ■ 

~ 


CABLE 

ASSEMBLE 





>901420 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM,JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LE AO 

MATL 

LEAO 

FRUH (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE « 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO, LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 97 

1 


P3-U 



• 22 

NO 


13 





El 



• 37 

NO 




A 98 

1 


P3-V 



.22 

NO 


13 





PI—F 29 



• 18 

NO 


11* 23 


A 99 

1 


P3-M 



• 22 

NO 


13 





P1-F28 



• 18 

NO 


11* 23 


A 100 

1 


P3-X 



• 22 

NO 


13 





Pi-02 



• 18 

NO 


11* 23 


A 101 

1 


P3-Y 



.22 

NO 


13 





El 



.37 

NO 




A 102 

1 


P3-Z 



• 22 

NO 


13 





PI-G29 



.18 

NO 


11* 23 


A 103 

1 


P3-A* 



• 22 

NO 


13 





P1-G28 



.18 

NO 


11* 23 


A 104 

1 


P3-B* 



• 22 

NO 


13 





P1-F2 



• 18 

NO 


11* 23 


A 105 

1 


P3-C* 



• 22 

NO 


13 





£3 



.37 

NO 




A 106 

1 


P3-D* 



.22 

NO 


13 





P1-A26 



• 18 

NO 


11* 23 


A 107 

1 


P3—E* 



• 22 

NO 


13 





P1-A25 



• 18 

NO 


11* 23 


A 108 

1 


P3-F* 



.22 

NO 


13 





P1-G3 



• 18 

NO 


11* 23 











SIZE 

CODE IDENT 














A 

NO. 

99974 



2901420 










SCALE-NONE 

REV LTR F 
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27 


— 

— 

— 


— 

— 


£ 

— 

— 

— 


— 

— 

— 


— 

— 




CABLE 

ASSEMBLE 

— 


-- 


2901420 

F 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LF AO 

c ROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE* ACCESSORY 




10ENT 

ITEM 

LG 

TO (b) 

NO. 

LG 

LG LG 

LG TIN FIG ITEMS 




A 

121 

1 


P6-0 





.22 NO 

13 









P1-E25 





.18 NO 

11* 

23 




A 

122 

1 


P6-E 





• 22 NO 

13 









P1-C5 





• 18 NO 

11* 

23 




A 

123 

1 


P6-F 





.22 NO 

13 









Ell 





.37 NO 






A 

124 

1 


P6-J 





.22 NO 

13 









P1-A5 





• 18 NO 

11* 

23 




A ' 

125 

1 


P6-K 





.22 NO 

13 









E10 





• 37 NO 






A 

126 

1 


P6-L 





.22 NO 

13 









P1-G26 





• 18 NO 

11* 

23 




A 

127 

1 


P6-M 





.22 NO 

13 









P1-F26 





• 18 NO 

11* 

23 




A 

128 

1 


P6-N 





• 22 NO 

13 









Pi-06 





• 18 NO 

11* 

23 




A 

129 

1 


P6-P 





• 22 NO 

13 









Ell 





• 37 NO 






A 

130 

1 


P6-T 





• 22 NO 

13 









P1-G10 





• 18 NO 

11* 

23 




A 

131 

1 


P6-U 





.22 NO 

13 









E6 





• 37 NO 






A 

132 

1 


P6-V 





• 22 NO 

13 









P1-F33 





• 18 NO 

11* 

23 












SIZE 

CODE IDENT 














A 

NO. 

99974 



2901420 



2901420 


1 






CABLE 

ASSEMBLE 







MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



E AO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

JENT 

ITEM 

LG 

TO ( B1 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

109 

1 


P3-G* 




• 22 

NO 


13 


- 



E3 




.37 

NO 




110 

I 


P3-H4 




• 22 

NO 


13 





Pl-626 




• 18 

NO 


11* 

23 

111 

1 


P3-I* 




• 22 

NO 


13 





P1-B25 




• 18 

NO 


11* 

23 

112 

1 


P3-J* 




• 22 

NO 


13 





PI-F4 




• 18 

NO 


11* 

23 

113 

1 


P3-K4 




• 22 

NO 


13 





E3 




.37 

NO 




114 

1 


P3-M* 




• 22 

NO 


13 





PI-C26 




• 18 

NO 


11* 

23 

115 

1 


P3-N* 




• 22 

NO 


13 





P1-C25 




• 18 

NO 


11* 

23 

116 

1 


P4-X* 




• 22 

NO 


13 





P12-64 




• 15 

NO 


12 


117 

1 


P4-Z4 




• 22 

NO 


13 





P1-A32 




• Id 

NO 


11* 

23 

118 

1 


P6—A 




• 22 

NO 


13 





P1-A4 




• 18 

NO 


11* 

23 

119 

1 


P6-B 




• 22 

NO 


13 





E10 




• 37 

NO 




120 

1 


P6-C 




• 22 

NO 


13 





PI-G25 




• 18 

NO 


11* 

23 


REMARKS 


SIZE 

CODE IDENT 



A 

99974 

2901420 

| SCALE-NONE 

REV LTR F 
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CABLE 

ASSEMBLE 






2901420 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


133 

1 


P6-X 




• 22 

NO 


13 






P1-F9 




• 18 

NO 


11* 

23 


134 

1 


P6-Y 




• 22 

NO 


13 






E6 




• 37 

NO 





135 

1 


P6-Z 




• 22 

NO 


13 






PI-G33 




• 18 

NO 


11* 

23 


136 

2 


P6-A* 




• 22 

NO 


13 






P6-E* 




• 22 

NO 


13 



137 

1 


P6—B* 




.22 

NO 


13 






Pl-CIO 




• 18 

NO 


11* 

23 


138 

1 


P 6—C* 




.22 

NO 


13 






E7 




.37 

NO 





139 

1 


P6-0* 




• 22 

NO 


13 






PI-833 




• 18 

NO 


11* 

23 


140 

1 


P6-E* 




• 22 

NO 








P1-A33 




• 18 

NO 


11* 

23 


141 

1 


P6-F4 




• 22 

NO 


13 






P1-C9 




.18 

NO 


11* 

23 


142 

1 


P6—G* 




.22 

NO 


13 






E7 




.37 

NO 





143 

1 


P6-H* 




• 22 

NO 


13 






PI-C33 




• 18 

NO 


11* 

23 


144 

1 


P6-J4 




• 22 

NO 


13 






P1-C8 




• 18 

NO 


11* 

23 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901420 


T 








?*; 




1wwapHPn 

“ l*vV 


kc.sni? 


mart** 

M 

‘MiiJ 






SCALE-NONE REV LTR 


F 
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LE AO 
• GENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (a» 

169 

1 


P7-G 

Pi-821 

170 

1 


P7-H 

PI-B22 

171 

1 


P7-J 

Pl-010 

172 

1 


P7-K 

E5 

173 

1 


P7-L 

Pi-021 

174 

1 


P7-M 

PI-022 

175 

1 


P7-N 

PI-G7 

176 

1 


P7-P 

£8 

177 

1 


P7-T 

P1-B3 

178 

1 


P7-U 

E9 

179 

1 


P 7—V 

Pi-037 

180 

1 


P7-M 

P1-F37 


CABLE ASSEMBLE _ 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


2901420 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


IS 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


,37 

NO 



>22 

NO 

13 


.18 

NO 

lit 

23 

,22 

NO 

13 


,37 

NO 



,22 

NO 

13 


,18 

NO 

lit 

23 

,22 

NO 

13 


,18 

NO 

lit 

23 


SIZE CODE IDENT 
99§<T4 



SCALE-NONE REV LTR 
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2901420 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM C A1 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


QNEt 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO (b) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


157 

1 


P6-BB 



• 22 

NO 


13 


* 



P1-C6 



• 18 

NO 


lit 23 


158 

1 


P6-CC 



.22 

NO 


13 





£12 



.37 

NO 




159 

1 


P6-00 



• 22 

NO 


13 





PI-G38 



• 18 

NO 


lit 23 


160 

1 


P6-FF 



• 22 

NO 


13 





PI-A6 



• 18 

NO 


lit 23 


161 

1 


P6-GG 



• 22 

NO 


13 





E12 



.37 

NO 




162 

1 


P6-HH 



• 22 

NO 


13 





P1-G39 



• 18 

NO 


lit 23 


163 

1 


P7—A 



• 22 

NO 


13 





P1-G4 



• 18 

NO 


11. 23 


164 

1 


P7-B 



• 22 

NO 


13 





E4 



.37 

NO 




165 

1 


P7-C 



.22 

NO 


13 





Pi-026 



• 18 

NO 


lit 23 


166 

1 


P7-0 

* 


• 22 

NO 


13 





Pi-025 



• 18 

NO 


lit 23 


167 

1 


P7-E 



• 22 

NO 


13 





P1-D9 



• 18 

NO 


lit 23 


1 168 

1 


P7-F 



• 22 

NO 


13 





E5 



• 37 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901420 

A 




pSCALE-NONE 


REV LTR 


F SHEET 19 OF 2 


CABLE ASSEMBLE__29C1420 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM t Al 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


. 181 

1 


P7-X 




.22 

NO 


13 






PI—A3 




• 18 

NO 


lit 

23 


> 182 

1 


P7-Y 




• 22 

NO 


13 






E9 




.37 

NO 





183 

1 


P7-Z 


• 


• 22 

NO 


13 






PI—038 




• 18 

NO 


lit 

23 


184 

1 


P7-A* 




• 22 

NO 


13 






PI—F 38 




• 18 

NO 


lit 

23 


185 

1 


P7-B* 




• 22 

NO 


13 






P1-C3 




• 18 

NO 


lit 

23 


186 

1 


P7-C* 




• 22 

NO 


13 






E9 




.37 

NO 





187 

1 


P7-04 




• 22 

NO 


13 






PI—039 




• 18 

NO 

• 

lit 

23 


188 

1 


P7-E4 




• 22 

NO 


13 






P1-F39 




• 18 

NO 


lit 

23 


189 

1 


1 

Tl 

* 




• 22 

NO 


13 






PI—03 




.18 

NO 


lit 

23 


190 

1 


P7-G* 




• 22 

NO 


13 






E4 




.37 

NO 





191 



P7-H* 




• 22 

NO 


13 






Pl-040 




• 18 

NO 


lit 

23 


192 

1 


P7—I ♦ 




• 22 

NO 


13 






PI -F 40 




.18 

NO 


lit 

23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

SCALE-NONE 

REV LTR F 
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MIRE 


CIRCUIT PT 

term.jkt shld LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEA0 

FROM (A» 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE f 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO «B1 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

193 

1 


P7-J4 


.22 

NO 


13 






Pi-04 


• 18 

NO 


11* 

23 

A 

194 

1 


P7-K* 


• 22 

NO 


13 






E4 


.37 

NO 




A 

195 

1 


P7-M* 


.22 

NO 


13 






P1-041 


• 16 

NO 


lit 

23 

A 

196 

1 


P7-N* 


• 22 

NO 


13 






P1-F41 


• 18 

NO 


lit 

23 

A 

197 

1 


P7-P* 


• 22 

NO 


13 






Pl-05 


• 18 

NO 


lit 

23 

A 

198 

1 


P7-Q* 


• 22 

NO 


13 






Ell 


.37 

NO 




A 

199 

1 


P7-FF 


.22 

NO 


13 






P1-G8 


• 18 

NO 


Ut 

23 

A 

200 

1 


P7-GG 


.22 

NO 


13 






E8 


.37 

NO 




A 

201 

1 


P7-HH 


• 22 

NO 


13 






P1-C19 


• 18 

NO 


Ut 

23 

A 

202 

1 


P7-JJ 


.22 

NO 


13 






P1-C20 


• 18 

NO 


Ut 

23 

A 

203 

1 


P8-A 


• 22 

NO 


13 






P1-G12 


• 18 

NO 


lit 

23 

A 

204 

1 


P8-B 


• 22 

NO 


13 






E16 


.37 

NO 





2901420 


REMARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBL 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAD 

INS 


NOTE 




LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE» 

ACCESSOR 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO CB) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

A 

217 

1 


P8-X 


.22 

NO 


13 






Pl-Cli 


• 18 

NO 


11* 

23 

A 

218 

1 


P8-Y 


• 22 

NO 


13 






PI-Cl2 


• 18 

NO 


11* 

23 

A 

219 

l 


P8-Z 


.22 

NO 


13 






P1-D20 


• 18 

NO 


lit 

23 

A 

220 

2 


P8-B* 


.22 

NO 


13 






P2-X 


.22 

NO 




A 

221 

1 


P8-C* 


.22 

NO 


13 






E1 3 


.37 

NO 




A 

222 

1 


P8-F * 


.22 

NO 


13 






PI-A 10 


• 18 

NO 


Ut 

23 

A 

223 

1 


P8-G* 


.22 

NO 


13 






E 14 


.37 

NO 




A 

224 

1 


Pa-b* 


• 22 

NO 








PI-Cl 7 


.18 

NO 


Ut 

23 

A 

225 

1 


P8-I * 


.22 

NO 


13 






E13 


.37 

NO 




A 

226 

1 


P8-P4 


.22 

NO 


13 






Pl-dlG 


• 18 

NO 


Ut 

23 

A 

227 

1 


P8-Q* 


.22 

NO 


13 






El 4 


.37 

NO 




A 

228 

1 


P8-R* 


.22 

NO 


13 






PI-F17 


.18 

NO 


Ut 

23 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901420 


REMARKS 


2901420 

[sHEET 24 OF JT 


CABLE ASSEMBi 


2901420 


1 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAD 

INS 

NOTE 



REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 


A 

205 

I 


P8—C 


.22 

NO 

13 




* 



PI-031 


• 18 

NO 

Ut 

23 


A 

206 

1 


P8-D 


• 22 

NO 

13 







El 3 


.37 

NO 





207 

1 


P8-E 


• 22 

NO 

13 







P1-F13 


• 18 

NO 

Ut 

23 



208 

1 


P8-F 


• 22 

NO 

13 







E16 


.37 

NO 





209 

1 


P8-G 


• 22 

NO 

13 







PI-G31 


• 18 

NO 

11. 

23 



210 

1 


P8-H 


.22 

NO 

13 







E13 


.37 

NO 





211 

1 


P8-N 


.22 

NO 

13 







Pi-88 


• 18 

NO 

11. 

23 



212 

i 


P8-P 


• 22 

NO 

13 







E7 


.37 

NO 





213 

1 


P7-X4 


• 22 

NO 

13 







P1-0U 


• 18 

NO 

11, 

23 



214 

2 


P7-Y* 


• 22 

NO 

13 







P8-Y 


• 22 

NO 

13 



A 

215 

1 


P7-Z4 


.22 

NO 

13 







PI—019 


• 18 

NO 

Ut 

23 


A 

216 

2 


P7-AA 


.22 

NO 

13 







P8—A* 


• 22 

NO 

13 








SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 










NO. 









A 

99974 



2901420 






i 

SCALE-NONE 

| REV LTR 

F 
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CABLE ASSEMB 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

> JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 



LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (a) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

Fite 

ITEMS 

229 

1 


P8-S* 





.22 

NO 


13 





P1-F18 





• 18 

NO 


Ut 

23 

230 

1 


P8-T* 





• 22 

NO 


13 





PI2-21 





.15 

NO 


12 


231 

1 


P8-U4 





.22 

NO 


13 





PI2—43 





• 15 

NO 


12 


232 

1 


P8-V* 





• 22 

NO 


13 





PI-A34 





.18 

NO 


Ut 

23 

233 

1 


P8-W* 





.22 

NO 


13 





Pi-017 





• 18 

NO 


Ut 

23 

234 

1 


P8-Z* 





• 22 

NO 


13 





P1-A31 





• 18 

NO 


Ut 

23 

235 

1 


P8-AA 





• 22 

NO 


13 





El 3 





.37 

NO 




236 

1 


P8-DD 





.22 

NO 


13 





P1-C31 





• 18 

NO 


Ut 

23 

237 

1 


P8-EE 





• 22 

NO 


13 





El 3 





.37 

NO 




238 

1 


P8-HH 





• 22 

NO 


13 





P1-F31 





• 18 

NO 


11. 

23 

239 



P8-JJ 





.22 

NO 


13 





El 3 





.37 

NO 




240 

1 


P8—A* 





• 22 

NO 







PI—F14 





• 18 

NO 


11. 

23 


2901420 


REMARKS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 



SCALE-NONE REV LTR 
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2901420 































































































































CABLE ASSFM3I 


2901420 


NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

3 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEM 8 
AMO 9. 

4 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

5 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

6 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

7 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND10020I9. 

8 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 14. 

9 ASSEMBLE PER ND1002032. 

10 IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267I USING PART NUMBER. 

11 SERIALIZE PER ND1002023. 

12 ITFM 13 IS SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 7 AND ITEM 12 IS SUPPLIEO 

KITH ITE* 8. 

13 MARK IDENTIFICATION BANDS AS N0TEO IN TABLE I* PER ND1002019. 
CENTRALIZE. 

14 FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM 15 TO SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP DR 
CABLE CLAMP. 

15 LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 

' SIZE CODE IOENT 

NO. 

. 99974 29 

A 

SCALE-NONE I REV LTR G 


SEE NOTE 

NUMBER IfFM QTY 
1 1 


_ CABLE ASSEMBLE 

LIST OF MATERIALS 
PART NO. DESCRIPTION 

2901420-001 WIRE N010021 


2901420-002 

MS3126E24-61PZ* 

MS3126F24-61PW 

MS3126F24-61P 

MS3126F24-61PX 

MS3126F24-S1PY 


WIRE N01002181 CLASS 1. TYPE 1* 22AWG, WHITE 
TOTAL LENGTH 

WIRE N01002181 CLASS 1, TYPE 1* 24AWG, WHITE 
TOTAL LENGTH 

11897047-6141 CONNECTOR-PLUGt ELECTRICAL 
C1897047-6111 CONNECTOR-PLUGt ELECTRICAL 
11897C47-6101 CONNECTOR-PLUGt ELECTRICAL 
11397047-6121 CONNECTOR-PLUGt ELECTRICAL 
11997047-6131 CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 


5 

8 

1 

1897250-001 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL IPIN CONTACTl 


9 

1 

2901162-011 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 

5 

19 

1 

1010933-105 

CLAMP, CABLE, ELECTRICAL 

5 

11 

151 

1897300-003 

CONTACT, SPRING SOCKET 

12 

12 

X 

1897190- 1 

CONTACT, ELECTRICAL PIN (FURNISHED WITH ITEM 

1? 

13 

X 

MS3192A-20A 

(1R96B55-020I CONTACT-ELECTRICAL, PIN 
(FURNISHED WITH ITFM 3 THRU 71 

5 

14 

AR 

1012507-004 

TAPE, LACING AND TYING 

14 

15 

AR 

MIL—I-631, TYPE F, 

FILLER TAPE .62 WIDE, .02 THICK 


FORM T, BLACK, 
GRADE A, CLASS l 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 

























ABLE ASSEHB 


2901420 


G 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

HATL 

ITEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRON < At 

TO ( B» 

i 1 

1 


El 

P1-C2 

i 2 

1 


E2 

PI-A30 

i 3 

1 


E? 

P1-B30 

k 4 

1 


E2 

P1-C30 

i 5 

I 


F 2 

Pl-030 

i 6 

1 


E? 

P1-F30 

« 7 

l 


E2 

P1-G30 

i 8 

1 


E2 

PI-A2? 

o 

1 


?? 

P1-B27 

, 10 

1 


E2 

PI-C27 

i 11 

1 


E? 

Pl-027 

> 12 

1 


P1-B23 

P1-B23 


TERM.JKT SHLO. LEAD INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO, LG LG LG LG TIN 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

. .18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

.18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 

• 18 NO 

.37 NO 
.18 NO 


NOTE RENARKS 

ONE. ACCESSORY 
EIG ITENS 

II. 23 

11. 23 

II. 23 

II. 23 

II. 23 
11. 23 

11. 23 

11* 23 

11. 23 

11. 23 

11. 23 

11. 23 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

09974 

2901420 

| SCALE-NONE 

| REV LTR G 

SHEET 6 OF 29 




CABLE ASSEMBLE _ 2901420 _G 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAD 

FRON (At 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEN 

LG 

TO (Bt 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

EIG 

ITENS 


25 

1 


E14 



.37 

NO 







Pi-All 



• 18 

NO 


11. 23 


26 

1 


Ffl 



.37 

NO 







E8 



.37 

NO 




27 

1 


El 6 



.37 

NO 







PI-E12 



.18 

NO 


. 11. 23 


28 

1 


PI 2-17 



.15 

NO 


12 





P12-35 



• 15 

NO 


12 


29 

1 


P1-R32 



• 18 

NO 


11. 23 





PI 2-8 



.15 

NO 


12 


30 



DELETED 








* 31 

1 


PI-A36 



.18 

NO 


11. 23 





P1-A37 



• 18 

NO 


11. 23 


32 

1 


P12-5? 



.15 

NO 


12 





PI 2-76 



• 15 

NO 


12 


33 

1 


PI-837 



• 18 

NO 


11. 23 





PI-C15 



• 18 

NO 


11. 23 


34 

1 


PI 2-53 



.15 

NO 


12 





PI 2-6 



• 15 

NO 


12 


35 

1 


PI-C16 



• 18 

NO 


11. 23 





P1-015 



• 18 

NO 


11. 23 


36 

1 


P12-18 



.15 

NO 


12 





P1 2-36 



• 15 

NO 


12 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901420 


CABLE ASSEMBLE 


WIRE CIRCUIT PT TERH.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAD NATL LEAO EROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. ACCESSORY 

IOENT ITEN LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITENS 


RENARKS 


13 1 

PI-023 

.37 

NO 





Pl-023 

• 18 

NO 

11. 

23 


14 1 

E2 

.37 

NO 





P2-U* 

• 22 

NO 

13 



15 1 

E3 

.37 

NO 





P1-E3 

• 18 

NO 

11. 

23 


16 1 

E7 

.37 

NO 





E4 

.37 

NO 




17 1 

E6 

.37 

NO 





E6 

.37 

NO 



* 

18 1 

E6 

.37 

NO 





P1-E10 

• 18 

NO 

11. 

23 


19 l 

E8 

.37 

NO 





P1-F8 

• 18 

NO 

U. 

23 


20 1 

E9 

.37 

NO 





Pi-84 

• 18 

NO 

11. 

23 


21 1 

E9 

.37 

NO 





ElO 

.37 

NO 




22 1 

Ell 

.37 

NO 





PI-E5 

• 18 

NO 

11. 

23 


23 l 

E12 

.37 

NO 





P1-B6 

• 18 

NO 

11. 

23 


24 1 

El 3 

.37 

NO 





Pi-018 

• 18 

NO 

11. 

23 




SIZE 

| CODE 

! IDENT 1 







NO. 







99974 



2901420 



A 







SCALE-NONE 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 




LEAO 

IOENT 

WIRE 

NATL 

ITEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRON (At 

TO (Bt 

TERN.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

37 

1 


Pl-035 

PI-F35 


38 

1 


PI 2-70 
P12-71 


39 

1 


PI-036 
PI-F36 


40 

1 


P12-72 

P12-73 


41 

1 


P1-F32 

P1-G32 


42 

1 


PI 2-82 
P12-57 


43 

1 


PI—G!7 
P1-G18 


44 

1 


PI2-B3 

P12-84 

i 

45 

1 


P1-B15 

PI-816 


46 

1 


F7 

PI—89 


47 

1 


P8-KK 

P1-G6 


48 

1 


P8-LL 



Ell 


SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 



• 18 

NO 


11. 

23 



• 18 

NO 


lit. 

23 



• 15 

NO 


12 




.15 

NO 


12 




• 18 

NO 


11. 

23 



• 18 

NO 


11. 

23 



.15 

NO 


12 




• 15 

NO 


12 




• 18 

NO 


11. 

23 

i 


• 18 

NO 


11. 

23 

" - 


.15 

NO 


12 




.15 

NO 


12 




• 18 

NO 


11. 

23 



• 18 

NO 


11. 

23 



• 15 

NO 


12 




.15 

NO 


12 




• 18 

NO 


11. 

23 



• 18 

NO 


11. 

23 



.37 

NO 






• 18 

NO 


11. 

23 



.22 

NO 


13 




• 18 

NO 


11. 

23 



.22 

NO 


13 




.37 

NO 





RENARKS 


G 


i r 



































REMARKS 


AO 

ENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LFAO 

L 3 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

49 

1 


P8-MM 

P1-A17 

50 

1 


P8-NN 

PI-A 18 

51 

1 


P2-E 

P1-G5 

5? 

1 


P2-N 

P1-G15 

53 

1 


P2-P 

PI-G16 

54 

1 


P2-V 

P1-A15 

55 

1 


P2-W 

P1-A16 

56 

1 


P2-X 

PI-C18 

5 7 

i 


P2-Y 

E13 

58 

1 


P2-B* 

P1-U12 

59 

1 


P2-C* 

F 16 

60 

1 


P2-0* 

PI-831 


TFRM.JKT SHLO IFAD 
AREA ST TP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE * ACCESSORY 



TIN FIG 

ITEMS 

22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

2 ? 

NO 

13 


18 

NO 

n . 

23 

22 

NO 

13 


16 

NO 

11. 

23 

,22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

,22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

,22 

NO 

13 


18 

NO 

lit 

23 

>22 

NO 

13 


,18 

NO 

lit 

23 

,22 

NO 

13 


,37 

NO 



,22 

NO 

13 


,18 

NO 

lit 

23 

.22 

NO 

13 


,37 

NO 



,22 

NO 

13 


,18 

NO 

lit 

23 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901420 

A 


* 


SCALE-NONE REV LTR 






ss.-rr-.rr- TB—- 

- mrrr 

CABLE 

ASSEMBLE 





ew-rvrr* 

2901420 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 



REMARKS 

1 E AO 

MATL 

LEAD 

FROM (At 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


UNEt 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

73 

l 


PI-07 



.22 

NO 


13 







PI-07 



• 18 

NO 


lit 

23 


A 

74 

1 


F 15 



.22 

NO 


13 







F l 5 



.37 

NO 





A 

75 

l 


Pl-f.24 



.22 

NO 


13 







PI-C24 



• 18 

NO 


11. 

23 


A 

76 

1 


P1—024 



.22 

NO 


13 







P1-024 



• 18 

NO 


lit 

23 



77 

1 


P2-LL 



.22 

NO 


13 







P12-47 



•15 

NO 


12 



A 

78 

2 


P2-MM 



.22 

NO 


13 







P2-G4* 



.22 

NO 





A 

79 

1 


P2-NN 



.22 

NO 


13 







PI-P15 



• 18 

NO 


lit 

23 


A 

80 

1 


P3-A 



.22 

NO 


13 







Pl-Bl 



• 18 

NO 


lit 

23 


A 

81 

! 


P*-R 



.22 

NO 


13 







FI 



.37 

NO 





A 

82 

I 


P3-C 



.22 

NO 


13 







PI-A29 



.18 

NO 


lit 

23 


A 

83 

l 


P3-D 



.22 

NO 


13 







PI-A28 



• 18 

NO 


lit 

23 


A 

84 

i 


P3-E 



.22 

NO 


13 







P1-82 



• 18 

NO 


lit 

23 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901420 


2901420 


LEAD 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LE AO 
CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONEt 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

61 

1 


P2-E* 

E13 




.22 NO 
.37 NO 


13 


62 

I 


P2-F4 

P12-27 




.22 NO 
.15 NO 


13 

12 


63 

l 


P?-G* 

PI 2-26 




.22 NO 
.15 NO 


13 

12 

. - 

64 

1 


P2-H* 

Pi-016 




• 22 NO 

• 18 NO 


13 

lit 23 


65 

1 


P2-I* 

P1-F16 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

lit 23 

* 

66 

1 


P1-D8 

PI-08 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

lit 23 


67 

1 


El 5 

E15 




.22 NO 
.37 NO 


13 


68 

1 


P1-F7 

P1-F7 




• 22 NO 

• 18 NO 


13 

lit 23 


69 

1 


P1-F24 

PI-F24 




• 22 NO 

• 18 NO 


13 

lit 23 


70 

1 


PI-G24 

P1-G24 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

lit 23 


71 

1 


PI-A24 

PI-A24 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

lit 23 


72 

l 


P1-B24 

PI-824 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

lit 23 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

SCAL 

A 

E-NONE 

REV LTR G 
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CABLE ASSEMBLE 


2901420 


LFAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (At 

to «at 

TERM 

ARFA 

NO. 

.JKT SHLO 

STRIP STRIP 
LG LG 

LEAD 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCFSSORY 

ITEMS 

1 85 

1 


P3-F 

El 




.22 NO 
.37 NO 


13 

A 86 

l 


P3-G 

P1-B29 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

lit 23 

. 87 

1 


P3-H 

PI-828 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

11. 23 

88 

1 


P3-J 

Pl-Cl 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

11. 23 

89 

1 


P3-K 

El 




.22 NO 
.37 NO 


13 

90 

1 


P3-L 

P1-C29 


— 


.22 NO 
• 18 NO 


13 

11. 23 

91 

1 


P3-M 

PI-C28 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

11. 23 

92 

1 


P3-N 

Pl-Dl 




.22 NO 
.18 NO 


13 

11. 23 

93 

1 


P3-P 

El 




.22 NO 
.37 NO 


13 

94 

1 


P3-R 

Pi-029 




.22 NO 
.18 NO 


13 

lit 23 

95 

1 


P3-S 

PI—028 




.22 NO 
• 18 NO 


13 

il. 23 

A 96 

1 


P3-T 
t Pi-Fl 




.22 NO 
.18 NO 


13 

lit 23 


REMARKS 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901420 

SCAL 
X- 

E-NONE 

REV LTR G 
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CABLE ' ASSEMBL, 


290142 ? 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

i 143 

1 


P6-K* 

E7 

i 146 

1 


P6-M9 

Pi-033, 

k 147 

1 


P6-P* 

P1-C4 

148 

1 


P 6-0* 

ElO 

t 149 

1 


P6—R • 
PI-G27 

150 

1 


P6-S* 

P1-F27 

151 

1 


P1-F6 

P1-F6 

152 

1 


Ell 

FI 1 

153 

1 

- 

P6-XP 

P1-B6 

154 

1 


P6-Y* 

E 12 

155 

1 


P6-Z* 

PI-G37 

156 

1 


P6-AA 

P1-G3-6 


TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP-CUT STRIP ONE. 
NO. LG LG 


ACCESSORY 


REMARKS 


LG 

LG TIN FIG ITEMS 

.22 NCI 

13 

.37 NO 


.22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

.22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

.22 NO 

13 

.37 NO 


.22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

.22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

.22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

.22 NO 

13 

.37 NO 


• 22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

• 22 NO 

13 

.37 NO 


• 22 NO 

13 

• 18 NO 

11. 23 

.22 NO 

13 

• 18 NO 

Ilf 23 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901420 


SCALE-NONE 


SHEET 18 OE 2P 


4 


CARLE ASSEMBLE 


2901420 


LEAD 

IDENT 

WfRF 

MATL 

I TFM 

LF AO 
LG 

C fROUlT PT 
FROM ( A1 

TO (B1 

169 

2 


P7-G 

P3—V 

170 

2 


P7-M 

P3-W 

171 

1 


PL-DiO 

Pl-DIO 

172 

1 


E 5 

E 5 

173 

1 


PI-021 

P1-021 

174 

1 


P1-022 

P1-022 

175 

1 


P 7-N 

P1-G7 

176 

1 


P7-P 

E8 

177 

1 


P7-T 

P1 —B3 

178 

1 


P7-U 

E9 

179 

1 


P7-V 

PI-D37 

180 

1 


P7-W 

P1-F37 


TERM.JKT SMtr> | FAD INS 
ARFA S.TRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE REMARKS 

ONE. ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 


22 

NO 

13 


22 

NO 



22 

NO 

13 


22 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

22 

NO 

13 


37 

NO 



22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 

22 

NO 

13 


18 

NO 

11. 

23 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

I 

2901420 

i 
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1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

3 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR. INSERT HOLES EXCEPT ITEM 8 
AND 9. 

4 A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER* 

5 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

6 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002H19. 

7 APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER ND1002Q19. 

8 FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 14. 

9 ASSEMBLE PER ND1002C32. 

10 IDENTIFY PER MIL-STD-130 (FS267) USING PART NUMBER. 

11 SERIALIZE PER ND1002023. 

1? ITC M 13 IS SULLIED WITH ! Ttr w ** THR'J 7 AND fTe* 1? fS <UPP|ffD 

WITH ITEM 8. 

13 MARK IDENTIFICATION BANDS AS NOTED IN TABLE I* PER ND1002019. 
CENTRALIZE. 

14 FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE AND GROMMET OR CABLE CLAMP 
USING ITEM 15 TO SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP DR 
CABLE CLAMP. 

15 LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 
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1 
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1 
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CABLE ASSEMBLE 


29C14?0 


NOTE 

NUMBER 

1 

2 


4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

!? 

13 

14 

15 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICAfltE 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIl-D-70327. ' 

ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES EXCEPT ITEM 8 
AND 9. 

A LETTER WITH AN ASTERISK SIFEIX INDICATES A LOWER CASE LETTER* 
VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
APPLY LEAD IDENTIFICAT TONS PER ND1002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER NDn020i9. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USING ITEM 14. 
ASSEMBLE PER ND100203?. 

IDENTIFY PER MIL-STD-130 IFS267I USING PART NUMBER. 

SERIALIZE PER ND1002023. 

ITEM IR IS SUPPLIED WITH ITEM 3 THRU 7 AND ITEM 12 IS SUPPLIED 
WITH ITEM 8. 

MARK IDENTIFICATION BANDS AS NOTED IN TABLF It PER N0IC020I9. 
CENTRALIZE. ♦ 

Pill THE SPACE BETWEEN WIRE BUNOLE AND GROMMET OR CABLE CLAMP 
SIlNG ITErts TO SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP DR 
CABLE CLAMP. 

LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARF ATTACHED. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

29P1420 

SCAL 
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E-NONE | REV LTR G ] 
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SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 

« 

NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. V 

DESCRIPTION 


. 1 

1 

2901420-001 

WIRE ND1OO2L0L CLASS 1* TYPE 1* 22AWG* WHITE 
TOTAL LENGTH 


2 

1 

2901420-002 

WIRE N01002L8I CLASS 1* TYPE 1* 24AWG* WHITE 
TOTAL LENGTH 


3 

1 

MS3126F24-61P* 

(1897047-6141 CGNNECTOR-PLUG* ELECTRICAL 


4 

1 

MS3126F24-61PW 

(1897047-611) CONNECTOR-PLUG* ELECTRICAL 


5 

2 

MS3126F24-61P 

(1897047-610) CONNECTOR-PLUG* ELECTRICAL 


6 


MS3126F24—61PX 

11897047-612) CONNECTOR-PLUG* ELECTRICAL 


7 

1 

MS3126F24—61PY 

(1897047-613) CONNECTOR* RECEPTACLE* ELECTRICAL 

5 

8 

1 

1897250-001 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (PIN CONTACT) 


9 

1 

2901162-011 * 

CONNECTOR* RECEPTACLE* ELECTRICAL " 

5 

10 

1 

1010933-105 

dLAMP* CABLE* ELECTRICAL 

5 

11 

155 

1897300-003 

CONTACT* SPRING SOCKET 

. 

12 

12 

X 

1897190- 1 

CONTACT* ELECTRICAL PIN (FURNISHED WITH ITEM 81 

12 

13 

X 

MS3192A-20A 

11894855-020) CONTACT-ELECTRICAL. PIN 
(FURNISHED WITH ITEM 3 THRU 7) 

5 

14 

AR 

1012507-004 

TAPE* LACING ANO TYING 

14 

15 

AR 

MIL-1 —631 * TYPE F. 
FORM T. BLACK* 

FILLER frAPE .62 WIOE* .02 THICK 


GRAOE A« CLASS 1 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 
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CAPIF ASSEMftl 


2901420 
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NOTE 

number 

16 


17 


GENERA! NOTES 
DESCRIPTION 

GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR DIMENSIONING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

CABLF DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF CABLF 
FEATURES SHALL BE WITHIN ♦ .ZS OR -.25 AND ENDS DF LEADS AND 
ACCESSORIES *.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRJE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. 

CONTINUITY TEST PER CONOUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 
2 OHMS. 


LEAO TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
♦•06—.06 ♦.06—.06 
♦.25-.25 ♦.25-.25 


LEAD INS 

CUT LG STRIP LG 

♦.06—.36 ♦.06—.00 

♦.25-.25 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 
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SCALE-NONE 
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5 

16 

9 

1016128-011 


B\NO—IDENTIFICATION 


5 

17 

12 

1016006-001 


SPLICE* REOUCER 


3 

18 

1 

1016006-002 

# 

SPLICE* REOUCER 


3 

19 

2 

1016006-003 


SPLICE* REOUCER 


3 

20 

12 

1010490-228 


INSULAT10N-SLEEVING*ELECTRICAL*HEAT 

SHRINKABLE 

3 

21 

1 

1010490-258 


INSULATION-SLEEVING*ELECTRICAL*HEAT 

SHRINKABLE 

3 

22 

2 

1010490-256 


INSULATION-SLEEVING* ELECTRICAL•HEAT 

SHRINKABLE 


23 


155 


1015864-232 


INSULATION* SLEEVING* ELECTRICAL 
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P1-C34 


P1-A36 
P1-6 34 
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P1-B37 

P1-A37 
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P12-6 


P1-C16 
PI—C15 


P12-18 
P12-36 


15 
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23 
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23 
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23 

15 
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15 
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23 
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23 
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14 1 
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P2-U* 
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15 1 

F3 


.37 NO 



P1-F3 


• 18 NO 

lit 23 
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E7 
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Pl-FiO 
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F9 


.37 NO 

• 


P1-B4 


• 18 NO 
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E9 


.37 NO 



f to 
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22 1 
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.37 NO 



PI-F5 


.18 NO 

11. 23 
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F! 2 


.37 NO 
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• 18 NO 

lit 23 

24 1 
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P1-D15 
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1 
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l 


PI—036 
P1-F35 

A 40 

1 


P12-72 

PI2-73 

A 41 

1 


P1-F32 

P1-F36 

A 42 

1 


P12-82 

P12-5? 

A 43 

1 


P1-G17 

P1-G32 

A 44 

1 


P12-B3 

P12-84 

• 

A 45 

1 


PI-815 

P1-G18 

A 46 
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E7 
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A 47 
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P8-KK 
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.18 

NU 

11. 

23 

• 18 

NO 

11. 

23 

• 15 

NO 

12 


• 15 

NO 

12 


.18 

NO 

\ ii. 

23 

.18 

NO 

7 u* 

i 

23 

.15 

NO 

12 


• 15 

NU 

} 12 


• 18 

NO 

\ !!• 

23 

• 18 

NO . 

' 11. 

\ 

23 

*15 

NO 

12 


• 15 

NO 

12 


• 18 

NU 

11* 

23 

• 18 

NU 

Vi* 

23 

• 15 

NO 

12 


.15 

NU 

12 


• 18 

NO 

11* 

23 

• 18 

NO 

11* 

23 

.37 
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NO 
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23 
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NO 

13 
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NO 

U« 

23 
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NO 
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.37 
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49 
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PR-MM 

P1-A17 

50 

1 


PB-NN 

P1-A18 

SI 

1 


P2-E 

PI-G5 

52 

1 


P2-N 

Pl-Gl5 

53 

1 


P2-P 

P1-G16 

54 

1 


P2-V 

P1-A15 

55 

1 


P7-W 

PI-A16 

56 

1 


P7-X 

PI-C13 

57 

1 


P2-Y 

EM 
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P7-B* 

P1-U12 

59 
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• 

P7-C4 

F16 

60 
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NO. LG LG LG LG TIN MG 

.7? NO 
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.72 NO 
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.77 NO 
.18 NO 

.7? NO 

• IS NO 

.72 NO 

• 18 NO 

.72 NO 

• 18 NO 

• 22 NO 

• 18 NO 

.22 NO 
.18 NO 

.?? NO 
.37 NO 

.22 NO 

• 18 NO 

.27 NO 
.37 NO 


299142C 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 

i? 

11* 23 
13 

il. 23 
13 

lit 73 
13 

11. 23 
13 

lit 23 
13 

11* 23 
13 
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13 

lit 23 


13 

11. 23 


13 

lit 23 
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I 


P2-E* 

El 3 

i 62 

1 


P7-F4 
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1 63 

I 


P7-G4 

PI 2-26 

1 64 

1 


P2-H* 

P1-016 

1 65 

l 


P2-1* 

PI-F16 
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TFRM.JKT SHLO IEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
NO. LG IS LG LG TIN PIG 

.22 NO 
.37 NO 


~&SZEYt&~ 


.22 NO 
.13 NO 


.22 NO 
.18 NO 


.22 NO 
• 18 NO 


• 22 NO 

• 18 NO 


2901420 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


13 

11. 23 
13 

lit 23 
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MATL 

ITEM 
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LG 

CIRCUIT PT 
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TO CB! 

A 

85 

1 


P3-F 

El 


86 

l 


P3-G 

P1-B29 


87 

I 


P3-H 

PI-B28 


88 

1 


P3-J 

Pl-Cl 


89 

1 


P3-K 

El 


90 

1 


P3-L 

PI-C29 


91 

1 


P3-M 

P1-C28 


92 

1 


P3-N 

PI-01 


93 

1 


P3-P 

El 


94 

1 


P3-R 

P1-079 


95 

1 


P3-S 

Pl-028 


96 

1 


P3-T 
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NOTES; 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITW 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ML PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY. 

3. DRAWINGS FOR REFERENCE: 

2 C IC0G21-02I ASSEMBLY DRAWING 

4. ALL RELAYS ARE SHOWN IN THE UNENERGHED 
OR OFF POSITION. 

5. BARS PLACED OVER LETTERS ARE FOR REFERENCE 
ONLY AND SIGNIFY LOWER CASE. 

G. LAST NUMBER USED * I ;( ) * 3 
7. SIGNAL DESCRIPTION : 

\j7 21 VDC RLP LO 


UNUSED TERMINALS 


REF DES 

TERMINAL NO. 

Jl 

B,C.D, E, F, e,H / J,K,L J M,N,I, t», b, c, d, e, f, g, h.ij.k, 
n, v, &, x,y, i, BB, JJ, KK,LL. 


2, 5, 6, 7, 8, 13, 15 THRU 20, 27, 31 THRU 37,44,45 
49 THRU 55 


BLK I SERIES IOO IND LO MMfj 
NOT BLK I SERIES 100 IND LO NNf4 

X I RIG CAGE CMD 
X IRIG CAGE INDICATOR W f4 

X GYRO ERROR 


‘-30 VDC HI EE ft 


4 30 VDC HI GGf-F 


30 VDC LO FF fi 
PHASE A,B,C RESET ENABLE P f± 



(HI 

i/i fr 

PlPA SWITCHING * 


l 

(3200 PPS) 

Ilo 

I/04+- 

1 


(HI 


GYRO TORQUE DISCRETE 
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(102.4 KPPS) 

Ilo 

47/0fJ- 



Jl 

GYRO TORQUE ENABLE 

HI 

DD<j- 

I 

21 VDC RLP LO 

cc <4- 


CHASSIS GROUND Af 



J5 aXaxaXa ~x 


ACDER SPYTXUV W J F "H M~N"z'W 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


A3 
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INTERROGATOR ASSY 


A4 


ACDJFHR SEYPXTVUWMNK1L 
4 4 4 4 4 4 ^ 4 ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ^ 4 / T v 

INTERROGATOR ASSY 




ACDJFHR SEYPXTVUWMNKZL 

4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


AS 


INTERROGATOR ASSY 
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AAAAAAAAA X?XX 

NYZXWLMF HJ KA BC 
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REVISED PER MXC 812607 
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NOTES' 

I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-703Z7. 

2.. MUST BE FREE FROM BURRS AND SHARP EDGES 

3. MATERIAL: SPRING STEEL PER M'L-S-7947 
COND fl (ES2I20, ANNEALED). 

4. HEAT TREAT PEP MIL-H-6875 TO l500“i25’F. OIL QUENCH AND DRAW 
AT 700°- 800*F. 

5. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PER MIL- STD-IBO (ES2G7) 
G. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 

A. SURFACE ROUGHNESS MUST NOT EXCEED 6s/, 

B. ALL CORNERS MUST BE .005 TO .015 R, OR CHAMFER. 

H I-™ ISH: CHROME PLATING PER QQ-C-3EO CLASS Z (ES387) 
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REVISIONS 


K1O1 cS 

1. INTERPRET DRAWING IM ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70377. 

2. VENDOR ITEM - SEE SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

3. SOLDER. PER ND1007071 USING ITEM (l4),OR. ITEMS (T?) 
AND®. 

4. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PREFIXED BY '"ASSY" 
AND APPLICABLE DASH NO. PER MIL-STD-130 (E32fe7). 




SEE NOTE 7 
SEE NOTE 2 


SEE NOTE 2 
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SN 60 WRAP 

1010616-17 I SCREW. BUTTON HD. _ 

AN960C4L (1897006-034)WASHER.FLAT 

1015877-001 HEATSINK. _ _ 

111459(1696966-790 SEMICONDUCTOR DEVICE MIL-8-19500" 
IN3030B(1896966-070)1 SEMICONDUCTOR DEVICE MIL-S-19500 
RC42GF741J (1896951-0M) RESISTOR MIL-g-1l7T~ 

CS13BF476K. (1896954-156) I CAPACITOR MIL-C-26b557I 
1015978 - 001 I TRANSISTOR 
RC70SF107J 
RC20GF301J (1896957-025)|RESI5T0R MIL-R-11/3 
RN60C1503F (1896976^498]"RESISTOR Mll-g.-10509'T 
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NOTES; 

1. INTERPRET DRKWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. VENDOR ITEM - SEE SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

3. SOLDER PER ND1002O71 USING ITEM (u) ,OR ITEMS (Tf) 

AND®. ‘ 

4. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PREFIXED BY "ASSY" 
AND APPLICABLE DASH NO. PER MIL-STD.-130 (ES2fo7). 
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DASH NO. 
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USED ON 

APPLICATION 1 


THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING 
NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 


AR 


A2 
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AR 
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


, 2 PLACE 3 PLACE 
DECIMALS DECIMALS ANGLES 

+ _ + _ + 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 
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1006776-20 [INSULATION SLEEVING ELECTRICAL 
MiL-F-14-2% TYPE AQEW 1 FLUX (ES77W 


SN60 WS 


SN 60 WRAP 
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1015872-001 
IN459(1B9696fe~-?9T) 
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SCREW, BUTTON HD. 


Cl 89 7 006- 034-) WASHLR, FLAT 


HEATSINK 


SEMICONDUCTOR DEVICE M1L-S-19500 


IN303QBf1896966-070)| SEMICONDUCTOR DEVICE MIL-S-19500 
RC426F241J 0896951-034) RESISTOR MIL-2-11/7 


C513BF476K (1896954-156) I CAPACITOR Mll-C-?fefa55/2 

1015928-001 ITRANSISTOR 


RC206F102J (1896952-049)[RESISTOR MIL-R-1T73 


RC20GF301 J (1896952-025, 
RN60C15Q3F (1896976-4981 


[RESISTOR MIL-g-H/3 


RC20GF474J (1896952-113) [RESISTOR MIL-E-1T73 
2901439 I TERMINAL BOARD (IMSEP ASSYT" 


[RESISTOR MIL-2-10509/1 


LIST OF PARTS AND MATERIALS 
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note general notes 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-0-70327. 

3 VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

4 APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER ND1002019. 

5 MARK REFERENCE DESIGNATIONS SHOWN PER NDl0020i9 # HOT IMPRESSION 
STAMP, USING .12 BLACK CHARACTERS, CENTRALIZED. 

6 GROMMET HOLES WITHOUT LEADS SHALL BE SEALED USING FURNISHED 
PLUGS ANO ITEM 15. 

T ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

8 IOENTIFV PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 

9 ASSEMBLE PER ND1002032. 

10 FILL THE SPACE BETWEEN THE WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEM 17 

TO SECURE.WIRE 3UNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 


SIZE 

CODE 1DENT 



NO. 


A 

99974 

2901447 


| I 

SCALE-NONE | REV LTR |SHEET 
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CABLE ASSEMBLE W192_ 


29QlVri. 


ISEE NOTE 

NUMBER ITEM OTY 
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3 

3 

3 

3 

3 


3 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 


*3 
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LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
2901447-001 

2901447-002 

2901447-003 

2901447-004 

1016006-002 
1010490-256 
MS3126F14—19P 

1016282- 14 . 

MS3126F14-12S 

MS3126F14-12SW 

10162 81-180 
MS3193A-20A 

MS3193A—16A 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181 TYPE I CLASS l 16AWG WHT, 

24 FT. TOTAL LENGTH 

TUBING MODIFIED PVC SHRINK FIT 1016197-008 
4 FEET 2 INCHES TOTAL LENGTH 

TUBING MODIFIED PVC SHRINK FIT 1016197-006 
2 FEET 2 INCHES TOTAL LENGTH 

TUBING MODIFIEO PVC SHRINK FIT 1016197-007 
6 INCHES TOTAL LENGTH 

SPLICE REDUCER PERMANENT 

INSULATION SLEEVING ELECTRICAL SHRINK FIT. 

(1897089-1901 CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 

GROMMET CONNECTOR STRAIN RELIEF 

(1897040-120) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 

(1897040-121) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 

CONTACT-PIN SPECIAL 

(1896877-020) CONTACT, ELECTRICAL-SOCKET TYPE 
(FURNISHED WITH ITEMS 9 ANO 10) 

(1896877-016) CONTACT, ELECTRICAL-SOCKET TYPE 
(FURNISHED WITH ITEMS 9 AND 10) 


SIZE 

CODE 1DENT 
NO. 
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99974 

2901447 


SCALE-NONE REV LTR 
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CABLE ASSEMBLE W192 
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NOTE 

NUMBER 

1 

2 
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8 
9 

10 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 


INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
NIL-0-70327. 


VENOQR ITEN - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 
APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER *01002019. 


NARK REFERENCE DESIGNATIONS SHOWN PER ND1002019, HOT INPRESSION 
STAMP* USING .12 WHITE CHARACTERS* CENTRALIZED. 


GRONNET HOLES WITHOUT LEAOS SHALL BE SEALEO USING FURNISHED 
PLUGS AND ITEN 15. 


ASSENBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 
IOENTtFY PER NIL-STO-130 IES267I USING PART NUMBER. 
ASSEMBLE PER N01002032. 


FILL THE SPACE BETWEEN THE WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEN 17 
TO SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 


SIZE 

CODE IDENT 
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2901447 


SCALE-NONE 
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. 2084 9-65 


SEE NOTE 

NUMBER ITEM QTY 

1 1 

3 2 I 

3 3 I 

3 4 1 

3 5 #3 

3 6 *3 

7 I 

3 8 3 

9 I 

10 I 

3 11 6 

12 X 

13 X 


ASStHaLIJUJl, 


290144 / 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
2901447-001 

2901447-002 

2901447-003 

2901447-004 

1016006-002 
1010490-256 
NS3126F14-19P 

1016282- 14 
MS3176F14-12S 

NS3126F14—12SW 

1016281-180 
MS3193A-20A 

NS3193A-16A 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181 TYPE 1 CLASS 1 16AWG WHT« 

24 FT. TOTAL LENGTH 

TUBING MOOIF 1EO PVC SHRINK FIT 1016197-006 
4 FEET 2 INCHES TOTAL LENGTH 

TUBING MQDIF1E0 PVC SHRINK FIT 1016197-006 
2 FfcET 2 INCHES TOTAL LENGTH 

TUBING MODIFIED PVC SHRINK FIT 1016197-007 
6 INCHES TOTAL LENGTH 

SPLICE REDUCER PERMANENT 

INSULATION SLEEVING ELECTRICAL SHRINK FIT. 

11897089-190) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
ICR1MP TYPE) 

GROMMET CONNECTOR STRAIN RELIEF 

11397040-120) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 

(1397040-121) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 

CONTACT-PIN SPECIAL 

(1896877-020) CONT/CT, ELECTRICAL-SOCKET TYPE 
(FURNISHED WITH ITEMS 9 ANO 10) 

(1896877-016) CONTACT, ELECTRICAL-SOCKET TYPE 
(FURNISHED WITH ITEMS 9 ANO 10) 


SIZE 
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99974 

2901447 

| SCALE-NONE | REV LTR * 'A & 
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GENERAL NOTES 


DESCR IPT10N 


LEAO TOLERANCE CHART 

LEAO JKT SHIELO LEAD INS 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 4.06-.06 4.06-.06 4.06-.06 4.06-.U0 

3 INCH TO 3 FT ♦ .SO-.00 4.25-.25 *.25-.25 ♦.25-.25 


3 FT TO 10 FT 4l.00-.00 


10 FT AND OVFR 42.00-.00 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 



NUMBER ITEN QTY 


LIST OF MATERIALS 


MS3192 A—20A 


1897370-001 

18973 70-002 

MIL-I-15126 
TYPE ACT 

290)447- 005 


DESCRIPTION 

(1896855-020) CONTACT, ELECTRICAL-PIN TYPE 
(FURNISHED WITH ITEM 7) 

PLUG* END SEAL 

PLUG* ENO SEAL (FURNISHED WITH ITEMS 9 AND 10) 

TAPE* ADHESIVE* ELECTRICAL .50 WIDE 
(ES2716-4 TYPE C) 

VVIRC NDI002I8I i TYPE. I. CL*SS 1,22 , WHT 

I FT TOTM. LENGTH 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 999/4 


SCALE-NONE REV LTR 


B [sheet 5 of 7 
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note general notes 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET ORAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
NIL-0-70327. 

3 VENOOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 

4 APPLY LEAO IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

3 HARK REFERENCE DESIGNATIONS SHOWN PER N01002019* HOT INPRESSION 

STAMP* USING .12 WHITE CHARACTERS* CENTRALIZED. 

6 GROMMET HOLES WITHOUT LEAOS SHALL BE SEALEO USING FURNISHED 
PLUGS AND ITEM 15. 

7 ASSEMBLE CONTACTS IN SPARE CONNECTOR INSERT HOLES. 

8 IDENTIFY PER NIL-ST0-130 IES2671 USING PART NUMBER. 

9 ASSEMBLE PER N01002032. 

10 FILL THE SPACE BETWEEN THE WIRE BUNDLE AND GROMMET USING ITEM 17 

TO SECURE WIRE BUNOLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP. 
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SIZE 

CODE IDENT 
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j^SCALE-NONE 


REV LTR 
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SEE NOTE 

NUMBER ITEM QTY 
1 1 

3 2 1 

3 3 1 

3 4 1 

3 3 *3 

3 6 83 

7 1 

3 8 3 

9 1 

10 1 
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LIST OF MATERIALS 


PART NO. 
2901447-001 


2901447-002 


DESCRIPTION 

WIRE ND1002181 TYPE 1 CLASS 1 16AWG WHT* 

24 FT. TOTAL LENGTH 

TUBING MODIFIED PVC SHRINK FIT 1016197-008 
4 FEET 2 INCHES TOTAL LENGTH 


2901447-003 


TUBING MODIFIED PVC SHRINK FIT 1016197-006 
2 FEET 2 INCHES TOTAL LENGTH 


2901447-004 

1016006-002 
1010490-256 
HS3126F14—19P 


TUBING MODIFIED PVC SHRINK FIT 1016197-007 
6 INCHES TOTAL LENGTH 

SPLICE REDUCER PERMANENT 

INSULATION SLEEVING ELECTRICAL SHRINK FIT. 

(1897089—190) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPEI 


1016282- 14 


GROMMFT CONNECTOR STRAIN RELIEF 


NS3126F14-12S 


(1897040-120) CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 


MS3126F14—12SW 


(1897040-1211 CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 
(CRIMP TYPE) 


1 0 16301 1 49 
MS3193A—20A 


CONTACT PIN QPC01AL 1 ■ 

(1896877-020) CONTACT* ELECTRICAL-SOCKET TYPE 
(FURNISHED WITH ITEMS 9 AND 10) 


MS3193A—16A 


(1896877-016) CONTACT* ELECTRICAL-SOCKET TYPE 
(FURNISHED WITH ITEMS 9 ANO 101 
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LEAD TOLERANCE CHART 

LEAD JKT SHIELD LEAD INS 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦.06-.06 4-.06-.06 ♦.06-.06 ♦.06-.00 
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3 FT TO 10 FT ♦t.OO-.OO 
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X 
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PLUG* ENO SEAL (FURNISHED WITH ITEMS 9 AND 10 


17 

Aft 

MIL-I-15126 

TYPE ACT 

TAPE, ADHESIVE, ELECTRICAL .50 WIDE 
(ES2716-4 TYPE C) 


(6 

1 

290)441- 005 

Wipe NDlOOZISI , TYPt 1, CLKSS 1,22 AW6 , WttT 

I FT TOTAL UEUGJtf 




SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

99974 


T 


2901447 




SCALE-NONE REV LTR 


B [sheet 5 QF 7 

















WIRfc 

CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLD LEAO 

INS 

NOTE 

REMARKS 

LEAD MATL LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

IOENT ITEM LG 

TO C 81 

NO. 

LG LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

1 i 

Pi—N 

1 


• 25 NO 




ei-B 

2 


.25 NO 



2 1 

pi—k 

1 


• 25 NO 




El-B 

2 


• 25 NO 



3 1 

El-BB 

2 


• 25 NO 




P2-L 

4 


.25 NO 



4 1 

Pl-P 

1 


• 25 NO 


- 4 * 


P2-K 

4 


• 25 NO 



5 • 1 

Pl-V 

1 


.25 NO 


44 * 


E2-BB 

3 


• 25 NO 



6 1 

E2-B 

3 


• 25 NO 




P2-M 

4 


• 25 NO 



7 1 

E2-B 

3 


.25 NO 




P3-L 

5 


• 25 NO 



8 1 

P!-T 

1 


• 25 NO 


44 


P3-M 

5 

* 

.25 NO 



9 1 

E3-BB 

>*-R 

1 


• 25 NO 


44 


P3-J 

5 


• 25 NO 



A 10 1 

E3-B 

fc 


.2S Mo 



Pl-Nl 

1 


as ho 


44 » 

* II l& 

6VB 

•& 


.25 NO 



PI- L 

l 


• XS NO 


44* 


iZ 


PVG 

PVH 


5 

S 


.25 M 

. 15 HO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901447 


SCALE-NONE REV LTR 
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HIKING HARNESS B 


2901465 


B € 


NOTE 

NUMBER 

I 


10 

11 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER— 

A - NO 1002032 
B - NO 1002071 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY / 
NIL-D-70327. 

LACE HARNESS USING ITEM 109. 

FASTEN MARKER SECURELY TO CONFORM TO CONFIGURATION USiNG ITEM 109, 

A LETTER WITH AN ASTERISK SUFFIX INDICATES A LOWER CASE LETTER. 

GRID MODULE IS ONE INCH BASIC FOR 01MENSIONING. UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED. HARNESS DRAWING IS SHOWN AT TRUE POSITION. CENTERS OF 
HARNESS FEATURES SHALL BE WITHIN 4.25 OR -.25 AND ENOS OF LEADS 
ANO ACCESSORIES *>.12 OR -.12 INCH TOLERANCE OF THE TRUE POSITIONS 
SHOWN. ALL TOLERANCES APPLY REGARDLESS OF FEATURE SIZE. . 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

NUMBER IN BRACKETS ARE QUANTI TIES OF LEAOS. ^ 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED APPLY LEAD INDENTIFICATIONS PER ' 
ND1002019• OMIT ALL SUFFIX LETTERS EXCEPT A ANO B ^ 

SOLDER PER ND1002071 USING ITEM 112 RO ITEMS 110 ANO 

111 . 

IDENTIFY PER MIL-STD-130 IES2671 USING PART NUMBER. 


. 20S4 »6S 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR B « 

SHEET j 0 F 2091 


MIL 20G4 


WIRING HARNESS B 


2901465 


NOTE 

NUMBER 

19 

20 
21 

22 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

CONNECTORS MUST HAVE A MINIMUM OF THREE CONTACT POSITIONS FILLED 
IN HOLES 1 THRU 10 ANO 23 THRU 32 TO MEET THIS REQUIREMENT USE 
CRIMPED UNWIREO CONTACTS IN HOLES 1*2*3 AND 30*31*32. 

USE TOLERANCE CHART UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

LEAD INSULATION SHALL NOT BE CRIMPEO IN ACCESSORY ITEM 138 
WHENEVER ITEMS 2*9* ♦ 142 ARE SPECIFIED. EXPOSEO WIRE SHALL NOT 
EXCEED .06 IN. 

ASSEMBLE CONTACTS IN ALL SPARE CONNECTOR INSERT HOLES OF ALL 
MS3126 ANO 312 7 TYPE CONNECTORS. 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNOER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦.06—.06 ♦.06—.06 ♦.06—.06 ♦.06—.00 

♦.25-.25 ♦•25-.25 4.25-.25 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 5 OF 209 


|SEE NOTE 
NUMBER I 




WIRING HARNE 


2901465 


S4B 


B « 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAO IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD* COLOR* OR MARKED LETTER - 
A - FROM ENO SHIELD 
B - TO ENO SHIELD 

K - BLACK* WHITE WITH LETTER K OR WHITE WITH BLACK TRACER. 

L - BLUE* WHITE WITH LETTER L* OR WHITE WITH BLUE TRACER 
R - RED. WHITE WITH LETTER R OR WHITE WITH RED TRACER. 

W * WHITE OR WHITE WITH LETTER W. 

X - COAX OUTER CONDUCTOR 

V - YELLOW* WHITE WITH LETTER V OR WHITE WITH YELLOW TRACER. 

MARK ITEMS 81 ANO 139 PER N010020I9* COLOR BLACK* .12 HIGH IN VIEW 
X-X ANO Y-Y. NARK WITH HARNESS PLUG OESIGINATION ANO MATING 
RECEPTACLE OESIGINATION SHOWN IN TABLE l 

USE ITEM 125 AS REQUIRED TO PROVIOE CLAMPING 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TUBING SHALL EXTENO A MINIMUM OF .5 
INCH BEYOND CABLE CLAMPS SHOWN IN DETAILS A THRU S ANO WITHIN 2 
INCHS OF THEIR RESPECTIVE OATUNS 

ON CONDUCTORS 568* 615* 911 ANO 986 MARK LEAO IDENTIFICATIONS PER 
NO1002019 INCLUDING SUFFIXES 

THE FOLLOWING CONDUCTORS ARE TO BE TWISTEO TOGETHER IN ACCORDANCE 
WITH THE BF5T COMMERCIAL PRACTICE. THEY SHALL BE TWISTED WITH A 
LAY NOT GREATER THAN 14 TIMES NOR LESS THAN • TIMES THE PITCH 
DIAMETER. 

568K* 568L* 568R* 566Y, 615L* 615R* 911L. 911R, 911V* 

986L* 986R* 986Y* 1156* 1157* 1178* 1180 

TOLERANCE FOR STRIP LENGTHS ON ITEM 118 TO BE 

PLUS .06* MINUS .00 WHEN ITEMS 90 THRU 94 ARE USED 

PLUS .03* MINUS .00 WHEN ITEMS 128 THRU 132 ARE USEO 

PLUS .03* MINUS .00 WHEN ITEMS 96* 97 ANO 98 ARE USEO 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR B * |SHEET 4 OF 209 
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WIRING HARNESS B 


2901465_Bl 


LIST OF MATERIALS 


PART NO. 
2901465-001 
2901465-002 
2901465-003 
2901465-007 

2901465-008 

2901465-009 

2901465-010 

MS3126F14—19S 
MS3126F22—55P 
MS3126F22-55PW 
1015907-100 
MS3126F16-8S 
MS3126F24—61PZ 
1015907-103 
MS3126F22-55PX 
MS3126F22-55SV 


DESCRIPTION 

WIRE* ND1002181* TYPE 1* 

WIRE* ND1002181* TYPE 1* 

WIRE* ND1002181* TYPE 1* 

WIRE* N01002181* TYPE 2* 
24AWG* WHT/RED* WHT/BLU 

WIRE* ND1002181* TYPE 2* 
20AWG* WHT/RED* WHT/BLU 

WIRE* ND1002181* TYPE 2* 
16AWG* WHT/REO* WHT/BLU 

WIRE* N01002181* TYPE 2* 
22AWG* WHT/RED* WHT/BLU 

11897040-1901 CONNECTOR 

11897045-5501 CONNECTOR 

11697045-551) CONNECTOR 

CONNECTOR PLUG* ELEC 

11897042-080) CONNECTOR 

11897047-614) CONNECTOR 

CONNECTOR PLUG* ELEC 

11897045-552) CONNECTOR 

11897046-553) CONNECTOR 


CLASS 

1* 

22AWG* WHT 

CLASS 

l. 

16AWG* WHT 

CLASS 

1* 

20AWG* WHT 

CLASS 

4* 

WHT JACKET * 

CLASS 

4* 

WHT JACKET* 

CLASS 

4* 

WHT JACKET* 

CLASS 

4* 

WHT JACKET* 


PLUG* ELEC 
PLUG* ELEC 
PLUG* ELEC 

PLUG* ELEC 
PLUG* ELEC 

PLUG* ELEC 
PLUG* ELEC 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR B * [SHEET 6 OF 209 































WIRING HARNE 


2901465 


B 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

FART NO. 

OESCRI FTION 

7 

9B 

106 

1897229-003 

FERRULE 

7 

99 

5 

1897357-001 

SFLICE• CONDUCTOR 

7 

100 

5 

1016369-711 

INNER SUFFORT SLEEVE 

7 

101 

3 

1016369-713 

OUTER SUFFORT SLEEVE 

7 

103 

31 

1006783-045 

SCREW* BUTTON HEAD 


106 

31 

AN960C10L 

11897006- 19) MASHER* FLAT 


108 

31 

1896990-011 

NUT* SELF LOCKING 


109 

AR 

MIL-T—7138 

LACING TAPE* TYPE F* CLASS 2* BLACK 


110 

AR 

SN60WS 

SOLDER QO-S-571 IES2175-1) 


111 

AR 

MIL—F—14256 

FLUX (ES2798I 


112 

AR 

SN60WRAF 

SOLDER QG-S-571 IES2175-3) 

7 

113 

496 

1897266-001 

CONTACT* RECEF* ELEC 


114 

X 

MS3192A-20A 

11896855-020) CONTACT* PIN!FURNISHED WITH CONN) 


115 

X 

MS3193A-20A 

11896877-020) CONTACT* SOCKET!FURNISHED WITH 
CONN) 


116 

X 

MS3192-16A 

11896855-016) CONTACT* PINIFURNISHED WITH CONN) 


117 

X 

MS3193-16A 

11896877-016) CONTACT, SOCKET!FURNISHEO WITH 
CONN) 


118 

I 

2901465-012 

CABLE* RF* COAXIAL* MIL-C-17 RG188/U 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 


B » 


SHEET H OF 209 


. 2064 •-69 
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__ WIRING HARNESS 8 2901465 _ B » 

|SEE NOTE LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTV 

FART NO. 

DESCRIPTION 



137 

1 

2901465-014 

WIRE* N01002181 * TYPE 
22AWG 

III* CLASS I, T3* WHT* 

7 

138 

42 

1897266-004 

CONTACT* RECEPT* ELECT 

7 

139 

27 

1015864-462 

INSULATION SLEEVING 



140 

1 

2901465-015 

WIRE* N01002181* TYPE 
WHT 

II* CLASS 1* T2, 22AWG* 


142 

1 

2901465-017 

MIRE* ND1002181* TYPE 
WHT 

II* CLASS 1* T2* 16AWG* 


143 

1 

2901465-024 

WIRE ND1002181 TYPE 3 
20AWG WHT/RED WHT/BLU 

CLASS 4* WHT JACKET*• 
WHT/YEL 

7 

144 

52 

1897342-003 

LUG* TERMINAL 



145 

4 

* 1897331-001 

ADAPTER* CABLE CLAMP 



146 

4 

1897330-001 

CLAMP* STRAIN RELIEF 



147 

1 

1016006-002 

SPLICE REDUCER 


7 

148 

109 

1015908-082 

BUSHING 



149 

1 

1897070-010 

CLAMP* STRAIN RELIEF 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

- 1 - 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR $ T. 
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WIRING HARNESS ■ 


2901465 


B *r 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

7 

119 

246 

1010 763-002 

SLEEVE* SOLOER* ELEC 

7 

120 

743 

1010490-228 

INSULATION-SLEEVING* ELEC 

7 

121 

16 

1010763- 3 

SLEEVE* SOLOER* ELEC 

7 

123 

53 

1897267-001 

CONNECTOR RECEP* ELEC 

7 

124 

20 

1010490-232 

INSULATION-SLEEVING* ELEC 


125 

1 

2901465-025 

INSULATION* ELEC* MIL-I-631* TYPE F* FORM T* 

•62 IN. WIDE X .040 IN. THICK* GRADE A* CLASS 1 

BLACK 

7 

126 

16 

1016281-180 

CONTACT-PIN 

7 

127 

36 

1016281r181 

CONTACT-SOCKET 

7 

128 

99 

1016369-588 

HYRING 

7 

129 

25 

1016369-288 

CONTACT-OUTER MALE 

7 

130 

26 

1016369-388 

CONTACT-INNER FEMALE 

7 

131 

74 

1016369-488 

CONTACT-OUTER FEMALE 

7 

132 

75 

1016369-188 

CONTACT-INNER MALE 

7 

133 

13 

1016369-420 

CONTACT-MALE NO. 20 

7 

134 

67 

1016369-421 

CONTACT-FEMALE NO. 20 

7 

135 

3 

1016369-720 

CONTACT-MALE NO. 16 

7 

136 

2 

1016369-721 

CONTACT-FEMALE NO. 16 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR B * 
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WIRING HARNESS B 


2901465 


B * 


WIRE 


CIRCUIT FT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM ! A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 118 




• 52 

• 23 




A*9 

91* 92*120 






• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94*120 


IE 


J8-G1 

27 




• 11 

NO 


93*148 

237/ 



P12-61 

126 




• 11 

NO 


90*148 

2371 

IX 


J8-G2 

27 








236! 



P12-G2 

126 








2381 

2 118 




• 52 

• 23 




A*9 

91, 92*120 






• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94*120 


2E 


J8-JI 

27 




• 11 

NO 


93*148 

241 



P12-J1 

126 




• 11 

NO 


90*148 

241 

2X 


J8-J2 

27 








242 



P12-J2 

126 








242 

3 118 




• 52 

• 23 




A*9 

91* 92*120 






• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94*120 


3E 


J8-K1 

27 




• 11 

NO 


93*148 

243 



P12-K1 

126 




• 11 

NO 


90*148 

243 

3X 


J8-K2 

27 








244 



P12-K2 

126 








244 

4 118 




.52 

• 23 




A*9 

91* 92*120 






• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94*120 


4E 


J8-H1 

27 




• 11 

NO 


93*148 

239 



P12-H1 

126 




• 11 

NO 


90*148 

239 

4X 


J8-H2 

27 








240 



P12-H2 

126 








240 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901465 

A 























HIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAD FROM IA» 
IOENT ITEM 16 TO IB) 


MIRING HARNES 


TERM*JUT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 


•52 .23 

2.25 2.00 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


• 22 NO 

• 25 NO 


• II NO 

• 22 NO 


• II NO 

• 22 NO 


• II NO 

• 22 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 

93*146 
96 


91* 92*120 
119*120 


93*148 
114 


91* 92*120 
120* 97* 98 


93*148 

96 


91* 92*120 
12C* 97* 98 


93*148 

96 


2901465 
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WIRING HAANC 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM* 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STREP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 




28 

118 




• 52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 









2.25 

2.00 



8*68 

119*124*120 




288 

1 


P26-P* 

194 




• 22 NO 


115 


375 





SHLO 828 





• 25 NO 




375 


28E 



Ji 3-81 

29 




• 11 NO 


93*148 


374 





P26-NP 

194 




• 22 NO 


115 


374 


28X 



Jl3-82 

29 








375 





SHLO B28 









375 


29 

118 




.52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 









2.25 

2.00 



8*68 

119*124*120 




298 

1 


P25-VP 

195 




• 22 NO 


115 


379 





SHLO 829 





• 25 NO 




379 


29E 



J13-DI 

29 




• 11 NO 


93*148 


378 





P2 5-U* 

195 




• 22 NO 


115 


378 


29X 



J13-02 

29 








379 





SHLO 829 









379 


30 

118 




• 52 

• 23 



A.9 

91* 92*120 









2.25 

2*00 



6*68 

119*124*120 




308 

1 


P25-7* 

195 




• 22 NO 


115 


377 





SHLO 830 





• 25 NO 




377 


30E 



J13-CI 

29 




• 11 NO 


93*148 


376 





P2 5-Y* 

195 




•22 NO 


115 


376 

8 

30X 



J13-C2 

29 








377 





SHLO 830 









377 









SIZE 

1 CODE IDENT 1 













NO. 













A 

99974 


2901465 










—i -- —i— 

SCALE-NONE REV LTR 

3 « 

[sheet 2 i 

OF 209 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM I A) 
IOENT ITEM LG TO IB! 


MIRIN6 HARNESS 8 _ 

• JKT SHLO LEAO INS NOTE 

STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

LG LG LG LG TIN FIG 

•52 .23 A*9 

•44 .28 

• 11 NO 

• 22 NO 


2901465 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 

91* 92*120 
120* 97* 98 

93*148 

96 


91* 92*120 
120* 97* 98 

93*148 

96 


91* 92*120 
120* 97* 98 

93*148 

96 


•52 «23 

•44 .28 


91* 92*120 
120* 97* 98 


93*148 

96 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 99974 

A 


2901465 


SCALE-NONE REV LTR 
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MIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO 181 


_MIRING HARNESS 8_ 


TERM*JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


2901465 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


31 

118 



• 52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 







2.25 

2.00 



8*68 

119*124*120 



318 

1 

P26-PP 




• 22 

NO 


115 

1420 




SHLO 831 

194 



• 25 

NO 



1420 


31E 


J14—Ki 

28 



• 11 

NO 


93*146 

1419 




P26-NN 

194 



• 22 

NO 


115 

1419 


31X 


J14-K2 

28 







1420 




SHLO 831 








1420 


32 

118 



• 52 

• 23 



A*9 

91. 92*120 







2.25 

2.00 



8*68 

119*124*120 



328 

1 

P15-V 

198 



• 22 

NO 


114 

393 




SHLO 832 




• 25 

NO 



393 


32E 


J14-A1 

28 



• 11 

NO 


93*146 

392 




Pi 5-2 

198 



• 22 

NO 


114 

392 


32X 


J14-A2 

28 







393 




SHLO 832 







. 

393 


33 

118 



• 52 

• 23 



A*9 

91* 92*120 







• 44 

• 28 




120* 97* 96 



33E 


J14-61 

28 



• 11 

NO 


93*146 

394 




P128A-1A 

171 



• 22 

NO 


96 

394 


33X 


J14-82 

26 







395 




P128A-IB 

171 







395 


34 

118 



.52 

• 23 



A*9 

91, 92*120 







• 44 

• 28 




120* 97* 98 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 
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2901465 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO IB) 


_ WIRING HARNESS B _ 

TERN.JKT SMLD LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO, LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITENS 


REMARKS 


3 * 


48R 


J16-G* 20 

P1040-II 68 


22 NO 114 

12 NO 113 


434/1 

434/i 


49 1 

J16-HH 

20 

• 22 NO 

114 

455 


P92-Y4 

183 

• 22 NO 

115 

455 

50 1 

J16-04 

20 

• 22 NO 

114 

431 


P98-GG 

187 

• 22 NO 

115 

431 

51 1 

J16-E* 

20 

• 22 NO 

114 

432 


P98-HH 

187 

• 22 NO 

115 

432 

52 1 

J16-F* 

20 

• 22 NO 

114 

433 


P98-FF 

187 

• 22 NO 

115 

433 

53 1 

J16-CC 

20 

• 22 NO 

114 

452 


P92-V4 

183 

• 22 NO 

115 

452 

54 1 

J16-BB 

20 

• 22 NO 

114 

451 


P92-M* 

183 

• 22 NO 

115 

451 

55 1 

J16-FF 

20 

• 22 NO 

114 

454 


P92-U* 

183 

• 22 NO 

115 

454 

56 1 

J16-EE 

20 

• 22 NO 

114 

453 


P92-T6 

183 

• 22 NO 

115 

453 

57 1 

Jl6—X* 

20 

• 22 NO 

114 

448 


P92-S4 

183 

• 22 NO 

115 

448 

58 1 

J16-Y4 

20 

• 22 NO 

114 

449 


P92-R4 

183 

• 22 NO 

115 

449 

59 1 

J16-LL 

20 

• 22 NO 

114 

456 


P99-JJ 

186 

• 22 NO 

115 

456 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE 
A -- 


REV LTR 


B * 


SHEET 


27 OP 209 


MIRING HARNESS B_2901465_B A 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


72 

1 


J16-JJ 

20 




• 22 

NO 


114 

1699 




P96-JJ 

182 




• 22 

NO 


115 

1699 

73 

1 


J16-KK 

20 




• 22 

NO 


114 

1698 




P96-KK 

182 




• 22 

NO 


115 

1698 

74 

7 




2.25 

2«00 




A*7 

120 







4,00 

3,75 




B *6A 

120*119 


74B 

1 


E301-B 

39 




.25 

NO 



21 




SHLO B74 





• 25 

NO 



21 

74L 



J16-N* 

20 




• 22 

NO 


114 

1561 




PI080-12 

45 




• 12 

NO 


113 

1561 

74R 



J16-MO 

20 




• 22 

NO 


114 

1551 




P1080-11 

45 




• 12 

NO 


113 

155f 

75 

7 




2.25 

2,00 




A.7 

120 







4»00 

3,75 




B*6A 

120*119 


75B 

1 


E301-B 

39 




.25 

NO 



21 




SHLO B75 





• 25 

NO 



21 

75L 



J16-J* 

20 




• 22 

NO 


114 

158/ 




P108D—16 

45 




• 12 

NO 


113 

158/ 

75R 



J16-K* 

20 




.22 

NO 


114 

157/ 




P108D-1? 

45 




• 12 

NO 


113 

157/ 

76 

7 




2,25 

2,00 




A*7 

120 







4, 00 

3,75 




B«6A 

120*119 


76B 

1 


F301-B 

39 




•25 

NO 



21 




SHLO B76 





• 25 

NO 



21 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR_3* 
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MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO IBI 


60 


J16-MM 

P99-MM 


61 


J16-PP 

P99-LL 


62 


J16-NN • 
P99-KK 


63 


J16-B 

E301-8 


64 


J16-N 

P26-V 


65 


J16-A 

P26-V6 


JI6-R 

P26-KK 


67 


J16-N 

P92-X6 


68 


J16-P 

P96-MM 


69 


J16-Z* 

P96-HH 


70 


J16-00 

P96-FF 


71 




J16-GG 

P96-GG 


MIRING HARNESS 8 


2901465_B * 


TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


20 




• 22 

NO 


114 

457 

186 




• 22 

NO 


115 

457 

20 




• 22 

NO 


114 

459 

186 




• 22 

NO 


115 

459 

20 




• 22 

NO 


114 

458 

186 




• 22 

NO 


115 

458 

20 




• 22 

NO 


114 

21 

39 




• 25 

NO 



21 

20 




• 22 

NO 


114 

429 

194 




• 22 

NO 

- 

115 

429 

20 




• 22 

NO 


114 

428 

194 




• 22 

NO 


115 

428 

20 




• 22 

NO 


114 

430 

194 




• 22 

NO 


115 

430 

20 




•22 

NO 


114 

1708 

183 




• 22 

NO 


115 

1708 

20 




• 22 

NO 


114 

1700 

182 




• 22 

NO 


115 

1700 

20 




•22 

NO 


114 

1703 

182 




• 22 

NO 


115 

1703 

20 




• 22 

NO 


114 

1701 

182 




• 22 

NO 


115 

1701 

20 




• 22 

NO 


114 

1702 

182 




• 22 

NO 


115 

1702 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE 


REV LTR 


3 * 


SHEET 2B OF 209 


A 


MIRING HARNESS B 


2901465 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM IAl 

AREA 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

\ 76L 



J16-S* 

20 




PI080-18 

45 

\ 76R 



J16-R* 

20 




P1080—17 

45 

\ 77 

7 




1 77B 

1 


E301-B 

39 




SHLO 877 


1 77L 



J16-0* 

20 




P1080-22 

45 

1 77R 



JI6-P6 

20 




P108D—21 

45 

i 78 

7 




t 78B 

1 


E301-B 

39 




SHLO B78 


78L 



J16-M* 

20 




P1080-24 

45 

I 78R 



J16-V4 

20 




P108D-23 

45 

79 

7 




79B 

1 


E301-B 

39 


SHLO B79 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAO 

CUT 

LG 


2*25 

4.00 


2.00 

3.75 


2.25 

4.00 


2.00 

3.75 


2.25 

4.00 


2.00 

3.75 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 



A.7 

120 



B*6A 

120*119 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 


A*7 

B»6A 


A*7 

B*6A 


REMARKS 


114 

113 

114 
113 

120 

120*119 


114 

113 

114 
113 

120 

120*119 


162/ 

162/ 

161 / 

161/ 


21 

21 

164/ 

164/ 

163/ 

163/ 


21 

21 

168/ 

168 / 

167/ 

167/ 



• 25 NO 

21 


• 25 NO 

21 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

- 2901465 


SCALE-NONE | REV LTR “g 9 
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WIRE CIRCUIT PT 

IFAD MATL LEAD FROM (Al 
IDENT ITEM LG TO IBI 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


62 8 

828 1 


J 16-UP 
PI080-28 


J16-TP 

P108D-2? 


2*26 2.00 
2*25 2*00 


SHIO B80 
E303-B 

16 

J17-HH 

P21-KP 

15 

202 

J17-GG 

P21-JP 

15 

202 

SHLO B81 
E303-B 

16 

J17-KK 

P21-IP 

15 

202 

J17-JJ 

P21-HP 

15 

202 


2.25 2.00 

2*25 2*00 


2*25 2*00 

4*00 3*75 


PI170-32 
SHLO B82 


INS 


NOTE 


REMARKS 


STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



• 22 

NO 


114 


1701 

• 12 

NO 


113 


1701 

• 22 

NO 


114 


169 i 

• 12 

NO 


113 


I69i 



B,6A 

120,119 





A,7 

120 



• 25 

NO 




21 

• 25 

NO 




21 

• 22 

NO 


114 


491 

• 22 

NO 


115 


491 

• 22 

NO 


114 


490 

• 22 

NO 


115 


490 



B.6A 

120,119 





A*7 

120 



• 25 

NO 




21 

• 25 

NO 




21 

• 22 

NO 


114 

* 

493 

• 22 

NO 


115 


493 

• 22 

NO 


114 


492 

.22 

NO 


115 


492 



A.7 

120 





B.6B 

120,119 



• 12 

NO 


113 


21 

• 25 

NO 


113 


21 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


I SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

[sheet 31 OF 209 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 


REV LTR B * 

[sheet 32 OF 209 


WIRING HARNES > 



WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM IA) 
IOENT ITEM LG TO 181 


TERM.JKT SHLO LEAE 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


91L 


J17-K* 

15 



PI080-4 

45 

91R 


J17-JP 

15 



P1080-3 

45 

92 

7 



92B 

1 

E302-B 

SHLO B92 

40 

92L 


J17-NP 

15 



Pi 080-6 

45 

92R 


J17-MP 

15 



P1080-5 

45 

93 

7 



93B 

1 

E302-B 

SHLO B93 

40 

93L 


J17-UP 

15 



P1080-10 

45 

93R 


J17-TP 

15 



P1080-9 

45 

94 

7 



94B 

1 

P1050—32 

47 


2.25 2.00 

4.00 3*75 


2*25 2.00 

4.00 3.75 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 



A*7 

120 



B*6A 

120*119 

• 25 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 



A,7 

120 



B*6A 

120*119 

• 25 

NO 



• 25 

NO 


- 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

.22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 




2.25 2.00 

4.00 3.75 


120 

120*119 


SHLO 894 


• 12 NO 

• 25 NO 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 


REV LTR B * 

[SHEET 33 OF 209 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 
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MIRING MARNE 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SMLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM (A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO CBI 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



B 169 

1 


J21 :* 

2 



• 22 

NO 


114 


555 




P96-K 

182 



• 22 

NO 


115 


555 

B 170 

1 


J21-F9 

2 



• 22 

NO 


114 


556 




P96-L 

182 



• 22 

NO 


115 


556 

B 171 

1 


J21-G9 

2 



• 22 

NO 


114 


557 




P96-M 

182 



• 22 

NO 


115 


557 

B 172 

1 


J21-H9 

2 



• 22 

NO 


114 


558 




P96-N 

182 



• 22 

NO 


115 


558 

B 173 

1 


J21-J* 

2 



• 22 

NO 


114 


559 




P96—P 

182 



• 22 

NO 


115 


559 

B 174 

1 


J21-K* 

2 



• 22 

NO 


114 


560 




P96-R 

182 



• 22 

NO 


115 


560 

B 175 

1 


J21-A4 

2 



• 22 

NO 


114 


551 




P96-S 

182 



• 22 

NO 


115 


551 

B 176 

1 


J21-Z9 

2 



• 22 

NO 


114 


570 




P98-N4 

187 



• 22 

NO 


115 


570 

B 177 

1 


J21-MM 

2 



• 22 

NO 


114 


578 




P98-G* 

187 



• 22 

NO 


115 


578 

B 178 

1 


J21-EE 

2 



• 22 

NO 


114 


575 




P98-00 

187 



• 22 

NO 


115 


575 

B 179 

1 


J21-V 

2 



• 22 

NO 


114 


547 




P98-H4 

187 



• 22 

NO 


115 


547 

B 180 

1 


J21-L 

2 



• 22 

NO 


114 


541 




P98-J9 

187 



• 22 

NO 


115 


541 







SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 











NO. 











A 

99974 



2901465 








SCALE-NONE 

1 REV 

LTR 

*B * 

IsHEET 41 

OF 209 


W fiUfiillil 


MIRING MARNE 


2901465 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERN.JKT 

SMLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MAIL 

LEAO 

FROM (At 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



157 

1 


J20-M 

5 



• 22 

NO 


115 


21 




P129F-32 

23F 



• 12 

NO 


138 


21 

158 

1 


J20-E 

5 



• 22 

NO 


115 


1579 


. 


P129F-27 

23F 



• 12 

NO 


113 


1579 

159 

1 


J20-F 

5 



• 22 

NO 


115 


1644 




P129F-24 

23F 



• 12 

NO 


113 


1644 

160 

1 


J20-6 

5 



• 22 

NO 


115 


1645 




P129F-23 

23F 



• 12 

NO 


113 


1645 

161 

1 


J2I-R9 

2 



• 22 

NO 


114 


565 




P96-A 

182 



• 22 

NO 


115 


565 

162 

1 


J21-09 

2 



• 22 

NO 


114 


564 




P96-8 

182 



• 22 

NO 


115 


564 

163 

I 


J21-P9 

2 



•22 

NO 


114 


563 




P96-C 

182 



• 22 

NO 


115 


563 

164 

1 


J21-N9 

2 



• 22 

NO 


114 


562 




P96-0 

182 



• 22 

NO 


115 


562 

165 

1 


J21-M9 

2 



•22 

NO 


114 


561 




P96-E 

182 



• 22 

NO 


115 


561 

166 

1 


J21-B9 

2 



• 22 

NO 


114 


552 




P96-G 

182 



• 22 

NO 


115 


552 

167 

1 


J21—CP 

2 



• 22 

NO 


114 


553 




P96—M 

182 



• 22 

NO 


115 


553 

168 

1 


J21-D4 

2 



• 22 

NO 


114 


554 




P96-J 

182 

. 


• 22 

NO 


115 


554 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR 3 S 

SHEET 40 OF 209 


MIRING MARNE8 _ 2901465_ 3» 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SMLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




1B1 

1 


J21-M 

2 




• 22 

NO 


114 


542 





P98-CC 

187 




• 22 

NO 


115 


542 


182 

1 


J21-XP 

2 




• 22 

NO 


114 


568 





P98—I* 

187 




• 22 

NO 


115 


568 


183 

1 


J21-GG 

2 




• 22 

NO 


114 


577 





P98—V 

187 




• 22 

NO 


115 


577 


184 

1 


J21-00 

2 




• 22 

NO 


114 


574 





P98-U 

187 




• 22 

NO 


115 


574 


185 

1 


J21-N 

2 




• 22 

NO 


114 


543 





P9B-T 

187 




• 22 

NO 


115 


543 


186 

1 


J21-J 

2 




• 22 

NO 


114 


539 





P98—S 

187 




• 22 

NO 


115 


539 


187 

1 


J21-K 

2 




• 22 

NO 


114 


540 





P98—R 

187 




• 22 

NO 


115 


540 


188 

1 


J21-S 

2 




• 22 

NO 


114 


544 





P99-FF 

186 




• 22 

NO 


115 


544 


189 

1 


J21-FF 

2 




• 22 

NO 


114 


576 





P98-S9 

187 




• 22 

NO 


115 


576 


190 

1 


J21-V4 

2 




• 22 

NO 


114 


569 





P98-RP 

187 




• 22 

NO 


115 


569 


191 

1 


J21-AA 

2 




• 22 

NO 


114 


571 





P98-P4 

187 




• 22 

NO 


115 


571 


192 

1 


J21-B8 

2 




• 22 

NO 


114 


572 





P98-MP 

187 




• 22 

NO 


115 


572 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR 3 * 
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WIRING MARNE 




W!« ? 


CIRCUIT RT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATl 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIR STRIR 

CUT 

STRIR 


ONE • 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



B 

193 

1 


J21-CC 

2 


• 22 

NO 


114 


573 





R98-RR 

187 


• 22 

NO 


115 


573 


194 

1 


J21-B 

2 


• 22 

NO 


114 


21 





R129F-32 

23F 


• 12 

NO 




21 


195 

1 


J21-C 

2 


• 22 

NO 


114 


1692 





R35-CC 

184 


• 22 

NO 


115 


1692 


196 

1 


J21-D 

2 


• 22 

NO 


114 


1493 





P35-00 

184 


• 22 

NO 


115 


1693 


197 

1 


J21-E 

2 , 


• 22 

NO 


114 


1694 





R35-EE 

184 


• 22 

NO 


115 


1694 


198 

1 


J21-F 

2 


• 22 

NO 


114 


1695 





R35-FF 

184 


• 22 

NO 


115 


1695 


199 

1 


J21-G 

2 4 


• 22 

NO 


114 


1696 





R35-GG 

184 


• 22 

NO 


115 


1696 


200 

1 


J21-H 

2 


• 22 

NO 


114 


1697 





R35-HH 

184 


• 22 

NO 


115 


1697 


202 

1 


J21-R 

2 


• 22 

NO 


114 

• 

1707 





R92-0* 

183 


• 22 

NO 


115 


1707 


203 

1 


J21-U 

2 


• 22 

NO 


114 


546 





R9B-FE 

187 


• 22 

NO 


115 


546 


204 

1 


J21-W 

2 

' 

• 22 

NO 


114 


1731 





P35-JJ 

184 


• 22 

NO 


115 


1731 


205 

1 


J21-X 

2 


• 22 

NO 


114 


1726 





R35-W 

184 

* 

• 22 

NO 


115 


1726 







SIZE 

I CODE 

IDENT 1 











NO. 











A 

99974 



2901465 








_i_ 

SCALE-NONE 

Trev 

LTR 

3 • 

ISHEET 43 

OF 209 


WIRE 
LEAD MAIL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT RT 
LEAD FROM (A) 

LG TO <B» 


WIRING HARNE 


TERN.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIR STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


2901465 


REMARKS 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

2.25 2.00 


120.119 

120 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

[sheet 45 OF 209 


krnm 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT RT 
LEAO FROM (A) 

LG TO IB! 


TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIR STRIR CUT 
NO. LG LG LG 


206 

• 



206A 

1 

SHLO 8206 
E310-8 

19 

206L 


J22-0* 

18 



R35-B* 

184 

206R 


J22-R6 

18 



R35-C* 

184 

207 

1 

J22-C* 

18 



R35-G6 

184 

208 

I 

J22-A6 

18 



R39-K 

184 

209 

• 



2098 

3 

E305-8 

SHLO 8209 

61 

209L 


J22-V 

18 



R107D—11 

64 

209R 


J22-U 

18 



R1070-13 

64 

210 

• 



2100 

3 

E305-8 

61 


2.25 2.00 

2.25 2.00 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


INS 


NOTE 


STRIR 


ONE# 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



8.6A 

120.119 



A. 7 

120 

• 25 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


115 



A.7 

120 



B.6A 

120.119 

• 25 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

•22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 



A.7 

120 



8.6A 

120.119 


SHLO B210 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRING HARNES 




WIRE 


CIRCUIT RT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A! 

AREA STRIR STRIR 

CUT 

STRIR 

ONE. 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB! 

NO. LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 




213L 



J22-E 

18 


• 22 NO 


114 


1671 





Rll-T 

250 


• 22 NO 


114 


1671 


213R 



322-0 

18 


• 22 NO 


114 


1670 





Ril-S 

250 


• 22 NO 


114 


1670 


214 

1 


J22-AA 

18 


• 22 NO 


114 


622 





Rli-V 

250 


• 22 NO 


114 


622 


215 

1 


J22-B8 

18 


• 22 NO 


114 


623 





Rll-W 

250 


• 22 NO 


114 


623 


216 

1 


J22-CC 

18 


• 22 NO 


114 


624 





R37-H6 

251 


• 22 NO 


115 


624 


217 

1 


322-00 

18 


• 22 NO 


114 


625 





R37-J6 

251 


• 22 NO 


115 


625 


218 

1 


322-EE 

18 


• 22 NO 


114 


626 





R37-N6 

251. 


• 22 NO 


115 


626 


219 

I 


322-GG 

18 


• 22 NO 


114 


627 





R37-S* 

251 


• 22 NO 


115 


627 


220 

1 


J22-HH 

18 


• 22 NO 


114 


628 





R37-U6 

251 


• 22 NO 


115 


628 


221 

1 


322-W6 

18 


• 22 NO 


114 


618 





R37-W6 

251 


• 22 NO 


115 


618 


222 

I 


322-K6 

18 


• 22 NO 


114 


619 





R37-V6 

251 


• 22 NO 


115 


619 


223 

1 


322-Y6 

18 


• 22 NO 


114 


620 





R37-AA 

251 


• 22 NO 


115 


620 







SIZE 

1 CODE IDENT 1 











NO. 

1 










A 

99974 



2901465 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN. 

JKT SMLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

RENARKS 



LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE » 

ACCESSORY 




I DENT 

ITEN 

LG 

TO (B) 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 




224 

1 


J22-2* 

18 



• 22 

NO 


114 

621 






P37-CC 

251 



• 22 

NO 


115 

621 



225 

1 


J22-0* 

18 



• 22 

NO 


114 

602 






P35-D* 

184 



• 22 

NO 


115 

602 



226 

1 


J22-R* 

18 



• 22 

NO 


114 

614 






P36-Q* 

181 



• 22 

NO 


115 

614 



227 

1 


J22-T* 

18 



•22 

NO 


114 

615 






P36-AA 

181 



•22 

NO 


115 

615 



228 

1 


J22-F 

18 



• 22 

NO 


114 

582 






P36-00 

181 



• 22 

NO 


115 

582 



229 

1 


J22-K9 

18 



• 22 

NO 


114 

609 






P36-BB 

181 



• 22 

NO 


115 

609 



230 

1 


J22-B9 

18 



• 22 

NO 


114 

600 






P35-A* 

184 



• 22 

NO 


115 

600 



231 

1 


J22-E* 

18 



• 22 

NO 


114 

603 






P36-LL 

181 



• 22 

NO 


115 

603 



232 

1 


J22-F9 

18 



• 22 

NO 


114 

604 






P36-X* 

181 



• 22 

NO 


115 

604 



233 

l 


J22-G* 

18 



• 22 

NO 


114 

605 






P36-W* 

181 



.22 

NQ 


115 

605 



234 

1 


J22-H* 

18 



• 22 

NO 


114 

606 






P36-EE 

181 



• 22 

NO 


115 

606 



235 

1 


J22-J* 

18 



• 22 

NO 


114 

608 






P36-JJ 

181 



• 22 

NO 


115 

608 



SIZE 

A 
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NO. 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


RENARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON IA» 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEN 

LG 

TO (B) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 



B 

251 

1 


J23-V 

14 




• 22 

NO 


114 


638 





P41-88 

107 




• 22 

NO 


115 


638 


252 

1 


J23-W 

14 




• 22 

NO 


114 


639 





P41-CC 

107 




• 22 

NO 


115 


639 


253 

1 


*123-X 

14 




• 22 

NO 


114 


640 





P41-00 

107 




• 22 

NO 


115 


640 


254 

1 


J23—Y 

14 




• 22 

NO 


114 


641 





P41-EE 

107 




• 22 

NO 


115 


641 


255 

1 


*123—I 

14 




.22 

NO 


114 


642 





P41-FF 

107 




• 22 

NO 


115 


642 


256 

1 


J23—A* 

14 




• 22 

NO 


114 


643 





P41-GG 

107 




• 22 

NO 


115 


643 


257 

1 


*123-B* 

14 




• 22 

NO 


114 


644 





P4I-HN 

107 




• 22 

NO 


115 


644 


258 

1 


J2 3-C* 

14 




• 22 

NO 


114 


645 





P4 1-J J 

107 




.22 

NO 


115 


645 


259 

1 


J23-0* 

14 




• 22 

NO 


114 


646 





P41-KK 

107 




• 22 

NO 


115 


646 


260 

1 


*123—E* 

14 




• 22 

NO 


114 


647 





P41-LL 

107 




• 22 

NO 


115 


647 


261 

1 


*123-06 

14 




• 22 

NO 


114 


648 





P41-NN 

107 




• 22 

NO 


115 


648 


262 

1 


J23-R6 

14 




• 22 

NO 


114 


649 





P41-NN 

107 




• 22 

NO 


115 


649 
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SCALE-NONE 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN. 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEN 

LG 

TO IBI 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 




236 

1 


J22-K 

18 




• 22 

NO 


114 


586 





P33—R 

189 




• 22 

NO 


115 


586 


240 

1 


J22-M 

18 




• 22 

NO 


114 


587 





P129F-15 

23F 




• 12 

NO 


113 


587 


241 

I 


*122-16 

18 




• 22 

NO 


114 


607 





P36—GG 

181 




• 22 

NO 


115 


607 


242 

1 


J23-A 

14 




• 22 

NO 


114 


629 





P41-S* 

107 




• 22 

NO 


115 


629 


243 

1 


*123-8 

14 




• 22 

NO 


114 


630 





P41-T6 

107 




• 22 

NO 


115 


630 


244 

I 


J23-C 

14 




• 22 

NO 


114 


631 





P41-U6 

107 




• 22 

NO 


115 


631 


245 

I 


*123-0 

14 




• 22 

NO 


114 


632 





P41-V6 

107 




• 22 

NO 


115 


632 


246 

1 


J23-E 

14 




• 22 

NO 


114 


633 





P41-W* 

107 




• 22 

NO 


115 


633 


247 

1 


*123—F 

14 




• 22 

NO 


114 


634 





P41-X6 

107 




• 22 

NO 


115 


634 


248 

I 


J23-G 

14 




• 22 

NO 


114 


635 





P41-Y6 

107 




• 22 

NO 


US 


635 


249 

1 


J23-H 

14 




•22 

NO 


114 


636 





P41-26 

107 




• 22 

NO 


115 


636 


250 

I 


J23-J 

14 




• 22 

NO 


114 


637 





P41-AA 

107 




• 22 

NO 


115 


637 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN. 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEN 

LG 

TO IBI 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




263 

1 


J23-S* 

14 




•22 

NO 


114 


650 





P41-PP 

107 




• 22 

NO 


115 


650 


264 

1 


J23-EE 

14 




• 22 

NO 


114 


6591 





P109D-25 

79 




• 12 

NO 


113 


6591 


265 

1 


J23-FF 

14 




• 22 

NO 


114 


6601 





P1090-26 

79 




• 12 

NO 


113 


6601 


266 

1 


J23-GG 

14 




• 22 

NO 


114 


6611 





P1090-1 

79 




• 12 

NO 


113 


6611 


267 

1 


J23—MW 

14 




• 22 

NO 


114 


6621 





P1090-2 

79 




• 12 

NO 


113 


6621 


268 

1 


J23-U9 

14 




•22 

NO 


114 


651/ 





P1210-13 

72 




• 12 

NO 


113 


651/ 


269 

1 


J23-V9 

14 




• 22 

NO 


114 


652- 





P1210-14 

72 




• 12 

NO 


113 


652/ 


270 

1 


J23-W9 

14 




• 22 

NO 


114 


6531 





P1000-1 

87 




• 12 

NO 


113 


6531 


271 

1 


J23-X9 

14 




• 22 

NO 


114 


6541 





P1OO0-2 

87 




• 12 

NO 


113 


6541 


272 

I 


J23-AA 

14 




• 22 

NO 


114 


6551 





PI150-19 

77 




• 12 

NO 


113 


6551 


273 

1 


J23-B8 

14 




• 22 

NO 


114 


6561 





Pi150-20 

77 




• 12 

NO 


113 


6561 

B 

274 

1 


J23-CC 

14 




• 22 

NO 


114 


6571 





P1210-3 

72 




• 12 

NO 


113 


6571 


SIZE 
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NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 50 OF 209 



























2901465 


FIRING HARNESS B 


3 6 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

"JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAD 

NATL 

LEAD 

FROM I A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




»OENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




6 320 

1 


J26-J* 

3 




• 22 

NO 


115 


729* 





PI 140-15 

37 




• 12 

NO 


113 


729* 


8 321 

1 


J26-E* 

3 




• 22 

NO 


115 


724* 





P114D-17 

37 




• 12 

NO 


113 


724* 


6 322 

1 


J26-H6 

3 




• 22 

NO 


115 


727* 





P115D-3 

77 




• 12 

NO 


113 


727* 


6 323 

1 


J26-G* 

3 




• 22 

NO 


115 


726* 





PI 150-5 

77 




• 12 

NO 


113 


726* 


6 324 

1 


J26-I4 

3 




• 22 

NO 


115 


726* 





PI140-21 

37 




• 12 

NO 


113 


728* 


8 325 

1 


J26-F* 

3 




• 22 

NO 




725* 





PI140-23 

37 




• 12 

NO 


113 


725* 


6 326 

1 


J26-6G 

3 




• 22 

NO 


115 


744* 

4- 




PI140-27 

37 




• 12 

NO 


113 


744* 


6 327 

1 


J26—HH 

3 




• 22 

NO 


115 


745* 





PI 140-29 

37 




• 12 

NO 


113 


745* 


8 328 

6 




2*25 

2.00 




A* 7 

120 

- 








4.00 

3.75 




B*6A 

120*119 




8 3288 

1 


PI 150-16 

77 




• 12 

NO 


138 


734* 





SHLO 8328 





• 25 

NO 




734* 


8 328L 



J26-U* 

3 




• 22 

NO 


115 


734* 





PI150-16 

77 




• 12 

NO 




734* 


6 328R 



J26-T* 

3 




• 22 

NO 


115 


733* 





PI150-15 

77 




• 12 

NO 


113 


733* 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
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WIRING HARNESS * 


2901465 


3 » 


WIRE 

LEAD NAT 
IOENT (TEN 

529 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

330 

339 

340 


CIRCUIT NT 
LEAD FROM (A» 

LG TO <61 

J26-S* 

F99-F 

J26-X* 

P34-C 

J26-Y* 

P34-6 

J26-2* 

P34-E 

J26-CC 

P34-C 

J26-R4 

P34-E* 

J26-W* 

P99-F 

J 26-66 
T66-4 

J26-V* 

P34-G* 

J26-FF 

P129F-7 

J26—6 
PI 140-32 

J26-C 

T67-6 


TERN.JUT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


3 

186 


3 

168 

3 

166 

3 

186 

3 

166 

3 

166 

3 

212 

3 

186 

3 

23F 

3 

37 

3 

220 




INS NOTi 

STRIP ONE. 

LG TIN FIG 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 20 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 20 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 

115 


115 


REMARKS 


115 

115 


127 

74 


115 

115 

113 

115 

113 

127 

74 


732 

732 

737 

737 

738 

738 

739 

739 

740 
740 

731 

731 

736 

736 

u 

735 

735 

743 

743 

2 

2 

5384 

538*4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
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| SCALE-NONE 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




341 

2 


J26—0 

3 




• 22 

NO 


127 


1 





TB8-5 

211 




• 20 

NO 


74 


1 


342 

3 


J26-EE 

3 




• 22 

NO 


115 


742 





P129F-5 

23F 




• 12 

NO 


113 


742 


343 

1 


P129A-4 

174 




• 12 

NO 


113 


550 





P98-88 

187 




• 22 

NO 


115 


550 


344 

1 


J26-K4 

3 




• 22 

NO 


115 


550 





P129F-4 

23F 




• 12 

NO 


113 


550 


345 

10 




2*25 

2.00 




A*7 

120 









4.00 

3.70 




A.68 

120*119 




3458 

1 


PI 140-31 

37 




• 12 

NO 


113 


It 





SHLO 6345 





• 25 

NO 




11 


345L 



J26-M 

3 




• 22 

NO 


115 


14281, 





PI140-10 

37 




• 12 

NO 


113 


14281 


345R 



J26-L 

3 




• 22 

NO 


115 


14271 





P1140-9 

37 




• 12 

NO 


113 


14271 


347 

1 


J26-M* 

3 




• 22 

NO 


115 


1429* 





PI 140-16 

37 




• 12 

NO 


113 


1429* 


348 

1 


J26-P* 

3 




• 22 

NO 


115 


1430* 





PI140-28 

37 




• 12 

NO 


113 


1430* 


349 

1 


J26-N4 

3 




• 22 

NO 


115 


1431* 





PI 150-4 

77 




• 12 

NO 


113 


1431* 

6 

350 

1 


J26-D0 

3 




• 22 

NO 


115 


741 





P129F-3 

23F 




• 12 

NO 


113 


741 



SIZE 

A 
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NO. 
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SCALE-NONE 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO <61 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


8 

351 

143 




2.25 

2.00 




A,7 

120 








2.25 

2.00 




B*6A 

120*121 



3516 

1 


E313-8 

195A 




• 25 

NO 



It 





SHLO 8351 





• 25 

NO 



It 


351L 



J27-B 

1 




• 22 

NO 


114 

1396 





P26-E 

194 




• 22 

NO 


115 

1398 


351R 



J27—C 

1 




• 22 

NO 


114 

1399 





P26-0 

194 




• 22 

NO 


115 

1399 


351Y 



J27-A 

1 




• 22 

NO 


114 

1397 





P26-F 

194 




• 22 

NO 


115 

1397 


352 

1 


J27-D 

1 




• 22 

NO 


114 

1743 





P26-G 

194 




• 22 

NO 


115 

1743 


353 

1 


J27-E 

1 




• 22 

NO 


114 

1744 , 





P26—H 

194 




• 22 

NO 


115 

1744 


354 

116 




•44 

• 28 





126*129*120 








• 44 

• 28 





128*131*120 



354E 



J26-1A 

91 




• 28 

NO 


130 

1569 





P49-29A 

168 




• 26 

NO 


132 

1589 


354X 



J28-1B 

91 








1590 





P49-298 

168 








1590 


355 

118 




•44 

• 28 





128*129*120 








• 44 

• 26 





128*131*120 


6 

35 5E 



J26-2A 

91 




• 28 

NO 


130 

1591 





P49-14A 

166 




• 28 

NO 


132 

1591 


SIZE 

A 
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NO. 
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WIPE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

• JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



1DENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


B 

370 

118 




• 44 

• 28 





128*129*120 








2.25 

2.00 




8*68 

119*120 



370B 

1 


P27-S* 

185 




• 22 

NO 


115 

1578 





SHLD B370 





• 25 

NO 



1578 


370E 



J2 8-17A 

91 




• 28 

NO 


130 

1577 





P27-RP 

185 




• 22 

NO 


115 

1577 


370X 



J28-178 

91 








1578 





SMLO B370 








• 

1578 


371 

118 




• 44 

• 2B 





128*129*120 








• 44 

• 28 





128*131*120 



371E 



J29-1A 

92 




• 28 

NO 


130 

1512 





P60—32A 

122 




• 28 

NO 


132 

1512 


371X 



J29-18 

92 








1513 





P60-328 

122 








1513 


372 

118 




• 44 

• 28 





128*129*120 








• 44 

• 28 





128*131*120 



372E 



J29-2A 

92 




• 28 

NO 


130 

1514 





P60-33A 

122 




• 28 

NO 


132 

1514 


372X 



J29-28 

92 








1515 





P60-338 

122 








1515 


373 

118 




.44 

• 28 





128*129*120 








•44 

• 28 





128*131*120 



373E 



J29-3A 

92 




• 28 

NO 


130 

1516 





P60-34A 

122 




• 28 

NO 


132 

1516 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
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| SCALE-NONE 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

RLHARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

A'TfSSORV 


I0ENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



373X 



J29-3B 

92 








1517 





P60-34B 

122 








1517 


374 

118 




.44 

• 28 





128*129*120 








• 44 

• 28 





128*131*120 



374E 



J29-4A 

92 




• 28 

NO 


130 

1518 





P60-4A 

122 




• 28 

NO 


132 

1518 


374X 



J29-4B 

92 








1519 





P60-48 

122 








1519 


375 

118 




• 44 

• 28 





128*129*120 








• 44 

• 28 





128*131*120 



375E 



J29-5A 

92 




• 28 

NO 

* 

130 

1520 





P60-5A 

122 




• 28 

NO 


132 

1520 


375X 



J29-58 

92 








1521 





P60-5B 

122 








1521 


376 

118 




• 44 

• 28 





128*129*120 








•44 

• 28 





128*131*120 



376E 



J29-6A 

92 




•28 

NO 


130 

1522 





P60-6A 

122 




• 28 

NO 


132 

1522 


376X 



J29-68 

92 








1523 





P60-6B 

122 








1523 


377 

7 




2.25 

2.00 




8*68 

120*119 








4.00 

3.75 




8*68 

120*119 



377A 

1 


SHLO 8377 





• 25 

NO 



1690 





J30-3 

90 


• 


• 19 

NO 


133 

1690 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 
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_WIRING HARNESS 8 _2901465_B * 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO <81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



3778 

1 


PI 190-31 

53 




• 12 

NO 


138 

11 





SHLO 8377 





• 25 

NO 



1» 


377L 



J30-2 

90 




• 19 

NO 


133 

16611 





PI190-22 

53 




• 12 

NO 


113 

16611 


377R 



J30-1 

90 




.19 

NO 


133 

16601 





PI 190-21 

53 




• 12 

NO 


113 

16601 


378 

7 




2.25 

2.00 




8*68 

120*119 








4.00 

3.75 




8*68 

120*119 



378A 

1 


SHLO 8378 





• 25 

NO 



1691 





J30-6 

90 




• 19 

NO 


133 

1691 


3788 

1 


PI 190-31 

53 




• 12 

NO 



11 





SHLO 8378 





• 25 

NO 



11 


378L 



J30-5 

90 




• 19 

NO 


133 

16631 





PI 190-24 

53 




• 12 

NO 


113 

16634 


378R 



J30-4 

90 




• 19 

NO 


133 

16624 





PI190-23 

53 




• 12 

NO 


113 

16624 


379 

118 




• 44 

• 28 





128*129*120 








.44 

• 28 





128*131*120 



379E 



J30-7A 

90 




• 28 

NO 


130 

1664 





P60-38A 

122 




• 28 

NO 


132 

1664 


379X 



J30-7B 

90 








1665 





P60-38B 

122 








1665 


380 

7 




2*25 

2.00 




A*7 

120 








2.25 

' 2*00 




B*6A 

120*119 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 
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***$&&** 


a * 




WIRING HARNFSj 8 


2901465 


B: 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


I0ENT 

ITEM 

LG 

TO <81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

1 3808 

1 


E3.5-8 

172 




• 25 

NO 




SHLO 8380 





• 25 

NO 

! 3 SOL 



Pl-C 

193 




• 22 

NO 




P91-C6 

173 




•22 

NO 

1 380R 



PI—F 

193 




• 22 

NO 




P91-C 

173 




• 22 

NO 

i 381 

7 




2.25 

2.00 









2.25 

2.00 




l 3818 

1 


E315-8 

172 




• 25 

NO 




SHLO 8381 





• 25 

NO 

38IL 



Pl—R 

193 




• 22 

NO 




P91-E4 

173 




• 22 

NO 

> 381R 



PI—G 

193 




• 22 

NO 




P91-E 

173 




• 22 

NO 

382 

7 




2.25 

2*00 


* 







2.25 

2.00 




3828 

I 


E315-8 

172 




.25 

NO 




SHLO 8382 





• 25 

NO 

382L 



Pl-U 

193 




• 22 

NO 




P91-G* 

173 




• 22 

NO 

382R 



PI—K 

193 




• 22 

NO 




P91-G 

173 




• 22 

NO 

383 

7 




2.25 

2.00 









4.00 

3.75 





NOTE 

ONE* 

FIG 


A*? 

B*6A 


A*7 

8*6A 


A*7 

6*68 


ACCESSORY 

ITEMS 


115 

115 

115 

115 

120 

120*119 


115 

115 

115 

115 

120 

120*119 


115 

115 

115 

115 

120 

120*119 


REMARKS 


! 


747 

747 


749 

749 


: 


752 

752 

750 

750 


755 

753 


751 

751 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901465 

A 




SCALE-NONE 


B » 
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MIRING HARNE 


2901465 


B 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

* JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LE A0 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



I0ENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




444 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 









2.25 

2.00 




8*68 

120.119 




4448 

I 


Pi 110-31 

41 




• 12 

NO 


113 


1» 





SMLO 8444 





• 25 

NO 




U 


444L 



P11-C6 

250 




• 22 

NO 


114 


1951 





PI 110-4 

41 




• 12 

NO 


113 


195/ 


444R 



Pli-G* 

250 




• 22 

NO 


114 


22 U 





Pi 110-5 

41 




• 12 

NO 


113 


221( 


445 

9 




2.25 

2.00 




B,6A 

120.121 









2.25 

2.00 




A *7 

120 




445A 

I 


SHLD 8445 





• 25 

NO 









E338-8 

8 




• 25 

NO 




11 


445L 



J19-M 

7 




• 22 

NO 


126 


1822 < 





P11-2P 

250 




• 22 

NO 


126 


1822 


445R 



J19-U 

7 




• 22 

NO 


126 


1821 





PI 1-06 

250 




• 22 

NO 


126 


1821 


446 

9 




2. 25 

2.00 




B.6A 

120,121 

- 








2.25 

2.00 




A,7 

120 




446A 

I 


SHLD 8446 





.25 

NO 




1» 





F33M-B 

8 




.25 

NO 




U 


4461 



J19-F* 

7 




• 22 

NO 


126 


1673/ 





Pli-L 

250 




• 22 

NO 


126 


1673/ 


446R 



E339—8 

8A 




• 25 

NO 




1672 





Pli-M 

250 




• 22 

NO 


126 


1672 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

[ SCALE-NONE 

REV LTR 3 * 
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MIRING HARNESS 8 




2901465 

B m 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM I A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



10ENT ITEM. 

LG 

TO 181 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



457 118 




.50 

• 31 





120 







• 44 

• 28 





128.131,120 



457E 


P13-1 

143 




• 11 

NO 



1563 




P62-46A 

125 




• 28 

NO 


132 

1563 


457X 


PI3-2 

143 








1564 




P62-468 

125 








1564 


458 118 




2.25 

2.00 




8.68 

119.120 







• 44 

• 28 





120. 97, 98 



458A 1 


SHLO 8458 





• 25 

NO 



254/ 




P14-T 

197 




• 22 

NO 


114 

254/ 


458E 


PI 4—S 

197 




• 22 

NO 


114 

253/ 




P1278-9A 

170B 




• 22 

NO 


96 

253/ 


45 8X 


SHLO 8458 









254/ , 




P1278-9B 

1708 








254/ 


459 118 




2.25 

2.00 




8.68 

119.120 







• 44 

• 28 





120, 97. 98 



459A 1 


SHLO 8459 





.25 

NO 



264/ 




P14-G* 

197 




• 22 

NO 


114 

264/ 


459E 


P14-F6 

197 




• 22 

NO 


114 

263/ 




P127B-14A 

1708 




• 22 

NO 


96 

263/ 


45 9X 


SHLO 8459 









264/ 




P1278-14B 

1708 








264/ 


460 118 




2.25 

2.00 




8.68 

119,120 







• 44 

• 28 





120, 97. 98 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 
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MIRING HARNE 


8 


2901465 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM I A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


447 

9 




2.25 

2.00 




B»6A 

120.121 







2.25 

2.00 




A,7 

120 


44 7A 

l 


SHLO 8447 





• 25 

NO 





. 


E338-8 

• 




• 25 

NO 




44 7L 



J19-R* 

7 

. 



• 22 

NO 


116 





Pll-P 

250 




• 22 

NO 


126 


44 7R 



J19-06 

7 




• 22 

NO 


116 





Pll-N 

250 




• 22 

NO 


126 


449 

1 


Pil-Y 

250 




• 22 

NO 


114 





P129E-25 

23E 




• 12 

NO 


113 


450 

1 


Pll-I 

250 




• 22 

NO 


114 





P129E-26 

23E 




• 12 

NO 


113 


451 

1 


PU-U6 

250 




• 22 

NO 


114 





P130F-9 

22F 




• 12 

NO 


113 


452 

1 


P11-Y6 

250 




• 22 

NO 


114 





P130F-10 

22F 




• 12 

NO 


113 


453 

1 


Pi 1-88 

250 




• 22 

NO 


114 





P111A—21 

42 




• 12 

NO 


113 


454 

1 


Pil-CC 

250 




• 22 

NO 


114 





PilU-22 

42 




• 12 

NO 


113 


455 

1 


Pll-D 

250 




• 22 

NO 


114 





P34-F6 

188 




•22 

NO 


115 

8 

456 

1 


Pli-E 

250 




• 22 

NO 


114 





P130E-5 

22E 




• 12 

NO 


113 


REMARKS 

F 

T 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 
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MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 



REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM ( A» 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO i 81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 





46 OA 

1 


SHLO 8460 





•25 NO 





260/ 





P14-R 

197 




• 22 NO 


114 



260/ 


46 OE 



P14—P 

197 




• 22 NO 


114 



259/ 





P1278-12A 

1708 




• 22 NO 


96 



259/ 


460X 



SHLO 8460 










260/ 





PI 278-128 

1708 









260/ 


461 

118 




2*25 

2.00 



8,68 

119,120 










• 44 

• 28 




120. 97. 

98 




461A 

I 


SHLO 8461 





• 25 NO 





381 





P14—$• 

197 




• 22 NO 


114 



381 


461E 



P14-U* 

197 




• 22 NO 


114 



380 





P127B-17A 

1708 




• 22 NO 


96 



380 


461X 



SHLO 8461 










381 





P1278-178 

1708 









381 


462 

118 




2.25 

2.00 



8,68 

119,120 










• 44 

• 28 




120. 97. 

98 




462A 

1 


SHLO 8462 





• 25 NO 





409/ 





P14-E 

197 




• 22 NO 


114 



409/ 


462E 



PI 4-0 

197 




.22 NO 


114 



408/ 





P1288-8A 

1678 




• 22 NO 


96 



408/ 


462X 



SHLO 8462 










409/ 





PI 288—88 

1678 









409/ 


463 

118 




2.25 

2.00 



8,68 

119,120 










•44 

• 28 




120, 97, 

98 











SIZE 

1 CODE IDENT 1 














NO. 














A 

99974 



2901465 










-1---1- 

SCALE-NONE | REV LTR 

3 * 


ISHEET 78 

OF 209 











WIRING HARNE 


8 


2901465 


3 * 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM |A| 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


' 

463A 

l 


SMLO 8463 





.25 

NO 




385 




P14-X* 

197 




• 22 

NO 


114 


385 

4636 



P14-R* 

197 




• 22 

NO 


114 


384 




P127B—19A 

1708 




• 22 

NO 


96 


384 

463X 



SHLO 8463 










385 




P127B-19B 

1708 









385 

464 

118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 








•44 

• 28 





120, 97, 

98 


464A 

I 


SHLO B464 





• 25 

NO 




427/ 




P14-GG 

197 




• 22 

NO 


114 


42 7i 

4646 



P14-FF 

197 




• 22 

NO 


114 


426/ 




P1288-13A 

1678 




• 22 

NO 


96 


42 61 

464X 



SHLO 8464 










427/ 




PI 288*138 

1678 









42 7/ 

465 

118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 








• 44 

• 28 





120, 97, 

98 


465A 

1 


SHLO 8465 





• 25 

NO 




423/ 




P14-HH 

197 




• 22 

NO 


114 


423/ 

465E 



PI4*CC 

197 




• 22 

NO 


114 


422/ 




P1208*UA 

1678 




• 22 

NO 


96 


422/ 

465X 



SHLO 8465 










423/ 




P1288*118 

1678 









423/ 

466 

118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 








• 44 

• 28 





120, 97, 

98 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR B 9 
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T 


_WIRING HARNESS B_ 2901465 _ 3 * 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM- 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM (AI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

F 

NET. 

IOENT ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


T 

NO. 

8 

470 110 




2.25 

2.00 




0,68 

119,120 









• 44 

• 20 





120, 97, 

98 



B 

470A 1 


SHLO 8470 





• 25 

NO 





401/ 




Pi 4-8 

197 




• 22 

NO 


114 



401/ 

B 

470E 


P14-C 

197 




.22 

NO 


114 



400/ 




P1288-4A 

1678 




• 22 

NO 





400/ 

B 

4 7 OX 


SHLD 8470 











401/ 




P128B-4B 

1678 










401/ 

B 

471 118 




2.25 

2.00 




8, 68 

119,120 









.44 

• 28 





120, 97, 

98 



8 

47IA 1 


SHLO 8471 





• 25 

NO 





401C 




P14-K4 

197 




• 22 

NO 


114 



401C 

8 

471E 


P14-J* 

197 




• 22 

NO 


114 



402/ 




P128B-5A 

1678 




• 22 

NO 


96 



402A 

8 

471X 


SHLO B471 











401C 




P128B-5B 

1678 










401C 

8 

472 118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 









• 44 

• 28 





120, 97, 

98 



B 

472A 1 


SHLO B472 





.25 

NO 





397/ 




PI4-0* . 

197 




• 22 

NO 


114 



397/ 

8 

472E 


P14-P* 

197 




• 22 

NO 


114 



3966 




P128B-2A 

1678 




• 22 

NO 


96 





B 472X 


SMLO B472 
P1288-28 167B 


397/J 

397AI 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE REV LTR 


3 * 


SHEET 


81 OF 209 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAO FROM «AI 
I0ENT ITEM LG TO (B) 


6 466A | 

B 4666 


SHLD B466 
P14-66 


_ WIRING HARNESS B _ 

TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

HO* LG LG LG LG TIN FIG 




P1200*12A 

1678 

466X 


SHLO 8466 
P1288*12B 

1678 

467 

1 

P14-E6 

P115A-24 

197 

70 

460 

118 



468A 

1 

SHLO 0460 
P14-A6 

197 

460E 


P14-BP 

P1208—9A 

197 

1678 

460X 


SHLO 0468 
P1288*90 

1678 

469 

118 



469A 

1 

SHLO 0469 
P14-N 

197 

469E 


P14-M 

P1200-1A 

197 

1670 

469X 


SHLO 8469 
P128B*18 

1678 


2*25 2.00 

•44 *28 


2*25 2.00 

•44 .20 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 

F 

T 


.22 

NO 


114 


.22 

NO 


114 


.22 

NO 


96 


.22 

NO 


114 


.12 

NO 


113 




8,68 

119, 

120 



- 

120, 

97, 

,25 

NO 




,22 

NO 


114 


,22 

NO 


114 


,22 

NO 


96 




8,68 

119, 

120 




120, 

97, 

,25 

NO 




,22 

NO 

x 

114 


22 

NO 


114 



2901465 
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WIRING HAPNfc 



WIRE 


circuit pt 

TERM. 

, JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 

F 

NET, 

1 

IOENT ITEM 

LG 

TO (81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO 


473 118 




2.25 

2.00 



8,60 

119,120 








• 44 

• 20 




120, 97, 98 




473A 1 


SHLO 8473 





• 25 NO 




3971 




P14-M4 

197 




• 22 NO 


114 


39 71 


473E 


P14-N4 

197 




• 22 NO 


114 


3981 




P1280*3A 

1678 




• 22 NO 


96 


3981 


473X 


SHLO 8473 









397( 




P1288-38 

1678 








3971 


474 110 




2.25 

2.00 



8,68 

119,120 








• 44 

• 28 




128,131,120 




474A 1 


SHLO 0474 





• 25 NO 




056 




P14-W 

197 




• 22 NO 


114 


056 


474E 


P14—X 

197 




• 22 NO 


114 


057 




P49-25A 

160 




• 2^ NO 


132 


057 


474X 


SHLO B474 









056 




P49-258 

168 






. * 


856 


475 118 




2.25 

2.00 



0,68 

119,120 








• 44 

• 20 




120, 97, 98 




475A l 


SHLO 8475 





• 25 NO 




2564 




P15-I* 

190 


1 


• 22 NO 


114 


256/ 


475E 


PI 5—H* 

198 




• 22 NO 


114 


255i 




P1278*1OA 

1670 




• 22 NO 


96 


255/ 


475X 


SHLO 8475 









2564 




P1278-10B 

1678 








256/ 








SIZE 

1 CODE IDENT 1 












NO. 












A 

99974 


2901465 









_1..-J_ 

SCALE-NONE REV LTR 

3 * 

SHEET 

82 OF 209 









































" ’* 1 




MIRING 

HARNESS B 





2901465 

I V 







MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


- 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

IOENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




IOENT ITEM 

LG 

10 (B) 

MU* 

476 118 




2.25 

2*00 



8*66 

119*120 




B 

479 118 








• 44 

• 28 




120* 97* 

98 








476A 1 


SHLO B476 




• 25 

NO 




258/ 


6 

479A 1 


SHLO B479 




P15-V 

198 



• 22 

NO 


114 


258/ 



• 


P15—P 

198 

476E 


P15-U 

198 



• 22 

NO 


114 


257/ 


6 

479C 


P15-R 

198 



P1278-11A 

1678 



• 22 

NO 


96 


257/ 





P1278-2A 

1708 

476X 


SHLO 8476 









258/ 


8 

479X 


SHLO 6479 




P127B-11B 

1678 








258/ 

• 




P127B-2G 

1708 

477 118 




2*25 

2.00 



6*66 

119*120 




6 

480 118 








• 44 

• 28 




120* 97* 

98 


| 






477A 1 


SHLO B477 




• 25 

NO 




2624 

1 

6 

48 OA 1 


SHLO 6460 




P15-G* 

198 



• 22 

NO 


114 


262/ 





PI 5-0 

* 198 

477E 


P15-F* 

198 



• 22 

NO 


114 


261/ 

<4- 

8 

480E 


P15-E 

198 



P127B-13A 

170B 



• 22 

NO 


96 


261/ 





P127B-3A 

1708 

477X 


SHLO B477 









262/ 


6 

480X 


SHLO 8480 




P127B-13B 

1706 








262/ 





P1278-38 

1708 

478 118 




2.25 

2.00 



6,68 

119*120 




6 

481 118 








• 44 

• 28 




120* 97* 

98 








478A 1 


SHLO B478 




• 25 

NO 




226/ 


8 

481A 1 


SHLO 6481 




P15-T 

198 



• 22 

NO 


114 


226/ 





Pi »-H 

196 

478E 


P15-S 

198 



• 22 

NO 


114 


225/ 


8 

481E 


P15-J 

198 



P127B-1A 

1708 



• 22 

NO 


96 


225/ 





P127B-4A 

1708 

478X 


SHLO 8478 









226/ 


B 

481X 


SHLO B481 




P127B-1B 

170B 








226/ 





P127B-4B 

1708 


MIRING HARNE5 


2901465 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR B * 

SHEET 83 OF 209| 


B* 


LG 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAD 

CUT 

LG 


INS NOTE 
STRIP ONE* 
LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 

F 

f 


NET, 

NO, 


2.29 
• 44 


2.00 

• 28 


8*68 


119,120 
120* 97* 98 


25 

NO 


226C 

22 

NO 

114 

226C 

,22 

NO 

114 

227* 

22 

NO 

96 

227* 


226C 

226C 


2.25 2.00 

•44 .28 


8*68 


119*120 
120, 97* 98 


• 25 NO 

• 22 NO 


114 


2308 

2308 


• 22 NO 

• 22 NO 


114 

96 


2298 

229*1 


2308 

2308 


2.25 


2.00 

• 28 


8*68 


119*120 
120* 97* 98 


• 25 NO 

• 22 NO 


114 


230q 

2*od 


• 22 NO 

• 22 NO 


114 

96 


2318 

2318 


230d 

2300 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR B * 

SHEET 84 OF 209 | 


MIRING HARNESS 6 


2901465 


B 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 




MIRE 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

F 

NET. 


LEAO MATL 

IOENT ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


T 

NO. 


IOENT ITEM 

482 118 




2.25 

2.00 




8,68 

119*120 






485 118 





• 44 

• 28 





120* 97* 

98 






482A 1 


SHLO B482 





• 25 

NO 





234* 



485A I 



PI 5-8 

198 




• 22 

NO 


114 



2344 




482E 


P15-C 

198 




• 22 

NO 


114 



2338 



485E 



P1278-5A 

1708 




• 22 

NO 


96 



2338 




482X 


SHLO B482 











234* 



485X 



P127B-5B 

17 OB 










234* 




483 118 




2.25 

2.00 




8*68 

119,120 






486 118 





.44 

• 28 





120* 97* 

98 






483A 1 


SHLO B483 





.25 

NO 





234C 



486A I 



P15-M 

198 




• 22 

NO 


114 



234C 




48 3E 


PI 5—N 

198 




.22 

NO 


114 



235* 

4- -► 


486E 



P127B-6A 

1708 




.22 

NO 


96 



235A 




483X 


SHLO 8483 











234C 



486X 



P1279-6B 

170B 










234C 




484 118 




2.25 

2.00 




8*68 

119*120 






487 118 





• 44 

• 28 





120* 97, 

98 






4 84A 1 


SHLO 8484 





.25 

NO 





383 



487A 1 



P15-Efc . 

198 




• 22 

NO 


114 



383 




484E 


P15-FF 

198 




• 22 

NO 


114 



382 



487E 



P127B-18A 

1708 




• 22 

NO 


96 



382 




484X 


SHLO B484 











383 



487X 



P127B-18B 

1708 










383 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR B * 

SHEET 85 OF 209 | 


MIRING HARNESS 8 


2901465 


B 8 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A! 

LG TO (81 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 


NOTE 

ONE* 

FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


2.25 

•44 


2.00 

• 28 


8*68 


119*120 
120* 97* 98 


SHLO 8485 
P15-Y6 


198 


Pi 5-2* 
P127B-21A 


198 

1708 


25 

NO 


389/ 

22 

NO 

114 

389/ 

22 

NO 

114 

388/ 

22 

NO 

96 

388* 


SHLO 8485 
P127B-21B 


1708 


3894 

3894 


2.25 2.00 

•44 .28 


SHLO 8486 
P15-AA 


198 


Pi5-BB 
P1278-24A 


198 . 
1706 



8*68 

119*120 

120* 97* 98 

,25 

NO 


22 

NO 

114 

22 

NO 

114 

22 

NO 

96 


3914 

3914 


3*0|U 

390B 


SHLO B486 
PI 278-248 


1708 


3914 
3914 


2.25 2.00 

•44 .28 


SHLO 8487 
P15-CC 


198 


PI 5-00 
P127B-20A 


198 

1708 



8*68 

119*120 

120* 97* 98 


25 

NO 


387/ 

22 

NO 

114 

387/ 

22 

NO 

114 

386 

22 

NO 

96 

386 


SHLO 8487 
PI278-208 


1708 


3874 

3874 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE 


B * 


SHEET 86 OF 209 


L 






«%&**•<»** . I 9 •*> ■* «*! ’’ 





















































I 


WISING HARN6S* 8 ___2901465_$ 9 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 181 

TERM. 

AREA 

NO. 

JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


488 118 




2.25 

• 44 

2.00 

• 28 



8*60 

119*120 

120* 97* 98 


488A 1 


SHLO 8488 
PI 5-8* 

198 




• 25 NO 

• 22 NO 


114 

42 U 
42 U 

48 8E 


P15-A* 

P1288-10A 

198 

1678 




• 25 NO 

• 22 NO 


114 

96 

4201 

4201 

488X 


SHLO 8488 
PI 288-10B 

1678 







4211 

421/ 

489 118 




2.25 

• 44 

2.00 
• 28 



8*68 

119*120 

128*131*120 


489A 1 


SHLO 8489 
PI 5-6 

198 




• 25 NO 

• 22 NO 


114 

859 

859 

489E 


P15-F 

P49-26A 

198 

168 




• 22 NO 

• 28 NO 


114 

132 

858 « 
•58 

489X 


SHLO 8489 
P49-268 

168 







859 

859 

490 118 




2.25 

• 44 

2.00 
• 28 



8*68 

119*120 

128*131*120 


490A 1 


SHLO 8490 
P15-L 

198 




• 25 NO 
.22 NO 


114 

861 

861 

490E 


P15-K 

P49-12A 

198 

168 




• 22 NO 

• 28 NO 


114 

132 

860 

860 

490X 


SHLO 8490 
P49-12B 

168 







861 

861 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

SCALE-NONE [ REV LTR 3 * |SHEET 87 OF 209 | 


WIRING HARNESS 8 


WIRE CIRCUIT PI 

LEAD NATL LEAD FROM (A) 

IDENT ITEM LG TO (tt) 


494 

118 



494A 

1 

SHLO 8494 
P16-Y 

199 

494E 


P16-U 

199 



P67-01 

132 

494X 


SHLO 8494 
P67-02 

132 

495 

118 



495A 

1 

SHLO B495 
P16-X 

199 

495E 


P16-W 

199 



P69-EI 

136 

495X 


SHLO 8495 
P69-E2 

136 

496 

118 



496A 

1 

SHLO 8496 
P16-2 

199 

4961 


P16-Y 

199 



P67-EI 

132 

496X 


SHLO B496 
P67-E2 

L32 


TERN.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

2.25 2.CO 

•52 .23 


2.25 2.00 

•52 .21 


2.25 2.00 

•52 .23 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


• 25 NO 
.22 NO 


• 22 NO 

• 11 NO 


REMARKS 
ACCESSORY F 
ITEMS T 

119*120 
92* 94*120 


114 

90*148 


119*120 
92* 94*120 


114 

90*148 


119*120 
92* 94*120 


114 

90*148 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

[sheet 89 OF 209 


2901465 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (B) 


_ WIRING HARNESS 8 _ 

TERM*JKT SHLO _EAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
MO, LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


3 m 


B 491 118 


2*25 2.00 

•44 ,28 


B*6B 119*120 

128*131*120 


u 


491A 

1 

SHLO 8491 
P15-J* 

198 



491E 


P15-K* 

198 





P49-24A 

168 



491X 


SHLO 8491 
P49-24B 

168 



492 

118 



2.25 

2.00 





• 44 

• 28 

492A 

1 

SHLO 8492 
PI 5-0* 

198 



492f 


P15-P* 

198 





P49-10A 

168 



492X 


SHLO 8492 
P49-10B 

168 



493 

118 



2.25 

2.00 





• 44 

• 28 

493A 

1 

SHLO 8493 
P15-H* 

198 



493E 


P15-N* 

198 





P49-11A 

168 



493X 


SHLO 8493 
P49-11B 

168 




• 25 NO 



862 

• 22 NO 


114 

862 

• 22 NO 


114 

863 

• 28 NO 


132 

863 




862 




862 


8*68 

119*120 



* 

128*131*120 


• 25 NO 



867 

• 22 NO 


114 

867 

• 22 NO 


114 

866 

• 28 NO 


132 

866 




867 




867 


8*68 

119*120 




128*131*120 


• 25 NO 



864 

•22 NO 


114 

864 

• 22 NO 


114 

865 

• 28 NO 


132 

865 




864 




864 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR 3 * [sHEET 88 OF 209 

A - 1 --- 


WIRING HARNESS 8 


2901465 


SB 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO 161 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



497 

118 




2.25 

2.00 




8*66 

119*120 








• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94*120 



497A 

1 


SHLO 8497 





.25 

NO 



885 





P16-B* 

199 




• 22 

NO 


114 

885 


497E 



P16—A* 

199 




• 22 

NO 


114 

886 





P69-F1 

136 




• 11 

NO 


90*148 

886 


497X 



SHLO 8497 









885 





P69-F2 

136 








885 


498 

118 




2.25 

2.00 




8*66 

119*120 






* 


• 52 

• 23 




A,10 

92* 94*120 



498A 

1 


SHLO 8498 





• 25 

NO 



891 





P16—N* 

199 




• 22 

NO 


114 

891 


498E 



PI6-M* 

199 




• 22 

NO 


114 

890 





P67-F1 

132 




• 14 

NO 


90*148 

890 


498X 



SHLO 8498 









891 





P67-F2 

132 







* 

891 


499 

118 




2.25 

2.00 




8*68 

119*120 








• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94*120 



499A 

1 


SHLO 8499 





.25 

NO 



872 





P16-6 

199 




• 22 

NO 


114 

872 


499E 



P16-F 

199 




• 22 

NO 


114 

871 





P68-A1 

129 




• 11 

NO 


90*148 

871 


499X 



SHLO 8499 









872 





P68-A2 

129 








872 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 
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WIRING HARNES0 B 2901465_3* 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



I DENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



320A 

1 


SHLO 8520 





• 25 

NO 



15604 





P16-HN 

199 




• 22 

NO 


114 

15604 


320E 



P16-GG 

199 




• 22 

NO 


114 

15591 





P128B-16A 

1678 




• 22 

NO 


96 

15591 


320X 



SHLO 8520 









15601 





P1288-168 

1678 






8,6 


15601 


321 

118 




2.25 

2.00 




8 

119,120 








• 52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 



521A 

1 


SHLO 8521 





• 25 

NO 



891 





P17-G 

200 




• 22 

NO 



891 


32IE 



P17-F 

200 




• 22 

NO 


115 

895 





P69-G1 

136 




• 11 

NO 


90,148 

895 


321X 



SHLO 8521 









891 « 





P69-G2 

136 








891 


322 

118 




2.25 

2.00 




B,68 

119,120 








• 52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 



322A 

1 


SHLO 8522 





• 25 

NO 


- 

878 





P17-K* 

200 




• 22 

NO 



878 


522E 



P17-J* 

200 




• 22 

NO 


115 

897 





P70-01 

133 




• 11 

NO 


90,148 

897 


322X 



SHLO 8522 









878 





P70-D2 

133 








878 


523 

2 


P17-A 

200 




• 22 

NO 


127 

1 





P126E-29 

31 




• 22 

NO 


138 

1 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR 3 « 

SHEET 95 OF 209| 


l 


WIRING HARNESS 8 __ 2901463 _ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

"IKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


i 524 

1 


P17-Y* 

200 




• 22 

NO 


115 

. 898 




PI 308-1 

1798 




• 12 

NO 


113 

898 

525 

1 


PIT-88 

200 




.22 

NO 


115 

899 




P25-AA 

195 




• 22 

NO 


115 

899 

526 

8 




2.25 

2.00 




A,7 

120 







10.00 

9.75 




8,68 

120,119 


5268 

1 


TB6-3 

237 




• 20 

NO 


74 

34 




SHLO 8526 





• 25 

NO 



34 

526L 



P17-Y 

200 




• 22 

NO 


115 

3( 




T86-3 

237 



6.00 

• 20 

NO 


74 

31 

526R 



P17—U 

200 




• 22 

NO 


115 

896 




T65-7 

233 




• 20 

NO 


144 

896 

527 

118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 







•44 

• 28 




A, 10 

92, 94,120 


52 7A 

1 


SHLO 8527 





• 25 

NO 



1659 




P17-E 

200 




• 22 

NO 


113 

1659 

52 7E 



PI 7-0 

200 




• 22 

NO 


115 

1658 




P1288-19A 

1678 




• 22 

NO 



1658 

527X 



SHLO 8527 









1659 




P128t—198 

1678 








1659 

528 

118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 







•44 

• 28 





128,131,120 


52 8A 

1 


SHLO 8528 





• 25 

NO 



1606 




P17-J 

200 


, 


• 22 

NO 


115 

1606 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR *B » |sHEET 96 OF 209 | 







WIRING 

HARNESS 8 



- *«* *-—• 

•MTmsjsr 

2901465 

* • 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 



LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IDENT ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



8 

528E 


P17-H 

200 




• 22 

NO 


115 

1605 





P49-41A 

168 




• 28 

NO 


132 

1605 


8 

526X 


SHLO 8528 









1606 





P49-41B 

168 








1606 


8 

529 118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 








• 44 

• 28 





128,131,120 



8 

529A 1 


SHLO 8529 





• 25 

NO 



1608 





Pll-L 

200 




• 22 

NO 


115 

1608 


8 

529E 


P17-K 

200 




• 22 

NO 


115 

1607 





P49-42A 

168 




• 28 

NO 


132 

1607 


8 

529X 


SHLO 8529 









1608 





P49-428 

168 








1608 

-► 

8 

530 118 




2.25 

2.00 




8,68 

119,120 








•44 

• 28 





128,131,120 



8 

530A 1 


SHLO B530 





• 25 

NO 



1610 





P17-N 

200 




• 22 

NO 


115 

1610 


8 

530E 


P17-M 

200 




• 22 

NO 


115 

1609 





P49-43A 

168 




• 28 

NO 


132 

1609 


8 

530X 


SHLO 8530 









1610 





P49-438 

168 








1610 


8 

531 118 




2.25 

2.00 




8,68 

120,119 








•44 

• 28 





120, 97, 98 



8 

531A 1 


SHLO B531 





.25 

NO 



1582 





P17-R 

200 




• 22 

NO 


115 

1582 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 


SCALE-NONE 

REV LTR 3 » 

SHEET 97 OF 209 


WIRING HARNESS 8 _2901463_3» 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



531E 



P17-P 

200 




• 22 

NO 


115 

15811 





P128B-17A 

1678 




• 22 

NO 


96 

15811 


531X 



SHLO 8531 









15824 





P128B-17B 

1678 








15824 


532 

1 


PIT-M* 

200 




• 22 

NO 


115 

1632 





P34-PP 

188 

# 



• 22 

NO 


115 

1632 


333 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 








4.00 

3.75 




8,68 

120,119 



3338 

1 


PI150-31 

77 




• 12 

NO 


113 

1) 





SHLO 8533 





• 25 

NO 



1) 


533L 



P19-C 

24 




• 22 

NO 


114 

8091 





PI150-10 

77 




• 12 

NO 


113 

8091 


533R 



P19-8 

24 




• 22 

NO 


114 

8081, 





PI150-9 

77 




• 12 

NO 


113 

8081 


534 

1 


P20-BB 

201 




.22 

NO 


115 

901 





P99-RP 

186 




• 22 

NO 


115 

901 


535 

1 


P20-LL 

201 




• 22 

NO 


115 

907 





P99-R 

186 




• 22 

NO 


115 

907 


536 

1 


P20-FF 

201 




• 22 

NO 


115 

74! 





P129A-3 

174A 




• 12 

NO 


113 

741 


537 

1 


P20-MM 

201 




• 22 

NO 


115 

908 





P99-J 

186 




• 22 

NO 


115 

908 


538 

1 


P20-G6 

201 




• 22 

NO 


115 

905 





P99-M 

186 




• 22 

NO 


115 

905 


size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR 3 * 

SHEET 98 OF 2091 


L 


I 








"" ' CT'g 




















2901465 



WIRING HARNESS 8 


B 1 



MIRE 


CIRCUIT FT 

TERM, 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (At 

AREA 

STRIP 

STRIF 

CUT 

STRIF 


ONE* 

ACCESSORY 



I0ENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



539 

I 


P20-JJ 

201 




• 22 

NO 


115 


516 




FI 30B—9 

179B 




• 12 

NO 


113 


516 

540 

1 


F20-KK 

201 




• 22 

NO 


115 


906 




P99-M 

186 




• 22 

NO 


115 


906 

541 

3 


P20-PP 

201 




• 22 

NO 


115 


21 




Pi160-32 

55 




• 12 

NO 


13B 


21 

542 

10 




2.25 

2.00 




A*7 

120 








4.00 

3.75 




B*6B 

120*119 



542B 

1 


PI16D-32 

55 




• 12 

NO 


113 


21 




SMLD B542 





• 25 

NO 




21 

54 2L 



P20-Z 

201 




• 22 

NO 


115 


487 




Pi 160*10 

55 




• 12 

NO 


113 


487 

542R 



P20-Y 

201 




• 22 

NO 


115 


486 




PI 160-9 

55 




• 12 

NO 


113 


486 

543 

3 


P20-CC 

201 




• 22 

NO 


115 


902 




P129F-21 

23F 




• 12 

NO 


113 


902 

544 

1 


P20-A* 

201 




• 22 

NO 


115 

* 

900 




P34-D 

188 




• 22 

NO 


115 


900 

i 545 

1 


P20-X6 

201 




• 22 

NO 


115 


1641 




P129F-26 

23F 




• 12 

NO 


113 


1641 

i 546 

1 


P20-V* 

201 




• 22 

NO 


115 


1640 




F129F-25 

23F 




• 12 

NO 


113 


1640 

l 547 

1 


P20-2F 

201 




• 22 

NO 


115 


1644 




P129D-24 

1740 




• 12 

NO 


113 


1644 


IL 20*4 »•* 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



99974 

2901465 

A 




I^SCALE-NONE 


REV LTR 


B * 


SHEET 99 OF 209 





-—--r-— Tlgg —— —" 


MIRING HARNESf B 

..rrty 




2901465 

B 9 

WIRE 


CIRCUIT FT 

TERM 

.JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM < AI 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIF 


ONE* 

ACCESSORY 



IDENT ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



B 551R 



P21-B* 

202 



• 22 

NO 


115 


919 




P95-D 

89 



• 20 

NO 


117 


, 919 

B 552 

B 




2.25 

2.00 



B*6A 

120*119 








2.25 

2.00 



A.7 

120 



B 552A 

1 


SHLD B552 




• 25 

NO 




1686 




P2l-E* 

202 



• 29 

NO 


127 


1686 

B 552L 



P21-E* 

202 



• 29 

NO 




1686 




P95-C 

89 



• 22 

NO 




1686 

B 552R 



P2 i-D* 

202 



• 22 

NO 


115 


920 




P95-B 

89 



• 20 

NO 


117 


920 

B 553 

7 




2.25 

2.00 



B*6A 

120*119 








2.2 5 

2.00 



A*7 

120 



B 553A 

1 


SHLO B553 




• 25 

NO 




21 




E321-B 

204 



• 25 

NO 




21 

B 553L 



F21-B 

202 



• 22 

NO 


115 


910 




P91-U* 

173 



• 22 

NO 


115 


910 

B 553R 



P21-A 

202 



• 22 

NO 


115 


909 




P91-U 

173 



• 22 

NO 


115 


909 

B 554 

8 




2.25 

2.00 



A.7 

120 








4.00 

3.75 



B*6B 

120*119 



B 554B 

1 


P117A-32 

36 



• 12 

NO 


138 


21 




SHLO 8554 




• 25 

NO 




21 

B 554L 



P21-G9 

202 



.22 

NO 


115 


489/ 




P117A-16 

36 



• 12 

NO 


113 


489/ 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE REV LTR 


* * 


SHEET 101 OF 209 



MIRE 


CIRCUIT FT 

TERM. 

> JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 1 

MATL 

LEAD 

FROM 1 AI 

AREA 

STRIF 

STRIF 

CUT 

STRIF 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




548 

1 


F20-AA 

201 




• 22 

NO 


115 


1645 





FI290-23 

1740 




• 12 

NO 


113 


1645 


549 

• 




2.25 

2.00 




B*6B 

120*119 









2.25 

2.00 




A,7 

120 




549A 

I 


SHLO B549 





• 25 

NO 




916 





F21-Y 

202 




• 29 

NO 


127 


916 


549L 



F21-V 

202 




• 29 

NO 




916 





F23-E 

17 




• 22 

NO 


117 


916 


549R 



F21-K 

202 




• 22 

NO 


115 


915 





F23-D 

17 




• 22 

NO 


117 


915 


550 

8 




2.25 

2.00 




B*6B 

120*119 









2.25 

2.00 




A,7 

120 




550A 

i 


SHLO 8550 





• 25 

NO 




918 





F21-A6 

202 




• 29 

NO 


127 


918 


550L 



F21-A* 

202 




• 29 

NO 




918 





F23-C 

17 




• 22 

NO 


117 


918 


550R 



F21-I 

202 




• 22 

NO 


115 


917 





F23—B 

17 




• 22 

NO 


117 


917 


551 

• 




2.25 

2.00 




B«6B 

120*119 









2.25 

2.00 




A*7 

120 




551A 

1 


SHLO B551 





• 25 

NO 




1685 





F21-CF 

202 




• 29 

NO 


127 


1685 


551L 



F21-C6 

202 




• 29 

NO 




1685 





F95-B 

89 


. 


• 22 

NO 


117 


1685 









SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 













NO. 









• 




A 

99974 



2901465 










-'- 1 -1- 

SCALE-NONE | REV LTR 

3 * 

[sheet 100 

OF 209 




MIRE 
IFAD NATL 
10ENT ITEM 


CIRCUIT FT 
LEAD FROM (A) 

LG TO (B! 


554R 


F21-FF 

F117A-15 

202 

36 

555 

143 



5558 

1 

FI 150-18 
SHLO B555 

77 

555L 


F21-P* 

PI 150-18 

202 

77 

555R 


P21-N* 

PI 150-17 

202 

77 

555V 


F21-04 

PI 170-3 

202 

35 

556 

7 



556A 

1 

SHLO 8556 
E321-B 

204 

556L 


P21-V 

P99—A 

202 

186 

556R 


P21-M 

F99-B 

202 

186 

557 

1 

F21-U 

P129B-15 

202 

1748 

558 

7 




MIRING HARNE 


TERM.JKT SMLO LEAD 
AREA STRIF STRIF CUT 
NO. LG LG LG 


2.25 2.00 

4.00 3.75 


2.25 2.00 

2.25 2.00 


INS 


NOTE 


STRIF 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



A*7 

120 



8*68 

120*121 

• 12 

NO 


138 

• 25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

•22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



8*6A 

120*119 



A*7 

120 

• 25 

NO 



• 25 

NO 


. 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 


2901465 


REMARKS 



2.25 2.00 

4.00 3.75 


120 

120*119 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

[sheet 102 OF 209 












WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LF AD 

NATL 

LEAO 

FRON (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEN 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



B 

558B 

1 


E322-8 

177 




• 25 

NO 




11 





SHLD 8558 





• 25 

NO 




11 


55 8L 



P21-0 

202 




• 22 

NO 


115 


912- 





PI 29B—14 

174B 




• 12 

NO 


113 


912- 


558R 



P21-C 

202 




• 22 

NO 


115 


OH- 





P1298-13 

1748 




• 12 

NO 


113 


91 U 


559 

1 


P21-Y4 

202 




• 22 

NO 


115 


1579 





P129E-27 

23E 




• 12 

NO 


113 


1579 


560 

9 




2*25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




8*68 

120*121 




5608 

1 


TB6-4 

238 




• 20 

NO 


74 


3 i 





SHLD 8560 





• 25 

NO 






56 OL 



P22-S 

205 




• 22 

NO 


117 


31 


• 



TB6-4 

238 




• 20 

NO 


74 


31 


560R 



P2 2-R 

205 




• 22 

NO 


117 


754 





TB6-8 

242 




• 20 

NO 


74 


754 


561 

8 




2.25 

2.00 




A*7 

120 

- 








10.00 

9.75 




8*68 

120*119 




5618 

1 


TB6-2 

236 




• 20 

NO 


74 


3J 





5HL0 8561 





.25 

NO 




3/ 


561L 



P22-P 

205 




• 22 

NO 


117 


31 





TB6-2 

236 



6.00 

• 20 

NO 


74 


3f 


561R 



P22-N 

205 




• 22 

NO 


117 


896 





TB5-6 

232 




• 20 

NO 


144 


896 









SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 













NO. 













A 

99974 



2901465 










SCALE-NONE 

: | REV LTR 

B* 

|SHEET 103 

OF 209 


WIRING HARNE 





WIRE 
LEAD NATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT FT 
LEAO FROM (A) 

LG TO C BI 


TERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


562 

142 



562L 


P22-K 

205 



T88-9 

207 

562R 


P22-J 

205 



TB7-10 

216 

563 

8 



5638 

1 

P115A-16 

78 



SHLD 8563 


563L 


P22-M 

205 



P115A-16 

78 

563R 


P22-L 

205 



P115A-15 

78 

564 

2 

P22-A 

205 



P126F-29 

30 

565 

2 

P23—A 

17 



P126E-32 

31 

566 

2 

P24-EE 

196 



T37-1 

224 

567 

2 

P24-FF 

196 



T88-1 

215 

568 





2.2 5 2.00 

4.00 3.75 


INS NOTE 
STRIP ONE* 
LG TIN FIG 


• 22 NO 

• 20 NO 


• 22 NO 

• 20 NO 


• 22 NO 

• 12 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 22 NO 


• 22 NO 

• 20 NO 


• 22 NO 

• 20 NO 


ACCESSORY 

1TENS 


RENARKS 

F 

T 


120 

120*119 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE I REV LTR 


2901469 

IsHEET 104 OF 209 












































WIRING HARNE 


2901465 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE * 

ACCESSORY 




I0ENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG. 

ITEMS 



B 

586 

2 


P24-A 

196 




• 22 

NO 


127 


1 





P126F-31 

30 




• 22 

NO 


138 


1 

B 

587 

7 




2.25 

2.00 




8«6B 

120*119 . 









2.2 5 

2.00 




A.7 

120 



B 

587A 

1 


SHLO B587 





• 25 

NO 




2 





P129E-32 

23E 




• 12 

NO 




21 

B 

5871 



P24-KP 

196 




• 22 

NO 


115 


937 





P98-X6 

187 




• 22 

NO 


115 


937 

B 

587R 



P24-JP 

196 




• 22 

NO 


115 


936 





P98-W* 

187 




• 22 

NO 


115 


936 

B 

588 

1 


P24-CC 

196 




• 22 

NO 


115 


14271 





PU4A-9 

38 




• 12 

NO 


113 


14271 

B 

589 

1 


P24-00 

196 




• 22 

NO 


115 


14281 





PI14A-10 

38 




• 12 

NO 


113 


14281 

B 

590 

1 


P24-0 

196 




• 22 

NO 


115 


925 





P34-V* 

188 




• 22 

NO 


115 


925 

B 

591 

1 


P24-C 

199 




• 22 

NO 


115 

- 

924 





PI 30 E-3 

22E 




• 12 

NO 


113 


924 

B 

592 

1 


P24-V 

196 




• 22 

NO 


115 


1374 





T84-10 

221 




.20 

NO 


144 


1374 

B 

593 

1 


P24-Z 

196 




• 22 

NO 


115 


587 





PI 290-15 

1740 




• 12 

NO 


113 


587 

B 

594 

1 


P24-G* 

196 




• 22 

NO 


115 


1028 





PI 300-3 

1790 




• 12 

NO 


113 


1028 









size 

1 CODE 

IDENT I 













NO. 













A 

99974 



2901465 










_1_ 

SCALE-NONE 

> 

I 

LTN 

3a 

(SHEET |07 

OF 205 


WIRING HARNE 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

► JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN FIG 

ITEMS 




SOAR 


P25-X 

195 



• 22 

NO 

115 


1432 





P97-E 

116 



• 22 

NO 

114 


1432 


605 

1 


P25-T* 

195 



• 22 

NO 

115 


1579 





PI29A-27 

174A 



• 12 

NO 

113 


1579 


606 

1 


P25-CC 

195 



• 22 

NO 

115 


1656 





P6I-5 

123 



• 19 

NO 

134 


1656 


607 

1 


P2 5-00 

195 



• 22 

NO 

115 


1580 





PI 210-29 

72 



• 12 

NO 

113 


1580 


608 

3 


P25-FF 

195 



• 22 

NO 

115 


1640 





P129A-25 

174A 



• 12 

NO 

113 


1640 


609 

3 


P2 5-GG 

195 



• 22 

NO 

115 


1641 





P129A-26 

174A 



• 12 

NO 

113 


1641 


610 

3 


P25-MH 

195 



• 22 

NO 

115 


1642 





P130C-9 

179C 



• 12 

NO 

113 


1642 


611 

3 


P25-JJ 

195 



• 22 

NO 

115 


1643 





PI30C-10 

179C 



• 12 

NO 

113 


1643 


612 

3 


P25-KK 

195 



• 22 

NO 

115 


1644 





P129A-24 

174A 



• 12 

NO 

113 


1644 


613 

3 


P25-LL 

195 



• 22 

NO 

115 


1645 





P129A-23 

1 74A 



• 12 

NO 

113 


1645 


614 

1 


P25-MM 

195 



• 22 

NO 

115 


1646 





P2 7-GG 

185 



• 22 

NO 

115 


1646 


615 

140 








120 













120 










SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 












NO. 











A 

99974 


2901465 









i 

SCALE-NONE 

| REV LTR 

*B * 

[sheet 109 

OF 209 


WIRING HARNES* B 


2901465 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

l 595 

1 


P24-M6 

P37-04 

l 596 

1 


P24-T9 

PI 308-7 

l 597 

1 


P24-KK 

PI29A-7 

598 

1 


P25-B6 

P99-A6 

599 

1 


P25-C6 

P1040-27 

600 

1 


P25-06 

PI040-28 

601 

1 


P25-2 

P34—V 

602 

3 


P25-S 

PI 29 A-21 

603 

1 


P25-W 

P90—0 

604 

10 



604A 

1 


SHLO B604 
E328-B 

604L 



P25—Y 

P97-F 


*■L 2C64 9 65 


TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

196 




• 22 

NO 


115 

251 




• 22 

NO 


115 

196 




• 22 

NO 


115 

1798 




• 12 

NO 


113 

196 




•22 

NO 


115 

174A 




• 12 

NO 


113 

195 




• 22 

NO 


115 

186 ‘ 




• 22 

NO 


115 

195 




• 22 

NO 


115 

68 




• 12 

NO 


113 

195 




• 22 

NO 


115 

68 




• 12 

NO 



195 




• 22 

NO 


115 

188 




• 22 

NO 


115 

195 




•22 

NO 


115 

174A 




• 12 

NO 


113 

195 




• 22 

NO 


115 

21 




• 20 

YES 




2.25 

2.00 




B*6A 

120*119 


2.25 

2.00 




A* 7 

120 


1 * 


REMARKS 


1689 

1689 

939 

939 

743 

743 

957 

957 

275/ 

275/ 

276/ 

2764 

955 

955 

902 

902 

954 

954 


It 
1> 

1433 

1433 


175 


• 25 NO 

• 25 NO 


195 

116 


• 22 NO 

• 22 NO 


115 

114 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 
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WIRING HARNESS B _2901465_ 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM 1 A) 

AREA 

SIR1P 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

F 

NET, 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO. 

B 

615L 



P26-Y 

194 




• 22 

NO 


115 


969/ 





P129E-20 

23E 




• 12 

NO 


113 


969/ 


615R 



P26-U 

194 




• 22 

NO 


115 


968/ 





P129E-19 

23E 




.12 

NO 


113 


968/ 


616 

1 


P25-8B 

195 




• 22 

NO 


115 


404C 





P115D-22 

78 




• 12 

NO 


113 


404C 


617 

118 




2.25 

2.00 




B*6B 

120*119 









• 52 

• 23 




A* 10 

92* 94 




61 7A 

1 


SHLO 8617 





• 25 

NO 




961 





P26-S 

194 




• 22 

NO 


115 


961 


617E 



P26-R 

194 




• 22 

NO 


115 


960 





P93-F1 

130 




• 11 

NO 


90*148 


960 


617X 



SHLO B617 










961 





P93-F2 

130 









961 


618 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




8*68 

120*119 




6188 

1 


P1200-31 

33 




• 22 

NO 


113 


1H 





SHLO 8618 





• 25 

NO 




1H 


618L 



P26-MM 

194 




• 22 

NO 


115 


176 





P1200-8 

33 




• 12 

NO 


113 


176 


618R 



P26-LL 

194 




• 22 

NO 


115 


175 





PI200-7 

33 




• 12 

NO 


113 


175 

B 

619 

7 




2.25 

2.00 




A* 7 

120 







• 


4.00 

3.75 




B*6B 

120*119 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR “B * |SHEET 110 OF 209 | 















REMARKS 































WIRING HARNESS B 


2901465 


"B * 


r 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATE 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



I0ENT 

ITEM 

LG 

TO 16) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




699L 



P32-FF 

190 




• 22 

NO 



115 


1021/ 





PU8A-18 

75 




• 12 

NO 



113 


1021/ 


699R 



P32-NN 

190 




• 22 

NO 



115 


1023/ 





PI18A-17 

75 




• 12 

NO 



113 


1023/ 


700 

7 




2.25 

2.00 




A 

.7 

120 









4.00 

3.75 




8«6A 

120*119 




7008 

1 


E330-8 

76 




.25 

NO 





1) 





SHLO 8700 





• 25 

NO 





1) 


700L 



P32-Z 

190 




• 22 

NO 



115 


1016/ 





P118A-16 

75 




• 12 

NO 



113 


1016/ 


700R 



P32-V 

190 




• 22 

NO 



115 


1015/ 





P118A-15 

75 




• 12 

NO 



113 


1015/ 


701 

7 




2.25 

2.00 




A 

*7 

120 









4.00 

3.75 




8 

*6A 

120*119 




7018 

1 


E326-8 

66 




.25 

NO 





21 





SHLO 8701 





• 25 

NO 





21 


701L 



P32-C* 

190 




• 22 

NO 



115 

- 

465< 





P107A-30 

65 




• 12 

NO 



113 


465< 


701R 



P32-C 

190 




• 22 

NO 



115 


4641 





P107A-29 

65 




• 12 

NO 



113 


464( 


702 

7 




2.25 

2.00 




A 

*7 

120 









4.00 

3.75 




8.6A 

120*119 




7028 

1 


E302-8 

40 




• 25 

NO 





21 





SHLO 8702 





• 25 

NO 





21 










SIZE 

1 CODE 

IDENT 















NO. 















A 

99974 




2901465 











SCALE-NONE 

[ REV LTR 

B * 

(sheet 123 

OF 209 
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WIRING HARNES0 8_2901465_B m 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

DZEl 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ECS 




I0ENT 

ITEM 

LG 

TO C 8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




705L 



P32-8 

190 




• 22 

NO 


115 


1701 





P108A-28 

46 




• 12 

NO 


113 


1701 


705R 



P32-B4 

190 




• 22 

NO 


115 


169/ 





P108A-27 

40 




• 12 

NO 


113 


169/ 


706 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




8*6A 

120*119 




7068 

1 


E326-B 

66 




• 25 

NO 




21 





SHLO 8706 





• 12 

NO 




21 


706L 



P32-D* 

190 




• 22 

NO 


115 


463/ 





P107A-28 

65 




• 12 

NO 


113 


463/ 


706R 



P32-0 

190 




• 22 

NO 


115 


462/ 





P107A-27 

65 




• 12 

NO 


113 


462/ 


707 

7 




2.25 

2.00 




A*7 

120 









4.00 

3.75 




B*6A 

120*119 




7078 

1 


E329-B 

44 




• 25 

NO 




21 





SHLO 8707 





• 25 

NO 




21 


707L 



P32-G* 

190 




• 22 

NO 


115 


163/ 





P108A-21 

46 




• 12 

NO 


113 


163/ 


707R 



P32-G 

190 




• 22 

NO 


115 







P108A-22 

46 




• 12 

NO 


113 




709 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




B*6A 

120*119 




7098 

1 


E329-B 

44 




• 25 

NO 




21 





SHLO 8709 





• 25 

NO 




21 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR B *■ 

SHEET 125 OF 209 


” illw .... mm i—■■■ irmi mi m ■ * __ 

--t— httv , % rrmrirrr.fffisr jr. wr ' rm wz u ■u .". 1 ;ri Tref u 


WIRIN6 HARNESS B 


2901465 


WIRE 
LEAD MAIL 
10ENT ITEM 

B 702L 

• 70 2R 

B 705 7 

B 703B I 

B 7031 

B 703R 

B 704 7 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LB TO <•! 

P32-F* 

PI 080-20 

P32-F 
P108D—19 


E329-B 
SHIO B703 

P32-M* 

PI08A-6 

P32-M 

P108A-5 


B 705B 1 


TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

190 

45 

190 

45 

2.25 

4.00 


SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 





• 22 

NO 


115 


162/ 



• 12 

NO 


113 


162/ 



• 22 

NO 


115 


161/ 



• 12 

NO 


113 


161/ 

2.00 




A*7 

120 



3.75 




8*6A 

120*119 




190 


190 

46 


• 25 NO 
.25 NO 

• 22 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 
.12 NO 


2.2 5 
4.00 


2.00 

3.75 


A. 7 

B. 6A 


115 

113 

115 

113 

120 

120*119 


E329-B 
SHLO B705 


• 25 NO 

• 25 NO 


SIZE 

A 


CODE I DENT 
NO. 

99974 


2901465 


21 

21 

4731 

4731 

4721 

4721 


B 

704B 

1 

E302-8 

SHLO 8704 

40 



• 25 

• 25 

NO 

NO 



21 

21 

B 

704L 


P32-M* 

PI080-8 

190 

45 



• 22 
• 12 

NO 

NO 


115 

113 

1561 

1561 

B 

704R 


P32-M 

P1080-7 

190 

45 



• 22 
• 12 

NO 

NO 


115 

113 

1551 

155! 

B 

705 

7 



2.25 

4.00 

2.00 

3.75 



A*7 

B*6A 

120 

120*119 
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WIRING HAANES 


2901465 






WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

8 

709L 



P32-J4 

19C 




• 22 

NO 


115 





PI08A—4 

46 




• 12 

NO 


113 


709R 



P32-J 

190 




• 22 

NO 


115 





P106A-3 

46 




• 12 

NO 


113 


711 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 







4.00 

3.75 




8*68 

120*119 


7118 

1 


P105A-32 

48 




• 12 

NO 


113 





SHLO 8711 





• 25 

NO 


113 

8 

7111 



P32-Z* 

190 




• 22 

NO 


115 





P105A-28 

48 




• 12 

NO 


113 


711R 



P32-V9 

190 




• 22 

NO 


115 





P105A-27 

48 




• 12 

NO 


113 


713 

7 




2.25 

2.00 




A* 7 

120 







4.00 

3.75 




B*6A 

120*119 


7136 

1 


E302-6 

40 




.25 

NO 







SHLO 8713 





• 25 

NO 


. 


713L 



P32-AA 

190 




• 22 

NO 


115 





PI 080-14 

45 




• 12 

NO 


113 


713R 



P32-B8 

190 




• 22 

NO 


115 





PI080—13 

45 




• 12 

NO 


113 


714 

2 


P33-E 

189 




• 22 

NO 


127 





TB8-3 

213 




• 20 

NO 


74 


715 

7 




2.25 

2.00 




A* 7 

120 







4.00 

3.75 




8,6A 

120*119 


REMARKS 

F 

T 


NET 

NO, 


4711 

4711 


4701 

4701 


21 

21 


4811 

4611 


4801 

4801 


21 

21 


158/ 

156/ 


157/ 

157/ 


1 / 

1 / 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR B A 
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REMARKS 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMAR 

KS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

SI RIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO I 81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


B 

754 

1 


P34-N 

188 




• 22 

NO 


115 

1029 





P130C-5 

179C 




• 12 

NO 


113 

1029 

B 

755 

3 


P34-A* 

188 




• 22 

NO 


115 

1579 





PI 298-27 

1748 




• 12 

NO 



1579 


756 

1 


P34-D* 

188 




• 22 

NO 


115 

931 





P130A-5 

179A 




• 12 

NO 


U3 

931 


757 

1 


P34-KK 

188 




• 22 

NO 


115 

1643 





PI 300-10 

1790 




• 12 

NO 


113 

1643 


758 

1 


P34-LL 

188 




• 22 

NO 



1642 





PI 300-9 

1790 




• 12 

NO 


113 

1642 


759 

1 


P34-MM 

. 188 




• 22 

NO 



1640 





P129B-25 

1748 




• 12 

NO 


113 

1640 


760 

1 


P34-NN 

188 




• 22 

NO 


115 

1641 





Pi 29B-26 

1748 




• 13 

NO 


113 

1641 


761 

2 


P35-A 

184 




• 22 

NO 


127 

11 





PI26F-24 

30 




• 22 

NO 


138 

If 


762 

8 




2.25 

2*00 




A*7 

120 

- 







4.00 

3.75 




B«6A 

120*119 



7628 

1 


E33I-B 

69 




.25 

NO 



If 





SHLO B762 





• 25 

NO 



If 


76 2L 



P35-Y 

184 




• 22 

NO 


115 

1941 





P104A-16 

70 




• 12 

NO 


113 

194i 


762R 



P35-2 

184 




• 22 

NO 


115 

192/ 





P104A-I5 

70 




• 12 

NO 


113 

192/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR 9 

SHEET 131 OF 209| 


MIRING HARNESS 8 _ 2901465 _ *B 9 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



766 

1 


P35-AA 

184 



• 22 

NO 


115 


10421 




PI 100-1 

60 



• 12 

NO 


113 


10421 

767 

1 


P35-M 

184 



• 22 

NO 


115 


1586 




P62-51 

125 



• 19 

NO 


134 


1586 

768 

1 


P35-N 

184 



• 22 

NO 


115 


1585 




P62-34 

125 



• 19 

NO 


134 


1585 

769 

1 


P35-0* 

184 



• 22 

NO 


115 


1234/ 




P114A-11 

38 



• 12 

NO 


113 


1234/ 

770 

1 


P35-J6 

184 



• 22 

NO 


115 


1644 




PI 298-24 

1748 



• 12 

NO 


113 


1644 

771 

1 


P35-K* 

184 



• 22 

NO 


115 


1645 




PI298-23 

1748 



• 12 

NO 


113 


1645 

772 

1 


P35-M* 

184 



• 22 

NO 


115 


1501 




PI 210-25 

72 



• 12 

NO 


113 


1501 

775 

1 


P35-R* 

184 



• 22 

NO 


115 


12351 




Pi14A-12 

38 



• 12 

NO 


113 


12351 

776 

1 


P36-P 

181 



• 22 

NO 


115 


1044 




P98—L 

187 



• 22 

NO 


115 


1044 

777 

1 


P36-S 

181 



• 22 

NO 


115 


742 




P1290-5 

1740 



• 12 

NO 


113 


742 

778 

1 


P36-U 

181 



• 22 

NO 


115 


1045 




P98-V* 

187 



• 22 

NO 


115 


1045 

779 

2 


P36-T 

181 



• 22 

NO 


115 


538/ 




T87-5 

221 



• 20 

NO 


74 


538/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

SCALE-NONE 

REV LTR J 9 

SHEET 133 OF 209| 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM IAI 
LG TO (B) 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


S 780 

B 7BI 

B 7B2 

B 783 

B 784 

B 785 

B 786 

8 787 


B 791 

B 792 


P36-PP 

P106A-27 


P36-NN 

P1070-3 


P36-FF 

PUOA-il 


P36-KK 

PUOA-17 


P36-MM 

PilOA-lS 


P36-D9 
Pi 200-13 


P36-F6 
PI200-9 


P36-B6 
PI 200-14 


P3 6-M6 
P98-T* 


P36-I* 

PI200—10 


P36-Z* 

P130A-7 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


763 

7 



7638 

1 

SHLO 8763 
P103A-31 

85 

763L 


P35-E6 

P103A-28 

184 

85 

76 3R 


P35-F* 

P103A-27 

184 

85 

764 

7 



7648 

I 

E312-B 

SHLO 8764 . 

178 

764L 


P35-V 

P129A-14 

184 

174A 

764R 


P35-U 

P129A-13 

184 

174A 

765 

7 



7658 

1 

E322-B 

SHIO §765 

177 

765L 


P35-R 

PI298-20 

184 

1748 

765R 


P35-P 

P129B-19 

184 

1748 


2*25 2.00 

4*00 3*75 


2*25 2*00 

4*00 3.75 


2*25 2.00 

4*00 3*75 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A,7 

120 



B*6B 

120*119 

• 25 

NO 



• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



A*7 

120 



B*6A 

120*119 

• 25 

NO 



• 25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 



A*7 

120 



8*6A 

120*119 

• 25 

NO 



.25 

NO 



• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


115 

• 12 

NO 


113 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


JSHEET 132 OF 209 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM I A) 

LG TO !B» 


TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


2*25 2.00 

10*00 9*75 


INS 


NOTE 


REMARKS 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



• 22 

NO 


115 


171i 

• 12 

NO 


113 


171, 

• 22 

NO 


115 


1211 

• 12 

NO 


113 


1211 

• 22 

NO 


115 


139/ 

• 12 

NO 


113 


139/ 

• 22 

NO 


115 


143/ 

• 12 

NJ 


113 


143/ 

• 22 

NO 


115 


141/ 

• 12 

NO 


113 


141/ 

• 22 

NO 


115 


271 

• 12 

NO 


113 


271 

• 22 

NO 


115 


269 

• 12 

NO 


113 


269 

• 22 

NO 


115 


272 

• 12 

NO 


113 


272 

• 22 

NO 


115 


1047 

• 22 

NO 


115 


1047 

• 22 

NO 


115 


270 

• 12 

NO 


113 


270 

• 22 

NO 


115 


939 

• 12 

NO 


113 


939 



A*7 

120 





8*68 

120*119 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901465 

|SHEET 136 UF 209 

























































WIRING HARNESS 8 _ 2901465 _ 3 » 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LF AO 

NATL 

LEAO 

FROM <A> 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 




IDENT 

ITEM 

LG 

TO (01 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



a 

024 

1 


P39-M 

105 



• 22 

NO 


115 


1059 





P64-M 

134 



• 22 

NO 


115 


1059 

o 

025 

1 


P39-J 

105 



• 22 

NO 


115 


1060 





P64-J 

134 



• 22 

NO 


115 


1060 

0 

026 

1 


P39-K 

105 



• 22 

NO 


115 


1061 





P64—K 

134 



• 22 

NO 


115 


1061 

0 

027 

1 


P39-L 

105 



• 22 

NO 


115 


1062 





P64-L 

134 



• 22 

NO 


115 


1062 

0 

020 

1 


P39-N 

105 



.22 

NO 


115 


1063 





P64-M 

134 



• 22 

NO 


115 


1063 

0 

029 

1 


P39-N 

105 



• 22 

NO 


115 


1064 





P64-P 

134 



• 22 

NO 


115 


1064 

0 

030 

1 


P39-P 

105 



• 22 

NO 


115 


1065 





P64-W 

134 



• 22 

NO 


115 


1065 

0 

031 

1 


P39-R 

105 



• 22 
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P127C-14B 

166 





264! 

8 

947 118 



• 44 

• 28 


126*131,120 






.44 

• 20 


120, 97, 40 


8 

9476 

P60-12A 

122 



• 28 NO 

132 

259! 



P127C-12A 

166 



• 22 NO 

96 

259! 

8 

947X 

P60-126 

122 





260! 



P127C-12B 

166 





260! 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR * 
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A 


-g————r-- ^ry-r’ ”» "■w- 1 " -'*• ' ■ - - - -------— 

WIRING HARNESS ft _ 2901465 _3 W 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• JKT 

SHL0 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


L6A0 

MAIL 

L6A0 

FROM ( A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



I06NT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



952 

116 




• 44 






120,131,120 








• 44 

• 26 





120* 97* 98 



9526 



P60-9A 

122 




• 28 

NO 


132 

2571 





P127C-11A 

166 




• 22 

NO 


96 

257! 


952X 



P60-9B 

122 








2581 





P127C-11B 

166 








258! 


953 

118 




• 44 

• 28 





128,131,120 








.44 

• 28 





120, 97, 98 



9536 



P60—10A 

122 




• 26 

NO 


132 

2611 





P127C-13A 

166 




• 22 

NO 


96 

261! 


953X 



P60-10B 

122 








262! 





P127C-I3B 

166 








262! 


954 

118 




• 44 

• 28 





128,131,120 








2.2 5 

2.00 




8,68 

119,120 



9548 

1 


P65-B* 

131 




• 22 

NO 


115 

1198 





SHLD 8954 





• 25 

NO 



1198 


9546 



P60-41A 

122 




• 28 

NO 


132 

1190 





P65-B 

131 




• 22 

NO 


115 

1190 


954X 



P60-41B 

122 








1198 





SHL0 8954 









1198 

8 

955 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120,128,131 








2.2 5 

2.00 




B,6A 

120,119 


6 

9558 

1 


6323-8 

128 




• 25 

NO 



1! 





SHL0 8955 





• 25 

NO 



n 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

i 

2901465 


3* I 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 157 OF 209 


REMARKS 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A| 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO (6) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


948 118 




• 44 

• 28 





128,131,120 






• 44 

• 28 





120* 97* 98 


9486 


P60-20A 

122 




• 28 

NO 


132 




P127C-17A 

166 




• 22 

NO 


96 


946X 


P60-206 

122 











P127C-178 

166 









944 118 




• 44 

• 28 





128*131*120 






• 44 

• 28 





120* 97* 96 


949E 


P60-21A 

122 




• 26 

NO 


132 




P127C-18A 

166 




• 22 

NO 


96 


949X 


P60-218 

122 











P127C-186 . 

166 









950 118 




.44 

• 28 





128,131*120 






• 44 

• 26 





120, 97, 98 


950E 


P60-7A 

122 




• 28 

NO 


132 




P127C-4A 

166 




• 22 

NO 


96 


950X 


P60-78 

122 











P127C-98 

166 









951 118 




• 44 

• 26 





128,131,120 






• 44 

• 28 





120, 97, 96 


9516 


P60-8A 

122 




• 28 

NO 


132 




P127C-10A 

166 




• 22 

NO 


96 


951X 


P60-88 

122 











P127C-108 

166 









180 

180 

181 

181 


182 

182 

163 

183 


253f 

2531 

2541 

254C 


255! 

255! 

256! 

256f 



SIZE 

CODE IDENT 





NO. 




A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE | REV LTR 9 

SHEET 156 OF 209| 


•KW ! 


MIRING HARNESS 8 _2901465_3 9 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


8 

955L 



P60-28 

122 



• 32 

• 22 

NO 



1165 





P65-U* 

131 




• 22 

NO 


115 

1165 


955R 



P60-2A 

122 




• 19 

NO 


132*100,101 

1164 





P65-U 

131 




• 22 

NO 


115 

1164 


956 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 








2.25 

2.00 




B,6A 

120,119 



9568 

1 


E323-8 

126 




.25 

NO 



1ft 





SHLO 8956 





•25 

NO 



1ft 


956L 



P60-14 

122 




• 19 

NO 


134 

1203 





P65-R4 

131 




• 22 

NO 


115 

1203 


956R 



P60-13 

122 




• 19 

NO 


134 

1195 





P65-R 

131 




• 22 

NO 


115 

1195 


457 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 








2.25 

2.00 




B*6A 

120,119 



9578 

1 


E3'3-8 

128 




• 25 

NO 



1ft 





SHLO 8957 





• 25 

NO 


. 

1ft 


95 7L 



P60-28 

122 




• 19 

NO 


134 

1204 





P65-S4 

131 




• 22 

NO 


115 

1204 


957R 



P60-27 

122 




• 19 

NO 


134 

1196 





P65-S 

131 




• 22 

NO 


115 

1196 


958 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120,126,131 








2.25 

2.00 




B,6A 

119,120 


8 

9588 

1 


E323-8 

128 




• 25 

NO 



1ft 





SHLO 8958 





• 25 

NO 



1ft 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 
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MIRING NARNE 


2901465 



El 


ITiTT 11 ■> mi in 


MIRING HARNESS S 


2901465 _ S M 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

3KT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 


LEAO NATL 

LEAO 

FROM |AI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO 181 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



964 1 


P60-47 

122 




• 19 

NO 


134 

1346/ 




PI15A-2 

78 




• 12 

NO 


113 

1346/ 


965 1 


P60-48 

122 




• 19 

NO 


134 

1344/ 




PI14A-20 

38 




• 12 

NO 


113 

1344/ 


966 118 




• 44 

• 28 





128.131.120 







•44 

• 28 





120. 97. 98 



966E 


P60-36A 

122 




• 28 

NO 


132 

1581/ 




P128C-17A 

167C 




• 22 

NO 


96 

1581/ 


966X 


P60-36B 

122 








15821 




P128C-17B 

167C 








15821 


967 118 




•44 

• 28 





128.131.120 







• 52 

• 23 




A.9 

128.131.120 



96 7E 


P60-42A 

122 




• 28 

NO 


132 

1561 




J134-1 

119 




• 11 

NO 


132 

1561 


967X 


P60-42B 

122 








1562 




J134-2 

119 








1562 


968 118 




• 44 

• 28 





128.131.120 







• 44 

• 28 





120. 97. 98 



968E 


P60-43A 

122 




• 28 

NO 


132 

1155 




P128C-20A 

167C 




• 22 

NO 


96 

1155 


968X 


P60-43B 

122 








1156 




P128C-208 

I67C 








1156 


969 1 


P60-15 

122 




• 19 

NO 


134 

1365/ 




P121A-9 

74 




• 12 

NO 


113 

1365/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR 3 * 
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MIRING HARNESS 8 





2901465 

B* 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

»JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM f A! 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 

F 

NET. 

I0ENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO* 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

T 

NO. 

8 

980 

1 


P61-30 

123 



• 19 

NO 


134 


1404 





P122A-12 

52 



• 12 

NO 


113 


1404 

8 

981 

1 


P61-31 

123 



1 .19 

NO 


134 


1405 





P122A-13 

52 



• 12 

NO 


113 


1405 

8 

982 

1 


P61-32 

123 



.19 

NO 


134 


1406 





P122A-14 

52 



• 12 

NO 


113 


1406 

8 

983 

2 


P61-43 

123 



.19 

NO 


136 


u 





P126F-22 

30 



.22 

NO 


138 


It 

8 

984 

1 


P61-45 

123 



.19 

NO 


134 


1410 





P122A-18 

52 



• 12 

NO 


113 


1410 

8 

985 

1 


P61-46 

123 



• 14 

NO 


134 


1409 





P122A-17 

52 



• 12 

NO 


113 


1409 

6 

986 

137 









120 














120 



8 

986L 



P61-48 

123 



.19 

NO 


134 


IJ 





T82-1 

155 



.20 

rip 


74 


1J 

8 

986R 



P61-47 

123 



• 19 

N.) 


134 


274/1 





T81-1 

161 



• 20 

NO 


144 


2744 

8 

986Y 



P61-49 

123 



• 19 

NO 


134 


2734 





T83—I 

150 



• 20 

NO 


144 


2734 

8 

987 

1 


P61-50 

123 



• 19 

NO 


134 


1580 





P121A-29 

74 



• 12 

NO 


113 


1580 

8 

988 

7 




2.25 

2.00 



A. 7 

120 









4.00 

3.75 



8.68 

120.119 




SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901465 


SCALE-NONE I REV LTR *B * 
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MINING -lA^NE 


2901465 




B* 



WIRE 


CIRCUIT FT 

TERN. 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

LEAD NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 


IDENT ITEM 

LG 

TO 181 

NO. 

LG 

LG 

LG 

B 

9888 1 


P115A-31 
SHLD 8988 

78 





988L 


P62-18 

125 







P115A-10 

78 





98 8R 


P62-19 

125 







P115A-9 

78 





989 118 




• 44 

• 28 







.52 

• 23 



989E 


P62-10A 

125 







P9 3-HI 

130 





989X 


P62-10B 

125 







P93-H2 

130 





990 118 




• 44 

• 28 







• 52 

• 23 



9906 


P62-9A 

125 







P70-G1 

133 





990X 


P62-9B 

125 







P70-G2 

133 





991 118 




• 44 

• 28 







• 52 

• 23 



991E 


P62-8A 

125 







P68-F1 

129 





991X 


P62-88 

125 







P68-F2 

129 





INS 


NOTE 

RENARKS 


STRIP 


ONE * 

ACCESSORY 


LG 

TIN 

FIG 

1 TENS 


• 12 

NO 


113 

It 

• 25 

NO 



U 

• 19 

NO 


134 

8091 

• 12 

NO 


113 

8091 

.19 

NO 


134 

8081 

• 12 

NO 


113 

8081 




128*131*120 




A.10 

92» 94#120 


• 28 

NO 


132 

1382 

• 11 

NO 


90#148 

1382 





1383 

1383 




128#131#120 




A, 10 

92# 94#120 


• 28 

NO 


132 

1210 

• 11 

NO 


90#148 

1210 





t r 

o o 

m* *4 




128#131#120 




A* 10 

92* 94#120 


• 28 

NO 


132 

1208 

• 11 

NO 


90#148 

1208 





1209/ 

1209/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 

| SCALE-NONE | REV LTR B X 
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WIRING HARNESS 8 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 


I0ENT 

ITEN 

LG 

TO (81 

NO. 

LG 

LG 

LG 

8 

995R 



P62-* 

125 








P119A-27 

54 





996 

7 




2*25 

2.00 








4.00 

3.75 



996A 

1 


SHLO 8996 









P62-6 

125 





9968 

1 


PU9A-31 

54 








SHLO 8996 






996L 



P62-5 

125 








P119A-30 

54 





996R 



P62-4 

125 








P119A-29 

54 





998 

7 




2.25 

2.00 








4.00 

3.75 



9988 

1 


P100A-31 

88 








SHLO 8998 






998L 



P62-14 

125 








P100A-20 

88 





998R 



P62-13 

125 








PI00A-19 

88 




8 

999 

7 




2*25 

2.00 








4.00 

3.75 


8 

9998 

1 


E331-8 

69 





SHLD B999 


2901465_ B 6 


INS 


NOTE 


RENARKS 


STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 



LG 

TIN 

FIG 

ITENS 



.19 

NO 


134 


303/ 

• 12 

NO 


113 


303/ 



8#68 

120.119 





B#68 

120.119 



• 25 

NO 




292/ 

• 19 

NO 


134 


292/ 

• 12 

NO 




111 

• 25 

NO 




It 

• 19 

NO 


134 


29 2i 

• 12 

NO 


113 


292C 

• 19 

NO 


134 


291/ 

• 12 

NO 


113 


291/ 



A#7 

120 





8*68 

120#119 



• 12 

NO 


113 


It 

• 25 

NO 




It 

• 19 

NO 


134 


823/ 

• 12 

NO 


113 


823/ 

• 19 

NO 


134 


8221 

• 12 

NO 


113 


•221 



A#7 

120 





8#6A 

120.119 



• 25 

NO 




it 

• 25 

NO 




It 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901465 


SCALE-NONE 

REV LTR B 9 
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WIRE 


CIRCUIT Pf 

TERN, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


RENARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON C A1 

AREA 

STRIP 

S T Rf P 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 




I0ENT 

ITEN 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

(TENS 




992 

T 




2.25 

2.00 




A*7 

120 









4.00 

3.75 




B#6A 

120#119 




9928 

1 


f328-8 

175 




• 25 

NO 




It 



* 


SHLO 8992 





• 25 

NO 




It 


992L 



P62-50 

125 




• 19 

NO 


134 


969/ 





PI 290-20 

1740 




• 12 

NO 


113 


969/ 


992R 



P62-33 

125 




• 19 

NO 


134 


968/ 





PI290—19 

1740 




• 12 

NO 


113 


968/ 


993 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 









4.00 

3.75 




8# 6 A 

120*119 




9938 

1 


E328-8 

175 




• 25 

NO 




It 





SHLO 8993 





• 25 

NO 




It 


993L 



P62-32 

125 




.19 

NO 


134 


912/, 





PI 290-14 

1740 




• 12 

NO 


113 


912/ 


993R 



P62-16 

125 




• 19 

NO 


134 


911/ 





Pi 290-13 

1740 




• 12 

NO 


113 


911/ 


995 

7 




2.25 

2.00 




8#6A 

120.119 









4.00 

3.75 




B*6A 

120.119 




995A 

1 


SHLO 8995 





• 25 

NO 




3041 





P62-3 

125 




.19 

NO 


134 


3041 


9958 

1 


PU9A-31 

54 




• 12 

NO 


138 


It 





SHLO 8995 





• 25 

NO 




It 


995L 



P62-2 

125 




• 19 

NO 


134 


304/ 





PU9A-28 

54 


• 


• 12 

NO 


113 


304/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 



2901465 

| SCALE-NONE 

REV LTR 
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WIRING HARNESS 8 _2901465_ B» 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


RENARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON IA» 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 



10ENT 

ITEN 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 



8 999L 


- 

P62-23 

125 




• 19 

NO 


134 


849f 




P104A-20 

70 




• 12 

NO 


113 


8491 

8 999R 



P62-22 

125 




• 19 

NO 


134 


8481 




P104A-19 

70 




• 12 

NO 


113 


8481 

• 1000 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 








4.00 

3.75 




B*6A 

120.119 



8 10008 

1 


E331-B 

69 




• 25 

NO 




It 




SHLO 81000 





• 25 

NO 




It 

8 1000L 



P62-25 

125 




• 19 

NO 


134 


8471 




P104A-2 

70 




• 12 

NO 

• 

113 


84 71 

8 100OR 



P62-24 

125 




• 19 

NO 


134 


8461 




P104A-1 

70 




• 12 

NO 


113 


8461 

8 1001 

1 


P62-26 

125 




• 19 

NO 


134 






Pi160-24 

55 




• 12 

NO 


113 


1200/ 

8 1002 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 








4.00 

3.75 




8,68 

120.119 



8 10028 

1 


P101A-31 

71 




.12 

NO 




It 




SHLO 81002 





• 25 

NO 




It 

8 1002L 



P62-28 

125 




• 19 

NO 


134 


8251 




P101A-2 

71 




• 12 

NO 


113 


8251 

8 1002R 



P62-27 

125 




• 19 

NO 


134 


824/ 




P101A-1 

71 




• 12 

NO 


113 


824/ 

8 1003 

7 




2.25 

2.00 




A,7 

120 








4.00 

3.75 




8,68 

120.119 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901465 


2064 645 


SCALE-NONE 


3 
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REMARKS 

















WIRING HARNE 


2901465 




WIRE 


CIRCUIT FT 

TERM, 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM I A1 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 




I0ENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




1057A 



SHLO 81057 





.25 

NO 




395 





P65—NN 

131 




• 22 

NO 


115 


395 


1057E 



P65-MM 

131 




• 22 

NO 


115 


394 





PI28C-IA 

167C 




• 22 

NO 


96 


394 


1057X 



SHLO 81057 










395 





P12SC-1B 

167C 









395 


1058 

118 




.52 

.23 




A, 10 

92, 94,120 









4.00 

3* 75 




8,68 

119,124,120 




1058B 

1 


P100A-10 

88 




• 12 

NO 


113 


185/ 





SHLO 81058 





• 25 

NO 




185i 


1058E 



P66-81 

135 




• 11 

NO 


90,148 


1841 





PI00A-9 

88 




• 12 

NO 


113 


1841 


1058X 



P66—82 

135 









1851 





SHLO B1058 










1851 


1059 

118 




.52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 









4.00 

3. 75 




8,68 

119,124,120 




10598 

1 


P100A-16 

88 




• 12 

NO 



* 

1811 





SHLO 81059 





• 25 

NO 




1811 


1059E 



P66-DI 

135 




• 11 

NO 


90,148 


1801 





P100A-15 

88 




• 12 

NO 


138 


1801 


1059X 



P66-02 

135 









1811 





SHLO 81059 










1811 


1060 

118 




• 52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 









4.00 

3.75 




8,68 

119,124,120 
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LEAO 

INS 
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ACCESSORY 
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LG 
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LG 

LG 

LG 

LG 
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FIG 
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10638 

1 


PI10A—6 

63 




• 12 

NO 


113 


92i 





SHLO 81063 





• 25 

NO 




92i 


1063E 



P66-GI 

135 




• 11 

NO 


90,148 


911 





PilOA-5 

63 




• 12 

NO 


113 


911 


1063X 



P66-G2 

135 









921 





SHLO 81063 










921 


1064 

118 




• 52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 









4.00 

3.75 




8,68 

119,124,120 




1064B 

1 


P111A-I2 

42 




• 12 

NO 


113 


2661 





SHLO 81064 





• 25 

NO 




266 i 


1064E 



P66-FI 

135 




• 11 

NO 


90,148 


265 i 





PI 11A-11 

42 




• 12 

NO 


113 


265i 


1064X 



P66-F2 

135 









2661 





SHLO 81064 










2661 


1065 

118 




.52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 









•44 

• 28 





120, 97, 98 




1065E 



P67-G1 

132 




• 11 

NO 


90,148 


2251 





P127C-1A 

166 




• 22 

NO 


96 


2251 


1065X 



P67-G2 

132 









2261 





P127C-18 

166 









2261 


1066 

118 




• 52 

• 23 




A, 10 

92, 94,120 









• 44 

• 28 





120, 97, 98 




1066E 



P67-H1 

132 




• 11 

NO 


90,148 


2291 
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• 22 

NO 


96 


2291 
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• 12 NO 

• 25 NO 


• II NO 

• 12 NO 


90,148 

113 


.52 *23 

4.00 3* 75 


92, 94,120 
119,124,120 


90,148 

113 


•52 *23 

4.00 3.75 


92, 94,120 
119,124,120 


• 11 NO 

• 12 NO 


90,148 

113 


SHLO 81062 


8 1063 118 


.52 .23 

4.00 3.75 
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8 1066X 


P67-H2 

132 







230 



P127C-38 

166 







230 

8 1067 118 




• 52 

• 23 


A, 10 

92, 94,120 







• 44 

• 28 



120, 97, 98 



8 1067E 


P67-J1 

132 




• 11 NO 

90,148 


233 



P127C-5A 

166 




• 22 NO 

96 


233 

8 1067X 


P67-J2 

132 







234 



P127C-58 

166 







234 

8 1068 118 




• 52 

• 23 


A, 10 

92, 94,120 







• 44 

• 28 



120, 97, 98 



8 1068E 


P68-D1 

129 




• 11 NO 

90,148 


325 



P128B-7A 

1678 




• 22 NO 

96 


325 

8 1068X 


P68-D2 

129 







326 



PI288-78 

1678 







326 

8 1069 118 




• 52 

• 23 


A, 10 

92, 94,120 







•44 

• 28 



120, 97, 98 



8 1069E 


P69-HI 

136 




.11 NO 

90,148 


22 7 



P127C-2A 

166 




• 22 NO 

96 


2271 

8 1069X 


P69-H2 

136 







228 



P127C-28 

166 







22 8 

8 1070 118 




.52 

• 23 


A, 10 

92* 94,120 







• 44 

• 28 



120, 97, 98 



8 1070E 


P69-J1 

136 




• 11 NO 

90,148 


2311 



P127C-4A 

166 




• 22 NO 

96 


2311 
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LG 

LG 
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FIG 
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8 1089 

2 


P92-N* 

183 




• 22 

NO 


127 


1 




TB8-1 

215 




• 20 

NO 


74 


i 

8 1090 

1 


P92-M 

183 




• 22 

NO 


115 


703 




P99-E 

186 




• 22 

NO 


115 


703 

8 1091 

1 


P92-L 

183 




• 22 

NO 


115 


723 




PI 290-12 

1740 




• 12 

NO 


113 


72 3- 

8 1092 

7 




2*25 

2.00 




A,7 

120 








4.00 

3« 75 




B,6A 

120,119 



8 10928 

1 


E300-B 

43 




.25 

NO 




21 




SHLO 81092 





• 25 

NO 




21 

8 1092L 



P92-00 

183 




• 22 

NO 


115 


168i 




PI080-30 

45 




• 12 

NO 


113 


168/ 

8 I092R 



P92-CC 

183 




• 22 

NO 


115 


167/ 




P108D-29 

45 




• 12 

NO 


113 


167/ 

8 1093 

7 




2*25 

2.00 




A,7 

120 








4.00 

3.75 




B,6A 

120,119 



8 10938 

1 


F300-8 

43 




.25 

NO 



* 

21 




SHLO 81093 





• 25 

NO 




21 

B 1093L 



P92-FF 

183 




• 22 

NO 


115 






PI080-26 

45 




• 12 

NO 


113 



8 1093R 



P92-EE 

183 




• 22 

NO 


115 






P1080-25 

45 




• 12 

NO 


113 



8 1094 

7 




2.25 

2.00 




A.7 

120 
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4.00 

3.75 




B,6A 
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CUT 

LG 

8 10978 


PI03A-10 

SHLO 81097 

85 




8 1097E 


P93-C1 

P103A-9 

130 

85 




8 1097X 


P93-C2 

SHLD 81097 

130 




8 1098 118 




.52 

4.00 

• 23 
3.75 


8 10988 


P103A-12 

SHLO 81098 

85 




8 1098E 


P93-01 

P103A-U 

130 

85 




8 1098X 


P93-02 

SHLD 81098 

130 




8 1099 118 




.52 

4.00 

• 23 
3.75 


8 10998 


P103A-6 

SHLD 81099 

85 




8 1099E 


P93-E1 
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130 

85 




8 1099X 


P93-E2 

SHLO 81099 

130 




8 1100 118 




.52 

• 44 
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STRIP 


ONE, 
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F 

NET. 

LG 
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f 
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.12 

NO 


113 


12701 

• 25 

NO 




12704 

• 11 

NO 


90,148 


12694 

• 12 

NO 


113 


12694 






12704 
• 12704 



A,10 

92, 94,120 





8,68 

119,120 



• 12 

NO 


113 


12724 

.25 

NO 




12724 

• 11 

NO 


90,148 


* 12714 

• 12 

NO 


113 


12714 






12724 

12724 



A,10 

92, 94,120 


\ 



8,68 

119,120 



• 12 

NO 


113 


2904 

.25 

NO 




2904 

• 11 

NO 


90,148 


2894 

• 12 

NO 


113 
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120, 97, 98 
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LEAD FRUH ( Al 
LG TO (8| 



8 

1100E 


P94-A1 

127 




P128C-4A 

167C 


1100X 


P94-A2 

127 




P128C—48 

167C 


1101 

118 




1101E 


P94-81 

127 




P128C-5A 

167C 


1101X 


P94—82 

127 




P128C-58 

167C 


1102 

118 




1102E 


P94-C1 

127 




P128C-2A 

167C 


1102X 


P94-C2 

127 




P128C-2B 

167C 


1103 

118 




1103E 


P94-D1 

127 




P128C-3A 

167C 


1103X 


P94-02 

127 




P128C-36 

167C 

8 

1106 

2 

P95-A 

89 




P126E-22 

31 


• 11 NO 

• 22 NO 


90,148 

96 


•52 *23 

•44 .28 


92, 94,120 
120, 97, 98 


90,148 

96 


92, 94,120 
120, 97, 98 


90,148 

96 


92, 94,120 
120, 97, 98 


90,148 

96 


• 22 NO 

• 22 NO 
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MIRE 


CIRCUIT FT 

TERN.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIF 


ONE • 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEN 

LG 

TO (8) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




1190 

3 


E304-BB 

62 



.25 

NO 




21 





P107D-32 

64 



• 12 

NO 


113 


21 


1191 

3 


E305-BB 

61 



• 25 

NO 




It 





P107D-31 

64 



• 12 

NO 


113 


1) 


1192 

3 


E306-BB 

57 



.25 

NO 




21 





PU6A- 32 

58 



• 12 

NO 


113 


21 


1193 

3 


F307-BB 

13 



.25 

NO 




21 





E302-B 

40 



• 25 

NO 




21 


1194 

3 


E308-BB 

86 



• 25 

NO 




21 





FI000-32 

87 



• 12 

NO 


113 


21 


1195 

3 


E309-BB 

9 



.25 

NO 




21 





E308-B 

86 



• 25 

NO 




21 


1196 

3 


E310-88 

19 



• 25 

NO 




21 

[ 




E304-8 

62 



• 25 

NO 




21 


1197 

3 


E311-BB 

11 



• 25 

NO 




11 





E312-B 

178 



.25 

NO 




It 


1198 

3 


E312-BB 

178 



• 25 

NO 



- 

It 





P129A-31 

174A 



• 12 

NO 


113 


It 


1199 

3 


E313-BB 

195 A 



• 25 

NO 




It 





E328-8 

175 



.25 

NO 




If 


1201 

3 


E315-B8 

172 



• 25 

NO 




It 





E316-B 

34 



• 25 

NO 




It 


1202 

3 


E316-BB 

34 



• 25 

NO 




It 





PI 170-31 

35 



• 12 

NO 


113 


It 
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• JKT 

SHLO 
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MATL 
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STRIF 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 
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LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


B 1216 

3 


E333-BB 

124 




.25 

NO 



It 




P101A-31 

71 




• 12 

NO 


138 

It 

8 1217 

3 


E334-BB 

56 




.25 

NO 



It 




P116A-31 

58 




• 12 

NO 


113 

11 

B 1218 

3 


E335-BB 

22 




• 25 

NO 



Itl 




E322-8 

177 




• 25 

NO 



It 

B 1219 

3 


E336-BB 

59 




.25 

NO 



21 




PI 100-32 

60 




• 12 

NO 


113 

21 

8 1220 

3 


E337-BB 

82 




• 25 

NO 



21 




P106A-32 

83 




• 12 

NO 


113 

21 

8 1221 

118 




• 44 

• 28 





120. 97. 98 







• 44 

• 28 





120. 97. 98 


8 1221E 



P12BB-6A 

167B 




• 22 

NO 


96 

1155 < 




P1288-20A 

167B 




• 22 

NO 


96 

1155 

B 1221X 



P128B-6B 

167B 








1156 




PI28B-20B 

1678 








1156 

8 1225 

2 


P71-A 

93 




• 22 

NO 


127 

11 




P126E-25 

31 




• 22 

NO 


138 

If 

8 1226 

2 


E338-BB 

8 




• 25 

NO 



It 




J19-V 

7 




• 22 

NO 


116 

It 

• 8 1229 

9 




2.25 

2.00 




8.6 A 

120.121 







2.25 

2.00 




A.7 

120 


8 1229A 

3 


SHLO 81229 





• 25 

NO 



It 




E338-8 

0 




• 25 

NO 



It 
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MIRE 
LEAD NATL 
IOENT ITEN 


ACCESSORY 

HENS 


RENARKS 


6 1204 

• 1205 

0 1206 

0 1207 

• 1200 

• 1209 

• 1210 

• 1211 

• 1212 

• 1213 

0 1214 

0 1215 




CIRCUIT FT 
LEAO FRON |A» 

LG TO (01 


TERN.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIF CUT STRIF 
NO. LG LG LG LG TIN 


NOTE 
ONE . 
FIG 


F321-BB 204 .25 

FI 17A-32 36 .12 

1322-00 177 .25 

F1290-31 1740 .12 

E323-BB 120 .25 

027-0 01 .25 

E324-BB 100 .25 

E32B-B 173 .25 

E325-BB 67 .25 

F107A-31 65 .12 

E326-BB 66 .25 

F107A-32 .65 .12 

E327-BB 01 .25 

F106A-31 03 .12 


NO 


21 

NO 


21 

NO 


It 

NO 

113 

It 

NO 


It 

NO 


It 

NO 


It 

NO 


It 

NO 


It 

NO 

113 

It 

NO 


21 

NO 

113 

21 

NO 


It 

NO 

113 

It 


E320-BB 175 

F1290-31 1740 

E329-BB 44 

FI00A-32 46 

E330-BB 76 

FIIBA-31 75 

E331-BB 69 

F104A-31 70 

E332-BB 73 

F121A-31 74 



• 25 NO 


It 


• 12 NO 

113 

It 


• 25 NO 


21 


• 12 NO 

113 

21 


• 25 NO 


It 


• 12 NO 

113 

It 


• 25 NO 


It 


• 12 NO 

113 

It 


• 25 NO 


It 


• 12 NO 

113 

It 
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0 1230 1 
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B 1235 3 

B 1236 1 

B 1237 
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LG 
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TERN.JKT SHLO 

LEAO 

FROM (At 
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CUT 
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LG 

J19-N 

7 


Pll-LL 

250 


J19-L 

7 


P11-P4 

250 


J16-AA 

20 


P113A-29 

59A 


E300-B8 

43 


P108 A-32 

46 


P71-S* 

93 


TBO-3 

213 



• 38 .19 

• 44 .28 


Jl36—l 

29A 

P128C-7A 

167C 

J136-2 

29A 

P128C-7B 

167C 

J21-M* 

2 

F27-KK 

185 

J25-AF 

6 

F27-FF 

185 

J25-B* 

6 

P36-B 

181 

J25-C* 

6 

F36-C 

181 
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ONE. 
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LG 
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FIG 
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• 22 

NO 


126 

• 22 

NO 


126 

• 22 

NO 


126 

• 22 

NO 


126 

• 22 

NO 


114 

• 12 

NO 


113 

• 25 

NO 



• 12 

NO 


113 

• 22 

NO 


127 

• 25 

NO 


74 




120.128.131 




120. 97. 90 

.19 

NO 


132 

• 22 

NO 


96 

• 22 

NO 


114 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 

• 22 

NO 


115 




1820 

1820 

1819 

1819 

13131 

13131 

21 

21 

V 

U 


3251 
32 51 

32 6i 


1838 
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1839 

1839 

1040 

1840 

1041 

1841 
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STRIP 

STRIP 
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F 

NET, 
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LG 

TO (Bl 
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LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

1TENS 

1 

NO, 

8 1277 l 


J26-R4 

3 




.22 

NO 


115 


731 



P24-E6 

196 




• 22 

NO 


115 


731 

B 1278 1 


J26-V* 

3 




.22 

NO 


115 


735 



P24-F* 

196 




• 22 

NO 


115 


735 

8 1279 1 


P26-S6 

194 




• 22 

NO 


115 


1029 



PI 300-5 

179 




• 12 

NO 


113 


1029 

8 1280 1 


J30-15 

90 




• 19 

NO 


133 


1848 



P25-E* 

195 




• 22 

NO 


115 


1848 

8 1281 1 


J 30-16 

90 




• 19 

NO 


133 


550 



Pi298-4 

174 




• 12 

NO 


113 


550 

8 1282 1 


J30-17 

90 




• 19 

NO 


133 


1849 



P25-A4 

195 




• 22 

NO 


115 


1849 

8 1283 1 


P3 7-A4 

251 




• 22 

NO 


115 


550 



P129E-4 

23 




• 12 

NO 


113 


550 

8 1284 7 




2.25 

2.00 




A* 7 

120 • 







4.00 

3.75 




B»6A 

119*120 



8 12848 1 


E308-8 

86 




• 25 

NO 



- 

21 



SHLO 81284 





• 25 

NO 




2L 

8 1284L 


J30-9 

90 




• 19 

NO 


133 


1851 



Pi000—10 

6# 




• 12 

NO 


113 
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K5- l 

c 

22 

01A ON COMMANO 

Jl-28 

K3-U 

c 

38 

GIMBAL LOCK INDICATION 

Jl-29 

K4-9 

c 

56 


J1-30 

K5- 8 

c 

68 


J1-31 

TERM.10 

c 

113 

OPTICS POWER ON LAMP 

J1-32 

K9-8 

c 

90 

REMOTE POWER ALARM OUTPUT 

J1-33 

K17-A2 

c 

23 

28 VOC RLP HI 

Ji-34 

K3-9 

c 

39 


J1-35 

K4-6 

c 

57 


J1-36 

K5- 5 

c 

69 


Jl-3 7 

K3-20 

c 

111 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901466 

| SCALE-NONE 

REV LTR g g 

SHEET 26 OF 7 9 1 


JCB 


-RUNNING LIS? 




JLL. 


FROM TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

ICONT.l A28 Jl CONNECTOR 1015817-660 FIGURE BA* 


FEN NOTE WIRE COOE 


JI-38 

K5-19 

C 

91 

REMOTE POWER ALARM COMMON 

Ji-39 

K11—5 

C 

26 

28 VOC G/N POWER HI 

Ji-40 

K17-X1 

c 

40 

27 VDC RLP HI ISS OPERATE 

J1-41 

K3-17 

c 

58 

BLK I SERIES 100 INO 

Jl-42 

Kli-6 

c 

70 


Jl-43 

K2-4 

c 

105 

COS AWG IX S3 HI 

Ji-44 

K5-18 

c 

92 

REMOTE MO POWER ALARM OUTPUT 

Ji-45 

K5-9 

c 

29 

REMOTE NO TfcMP ALARM OUTPUT 

JI-46 

K10—8 

c 

44 


Jl-47 

K3-15 

c 

59 

MOT BLK I SERIES 100 INO 

Jl-48 

Kll-2 

c 

71 


Jl-49 

K2-7 

c 

106 

COS AMG IX S3 LO 

Jl-50 

K9-7 

c 

94 


J1-5 1 

K5-10 

c 

30 

REMOTE TEMP ALARM COMMON 

Jl-52 

TERM.5 

c 

98 


J1-52 

K16-X1 

c 

100 


Jl-53 

K4-2 

c 

60 


Jl-54 

K18-82 

c 

73 


Jl-55 

K2-3 

c 

107 


Ji-56 

K2-6 

c 

108 


Jl-57 

K5-11 

c 

31 

REMOTE TEMP ALARM INPUT 

Ji-58 

K15-X1 

c 

48 


Jl-59 

K3-12 

c 

62 


Jl—60 

K18—81 

c 

74 

01A ON G/N POWER NORMAL 

Jl-62 

K8-1 

c 

97 


Jl—63 

K4-10 

c 

32 

28 VOC RLP HI 

Jl—64 

K15-B2 

c 

50 


Jl-65 

K3-10 

c 

63 


Jl—66 

K14-4 

c 

75 



CODE IDENT 
NO. 
99974 


SCALE-NONE 


2901466 


REV LTR 


JS± _ l SHEET 27 OF 7 » 


- 2084 


A 










FROM 


TO 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE WIRE COOE 


J2 CONNECTOR NS3127E24-61PW FIGURE 7B* 


J2-S 

J15-X 


J2-W 

Pl-3 


J2-X 

J27-J 


J2-Y 

J27-K 


J2-Z 

Pl-15 


J2-A* 

J30-R 


J2-B* 

J20-S 


J2-C* 

J17-S 


J2-0* 

J17-2 


J2-F* 

J 30—P 


J2-F* 

P4-C* 


J2-G* 

P4-D* 


J2-H4 

P4-E4 


J2-J* 

P4-H* 


J2-K4 

P4-J* 


J2-M* 

P4-K* 


J2-N* 

P4-M4 


J2-P* 

P4-N4 


J2-U* 

P4-P4 


J2-K* 

P4-R4 


J2-S* 

P4-S* 


J2-T * 

Pi-16 


J2-U* 

J27-A 


J2-V4 

J27-B 


J2-W4 

J23-F 


J2-X* 

J23-D 


J2-Y* 

J24-A 


J2-Z* 

J24-B 


J2-AA 

Pl-4 

A 

J2-8B 

J30A-P 


J2-CC 

J30A-D 


J2-DD 

J30A-C 



55 28 VOC RLP HI 

102 2 SEC TINE DELAY LATCH 

103 REMOTE SINGLE PRINT 

104 DVM POWER GROUND 

105 INITIATE 2 SEC TIME DELAY 
324 LORS R AND I TEST CONFIG 

106 WHEEL RUN-UP SIGNAL 

107 MINUS 28 VDC 

108 0 VDC IMU 

323 NOT G/N TEST IND 

293 DSKY SPAKE S0444 

294 DSKY SPARE SD445 

?95 CGC/LGC WARNING NO. 1 

297 ISS WARNING LIGHT 

298 ISS WARNING LMP 

299 G/N CAUTION LIGHT 

300 COMPUTER STANDBY 

301 S IV B CUTOFF 

302 RR AUTO ANGLE ENABLE 

303 S IV B INJ SEQ START 

304 LR HOVER POS CMD 

109 BLK II AND LEM STATUS IND 

liOL ACCEL FAIL RET 

UOR ACCEL FAIL HI 

111 OPTICS/RR CDU FAIL 

112 CDU FAIL 
113L CDU FAIL PEI 
113R CDU FAIL HI 

114 REMOTE LOGIC POWER ON 

115 CMS 0 VDC 

116 GSE CALIB ENABLED I NO 
118 GSE REF POWER SELECTED 


MIL 2004 9.09 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


SCALE-NONE REV LTR 


jcB 


2Q DF 79 


--RUNNING LIST_ 

FR0 * TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE WIRE COOE 

(CONT.) J3 CONNECTOR MS3127E24-61PX FIGURE 7C* 


J3-W 

Pl-43 

A 

151R 

COS AMG IX S3 HI 

J3-X 

Pi-49 

A 

151 L 

COS AMG IX S3 LO 

J3-Y 

P 1-28 

A 

152 

GIMBAL LOCK INDICATION 

J3-H* 

J17-B 

A 

153R 

800 CPS 28 V 5 PERCENT IMU WHL 

J3-I* 

J17-A 

A 

153L 

800 CPS 28 V 5 PERCENT IMU WHL 

J3-N* 

J21-A 

A 

154L 

IMU FAIL RET 

J3-P4 

J21-B 

A 

154R 

IMU FAIL HI 

J3-0* 

J23-B 

A 

155 

IMU FAIL 

J3-S* 

P4-T* 

A 

318 

TEMP CONTROL SWITCHOVER ENABLE 

J3-T* 

P4-R 

A 

156 

ISS STANOBY LO 

J3-U* 

Pi-22 

A 

157 

TEMP WITHIN LIMITS 

J3-V* 

P4-P 

A 

158 

IMU TEMP LIGHT (MAIN PANEL 1 

J3-AA 

P4-W 

A 

159 

OPTICS ZERO ENCODER INO 

J3-8B 

J27—C 

A 

160 

MARK 

J3-CC 

P4-V 

A 

162 

NOT MARK 

J3-JJ 

J 18—C 

A 

163 

STAR ACQUIREO 

J3-KK 

J20-L 


164 

G/N ERROR LIGHT (MAIN PANEL) 

J3-LL 

P4-M 

A 

165 

IMU DELAY LIGHT HI 

J3-MM 

J20-R 

A 

166 

0 VDC IMU 

J3-NN 

J18-A 

A 

167L 

STAR PRESENCE HI 

J3-PP 

J18-B 

A 

167R 

STAR PRESENCE LO 



*14 CONNECTOR 

1015957- 

•175 

FIGURE 9A4 

J4-A 

J6-W 

A 197 



J4-B 

Tl-5 

A 291 



J4-C 

Ti-3 

A 292 



J4-J 

J23-S 

A 198 



J4-X 

J6-X 

A 194 



J4-Y 

P5-D0 

A 82 

28 

VDC RLP LO 


r 


T 



FR0 * T0 CEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

ICONT.t J2 CONNECTOR MS3127E24-61PH FIGURE 7B* 


PEN NOTE MIRE COOE 


J2-EE 

*130—F 

A 

120 

G/N 

TFST CONFIG INO 


J2-FF 

J30-B 

A 

122 

ISS 

TEST CONFIG INO 


J2-GG 

J30-C 

A 

124 

NOT 

ISS TEST CONFIG 

INO 

J2-HH 

J30-E 

A 

125 

OSS 

TEST CONFIG INO 


J2-JJ 

J30—D 

A 

127 

NOT 

OSS TEST CONFIG 

INO 

J2-KK 

PI-41 

A 

128 

BLK 

1 SERIES 100 IND 


J2-L L 

Pl-47 

A 

131 

NOT 

BLK I SERIES 100 

INO 

J2-NM 

*130—L 

A 

133 

BLK 

II IND 


J2-NN 

J30-K 

A 

135 

NOT 

BLK II INO 


J2-PP 

*130—M 

A 

136 

LEM 

CONFIG INO 



J3 CONNECTOR MS3127E24-61PX FIGURE 7C* 


A 80 
A 150R 
A 150 L 


REMOTE NO TEMP ALARM OUTPUT 
REMOTE NO TEMP At ARM OUTPUT 
REMOTE TEMP ALARM INPUT 
REMOTE TEMP ALARM OUTPUT 
REMOTE NO TEMP ALARM OUTPUT 
REMOTE TEMP ALARM COMMON 
REMOTE TEMP ALARM OUTPUT 
REMOTE NO POWER ALARM OUTPUT 
REMOTE POWER ALARM OUTPUT 
REMOTE POWER ALARM COMMON 
FAIL INO G/N HI 
28 VOC RLP LO 
FAIL INO G/N 10 
CTR IMU DELAY HI 
CTR IMU DELAY LO 
800 CPS 0 DTG v ISS REF HI (BUFF) 
800 CPS 0 OFGt ISS REF LO IBUFFI 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


| SCALE-NONE 



FR0 " TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

ICONT.) *14 CONNECTOR 1015957-175 FIGURE 9A* 

Tl-4 A 83 28 VOC RLP LO 


PEN NOTE WIRE COOE 


J5 CONNECTOR 1015957-173 FIGURE 9R4 


28 VDC G/N POWER LO 
28 VDC G/N POWER LO 


28 VOC G/N POWER HI 


J5-A 

JilA-Y 

A 

255 

35-8 

38-N 

A 

50 

J5-B 

PI-8 

A 

51 

J5-S 

PI-48 

A 

181 

J5-S 

JllA-X 

A 

182 

J5-T 

326-A 

A 

228 

J5-V 

J26-B 

A 

229 

35-X 

J8-K 

A 

45 

J5-Y 

P1-2 

A 

283 

J5-Y 

P6-K4 

A 

284 

J5-2 

P6-M4 

A 

285 


CONNECTOR 1015957-188 FIGURE 9B* 


36-A 

311-L 

A 

250 

36-B 

Jll-M 

A 

251 

J6-E 

Jll-N 

A 

252 

36-U 

J26-0 

A 

231 

36-V 

*18-3 

A 

6 

36-W 

J4-A 

A 

197 

J6-X 

34-X 

A 

194 

J6-X 

J9-X 

A 

195 

36-Y 

39-Y 

A 

70 


GSE SHIELO GROUND BUS 


28 VOC RLP LO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


I SCALE-NONE REV LTR 
























FROM 


TO 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE WIRE CODE 



J9 CONNECTOR 

1015957- 

•167 FIGURE 906 

J8-C 

Jll-J 

A 

249 


J8-D 

Jll-F 

A 

247 


J8-E 

Jli-Y 

A 

78 

28 VDC RLP LO 

J8-E 

J3-P 

A 

79 

28 VDC RLP LO 

J8-F 

JU-H 

A 

246 


JB-H 

Jll-K 

A 

248 


J8-J 

13 

A 

5 

GSE SHI FLO GROJND BUS 

JB-J 

J6-V 

A 

6 

GSE SHIELD GROJND BUS 

J8-K 

J11A-R 

A 

44 

28 VDC G/N POWER HI 

J8-X 

J5-X 

A 

45 

28 VDC G/N POWER HI 

J8-L 

JUA-T 

A 

244 


J8-M 

Jll A-U 

A 

245 


JR—N 

JllA-W 

A 

49 

28 VDC G/N POWER LO 

J8-N 

J5-B 

A 

50 

28 VDC G/N POWER LO 

J8-P 

JllA-A 

A 

99 

115 V 60 CPS PHASE A 

J8-R 

JlIA-J 

A 

101 


J8-S 

Jll A-D 

A 

100 

115 V 60 CPS NEUT 



J9 CONNECTOR 

1015957-174 

FIGURE 

9E* 

J9-A 

Jll-P 

A 

253 





J9-B 

Jll-R 

A 

254 





J9-U 

J26A-A 

A 

307 





J9-V 

J29-Y 

A 

308 





J9-W 

J26-E 

A 

232 





J9-X 

J6-X 

A 

195 





J9-X 

J20-2 

A 

196 





J9-V 

J18-D 

A 

69 

28 

VOC 

RLP 

LO 

J9-Y 

J6-Y 

A 

70 

28 

VDC 

RLP 

LO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


SCALE-NONE | REV LTR * g [SHEET ^ of 


_JLfi_RUNNING LIST ?9ni4A/<_^ 

FROM TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE WIRE CODE 

ICONT•) Jl l A CONNECTOR 1015957-166 FIGURE 9S* 


JllA—H 

J15—C 

A 

256V 


JUA-J 

Jfl-R 

A 

101 


JllA—K 

Jl-W* 

A 

33 

PHASE A FAIL TEST 

JliA-L 

Jl-V* 

A 

32 

PHASE B FAIL TEST 

J11A-M 

Jl-U* 

A 

31 

PHASE C FAIL TEST 

Jl1A-N 

Jl-BB 

A 

38 

G/N POWER LO TEST 

JllA—P 

Ji-AA 

A 

37 

G/N POWER HI TEST 

JllA-R 

J17-T 

A 

43 

28 VOC G/N POWER HI 

JllA-R 

J8-K 

A 

44 

28 VOC G/N POWER HI 

JllA—T 

J8-L 

A 

244 

- 

JllA-U 

J8-M 

A 

245 


JllA-V 

Jl-I* 

A 

21 

TEST START LIGHT 

J11A-W 

J23-Z 

A 

48 

28 VOC G/N POWER LO 

JUA-W 

J8-N 

A 

49 

28 VDC G/N POWER LO 

JUA-X 

J5-S 

A 

182 


JUA-X 

J20-X 

A 

183 


JllA-Y 

J5—A 


255 



J14 CONNECTOR 1015957-180 FIGURE 9K* 


J14-A 

Pl-55 

A 

314 R 





J14-S 

Pl-56 

A 

314L 





J14-C 

J3-U 

A 

150R 

800 CPS 0 DEG* 

ISS 

REF 

HI 

J14-D 

J3-V 

A 

150L 

800 CPS 0 DEG* 

ISS 

REF 

LO 

J14-F 

P1-34 

A 

214 





J14-X 

Cl-2 

A 

171 

28 VDC RLP HI 




J14—X 

Jia-x 

A 

172 

28 VDC RLP HI 




J14-Y 

J17-Y 


76 

28 VDC RLP LO 




J14-Y 

Jll-V 

A 

77 

28 VDC RLP LO 





(BUFF ) 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


SCALE-NONE 


REV LTR 


r3. 


SHEET 


0F72. 


JCB 


RUNNING LIST 


2901466 


FROM 

TO 

LEAD NO CIRCUIT 


Jll CONNECTOR 

1015957-182 FIGURE 9G* 

Jll-A 

Jl-J* 

A 

22R 

IMU OUCOSYN EXC 1 

JU-B 

Jl-K* 

A 

22 L 

IMU OUCOSYN EXC 1 

Jll-C 

Jl-V* 

A 

35 

OUCOSYN FAIL HI 1 

JU-D 

Jl-Z* 

A 

36 

OUCOSYN FAIL LO 1 

Jll-E 

Jl-X* 

A 

34 

DUCOSYN FAIL LO 1 

Jll-F 

* J8-D 

A 

24 7 


Jll-M 

J8-F 

A 

246 


Jll-J 

J8-C 

A 

249 


Jll-R 

J8-H 

A 

248 


Jll-L 

J6-A 

A 

250 


Jll-M 

J6-B 

A 

251 


Jll-N 

J6-E 

A 

252 


Jll-P 

J9-A 

A 

253 


Jll-R 

J9—8 

A 

254 


Jll-S 

Jl-JJ 

A 

95 

ALARM TEST RELAY 

Jll-W 

Pl-24 

A 

176 


Jll-V 

J14—Y 

A 

77. 

28 VDC RLP LO 

Jll-V 

J8-E 

A 

78 

28 VDC RLP LO 


PEN NOTE WIRE COOE 


JllA CONNECTOR 1015957-166 FIGURE 9S* 


JilA-A 

P5-S* 

J11A-A 

J8-P 

JilA-B 

P5-T* 

JilA-C 

PS-U* 

JllA-D 

P5-Y* 

J11A-0 

J8-S 

JUA-0 

J15-D 

JI1A-E 

J15-A 

J11A-F 

J15—8 



98R 

115 

V 

60 

CPS 

PHASE 

A 


99 

115 

V 

60 

CPS 

PHASE 

A 


98L 

115 

V 

60 

CPS 

PHASE 

8 


98 Y 

115 

V 

60 

CPS 

PHASE 

C 


98 K 

115 

V 

60 

CPS 

NEUT 



10G 

115 

V 

60 

CPS 

NtOT 



256R 

115 

V 

60 

CPS 

NEUT 



A 256R 
A 256L 


SIZE 


CODE I DENT 


A 

SCALE-NONE 


99974 


REV LTR 


2901466 


jfS |SHEET 33 OF 79 


->££-RUNNING LIS T 2901464 _ ^ 

FR0 * TO CEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE WIRE CODE 

<115 CONNECTOR 1015957-183 FIGURE 9Q* 


J15-A 

JllA-E 

A 

256R 



J15-B 

JllA-F 

A 

256L 



J15-C 

JllA-H 

A 

256 V 



Jl 6-0 

J11A-0 

A 

256K 

115 

V 60 CPS NEUT 

J15-E 

J29A-D 

A 

94 W 

115 

V 60 CPS PHASE A FlLOT POWER 

J15-V 

J26-H 

A 

234 



J15-W 

J26-F 

A 

233 



J15-X 

J30-A 

A 

54 

28 

VOC RLP HI 

J15-X 

J2-S 

A 

55 

28 

VOC RLP HI 

J15-V 

P6-K 

A 

288 



J15-2 

P6—J 

A 

289 




<117 CONNECTOR 1015957-176 FIGURE 9C* 


J17-A 

J3-I* 

A 

153L 

J17-B 

J3-H* 

A 

153R 

J17-D 

P4-V 

A 

209 

J17-E 

Pl-7 

A 

319 

J17-R 

J20-X 

A 

306 

J17-S 

J2-C* 

A 

107 

J17-T 

JllA-R 

A 

43 

J17-T 

J23-X 

A 

312 

JI7-V 

P4—A* 

A 

211 

J17-W 

P4—Z 

A 

210 

J17-X 

P1-29 

A 

179 

Jl 7-X 

J21-X 

A 

327 

J17-Y 

J20-V 

A 

75 

J17-V 

J 14—V 

A 

76 

J17-2 

J2-D* 

A 

108 


800 CPS 28 V 5 PERCENT IMU WHL LO 
800 CPS 28 V 5 PERCENT IMU WHL PH A 


MINUS 28 VDC 
28 VDC G/N POWER HI 
28 VDC G/N POWER HI 


28 VDC RLP LO 
28 VDC RLP LO 
0 VDC IMU 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 

1 . 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


35 OF 79 


















FROM 


TO 


LL AO MO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE MIRE CODE 


FROM 


JIB CONNECTOR 1015957-18* FIGURE 9H* 


J18-A 

J3-NN 

A 

1671 

STAR PRESENCE 


J3-PP 

A 

167R 

STAR PRESENCE 

J18-C 

J3-JJ 

A 

163 

STAR ACQUIRtO 

JI 8-0 

J18-Y 

A 

68 

28 

VOC 

RLP LO 

J18-0 

J9-Y 

A 

69 

28 

VOC 

RLP LO 

J18-F 

J18—M 

A 

199 




J18-F 

P4-T 

A 

200 




J18-H 

J18-F 

A 

199 




J18-X 

J 14—X 

A 

172 

28 

VOC 

RLP HI 

J13-Y 

J21-Y 

A 

67 

28 

VOC 

RLP LO 

J18-Y 

J18-0 

A 

66 

26 

VOC 

RLP LO 


J20 CONNECTOR 1015957-179 FIGURE 9P* 


J20-A 

Jl-S 

A 

11 

J20-B 

Pl-12 

A 

25 

J20-8 

J 30—U 

A 

326 

J20-C 

Jl-C* 

A 

17 

J20-E 

P6-Z 

A 

218 

J20-J 

J29-J 

A 

219 

J20-K 

P6-A4 

A 

220 

J20-L 

J3-KK 

A 

164 

J20-M 

J 3-N 

A 

147 

J20-M 

P4-B* 

A 

148 

J20-N 

P4-L 

A 

216 

J20-R 

J3-MM 

A 

166 

J?"-S 

J2-B* 

% 

106 

J20-T 

Pi-18 

A 

192 

J20-U 

J 3—R 

A 

149 

J20-V 

P1-53 

A 

177 


COOLANT SUPPLY FAIL LAMP 
COLO PLATE TEMP NORM 
COLO PLATE TEMP NORMAL 
CLS REMOTE ALARM CONTROL 


G/N ERROR LIGHT (MAIN PANEL) 
FAIL INO G/N HI 
FAIL INO G/N HI 

0 VOC IMU 

WHEEL RUN-UP SIGNAL 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


from 

TO 

LEAO NO 

C I 

R C 

U I T F U 1 

(CONT.) 

J23 CONNECTOR 

1015957- 

185 

FIGURE 

9M4 

J23-D 

J2-X* 

A 

112 

CDU 

l FAIL 


J2 3-E 

P4-J 

A 

207 





J23-F 

J2-W* 

A 

111 

OPTICS/RR COU FAIL 

J2 3-M 

P4-S 

A 

212 





J23-N 

P1-6 

A 

213 





J2 3-P 

Jl-Z 

A 

13 

27 

VOC 

RLP 

HI ISS ONLY 

J23-P 

J30A-J 

A 

14 

27 

VOC 

RLP 

HI ISS ONLY 

J2 3-S 

J4-J 

A 

198 





J2 3-U 

PI-46 

A 

290 





J23-X 

P5-E 

A 

42 

28 

VOC 

G/N 

POWER HI 

J23-X 

J17-T 

A 

312 

28 

VOC 

G/N 

POWER HI 

J23-Y 

P5-EE 

A 

73 

28 

VOC 

RLP 

LO 

J23-Y 

J20-Y 

A 

74 

28 

VOC 

RLP 

LO 

J23-Z 

P5-F 

A 

47 

28 

VOC 

G/N 

POWER LO 

J23-Z 

JliA-M 

A 

48 

28 

VOC 

G/N 

POWER LO 


PEN NOTE MIRE COOE 


CONNECTOR 1015957-164 FIGURE 9H* 


J24-A 

J2-Y* 

A 

H3L 

COU 

FAIL RET 

J24-B 

J2-Z* 

A 

113R 

COU 

FAIL HI 

J24-F 

P4-C 

A 

202 




J24-X 

J21-X 

A 

174 

28 

VOC 

RLP HI 

J24-X 

J7 7-X 

A 

175 

28 

VOC 

RLP HI 

J24-Y 

J27-0 

A 

65 

28 

VOC 

RLP LO 

J24-V 

J21-Y 

A 

66 

28 

VOC 

RLP LO 


J26A-A 

J26A-R 

J26A-V 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


3 jSHEET 


TO 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE MIRE COOE 


J20 CONNECTOR 1015957-179 FIGURE 9P* 

P4—K A 217 

JllA-X A 183 

J29-R A 184 

J17-R A 306 

. J23-Y A 74 28 VOC RLP LO 

J17-Y A 75 28 VOC RLP LO 

J9-X A 196 


J21 CONNECTOR 1015957-184 FIGURE 9H* 


J3-N* 

A 

154L 

IMU FAIL RET 


J3-P* 

A 

154R 

IMU FAIL HI 


P5-E 

A 

40 

28 

VOC 

G/N 

POWER 

HI 

PI-39 

A 

41 

28 

VOC 

G/N 

POWER 

HI 

J23-A 

A 

206 






J21—H 

A 

204 • 






P4-B 

A 

205 






J21-F 

A 

204 






J24-X 

A 

174 

28 

VOC 

RLP 

HI 


J17-X 

A 

327 






J24-Y 

A 

66 

28 

VOC 

RLP 

LO 


J18—Y 

A 

67 

28 

VDC 

RLP 

LO 



*123 CONNECTOR 1015957-185 FIGURE 9M* 

J21-D A 206 

J3-0* A 155 IMU FAIL 

P4-0 A 203 
































FROM 


TO 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE MIRE COOE 


(CJNT.I J27 CONNECTOR 1015957-184 FIGURE 9H* 


J27-C 

P4-U 

A 

161 

MARK 

J27-D 

J27-Y 

A 

64 

28 VOC RLP LO 

J27-D 

J24-V 

A 

65 

28 VOC RLP LO 

J27-F 

R4-H 

A 

201 


J2 7-J 

J2-X 

A 

103 

REMOTE SINGLE PRINT 

J27-K 

J2-V 

A 

104 

OVM POMER GROUND 

J27-X 

J24-X 

A 

175 

28 VOC RLP HI 

J27-V 

J30A-H 

A 

63 

28 VDC RLP LO 

J27-V 

J27-0 

A 

64 

28 VOC RLP LO 



J29 CONNECTOR 

101595 7- 

-178 FIGURE 9F* 

J29-A 

P6-U* 

A 

261 


J29-A 

Pl-64 

A 

262 


J29-B 

J1-R* 

A 

28 

60 CPS TMC CONDITIONED 

J29-C 

Jl-S* 

A 

29 

TEMP MON FAIL IND ENABLE 

J29-D 

P6-M 

A 

268 


J29-E 

P6-Y 

A 

269 


J29-F 

J30A-B 

A 

222 


J29-H 

J 26—T 

A 

237 


J29-J 

J20-J 

A 

219 


J29-K 

Jl-PP 

A 

26 

TEMP NORM LO 

J29-L 

J26-Z 

A 

243 


J29-M 

J26-C 

A 

230 


J29-P 

Jl-G» 

A 

19 

OUCO SENSOR OVERRIDE 

J29-P 

P6-T 

A 

20 

OUCO SENSOR OVERRIDE 

J29-R 

J20-X 

A 

184 


J?9—R 

J30A-F 

A 

185 


J29-S 

P 1-59 

A 

257 


J29-T 

P6-RA 

A 

263 



CODE I DENT 
NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901466 

[sheet 40 Qr 79 




JCB _ RUNNING LIST _ 2901466 _4£ 


FROM TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE MIRE COOE 


(CQNT.I 

J30 CONNECTOR 

1015957- 

-187 

FIGURE 9N* 


J30-8 

P6-Z4 

A 

123 

ISS 

TEST CONFIG 

INO 

J30-C 

J2-GG 

A 

124 

NOT 

ISS TEST CDNF1G IND 

J30-0 

J2-JJ 

A 

127 

NOT 

OSS TEST CONFIG IND 

J30-E 

J2-HH 

A 

125 

OSS 

TEST CONFIG 

INO 

J30-F 

J2-EE 

A 

120 

G/N 

TEST CONFIG 

INO 

J30-F 

P6-8B 

A 

121 

G/N 

TEST CONFIG 

INO 

J30-H 

Pi-41 

A 

129 

BLK 

I SERIES 100 

INO 

J30-H 

P6-EE 

A 

130 

BLK 

I SERIES 100 

IND 

J30-J 

Pl-47 

A 

132 

NOT 

BLK 1 SERIES 

100 INO 

J30-K 

J2-NN 

A 

135 

NOT 

BLK II IND 


J30-K 

P1-37 

A 

315 

NOT 

BLK II INO 


J30-L 

J2-MM 

A 

133 

BLK 

II IND 


J3C-L 

P6-FF 

A 

134 

BLK 

II IND 


J30-M 

J2-PP 

A 

136 

LEM 

CONFIG IND 


J30-M 

P6-HH 

A 

137 

LEM 

CONFIG IND 


J30-P 

J2-EP 

A 

323 

NOT 

G/N TEST INO 


J30-R 

J2-A* 

A 

324 

LORS R AND I TEST CONTROL 

J^O-S 

P6-AA 

A 

126 

OSS 

TEST CONFIG 

IND 

J30-T 

P5-R* 

A 

325 




J30-U 

J20-B 

A 

326 

COLD PLATE TEMP 

NORMAL 


J30A CONNECTOR 

1015957-166 FIGURE 9S* 


J30A-A 

Pi-ll 

A 

221 




J30A-B 

J29-F 

A 

222 




J30A-C 

J2-00 

A 

118 

GSE 

REF POWFR SELECTED 

J30A-C 

P6-M» 

A 

119 

GSE 

REF POMER SELECTED 

J30A-0 

J2-CC 

A 

116 

GSE 

CAL 18 ENABLED INO 

J30A-U 

P6-X* 

A 

117 

GSE 

CALIB ENABLED INO 

J30A-E 

P6-Y* 

A 

278 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901466 

| SCALE-NONE 

REV LTR |SHEET 42 OF 79 1 


JCB 


RUNNING LIS 


901466 


PRO* TO LEAD NO CIRCUIT 

(CONT•I J29 CONNECTOR 1015957-170 FIGURE 9F* 


J29-U 

P1—62 

A 

305 

J29-M 

P6-BP 

A 

270 

J29-V 

J9-V 

A 

308 

J29-Z 

PI-17 

A 

189 

J29-Z 

J30A-U 

A 

190 


F U N C T I 0 N PEN NOTE MIRE COOE 


J29A CONNECTOR 1015957^166 FIGURE 9S* 


J29A-A 

P5—A 

A 

56 

J29A-S 

P5-FF 

A 

71 

J29A-B 

J26A-V 

A 

72 

J29A-C 

Pi-23 

A 

258 

J29A-0 

P5-ZP 

A 

93 

J29A-0 

J15—€ 

A 

94 

J29A-E 

P6—N* 

A 

264 

J29A-F 

PI— 14 

A 

265 

J29A-H 

P6-PP 

A 

266 

J29A-H 

S9—6 

A 

267 

J29A-J 

Pi-5 

A 

260 

J29A-K 

P6-VP 

A 

259 

J29A-L 

P5-P 

A 

310 

J29A-M 

P6-E* 

A 

311 


20 VDC RLP HI 
28 VDC RLP LO 
20 VOC RLP LO 

115 V 60 CPS PHASE A PILOT POMER 
115 V 60 CPS PHASE A PILOT POMER 


J30 CONNECTOR 1015957-107 FIGURE 9N* 


J30-A P5-A 

J30-A J15-X 

J30-B J2-FF 


A 53 28 VOC RLP HI 
A 54 28 VOC RLP HI 
A 122 1SS TEST CONFIG INO 


2 384 


63 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


I^SCALE-NONE | REV LTR 




SHEET 


* 1 QF V i 


JCB 


RUNNING LIS6 


2901466 


43 


FR0 * T0 LEA0 NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE MIRE COOE 


ICONT•I J30A CONNECTOR 1015957-166 FIGURE 9S* 


J30A-F 

J29-R 

A 

185 


J30A-H 

P5-FF 

A 

62 

28 VOC RLP LO 

J30A-H 

J27-V 

A 

63 

28 VDC RLP LO 

J30A-J 

J23-P 

A 

14 

27 VOC RLP HI ISS ONLY 

J30A-K 

Jl-R 

A 

10 

GIMBAL DUMP INDICATION 

J30A-L 

Jl-A* 

A 

15 

G/N POMER MOOES ENABLE 

J30A-M 

P1-54 

A 

224 


J30A-N 

P6-CC 

A 

225 


J30A-P 

J2-8B 

A 

115 

CMS 0 VOC 

J30A-R 

Pi-iO 

A 

226 


J30A-S 

Jl-P 

A 

9 

GIMBAL DUMP INTERLOCK 

J30A-T 

P6-M 

A 

227 


J30A-U 

J29-Z 

A 

190 


J30A-V 

Pi-13 

A 

322 


J30A-M 

Pi-19 

A 

321 



J31 


(P4I CONNECTOR 1015817-500 FIGURE 10A* 


J31-B 

XDS11-G 

B 

3 

. 

J31-C 

X0S10-G 

B 

4 


J31-D 

XDS10-H 

B 

5 


J31-E 

X0S9-A 

B 

6 

CGC/LGC POMER FAIL HI 

J31-F 

XDS9-G 

B 

0 

CGC/LGC POMER FAIL LO 

J31-H 

X0S8-G 

8 

9 


J31-J 

X0S7-G 

B 

10 


J31-K 

X0S24-C 

B 

11 


J31-L 

S1SM1-C 

B 

13 


J31-M 

SISM1-NC 

a 

14 

IMU DELAY LIGHT HI 

J31-N 

X0S23-G 

B 

15 


J31-P 

X0S22-G 

b 

16 

IMU TEMP LIGHT (MAIN PANEL! 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


[SHEET 4 3 OF 79 


SCALE-NONE REV LTR 



















jce 





FROM 


TO 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE WIRE COOE 


ICONT.I 

A28 

K3 

RELAY 1015837-001 FIGURE 11 

K3-20 


Jl-37 

C 

111 



A28 

K4 

RELAY 1015914-001 FIGURE 13 

K4-2 


Jl-53 

C 

60 


K4-2 


TERM .8 

C 

115 


K4—3 


MO—3 

C 

41 

28 VOC RLP HI 

K4-3 


K5-4 

C 

85 

28 VOC RLP HI 

K4-4 


K17-AI 

C 

86 


K4-4 


TERM. 1 

C 

87 


K4-5 


Kll-5 

C 

27 

28 VOC G/N POWER HI 

K4-5 


K3-8 

C 

28 

28 VOC G/N POWER HI 

K4-6 


J1-35 

C 

57 


K4-9 


Jl-29 

C 

56 


R4-10 


Jl-63 

C 

32 

28 VOC RLP HI 

K4-10 


K 11—10 

c 

33 

28 VOC RLP HI 

K4-11 


K3-19 

c 

110 

28 VOC RLP LO 

R4-11 


TERM.2 

c 

17 

28 VOC RLP LO 


A28 

K5 

RELAY 1016024-001 FIGURE 25 

K5-1 


Ji-27 

C 

22 

01A ON COMMAND 

K5-2 


Jl -21 

C 

20 

115 V 60 CPS NEUT 

KW 


K5-7 

C 

21 

115 V 60 CPS NEUT 

*5-3 


K11—4 

c 

83 


K5-4 


Kll-3 

c 

25 

28 VOC RLP HI 

K5-4 


K4-3 

c 

85 

28 VOC RLP HI 

K5-5 


Jl-36 

c 

69 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901466 

| SCALE-NONE 

REV LTR g fj 
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JCB _ RUNNING LIS# 2901466 _51 

FROM TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE WIRE COOE 

ICONT.I A28 K9 RELAY 1015802-004 FIGURE 12 
K9-7 JI—50 C 94 

K9-8 Jl-32 C 90 REMOTE POWER ALARM OUTPUT 


A28 K10 RELAY 1015802-004 FIGURE 12 


KlO-l 

MO—3 

C 

42 

28 

VOC 

RLP 

HI 

K 10-1 

MO-5 

C 

43 

28 

VOC 

RLP 

HI 

MO-2 

DSi-2 

C 

88 





MO-3 

K4-3 

C 

41 

28 

VOC 

RLP 

HI 

MO-3 

K 10—1 

C 

42 

28 

VOC 

RLP 

HI 

MO-4 

K 10—8 

C 

45 





MO- 5 

MO-1 

c 

43 

28 

VOC 

RLP 

HI 

MO-5 

K9- 3 

c 

96 

28 

VOC 

RLP 

HI 

MO -6 

J1-23 

C 

55 





MO-7 

K17-X2 

c 

9 

28 

VOC 

RLP 

LO 

MO-7 

M 1-11 

c 

10 

26 

VOC 

RLP 

LO 

MO -8 

J 1-46 

c 

44 





MO -8 

MO—4 

c 

45 






A28 K11 RELAY 1015914-001 FIGURE 13 


M 1-2 

Jl-48 

C 

71 





K 11-2 

K3-4 

C 

72 





Kll-3 

K17-A2 

C 

24 

28 

VOC 

RLP 

HI 

Kll-3 

K 5-4 

C 

25 

28 

VOC 

RLP 

HI 

K11-4 

K5-3 

c 

83 





K11-4 

TERM.3 

C 

84 





K11-5 

Jl-39 

c 

26 

28 

VOC 

G/N 

POWER HI 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


SCALE-NONE | REV LTR g [SHEET Qf 79 










FROM 


TO 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE WIRE CODE 


ICONT.) 

A28 Kll 

RELAY 

1015914-001 FIGURE 13 

Kll-5 

K4-5 

C 

27 

28 VOC G/N POWER HI 

K11-6 

J1-42 

C 

70 


Kil-9 

J1-24 

C 

67 


Kil-10 

K4-10 

C 

33 

28 VDC RLP HI 

Kll-U 

K10—7 

C 

10 

28 VOC RLP LO 

Kll-ii 

K13-7 

C 

11 

28 VOC RLP LO 



A28 K13 

RELAY 10158C2-004 FIGURE 12 


K13-1 

K18-A2 

C 

3 

2 SEC TIME 

DELAY LATCH 

K13-2 

K 13-7 

C 

12 

28 VDC RLP 

LO 



K1 3-2 

TERM.4 

C 

13 

28 VOC RLP 

LO 



K13-3 

Jl-15 

C 

18 

INITIATE 2 

SEC 

TIME 

DELAY 

K13-3 

K13-6 

C 

19 

INITIATE 2 

SEC 

TIME 

DELAY 

K13-5 

K14—7 

c 

80 





K1 3-5 

K18-X2 

c 

81 





K1 3-6 

K13-3 

C 

19 

INITIATE 2 

SEC 

TIME 

DELAY 

K13-7 

Kll-ll 

c 

11 

28 VOC RLP 

LO 



K13-7 

K13-2 

c 

12 

28 VDC RLP 

LO 





A28 K14 

RELAY i 

1015802-004 FIGURE 12 

K14-2 

J1-8 

C 

77 28 VDC G/N POWER LO 

K 1 A- 3 

K18-A3 

C 

82 

K14-4 

J1-66 

C 

75 

K 14-5 

J1-2 

C 

76 

K14-6 

J1-20 

C 

79 

K14-7 

K13-5 

C 

80 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


SCALE-NONE REV LTR 




|SHEET b2 OF 


. 2094 945 


JCB 

FROM 

A28 


_RUNMNG List_ 

TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

KIT RELAY 1016096-003 FIGURE 15 


PEN NOTE WIRE COOE 


K17-AI 

K4-4 

C 

K17-A2 

J1-33 

C 

K17-A2 

K11-3 

C 

K17-XI 

J1-40 

C 

K17-X2 

OSl-l 

c 

K17-X2 

K10-7 

C 


86 

23 28 VDC RLP HI 

24 28 VOC RLP HI 

40 27 VDC RLP HI ISS OPERATE 

8 28 VDC RLP LO 

9 28 VDC RLP LO 


A28 K18 RELAY 1016096-004 FIGURE 15 


K18-AI 

K8-3 

C 

120 






K18-A2 

K18-XI 

C 

2 

2 

SEC 

TIME 

DELAY 

LATCH 

K18-A2 

K13-1 

C 

3 

2 

SEC 

TIME 

DELAY 

LATCH 

K18-A3 

K 14—3 

C 

82 






K18-B1 

J 1-60 

C 

74 

01A ON G/N 

POWER 

NORMAL 

K18-B2 

Jl-54 

C 

73 






K18-X1 

Jl-3 

C 

1 

2 

SEC 

TIME 

OELAY 

LATCH 

K18-X1 

K18-A2 

c 

2 

2 

SEC 

TIME 

OELAY 

LATCH 

K18-X2 

X 13—5 

c 

81 







LI REACTOR 1016085 FIGURE 14 


LI-l 

P5-C 

A 

59 

28 

VDC 

RLP 

HI 

L1-1 

Ll-3 

A 

60 

28 

VOC 

RLP 

HI 

Li-2 

L 1-4 

A 166 

28 

VOC 

RLP 

HI 

L 1-2 

C1-2 

A 170 

28 

VOC 

RLP 

HI 

L 1-3 

Ll-1 

A' 60 

28 

VOC 

RLP 

HI 

L 1-4 

L1-2 

A 168 

28 

VOC 

RLP 

HI 

L1-4 

P1—63 

A 169 

28 

VDC 

RLP 

HI 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901466 


JCB 


RUNNING LIS’ 


**0N TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

ICONT.) A28 K14 RELAY 1015802-004 FIGURE 12 
R14-8 Jl-14 C 78 


2901466 _53 

PEN NOTE WIRE CODE 


A28 K15 RELAY 1016096-011 FIGURE 15 


K15-A1 

TERM.6 

C 

99 





K15-A2 

K15—X1 

C 

49 





K15-82 

J1-64 

C 

50 





K15-B3 

J1- 5 

C 

51 





K15-XI 

Ji-58 

c 

48 





R15-X1 

K15-A2 

c 

49 





K15-X2 

J1-9 

c 

4 

28 

VOC 

RLP 

LO 

K13-X2 

R16-X2 

c 

5 

28 

VDC 

RLP 

LO 


A28 K16 RELAY 1016096-002 FIGURE 15 


K16-At 

Jl-il 

C 

52 





K16-A2 

K16-X2 

c 

6 

28 

VDC 

RLP 

LO 

K16-A2 

DS1-1 

C 

7 

28 

VDC 

RLP 

LO 

K16-XI 

Jl-52 

c 

100 





K16-X2 

K15-X2 

c 

5 

28 

VDC 

RLP 

LO 

K16-X2 

R16-A2 

c 

6 

28 

VDC 

RLP 

LO 


. 8094 • -88 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901466 

| SCALE-NONE REV LTR g 

SHEET 5 3 OF 79 1 


JCB 


RUNNING USt 


2901466 


55 


FROM TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

PI (A28J1I CONNECTOR 1015818-660 FIGURE 17A* 


PEN NOTE WIRE COOE 


Pl-2 

J5-Y 


283 


Pl-3 

J2-W 

A 

102 

2 SEC TIME OELAY LATCH 

Pl-4 

J2-AA 

A 

114 

REMOTE LOGIC POWER ON 

Pl-5 

J29A-J 

A 

260 


PI-6 

J23-N 

A 

213 


Pl-7 

J17-E 

A 

319 


Pl-8 

J5-8 

A 

51 

28 VOC G/N POWER LO 

P1-9 

P5-EE 

A 

81 

28 VOC RLP LO 

Pl-10 

J30A-R 

A 

226 


Pl-il 

J30A-A 

A 

221 


Pl-12 

J1-N4 

A 

24 

COLO PLATE TEMP NORM 

Pl-12 

J20-B 

A 

25 

COLO PLATE TEMP NORM 

Pl-13 

J30A-V 

A 

322 


Pl-14 

J29A-F 

A 

265 


Pl-15 

J2-Z 

A 

105 

INITIATE 2 SEC TIME DELAY 

Pl-16 

J2-T4 

A 

109 

8 LK II ANO LEM STATUS 1N0 

Pi-17 

J29-Z 

A 

189 


Pi-1 7 

P5-H 

A 

191 


Pl-18 

J20-T 

A 

192 


P1-18 

P5-J 

A 

193 


Pl-19 

P4-X 

A 

320 


Pl-19 

J30A-W 

A 

321 


Pl-20 

S9-1 

A 

286 


Pl-21 

T1-2 

A 

92 

115 V 60 CPS NEUT 

PI-22 

J3-U* 

A 

157 

TEMP WITHIN LIMITS 

Pl-2 3 

J29A-C 

A 

258 


Pl-24 

Jll-W 

A 

176 


Pl-2 5 

Jl-E* 

A 

316 

COMP POWER ON LAMP 

Pl-26 

P5-K 

A 

180 


Pl-27 

Jl-V 

A 

12 W 

01A ON COMMANO 

Pl-28 

J3-Y 

A 

152 

GIMBAL LOCK INDICATION 

Pl-29 

J17-X 

A 

179 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

99974 

2901466 
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FROM 


TO 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


REN NOTE MIRE CODE 


< CONT • ) PI M28J1) CONNECTOR 101*5818-660 FIGURE 17A* 


P1-30 

P 6 -R 

A 

280 


P1-31 

Jl-FP 

A 

317 

OPTICS POWER ON LAMP 

Pl-32 

J3-M 

A 

145 

REMOTE POWER ALARM OUTPUT 

Pl-33 

P5-C 

A 

58 

28 VDC RLP HI 

P 1-34 

J14—F 

A 

214 


Pi-3 5 

P5-N 

A 

187 


P1-36 

P 6 - sj 

A 

281 


R1-3 7 

J30—K 

A 

315 

NOT BLK II INO 

P1-3H 

J3-J 

A 

146 

REMOTE POWER ALARM COMMON 

Pl-39 

J21-C 

A 

41 

28 VOC G/N POWER HI 

Pi-40 

Jl-KK 

A 

96 

27 VOC RLP HI 1SS OPERATE 

P1—41 

J 2 -KK 

A 

128 

BLK I SERIES 100 INO 

Pl-41 

J30-H 

A 

129 

BLK I SERIES 100 INO 

P1-42 

P5-M 

A 

188 


P1-43 

J3-W 

A 

151 R 

COS AMG IX S3 HI 

PI -44 

J3-G 

A 

143 

REMOTE NO POWER ALARM OUTPUT 

Pl-45 

J 3-A 

A 

139 

REMUTE NO TEMP ALARM OUTPUT 

P1 —46 

BTl-POS 

A 

277 


P1-46 

J23-U 

A 

290 


P1-47 

J2-LL 

A 

131 

NOT BLK I SERIES 100 INO 

Pi-47 

J30-J 

A 

132 

NOT BLK I SERIES 100 INO 

PI-48 

J5-S 

A 

181 


PI-49 

J3-X 

A 

151 L 

COS AMG IX S3 LO 

P1-50 

J26-Z 

A 

279 


Pi-51 

J3-E 

A 

142 

REMOTE TEMP ALARM COMMON 

P1-52 

P 6 - S* 

A 

276 


Pl-53 

J20-V 

A 

177 


Pl-53 

P5-L 

A 

178 


Pf-54 

J30 A—N 

A 

224 


Pl-55 

J14—A 

A 

314R 


Pl-56 

J14-B 

A 

314L 


Pi-57 

J3-B 

A 

140 

REMOTE TEMP ALARM INPUT 
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FROM TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION REN NOTE WIRE COOE 

(CONT.) P4 (J 31) CONNECTOR 1015818-500 FIGURE 26A* 


P4-Y 

J17-0 

A 

209 


P4-Z 

J17-W 

A 

210 


P4-A* 

J17-V 

A 

211 


P4-BP 

J20-M 

A 

148 

FAIL INO G/N HI 

P4-C * 

J2-E* 

A 

293 

OSKY SPARE SD444 

P4-D* 

J2-G* 

A 

294 

OSKY SPARE SD445 

P4-E * 

J2-H* 

A 

295 

CGC/LGC WARNING NO. 1 

P4-HP 

J2-JP 

A 

297 

ISS WARNING LIGHT 

P4-J* 

J2-K* 

A 

298 

ISS WARNING LMP 

P4-K * 

J2-M* 

A 

299 

G/N CAUTION LIGHT 

P4-M* 

J2-N* 

A 

300 

COMPUTER STANDBY 

P4-N* 

J2-PP 

A 

301 

S IV B CUTOFF 

P4-PP 

J2-QP 

A 

302 

RR AUTO ANGLE ENABLE 

P4-RP 

J2-R* 

A 

303 

S IV B INJ SEO START 

P4-SP 

J2-S* 

A 

304 

LR HOVER POS CMD 

P4-T • 

J3- S* 

A 

318 

TEMP CONTROL SWITCHOVER ENABLE 



P5 (J 32) 

CONNECTOR 

1015818- 

-660 

FIGURE 

26B* 

P5-A 

J30-A 

A 

53 

28 

VOC 

RLP 

HI 


P5—A 

J29A-A 

A 

56 

28 

VDC 

RLP 

HI 


P5-B 

Ji-tE 

A 

52 

28 

VOC 

RLP 

HI 


P5-C 

Pl-33 

A 

58 

28 

VDC 

RLP 

HI 


P5-C 

Li -1 

A 

59 

28 

VDC 

RLP 

HI 


P5-3 

Jl-CC 

A 

39 

28 

VDC 

G/N 

POWER 

HI 

P5-E 

J21-C 


40 

28 

VDC 

G/N 

POWER 

HI 

P5-E 

J23-X 

A 

42 

28 

VOC 

G/N 

POWER 

HI 

P5-F 

Ji-DD 

A 

46 

28 

VDC 

G/N 

POWER 

LO 

P5-F 

J23-Z 

A 

47 

28 

VDC 

G/N 

POWER 

LO 

P5-H 

PI- 17 

A 

191 
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FROM 

TO 

LEAD NO CIRCUIT F 

U N C T 

fCONT•1 

PI (A28J1) 

CONNECTOR 1015818-660 FIGURE 

17 A* 

Pl-58 

P 6 -T 6 

A 

275 


Pl-59 

J29-S 

A 

257 


PI—60 

J 1 — 06 

A 

18 01A ON G/N POWER NORMAL 

PI -62 

J29-U 

A 

305 


PI—63 

L 1-4 

A 

169 26 VOC RLP HI 


PI—64 

* J29-A 

A 

262 


Pl-65 

P4-N 

A 

215 


Pi -66 

P 6 -J 6 

A 

282 




P4 (J 311 

CONNECTOR 

1015818-500 FIGURE 26A* 

P4-B 

J21-F 

A 

205 


P4—C 

J24-F 

A 

2 02 


P4-0 

J23-C 

A 

203 


P4-E 

Jl-B* 

A 

16 

CGC/LGC POWER FAIL HI 

P4-F 

Ji-T* 

A 

30 

CGC/LGC POWER FAIL LO 

P4-H 

J27-F 

A 

201 


P4-J 

J23-E 

A 

207 


P4-K 

J20-W 

A 

217 


P4—L 

J20-N 

A 

216 


P4-M 

J3-LL 

A 

165 

IMU OELAY LIGHT HI 

P4—N 

Pl-65 

A 

215 


P4-P 

J3-V6 

A 

158 

IMU TEMP LIGHT (MAIN PANEL) 

P4-R 

J3-T* 

A 

156 

ISS STANOBY LO 

P4-S 

J23-M 

A 

212 


P4-T 

J18-F 

A 

200 


P4-U 

J27-C 

A 

161 

MARK 

P4-V 

J3-CC 

A 

162 

NOT MARK 

P4-W 

J3-AA 

A 

159 

OPTICS ZERO ENCODER INO 

P4-X 

Pi-19 

A 

320 
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(CONT.) PS 

(J32) 

CONNECTOR 

1015818-660 FIGURE 

26B* 


P5-J 

PI- 18 

A 

193 






P5-K 

Pl-26 

A 

180 






P5—L 

Pi-53 

A 

178 






P5-M 

P1—42 

A 

188 






P5-N 

PI—35 

A 

187 






P5-P 

J29A-L 

A 

310 






P5-R* 

J30-T 

A 

325 






P5-SP 

JUA-A 

A 

98R 

115 V 

60 CPS PHASE 

A 



P5-T4 

JllA-B 

A 

98L 

115 V 

60 CPS PHASE 

B 



P5-U4 

JllA-C 

A 

98V 

115 V 

60 CPS PHASE 

C 



P5-V* 

Jl-NN 


97R 

115 V 

60 CPS PHASE 

A 



P5-W* 

Jl-LL 

A 

97L 

115 V 

60 CPS PHASE 

B 



P5—X ♦ 

Jl-MM 

A 

97 Y 

115 V 

60 CPS PHASE 

C 



P5—Y • 

Jl-PP 

A 

97K 

115 V 

60 CPS NEUT 




P5—Y ♦ 

J11A-D 

A 

98K 

115 V 

60 CPS NEUT 




P5-2* 

Tl-1 

A 

91R 

115 V 

60 CPS PHASE 

A 

PILOT 

POWER 

P5-Z • 

J29A-0 

A 

93 

115 V 

60 CPS PHASE 

A 

PILOT 

POWER 

P5-AA 

Jl-GG 

A 

90R 

115 V 

60 CPS PHASE 

A 

PILOT 

POWER 

P5-8B 

Jl-HH 

A 

90L 

115 V 

60 CPS NEUT 




P5-8B 

Tl -2 

A 

91L 

115 V 

60 CPS NEUT 




P5-CC 

Cl-1 

A 

87 

28 VOC 

RLP LO 



. 

P5-00 

J4—Y 

A 

82 

28 VOC 

RLP LO 




P5-00 

S9-5 

A 

84 

28 VOC 

RLP LO 




P5-EE 

J23-Y 

A 

73 

28 VOC 

RLP LO 




P5-EE 

P1-9 

A 

81 

28 VOC 

RLP LO 




P5-FF 

J30A-H 

A 

62 

28 VOC 

RLP LO 




P5-FF 

J29A-8 

A 

71 

28 VOC 

RLP LO 




P5-HH 

Jl-FF 

A 

61 

28 VOC 

RLP LO 
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P6-J 

J15-2 

A 

289 

P6-K 

J15-Y 

A 

288 

P6-L 

Jl-0 

A 

8 

P6-M 

J29-D 

A 

268 

P6-N 

J26-J 

A 

241 

Pfc-P 

J26-R 

A 

242 

P6-R 

PI-30 

A 

280 

P6-S 

Jl-UP 

A 

27 

P6-T 

J29-P 

A 

20 

P6-T 

J26A-R 

A 

313 

P6-U 

PI- 36 

A 

281 

P6-V 

Jl-M* 

A 

23 

P6-W 

J30A-T 

A 

227 

P6-X 

Jl-C 

A 

7 

P6-V 

J29-E 

A 

269 

P6-Z 

J20-F 

A 

218 

P6—A* 

J20-R 

A 

220 

P6-0* 

J29-W 

A 

270 

P6-C* 

J26-V 

A 

239 

P6-D* 

J26—U 

A 

238 

P6-E • 

J29A-M 

A 

311 

P6-F * 

J 26—P 

A 

235 

P6-H* 

J26-R 

A 

236 

P6-J* 

PI-66 

A 

282 

P6-R* 

J5-Y 

A 

284 

P6-M4 

J5-Z 

A 

285 

P6-N* 

J29A-E 

A 

264 

P6-P* 

J29A-H 

A 

266 

P6-R* 

J2S-T 

A 

263 

P6-S* 

P1-52 

A 

276 

P6-T • 

Pl-58 

A 

275 

P6-U* 

J29-A 

A 

261 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 
CONNECTOR 1015818-660 FIGURE 26C* 


DUCOSYN EXC MON INHIB LAMP HI 


OUCO SENSOR OVERRIDE 
UUCO SENSOR OVERRIDE 


TMC RESET 


GIMBAl DUMP INHIBIT 
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FROM 


TO 

LEAO NO CIRCUIT FU 


S3 

SWITCH 

1015869 

-35 7 

FIGURE 16 

S3SW1-C 


J33-J* 

B 

139 


S3SW1-NC 


J33-M* 

8 

141 


S3SWI-NO 


J33-K* 

B 

140 



$4 

SWITCH 

1015869 

-344 

FIGURE 16 

S4SWI-C 


S5SW2-C 

B 

39 

28 VOC RLP HI 

S4SW1-C 


X0S25-G 

8 

40 

28 VOC RLP HI 

S4SW1-N0 


S6SW2-NO 

8 

118 

OUCO SENSOR OVERRIOE 


S5 

SWITCH 

1015869 

-343 

FIGURE 16 

S5SWI-C 


S6SW4-C 

B 

91 

115 V 60 CPS NEUT 

S5SWI-NO 


S6SW1-N0 

B 

116 

TEMP CONT LATCH RESET, 

S5SW2-C 


XDS29-B 

B 

38 

28 VOC RLP HI 

S5SW2-C 


S4SW1-C 

B 

39 

28 VOC RLP HI 

S5SW2-NO 


S6SW3-N0 

B 

122 

TMC RESET 


S6 

SWITCH 

1015869 

-745 

FIGURE 18 

S6SW1-C 


J33-R 

B 

114 


S6SW1-NO 


J33-S 

B 

115 

TEMP CONT LATCH RESET, 

S6SWI-NO 


S5SWI-NO 

8 

116 

TEMP CONT LATCH RESET, 

S6SH2-C 


S6SW3-C 

8* 

120 


S6SW2-NO 


J33-T 

B 

117 

OUCO SENSOR OVERRIOE 

S6SR2-NO 


S4SW1-N0 

8 

118 

OUCO SENSOR OVERRIOE 



PEN NOTE WIRE COOE 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


FROM 


TO 
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PEN NOTE WIRE COOE 


(CONT.) 

P6 

IJ33I 

CONNECTOR 1015818-660 FIGURE 26C* 

P6-V* 


J29A-R 

A 

259 



P6-W6 


J30A-C 

A 

119 

GSE 

REF POWER SELECTEO 

P6—X • 


J30A-0 

A 

117 

GSE 

CAL IB ENABLEO I NO 

P6-Y* 


J30A-E 

A 

278 



P6-Z* 


J30-B 

A 

123 

ISS 

TEST CONFIG INO 

P6-AA 

. 

J30-S 

A 

126 

OSS 

TEST CONFIG INO 

P6-BB 


J30-F 

A 

121 

G/N 

TEST CONFIG INO 

P6-CC 


J30A-N 

A 

225 



P6-EE 


J30-H 

A 

130 

BLR 

I SERIES 100 INO 

P6-FF 


J30-L 

A 

134 

BLR 

II INO 

P6-HH 


J30-M 

A 

137 

LEM 

CONFIG INO 


SI 

SWITCH 

1015869-363 

FIGURE 16 

SI SW1—C 


J31-L 

B 

13 



S1SWI-NC 


J31-M 

8 

14 

I MU 

OELAY LIGHT MI 

SISW1-NO 


J32-E 

B 

56 

28 VOC G/N POWER HI 


S2 

SWITCH 

1015869-362 

FIGURE 16 

S2SW1-C 


J33-R* 

8 

146 



S2SW1-NC 


J33-T4 

8 

148 



S2SWI-N0 


J33-S4 

6 

147 



S2SW2-C 


J33-U* 

8 

149 



S2SW2-NU 


J*3-V* 

6 

150 
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(CONT.) S6 SWITCH 1015869-745 FIGURE 18 


PEN NOTE WIRE COOE 


S6SW3-C 

J33-U 

B 

119 




S6SW3-C 

S6SW2-C 

B 

120 




S6SW3-N0 

J33-V 

B 

121 

TMC 

RESET 


S6SW3-NO 

S5SW2-NO 

B 

122 

TMC 

RESET 


S6SW4-C 

J32-B6 

B 

90 

115 

V 60 CPS 

NEUT 

S6SW4-C 

S5SW1-C 

B 

91 

115 

V 60 CPS 

NEUT 

S6SW4-NC 

J33-R 

8 

106 




S6SM4-N0 

J33-J 

B 

107 





S7 SWITCH 1015869-364 FIGURE 16 


S7SWI-C 

S7SWI-C 

S7SWI-NC 


S8SW1-C 

X0S4I-G 

J3I-A6 


B 198 28 VOC RLP LO 

8 103 28 VOC RLP LO 

8 30 


S8 SWITCH 1015869-35 FIGURE 16 


S8SW1-C J32-HH 
S8SWI-C S7SW1-C 
S8SW1-NC J31-Y 


8 102 28 VDC RLP LO 
8 198 28 VOC RLP LO 
8 28 



S9 SWITCH 

MS35059-23 FIGURE 20 

59—1 

Pl-20 

A 286 

S9-2 

0S47-1 

A 287 

S9-4 

BTl-NEG 

A 85 
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TO 
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PEN NOTE WIRE CODE 


(CHNT.I S9 SWITCH MS35059-23 FIGURE 20 


S9-5 

P5-DD 

A 

84 

28 

VOC 

RLP 

LO 

S9-5 

DS47-2 

A 

86 

28 

VDC 

RLP 

LO 

S9-6 

J29A-H 

A 

267 







SHIELD GROUND 







SHLO 

A12 

E2 

A 

12 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLD 

A 22 

E2 

A 

22 A 

GSE 

SHIELO 

GROUND 

BUS 

SHLO 

A90 

E 2 

A 

90 A 

GSE 

SHIELO 

GROUND 

BUS 

SHLD 

A9i 

E2 

A 

91 B 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLO 

A94 

E4 

A 

94 B 

GSE 

SHIELD 

GRUUND 

BUS 

SHLO 

AUO 

£ 3 

A 

110 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLO 

A1 13 

E 3 

A 

113 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLO 

A150 

E4 

A 

150 A 

GSE 

SHIELO 

GRUJNO 

BUS 

SHLD 

Al 51 

E4 

A 

151 A 

GSE 

SHIELD 

GROUNO 

BUS 

SHLD 

A153 

E4 

A 

153 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLD 

A154 

E4 

A 

154 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLD 

A 167 

E4 

A 

167 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 

SHLO 

A314 

E2 

A 

314 A 

GSE 

SHIELD 

GROUND 

BUS 


Tl TRANSFORMER 1016104 FIGURE 21 


Tl-1 

P 5-2* 

A 

91 ft 

115 V 60 CPS PHASE A PILOT PUWER 

T1-2 

P5-88 

A 

91L 

115 V 60 CPS NEUI 

T1-2 

Pl-21 

A 

92 

115 V 60 CPS NEUT 

Ti-3 

J4-C 

A 

292 


Tl-4 

J4-Y 

A 

83 

28 VDC RLP LO 

T1-5 

U4-B 

A 

291 
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XDS2 LIGHT* 

INDICATOR 

1015896-197 FIGURE 19 

XDS2-G 

U33-FF 

B 161 

BLK II IND 



XDS3 LIGHT, 

INDICATOR 

1015896-196 FIGURE 19 

XDS3-A 

X0S13-C 

B 

46 

28 VDC RLP HI 

XDS3-A 

XDS3-C 

B 

49 

28 VDC RLP HI 

X0S3-C 

XDS3-A 

B 

49 

28 VDC RLP HI 

XDS3-C 

XDS2-A 

0 

50 

28 VDC RLP HI 

XDS3-G 

J33-EE 

B 

160 




XDS4 LIGHT* 

INDICATOR 

1015896-195 FIGURE 19 

XDS4-A 

J33-CC 

a 

158 

BLK 

I 

SERIES 100 

I NO 

XDS4-A 

XDS4-C 

B 

159 

BLK 

I 

SERIES 100 

INO 

XDS4-C 

XDS4-A 

8 

159 

BLK 

I 

SERIES 100 

I NO 

XDS4-G 

XDS27-H 

a 

98 

28 

VOC 

RLP LO 




X0S7 LIGHT* 

INDICATOR 1015896-184 FIGURE 19 

XDS7-A 

J32-M 

B 

70 

X0S7-A 

XDS7-C 

B 

79 

XDS7-C 

X0S7-A 

B 

79 

X0S7-G 

JJl-U 

tt 

10 


2901466 




PEN NOTE MIRE COOE 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901466 

SCALE-NONE 

4 - 

REV LTR 

sheet 0F 79 I 


FROM TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE WIRE COOE 

A28 TERMINAL BOARD ASSEMBLY 2900323 FIGURE 24 


TERM.1 

K4-4 

C 

87 





TERM.2 

K4-11 

C 

17 

28 

VOC 

RLP 

LO 

TERM.3 

Kll-4 

C 

84 





TERM.4 

K13-2 

c 

13 

28 

VDC 

RLP 

LO 

TERM.5 

Jl-52 

C 

98 





TERM.6 

• K15-A1 

c 

99 





TERM.7 

K3-13 

c 

114 





TERM.7 

TERM.9 

c 

116 





TERM.8 

K4-2 

c 

115 





TERM.9 

TERM.7 

c 

116 





TERM.9 

TERM.11 

c 

117 





TERM.10 

Jl-31 

c 

113 

OPTICS 

POWER ON LANP 

TERM.II 

TERM.9 

c 

117 





TERM.12 

Jl-25 

c 

112 

COMP POWER 

ON LAMP 



X0S1 LIGHT* 

INDICATOR 

1015896-198 

1 FIGURE 19 

X0S1-A 

XDS2-C 

8 

52 

28 VDC RLP 

HI 

XDS1-A 

XDSl-C 

8 

53 

28 VDC RLP 

HI 

XDSl-C 

XOS l-A 

8 

53 

28 VDC RLP 

HI 

XDS1-G 

J33-MH 

8 

162 

LEM CONFIG 

IND 



XDS2 LIGHT* 

INDICATOR 

1015896-19T FIGURE 19 

XDS2-A 

XDS3-C 

B 

50 

28 VDC RLP HI 

X0S2-A 

XDS2-C 

8 

51 

28 VDC RLP HI 

XDS2-C 

X0S2-A 

8 

51 

28 VDC RLP HI 

XDS2-C 

XDS1-A 

8 

52 

28 VDC RLP HI 
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XDS8 LIGHT• INOIGATOR 1015896-126 FIGURE 19 


XOS0-A 

J32-L 

B 

72 

XDS8-A 
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TERMINAL NO-'S 


Z 

[ P2 : 

C,D,E,F, H, J. K.L.U ,V, W, X,V.E 


CH 30-1 
CH 30-5 
CH 30-2 
CH 30-6 
CH 3M 
CH 31-5 
P0LARIZIN6 PIN 
CH 31-2 
CH 31-6 
CH 32-1 
CH 32-5 
CH 32 2 
CH 32-6 
CH 33-1 
CH 33*5 
CH 33-2 
CH 33*6 
CH 34-1 
CH 34-5 
CH 34-2 
CH 34-6 
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CABLE ASSEMBLE W149 


CABLE ASSEMBUT W149 


GENERAL NOTES 


GENERAL NOTES 


DESCRIPTION 


DESCRIPTION 


SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER— 

A - NO 10020 71 
B - NO 1002032 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NO 1002019. OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A ANO 8. 


SERIALIZE PER N01002023 

MARK IDENTIFICATION BAND WITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTED .12 
HIGH* COLOR BLACK* PER N01002019. CENTRALIZE. 

LOCATE ITEM 14 ADJACENT TO ITEMS 9 ANO 10» ANO ITEM 13 ADJACENT 
TO ITEM 10. 

ASSEMBLE PER N01002032 


APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER NO 1002019. 


ZIPPER TUBING SHALL HAVE Z TRACK 


APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N01002019 

APPLY LEAD IDENTIFICATION TO SLEEVES OF ALL MULTI-LEADS PER 
N01002019. 

VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
ITEM 3 FURNISHED WITH ITEM 3. 


SECURE LEAOS IN STRAIN RELIEF CLAMP IN THE FOLLOWING MANNER 
SPOT TIE LEADS IN GROUPS OF APPROXIMATELY 10 TO 20 LEAOS EACH 
ADJACENT TU STRAIN RELIEF CLAMP. WRAP WIRE BUNDLE USING ITEM 23 TO 
PROTECT WIRES FROM ABRASION. WRAP WIRE BUNDLE USING ITEM 19* AS 
REQUIRED* TO FIRMLY SECURE ALL LEADS IN STRAIN RELIEF CLAMP. 

SPOT TIE THE CABLE BUNDLE* USING ITEM 18 v ADJACENT TO CONNECTOR 
BACKSHELL GROMMET ANO TIGHTLY SECURE LACING CORD ENDS TO STRAIN 
RELIEF CLAMP. 


THE SUFFIX LETTER OF A LEAD-IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELD 
LEAD, COLOR OR MARKED LETTER. 

A - FROM END SHIELD 
B - TO ENO SHIELD 
L - WHITE WITH BLUE TRACER 
R - WHITE WITH RED TRACER. 

Y - WHITE WITH YELLOW TRACER 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNDLE ANO GROMMET USING ITEM 19 TO 
SECURE WIRE BUNDLE IN THE STRAIN RELIEF CLAMP 

IDENTIFY PER MIL-STD-130 IES267) USING PART NUMBER. 

SECURE TO CABLE USING ITEM IB. MARKING TO READ AWAY FROM CONNECTOR 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
99974 

A 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 2 OF 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 3 OF 14- 


CABLE ASSEMBUT W149 


ASSEMBLY W149 


GENERAL NOTES 


LIST OF MATERIALS 


DESCRIPTION 


LEAD TOLERANCE CHART 

LEAO JKT SHIELD LEAO INS 

CG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦•06-.06 ♦•06-.06 ♦•06-.06 ♦•06-.00 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.00 *.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 

3 FT TO 10 FT ♦2.00-1.00 

10 FT AND OVER ♦Z.OO-.OO 


NUMBER ITE 


2901485-001 


2901485-002 


1897250-001 
1010933-105 
1B97190- 1 


2900880-011 


1697300-002 


1010763- 1 


1010763- 2 


1010490-228 


1010490-232 


1016128-011 


1016128-041 


2901485-003 


DESCRIPTION 

WIRE* ND1002181' TYPE 2' CLASS 4 V WHT. JKT.t 
22AWG* WHT/BLU' WHT/REOt 156 FT TOTAL LG. 

WIRE* ND1002181' TYPE 1* CLASS 1* 22AWG' WHT. 
49 FEET TOTAL LENGTH 

CONNECTOR PLUG* ELEC. 

CLAMP* STRAIN RELIEF 

CONTACT PIN 

CONNECTOR PLUG' ELEC 

CONTACT* ELECTRICAL - SPRING SOCKET 

SOLDER SLEEVE 

SOLDER SLEEVE 

INSULATION SLEEVING' ELEC. 

INSULATION SLEEVING' ELEC. 

IDENTIFICATION BANO 
IDENTIFICATION BAND 

ZIPPER TUBING PER ND1002155' TYPE It 
GRAY* 1.00 01A. 9 6 FT. TOTAL LENGTH 


MIL-T-713B' TYPE P 
CLASS 2t BLK 


LACING TAPE 
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MIL-I-631* TYPE F, 
FORM T GRADE A 
CLASS 1 BLK 


DESCRIPTION 

FILLER TAPE* .62 MIOE* .020 THICK* 


20 

44 

1019864-232 

INSULATION SLEEVING* E 
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1 

1016282- 22 

GROMMET* RUBBER 
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2901489-004 

WIRE, ND1002181 * TYPE 
AMG* MHT/BLU* MHT/RED* 
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MIL-I-15126F. 

TYPE ACT 

INSULATION TAPE* ELEC 
THERMOSETTING ADHESIVE 


•03 IN. WIDE CES2716 TYPE Cl* 
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CM 13-1 
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CM 13-2 
CH 13-6 
CM 14-1 
CM 14-5 
CM 14-2 
CM 14-6 
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VALUE, TOL & RATING 

CONNECTOR, PLUG 

21 PIN 


CONNECTOR, PLUG 

22 PIN 


RESISTOR MIL-R|I050S^I 

2 K ±1% 
20K 1 

20K 1 

?4 w 
,1 

RESISTOR MIL-R-I0509T 

20K ±lfc 

\ w 


hoNd 


LT "l 


A 


I_ 

^_ REVISIONS 

__ DCSCWIPTION 

INITIAL RELEASE CLASS A 

Z«T0ER_ 



H 





l 

G '» 

> 

•4 


F: 


pz 

—A CH 15-1 

-B CH 15*5 

—(-> C CH 16-2 
—(-^ D CH 15-6 
—E CH 16-1 
—(-> F CH 16-5 
—1-> H CM M 
—(-> J CH 16*6 
—(-> K CH 17-1 
—|-^ L CH 17-5 
—M CH 17-2 
—1-> N CH !7-6 
—p CM 18-1 
—R CH 10-5 
—(^ 5 CM 18-2 
—(-^ T CM 18-6 
—U CM (9-1 
V CH 19-5 
—)-^ W CH 19-2 
—X CH 19-6 


I 

! 


E 



I 


C 


I 


o 

T 

O 

ai 

<M 


I 

i 

► 

f 


B, 

























































2901496 


NOTE 

number 

1 

2 
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4 
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GENERAL NOTES 
DESCR IPT ION 

NOTE ONE IS NJT APPLICABLE 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-70327. 

SOLDER PER ND1002071 USING ITEM 5 OR ITEMS 3 AND 4, 

LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 

APPLY LEAD I DENT IFICATIONS PER ND1002019. 

IOENTIFY PER MlL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 


LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


JKT SHIELD 

STRIP LG STRIP LG 
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♦•06—.06 ♦•06-.00 
♦.25-.25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901496 

| SCALE-NONE 

REV LTR / /f 

SHEET 2 OF 7 | 




. - _ 





WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO iB) 

AA 

1 

2 

3.50 

Pi-A 

TERM.2 

AA 

2 

2 

5.00 

Pi-B 

TERM.! 

AA 

3 

2 

1.50 

Pl-C 

TERM.8 

AA 

4 

2 

1.50 

Pl-D 

TERM.8 

AA 

5 

2 

3.50 

PI—F 

TERM.2 

AA 

6 

2 

1.50 

Pl-J 

TERM.8 

AA 

7 

2 

3.50 

Pl-L 

TERM.18 

AA 

8 

2 

5.00 

Pl-M 

TERM.17 

AA 

9 

2 

1.50 

PI—N 

TERM.28 

AA 

10 

2 

1.50 

Pl-P 

TERM.28 

AA 

11 

2 

3.50 

Pl-R 

TERM.26 

AA 

12 

2 

5.00 

Pl-S 

TERM.25 


JL 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 


NOTE 

STRIP 


ONE* 

LG 

TIN 

FIG 

.25 

YES 


.25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


.25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YES 


.25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 


• 25 

YES 



_ 2901496 

REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901496 


SCALE-NONE | REV LTR M /j IsHEET 4 QF 7 


2901496 


EE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

l 

1 

2901496-001 

WIRE, BUS QQ-W-343 TYPE S COATEO I ESI 10-1> 
24AWGt 6.0 INCHES TOTAL LENGTH 

2 

1 

2901496-002 

WIRE, ND1002181, TYPE 1, CLASS 1, 24AWG COLOR 
WHITE, 7 FT 9 IN. TOTAL LENGTH 

3 

AR 

SN60WS 

SOLDER, QQ-S-571 (ES2175-1) 

4 

AR 

MIL-F-14256 

TYPE A OR W 

FLUX (ES2798) 

5 

AR 

SN60WRAP 

SOLDER, QQ-S-571 IES2175-3I 
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NOTES: 

/. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. SOLDER PER NDICG2C7I USING 

itemQD orQD andQT). 

3. IDENTIFY USING DRAWING NUMBER PREFIXED 
BY "ASSY" WITH APPLICABLE DASH NUMBER 
PER MIL - STD -130 (ES 267 ). 

4. SERIALIZE PER ND/00 2023. 

5. MARK "SCHEM " AND APPLICABLE SCHEMATIC 
DRAWING NO. PER NO 100 2019 . ,09 H/GH 9 COLOR 
BLACK IN LOCATION SHOWN. 

6. CHECK CONTINUITY AND RESISTANCE PER 
SCHEMATIC DIAGRAM AFTER ASSEMBLY, 

7. VENDOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR. 
SPECIFICATION CONTROL DRAWING, 
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GENERAL NOTES 


NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MlL-D-70327. 

i SOLDER PER I-M3 80H T? USING ITEM 4 OR ITEMS 2 AND 3. 

4 LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 


5^ IDENTIFY PER MIL-STD-130 (ES267) USING PART NUMBER. 


LEAD TOLERANCE CHART 


LEAD 

LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.DO 
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JKT 

STRIP LG 
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♦.25-.25 


SHIELD 
STRIP LG 
♦.06—.06 
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AA 
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PI—F 

TERM.3 

AA 

3 

1 

1.50 

Pl-K 

TERM.20 

AA 

4 

l 

1.50 

PI—M 

TERM.20 

AA 

5 

1 

1.50 

PI—L 

TERM.32 

AA 

6 

1 

1.50 

Pl-X 

TERM.32 

AA 

7 

1 

1.50 

Pl-P 

TERM.28 

AA 

8 

1 

3.00 

Pl-T 

TERM.27 

AA 

9 

1 

1.50 

PI—W 

TERM.40 

AA 

10 

1 

1.50 

Pl-Y 

TERM.40 

AA 

11 

1 

1.50 

P2-C 

TERM.8 

AA 

12 

1 

3.00 

P2-F 

TERM.7 
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LIST OF MATERIALS 
PART NO. 


DESCRIPTION 


NUMBER ITEM QTY 


I 

1 

2901502-001 

WIRE, ND1002181, TYPE 1, CLASS 1, 24AWG COLOR 
WHITE, 31.5 INCHES TOTAL LENGTH 

2 

AR 

SN60WS 

SOLDER, QQ-S-571 

(ES2175-I) 

3 

AR 

MIL-F- 14256 

TYPE A OR W 

FLUX IES2798I 


4 

AR 
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SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901502 

| SCALE-NONE ] 

| REV LTR # / 

SHEET 3Q fS' 







▼ 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD LEAO 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

AA 13 

1 

1.50 

P2-K 



.25 

YES 




TERM.20 



• 25 

YES 

AA 14 

1 

1.50 

P2-M 



.25 

YES 




TERM.20 



• 25 

YES 

AA 15 

1 

1.50 
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NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

1 NOTE ONE IS NOT APPLICABLE 

2 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
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3 LENGTHS SPECIFIED ARE BEFORE ACCESSORIES ARE ATTACHED. 
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AA 

4 

1 

10.00 

AA 

5 

1 

23.00 

AA 

6 

1 

15.00 

AA 

7 

1 

10.00 

AA 

8 

1 

21.00 

AA 

9 

1 

17.00 

AA 

10 

1 

34.00 

AA 

11 
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19.00 

AA 
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LIST (IF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 
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PART NO. 

DESCRIPTION 


1 

1 

2901509-001 

WIRE ,ND1002181 TYPE 1, CLASS lt20 AWG WHT 


2 

1 

2901509-002 

WIRE .N01002181 TYPE 1* CLASS 1,16 AwG WHT 

6 

3 

25 

1897267-001 

CONNECTUR,RECEPTACLE *ELECTRICAL 

6 

4 

186 

1897266-001 

CONTACT,RECEPTACLE,ELECTRICAL 

6 

5 

74 

1897266-004 

CONTACT,RECEPTACLE,ELECTRICAL 

6 

6 

59 

1015902- 49 

TERMINAL-LUG 

6 

7 

1 

1016128-001 

BAND-IDENTIFICATION BLANK 


8 

AR 

MIL—T—7138 TYPE P 

LACING TAPE 




CLASS 2« BLK 



9 

25 

1015864-462 

INSULATION-SLEEVING, ELECTRICAL, CLEAR 


SIZE 

A 
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13 
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NO 
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21 





TB10-33 

27 



.17 

NO 
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21 
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14 
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P103C-26 
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• 12 
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3524 





P103C-30 
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• 12 

NO 
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3524 

H 

15 
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P103C-31 
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NO 
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It 





TBli-33 

36 



.17 

NO 
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It 

H 

16 

2 


P103C-32 

4 



.22 

NO 


5 
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TB10-33 

27 



• 17 

NO 
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21 

H 

17 
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P104C-4 

5 



.12 

NO 


4 


2044 





P104C-6 

5 



• 12 

NO 


5 


2044 

H 

18 

1 


P104C-7 

5 



• 12 

NO 


4 


1784 





P104C-21 

5 



• 12 

NO 
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1784 

H 

19 
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P104C-8 

5 



.12 

NO 
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179t< 





P104C-22 
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• 12 

NO 
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179C 

H 

20 
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P104C-9 
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• 12 

NO 
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1884 





P104C-13 
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.12 

NO 
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1884 

H 

21 
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P104C-10 

5 



• 12 

NO 
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1894 





P104C-14 

5 



• 12 

NO 
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1894 

H 

22 
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P104C-16 

5 



• 12 

NO 
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1944 





P104C-18 

5 
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NO 
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H 

23 
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P104C-31 
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1 
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NO 
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P100C-8 
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• 12 

NO 

5 



2124 

2 

1 


P100C-8 
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• 12 

NO 




2124 




P100C-14 
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• 12 

NO 

4 



2124 

3 

2 


PlOOC-31 
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• 22 

NO 
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It 




TBli-34 

35 


.17 

NO 

6 



It 

4 

2 


P100C-32 

1 


• 22 

NO 

5 



21 




TB10-34 

26 


.17 

NO 

6 



21 

5 

2 


P101C-31 
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• 22 

NO 
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It 




TB11-34 

35 
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It 

6 
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P101C-32 
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• 22 
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5 



21 




TB10-34 

26 


• 17 

NO 

6 



21 

7 
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3 


• 12 

NO 

4 



7234 




P129C-12 

19 


• 12 

NO 

4 



7234 

8 

1 


P102C-23 

3 


• 12 

NO 

4 



3471 




P105C-23 

3 


• 12 

NO 

4 



3471 

9 

1 


P102C-24 

3 


• 12 

NO 

4 



3481 




P1U5C-24 

3 


• 12 

NO 

4 



348 i 

10 

1 


P102C-21 

3 


.12 

NO 

4 



345! 




P105C-17 

3 


.12 

NO 

4 



3451 

11 

1 


P102C-22 

3 


• 12 

NO 

4 



3461 




P105C-18 

3 


• 12 

NO 

4 



3461 

12 

2 


P102C—31 

3 


• 22 

NO 

5 



11 




TB11-33 

36 


• 17 

NO 

6 



11 
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25 
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P105C-31 

6 




TB11-32 

37 

26 

2 


P105C-32 

6 




TB10-32 

28 

27 

1 


P106C-7 

7 




P108C-27 

9 

28 

1 


P106C-8 

7 




P108C-28 

9 

29 

1 


P106C-13 

7 




P106C-29 

7 

30 

1 


P106C-14 

7 




P106C-30 

7 

31 

1 


P106C-23 

7 




P106C-25 

7 

32 

1 


P106C-24 

7 




P106C-26 

7 

33 

2 


P106C-31 

7 




TB11-31 

38 

34 

2 


P106C—32 

7 




TB 10-31 

29 

35 

1 


P107C-1 

8 




P107C-3 

8 

36 

1 


P107C-2 

8 




P107C-4 

8 
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37 
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P107C-31 
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TB11-31 

38 

38 

2 


P107C-32 

8 




TB 10-31 

29 

39 

1 


P108C-7 

9 




P108C-11 

9 

40 

1 


PiOBc-a 

9 




P108C-12 

9 

41 

1 


P108C-13 

9 




P108C-15 

9 

42 

1 


P108C-14 

9 




P108C-16 

9 

43 

1 


P108C-17 

9 




P108C-19 

9 

44 

1 


P108C-18 

9 




P108C-20 

9 

45 

1 


P108C-21 

9 




P108C-25 

9 

46 

1 


P109C-22 

9 




P108C-26 

9 

49 

2 


P108C-31 

9 




TB11-30 

39 

50 
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P108C-32 

9 




TB10—30 
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63 

2 


PI 12C-32 

13 




TB10-28 

32 

64 

2 


P113C-31 

14 




TB11-28 

41 

65 

2 


P113C-32 

14 




TB10-28 

32 

66 

1 


P114C-3 

15 




P114C-7 

15 

67 

1 


P114C-4 

15 




P114C-6 

15 

68 

1 


P114C-6 

15 




P114C-8 

15 

69 

1 


P114C-8 

15 




P114C-14 

15 

70 

1 


PU4C-5 

15 




P114C-13 

15 

71 

1 


P114C-16 

15 




PU4C-18 

15 

72 

1 


P114C-18 

15 




P114C-22 

15 

73 

1 


PI14C-22 

15 




P114C-24 

15 

74 

1 


P114C-28 

15 




P114C-30 

15 
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LG 
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NO. 
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LG 
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51 

2 


P109C-3I 

10 


• 22 

NO 

5 



IK 




TB11-30 

39 


.17 

NO 

6 



IF 

52 

2 


PI09C-32 

10 


• 22 

NO 

5 



21 




TB10-30 

30 


.17 

NO 

6 



21 

59 

I 


P110C-30 

11 


• 12 

NO 

4 



1954 




PlliC-4 

12 


• 12 

NO 




1954 

54 

2 


PiiOC-31 

ll 


• 22 

NO 

5 



U 




TBll-29 

40 


.17 

NO 

6 



U 

55 

2 


PI IOC-32 

11 


• 22 

NO 

5 



21 




TB10-29 

*1 


.17 

NO 




2* 

56 

1 


PlllC-6 

12 


• 12 

NO 




1954 




PlilC-10 

U 


• 12 

NO 

4 



1954 

57 

1 


PlllC-28 

12 


• 12 

NO 

4 



1245/ 




PU 1C-30 

12 


• 12 

NO 

4 



12454 

58 

2 


PlilC-31 

12 


• 22 

NO 

5 



0 




TBll-29 

40 


• 17 

NO 

6 



11 

59 

2 


Pi11C-32 

12 


• 22 

NO 

5 



21 




TB10-29 

31 


.17 

NO 

6 



21 

60 

1 


PI I2C-18 

13 


• 12 

NO 

4 



10 CM 




P112C-24 

13 


• 12 

NO 

5 



1001 

61 

1 


P112C-22 

13 


• 12 

NO 

4 



1001 




PU2C-24 

13 


• 12 

NO 




1001 

62 

2 


P112C-31 

13 


• 22 

NO 

5 



11 




TB11-28 

41 


.17 

NO 

6 



11 






SIZE 

1 CODE 

! IDENT 1 











NO. 










A 

99974 


2901509 








—i-1—i— 

SCALE-NONE REV LTR 

'A 

IsHEET 

ll 

OF 19 


WIRING HARNES* H 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

LEAO 

MATL 

LEAD 

FROM (A 9 

AREA 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO (8» 

NO. 

75 

2 


PII4C-31 

15 




TBli-27 • 

42 

76 

2 


PII4C-32 

15 




TB10-27 

33 

77 

I 


P115C-4 

16 




P115C-6 

16 

78 

I 


Pi15C-22 

16 




P115C-24 

16 

79 

I 


P115C-25 

16 




P115C-27 

16 

80 

I 


PI15C-26 

16 




P115C-28 

16 

81 

I 


P115C-18 

16 




P117C-4 

18 

82 

1 


PI15C-30 

16 




P116C-4 

17 

83 

2 


PII5C-3I 

16 




TBli-27 

42 

i 84 

2 


P115C-32 

16 




TBIO-27 

33 

i 85 

I 


P116C-4 

17 




P116C-6 

17 

i 86 

I 


P116C-7 

17 




PU6C-11 

17 


NOTE REMARKS 

ONE* ACCESSORY NETWORK NO 
TIN FIG ITEMS 


• 22 NO 

• 17 NO 

• 22 NO 

• If NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 12 NO 

• 22 NO 

• 17 NO 


• 12 NO 

• 12 NO 


• 12 NO 

• 12 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 13 









































WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM* 

JKT SHI 0 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 

IUENT 

ITEM 

LG 

TO 16) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

EIG 

ITEMS 

1 87 

1 


PU6C-8 

17 



• 12 

NO 


4 




P116C-12 

17 



• 12 

NO 


5 

1 88 

1 


P116C-13 

17 



• 12 

NO 


4 




P116C-15 

17 



• 12 

NO 


5 

\ 89 

1 


P116C-14 

17 



• 12 

NO 


4 




PU6C-16 

17 



• 12 

NO 


5 

i 90 

1 


P116C-15 

17 



• 12 

NO 






P129C-13 

19 



• 12 

NO 


4 

i 91 

1 


P116C-16 

17 



• 12 

NO 






P129C-14 

19 



• 12 

NO 


4 

i 92 

1 


Pi16C-25 

17 



• 12 

NO 


4 




P116C-27 

17 



• 12 

NO 


4 

* 93 

1 


P116C-26 

17 



• 12 

NO 


4 




PI 16C-28 

17 



• 12 

NO 


4 

i 94 

1 


P116C-U 

17 



• 12 

NO 






P129C-19 

19 



• 12 

NO 


4 

H 95 

1 


P-i 16C-12 

17 



• 12 

NO 






P129C-20 

19 



• 12 

NO 


4 

H 96 

2 


P116C-31 

17 



• 22 

NO 


5 




T811-26 

43 



• 17 

NO 


6 

H 97 

2 


PI16C-32 

17 



• 22 

NO 


5 




T810-26 

34 



.17 

NO 


6 

H 98 

2 


PU7C-31 

18 



.22 

NO 


5 




TBli-26 

43 



• 17 

NO 


6 


REHARKS 
NETWORK NO 


969A 
969 A 

911A 
91IA 

912A 
912A 

911 ^ 

9114 

9124 

9124 

9664 

9664 

9674 


9684 

9684 

9694 

9694 

It 

It 

21 

21 

It 

It 


MIL 2084 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901509 

| SCALE-NONE 

REV LTR /f / 

SHEET 14 OF 19 


A 


WIRING HARNESS H _2901509_ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FKUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 

NETWORK NO. 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



ill 

1 


P121C-27 

23 




• 12 

NO 


4 


1645 




P129C-23 

19 




• 12 

NO 


4 


1645 

> 112 

1 


P121C-24 

23 




• 12 

NO 


4 


1644 




P129C-24 

19 




• 12 

NO 


4 


1644 

1 113 

2 


P121C-31 

23 




• 22 

NO 


5 


It 




TB11-24 

48 




.17 

NO 


6 


It 

! 114 

2 


P121C-32 

23 




• 22 

NO 


5 


2t 




TB10-24 

45 




.17 

NO 


6 


21 

1 115 

2 


P122C-31 

24 




• 22 

NO 


5 


It 




TB11-23 

49 




• 17 

NO 


6 


It 

116 

2 


P122C-32 

24 




• 22 

NO 


5 


21 




TB10-23 

46 




.17 

NO 


6 


21 

117 

1 


Pi29C-15 

19 




• 12 

NO 


4 


587 




P129C—17 

19 




• 12 

NO 


4 


587 

1 118 

2 


P129C-31 

19 




• 22 

NO 


5 


It 




TBll-23 

49 




.17 

NO 


6 


It 

l 119 

2 


P129C-32 

19 




• 22 

NO 


5 


21 




TB10-23 

46 




.17 

NO 


6 


21 

1 120 

2 


P126C-22 

25 




• 22 

NO 


5 


It 




TBl1—22 

50 




.17 

NO 


6 


It 

I 121 

2 


P126C-23 

25 




• 22 

NO 


5 


It 




TB11-22 

50 




• 17 

NO 


6 


It 

1 122 

2 


P126C-24 

25 




.22 

NO 


5 


It 




T811-21 

51 




• 17 

NO 


6 


It 


r~ . t 


SIZE CODE IDENT 


2901509 


•J5T 


WIRING HARNESS H 


WIRE 

LEAO HAIL LEAD 
10ENT ITEM. LG 


H 99 

H 100 

H 101 

H 102 

H 103 

H 104 

H 105 

M 106 

H 107 

H 108 

H 109 

H 110 


CIRCUIT ft TERN.JKT SMLD LEAO INS NOTE 

FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

TO IB) NO. LG LG LG LG TIN EIG 

PU7C-32 18 *22 NO 

TB10-26 34 .17 NO 


ACCESSORY 

1TEHS 


REMARKS 
NETWORK NO. 


i 


1 

PU8C-22 

20 

• 12 

NO 

4 



201/ 


PI18C-24 

20 

• 12 

NO 

5 



201/ 

i 

P118C-24 

20 

• 12 

NO 




201/ 


P118C-28 

20 

• 12 

NO 

4 



201/ 

2 

P118C-31 

20 

• 22 

NO 

5 



It 


TB11-25 

47 

• 17 

NO 

6 



It 

2 

P118C-32 

20 

• 22 

NO 

5 



21 


T810-25 

44 

• 17 

NO 

6 



21 

2 

P119C-31 

21 

.22 

NO 

5 



It 


TBll-25 

47 

.17 

NO 

6 



It 

2 

P119C-32 

21 

• 22 

NO 

5 



21. 


TB10-25 

44 

• 17 

NO 

6 



21 

1 

P120C-1 

22 

• 12 

NO 

4 



353 


P129C-11 

19 

• 12 

NO 

4 



353 

2 

P120C—31 

22 

• 22 

NO 

5 



It 


TB11-24 

48 

• 17 

NO 

6 



It 

2 

P120C-32 

22 

• 22 

NO 

5 



21 


TB10-24 

45 

• 17 

NO 

6 



21 

1 

P12JC-23 

23 

• 12 

NO 

4 



1501 


P121C-25 

23 

• 12 

NO 

4 



1501 

1 

P121C-24 

23 

• 12 

NO 

4 ‘ 



2001 


P121C-26 

23 

• 12 

NO 

4 



2001 




SIZE 

CODE IDENT 









NO. 








A 

99974 

‘ 


2901509 





SCALE-NONE REV LTR 

SHEET 

15 OF 19 

-—-2 : 


. 2094 9-89 


WIRING HARNESS H___ 2901509 _ fi * 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 

FROM € A» 

TO IB) 

TERM. 

AREA 

NO. 

JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE# 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 
NETWORK NO. 


H 

123 

2 


P126C-25 

TB11-21 

25 

51 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 

6 


It 

It 

H 

124 

2 


P126C-26 

TBil-20 

23 

52 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 

6 


It 

It 

H 

125 

2 


P126C-27 

TB11-20 

25 

52 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 

6 


It 

It 

H 

126 

2 


P126C-28 

TBll-19 

25 

53 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 

6 


it 

It 

H 

127 

2 


P126C-29 

TBll-19 

25 

53 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 

6 


It 

it 

H 

128 

2 


P126C-30 

TBll-18 

25 

54 




• 22 NO 
.17 NO 


5 

6 


It 

It 

H 

129 

2 


P126C-31 

TBll-18 

25 

54 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 


It. 

it 

H 

130 

2 


P126C-32 

TBll-17 

25 

55 




• 22 NO 

• 17 NO 


5 

6 


It 

It 

H 

131 

1 


P104C-6 

P113C-30 

5 

14 




• 12 NO 

• 12 NO 


4 * 


204/ 

204/ 

M 

132 

1 


PiilC-4 

PlllC-6 

12 

12 




• 12 NO 

• 12 NO 


5 

5 


195/ 

195/ 

H 

133 

1 


P100C-9 

P100C-25 

1 

1 




• 12 NO 

• 12 NO 


4 

4 


184/ 

184/ 

H 

134 

1 


P100C-10 

P100C-26 

1 

1 




• 12 NO 

• 12 NO 


4 

4 


185/ 

185/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901509 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR /A 

SHEET 17 OF 19 
















































WIRING HARNESS N_2901309_ S 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SMLD LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LE AO 

WAIL 

LEAD 

FROM 1 A) 

AREA 

STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

NETWORK NO* 

IOENT 

ITEM 

LG 

TU (Bl 

NO* 

LG LG LG 

LG 

TIN 

PIG 

ITEMS 


H 135 

1 


P129C-21 

17 


• 12 

NO 


4 

902 




P121C-30 

23 


• 12 

NO 


4 

902 

H 136 

1 


P105C-6 

6 


• 12 

NO 


4 

12401 




PlilC-22 

12 


• 12 

NO 


4 

12401 

H 13T 

1 


P107C-12 

8 


• 12 

NO 


4 

2701 




P107C-18 

8 


• 12 

NO 


4 

270/ 

H 138 

1 


P107C-18 

8 


• 12 

NO 



2701 




P107C-24 

8 


• 12 

NO 


4 

270/ 

H 139 

1 


P107C-12 

8 


• 12 

NO 



2701 




P120C-10 

22 


• 12 

NO 


4 

270/ 

H 140 

1 


P105C-13 

6 


• 12 

NO 


4 ■ 

167/ 




P108C-23 

9 


• 12 

NO 


4 

167/ 

M 141 

1 


P105C-14 

6 


• 12 

NO 


4 

168/ 4 




P108C-24 

9 


• 12 

NO 


4 

168/ 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901509 

| SCALE-NONE 

REV LTR /f ft 

SHEET 18 OF 19| 


'WIT 


1 KH72E5r*r! 




rr^w 'rr ^r^zr v T m m T r m ^ rm m . 




ni^ T tr rW? T t rt r ^ ■ 


r p g CTr* 












6 


5 




8 


5 



4 


3 


2 


2901509 I. I_ 0 I 0 2901509 






















































































































eoeioes 

































































































APPROVED I 


r 


REVISIONS 

UJ 

H 

< 

O 

UJ>© 

4a 

A 


DESCRIPTION | 

revised PER D.O. 

N 

O] 

•< • 

sf% 

<. 

d 

S 

2 

-J 

UJ 

“g 

_J o 
-< >- 
H OC. 

IS 


s 

Hi 

IB 


1 APPLICATION _] 

USED ON j 

1 

T> 

N 




NEXT ASSY 

i 

*n 







' 'll 

‘ f 

- i - 



A 3,4,20,21,22,23,27,32,37,45,46. 
1902433-011 AC AMPLIFIER 
1902451 SCHEMATIC 


«IL 2004 


REVISION STATUS OF SHEETS 





























































































f IG 20 A44 

2901147-011 PHASE SHIFTER 98 DEGREES 
2900S89 SCHEMATIC 


FIG 21 All,T9,33 

2901203-011 CONVERTER, WAVE FORM 
2901213 SCHEMATIC 


SIZE CODE IDENT. NO. 

. 99974 


29015T8 


SCALE NONE REV LTR 


SHEET 


// & 































FROM 

TO 

LEAD NO 

A2 


PHASE 

DIFF 

A2-3 

J 1—32 

A 

63 

A2-14 

J1—15 

A 

64 

A2-17 

E5—8 

A 

47 

A2-22 

A59-2 

A 

39 

A2-22 

A20—19 

A 

302 

A2-75 

E9 

A 

55R 

A2-78 

£10 

A 

55L 

A2-81 

E8-B 

A 

541 

A2-81 

A47-23 

A 

542 


A3-1 

J7-4 

A 

377 

A3—1 

J6—4 

A 

378 

A3-9 

A3-15 



A3—9 

E24-B 

A 

394 

A3—13 

A3—38 

AA 

37 

A3—13 

A46—38 

A 

508 

A3-15 

A3—9 



A3—15 

J2-46 

A 

362 

A3-17 

J2-70 

A 

361 

A3—19 

J7-15 

A 

375 

A3-19 

J6-15 

A 

376 

A3-31 

A3—32 



A3—31 

E24-B 

A 

393 

A3-32 

A 3-31 



A3—32 

J2-11 

A 

360 

A3—38 

A3—13 

AA 

37 

A3-38 

A 4—13 

A 

509 

A3—40 

J2-25 

A 

359 


PH DIFF 3.2KC 28V SUPP-CGC (HI) 
PH OlFF 3 .2KC 28V SUPP-CGC <LO> 
PIPA G/S OUTPUT (LO) 

3200 CPS BUFFEREO HI 
3200 CPS BUFFEREO HI 
3*2 KPPS PH A €HII 
3.2 KPPS PH A (LO) 

28V0C IMU STANDBY (PSAAN PUR) 
28V0C IMU STANDBY (PSAAM PUR) 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


OG COURSE ERROR 
OG COURSE ERROR 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
28V0C IMU STANDBY (PSAAN PUR) 
28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 
CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
OG COU COARSE ERROR (HI) 

OG FINE ERROR 
OG FINE ERROR 

CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
28VOC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 
28VDC IMU STANDBY (PSAAN PUR) 
OG CDU FINE ERROR (HI) 


CODE IDENT 
NO. 
99974 


SCALE-NONE REV LTR 


* B 


SHEET 15 


NOTE 


GENERAL NOTES 


NUMBER DESCRIPTION t v 

1 INTERPRET DRAUING IN ACCORDANCE UITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
NIL-D-70327. 

2 THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELO 

LEAO« COLOR* OR MARKED LETTER - .. 

A - SHIELD LEAD ON FRONT END 
L - UH1TE UITH BLUE TRACER. 

R - UNITE UITH REO TRACER OR UHITE UITH NO TRACER IF LEAD IS 
SINGLE AND SHIELDED. 

3 ALL PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY 

4 PARTIAL REFERENCE DESIGNATIONS ARE SHOUN-PREFIX UITH UNIT 
NUMBER OR ASSEMBLY DESIGNATION OR BOTH. 


9 ORAUINGS FOR REFERENCE 

2901143-011 PSA ADAPTER MOOULE (BLK II) 

2901419 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* PSA ADAPTER MODULE 
2900988 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* PHASE DIFF CKT 
1902451 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* AC AMPLIFIER 
2901227 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* PHASE SENSITIVE DEM 
2901213 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* CONVERTER* UAVE FORM 
29C1223 SCHEMATIC OIAGRAH ELECTRICAL* PHASE SENSITIVE DEM 
2900989 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* PHASE SHIFTER* 90 DEG 
2901155 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* GLITCH DETECTOR 
2901215 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* ATTENUATOR BOARD 
1902448 SCHEMATIC DIAGRAM ELECTRICAL* LINE ORIVE AMPLIFIER 

2901144 MIRING HARNESS A _ 

2901458 LEAD SET AA 

6 MIRING OF ELECTRICAL PARTS ANO SOCKETS SHOMN. FRONT FACE OF PIN 

CONNECTORS SHOMN. SOCKET CONNECTORS OPPOSITE. 



RUNNING LIST 


2901518 


LEAO NO C I R C U I t F U N C T I 0 N 


PEN NOTE NET. NO. 


A4-1 

J7-12 

A 

381 

A4-1 

J6-12 

A 

382 

A4-9 . 

A 4-15 



A4-9 

E24-B 

A 

396 

A 4-13 

A 4-3 8 

AA 

38 

A4-13 

A 3-38 

A 

509 

A4—15 

A4—9 



A4-15 

J2—72 

A 

366 

A4-17 

J2-71 

A 

365 

A4—19 

J7-13 

A 

379 

A4-19 

J6-13 

A 

380 

A4-31 

A4—32 



A4-31 

E24-B 

A 

395 

A4—32 

A 4-31 



A4-32 

J2-27 

A 

364 

A4-38 

A 4-13 

AA 

38 

A4—38 

A5-23 

A 

510 

A4-40 

J2-47 

A 

363 


SHAFT FINE ERROR 
SHAFT FINE ERROR 
CDU TEST POINT 4 ERROR CON 
CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 
28V0C IMU STANDBY (PSAAM PUR) 
CDU TEST POINt ♦ ERROR CON 
CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
SHAFT COU FINE ERROR (Hi) 
TRUNNION FINE ERROR 
TRUNNION FINE ERROR 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
COU TEST POINT ♦ ERROR COM 
CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 
28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 
28VDC IMU STANOBY (PSAAN PUR) 
TRUNNION CDU FINE ERROR (HI) , 




















RUNNING LIST 


2901518 


FRON 


A6 


TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

06N00ULAT0R PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


PEN NOTE NET. NO. 


A6-1 

A7-1 

A 

343 

800 

CPS 28V 1 PERCENT IMU MON 

(LO) ' 

A6-1 

A 5-1 

A 

344 

800 

CPS 28V 1 PERCENT IMU MON 

(LO) 7 

A6-4 

A 7—4 

A 

341 

800 

CPS DEM REF (HI) 


A6-4 

A 5-4 

A 

342 

800 

CPS OEM REF (HI) 


A6-13 

J 1—51 

A 

348 

YAU 

ATT ERROR (COU DAC OUTHLO) 

A6-21 

4 1—52 

A 

347 

YAU 

ATT ERROR (CDU DAC OUT)(HI) 

A6-23 

A5—23 


511 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 


A6-23 

A7-23 

A ’ 

512 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 


A6-24 

E24-B 

A 

387 

COU 

TEST POINT + ERROR COM 

M 1 , ‘ . 

A6-43 

T 2-3 

A 

339 

800 

CPS DEMOD INPUT SIG (HI) 



A7 


DEHOOULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A7-1. 

A9—1 

A 

258 

800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON 

(LO) n 

A7-1 

A6—i 

A 

343 

800 CPS 20V 1 PERCENT IMU MON 

(LO) 

A7-4 

A9-4 

A 

257 

800 CPS DEM REF (HI) 


A7-4 

A6-4 

A 

341 

800 CPS OEM REF (HI) 


A7-13 

J1-76 

A 

346 

PITCH ATT ERROR (CDU DAC OUTMIO) 

A7-21 

J1-77 

A 

345 

PITCH ATT ERROR (CDU DAC OUT)(HI) 

A7—23 

A6—23 

A 

512 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 


A7-23 

A8-23 

A 

513 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 


A7-24 

E24-B 

A 

386 

CDU TEST POINT + ERROR COM 


A7-43 

T1-3 

A 

338 

800 CPS OEMOO INPUT SIG (HI) 



A8 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A8-1 

All-28 

A 

240 

800 CPS 

28V 5 PERCENT (PH A+B CON) 

A8-4 

All-31 

A 

239 

800 CPS 

DEMOD REF (HI) 


A8-13 

41-54 

A 

254 

PH OIFF 

IMU 5 PERCENT 0 DEG-90 

DEG 

A8-21 

4 1-78 

A 

253 

PH OIFF 

IMU 5 PERCENT 0 DEG-90 

DEG 

A8-23 

A7-23 

A 

513 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 



. 2064 965 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR SB (SHEET 17 OF Of | 


11 “ r '- 

— - ' 




RUNNING LIST * 

2901518 + 

t 

% 

% ■ 

FROM 

TO 

LEAD NO 

C 

IICIIIT FUNCTION 

PEN NOTE NET. NO. 

V 

(CONT.) All 


CONVERTER 

UAVE 

FORM 2901203-011 FIGURE 21 


El 

All-28 

All-22 



800 

CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 



A11-28 

A8-1 

A 

240 

800 

CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 



All-31 

A8—4 

A 

239 

800 

CPS DEMOO REF (HI) < 



All-33 

A21-17 

A 

236 

IMU 

28V 800 CPS 5 PERCENT 0 DEG RMS (HI) \ 7 




A15 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 


FROM 


TO 

(CONT.) 

A0 


A8-23 


A9-23 

A8-24 


A22-31 

A8-43 


A22-40 


A9 


A9-1 


All-15 

A9-1 


A7-1 

A9-4 


All-18 

A9-4 


A7-4 

A9-13 


4 1-53 

A9-21 


4 1-31 

A9-2 3 


A8-23 

A9-23 


All-25 

A9-24 


A44-16 

A9-43 


A44-14 


All 


All-1 


A59—16 

All-6 


All-15 

All-6 


45-60 

All-6 


J8-60 

All-10 


Ail-25 

All-15 


All-6 

All-15 


A9-1 

All-10 


A9-4 

All-22 


All-28 

All-22 


A21-15 

All-25 


All-10 

Ail-25 


A9-23 

MIL 10.4 •-«. 



FROM 

TO 

A17 

A17-1 

A16-1 

A17-4 

A16-4 

A17-13 

41-9 

A17-21 

Jl-21 

A17-23 

A16-23 

A17-23 

A19-25 

A17-24 

E36-B 

A17-43 

A27-17 


Al 5—1 

A19-28 

A 

266 

Ai 5-1 

A16— 1 

A 

306 

Al 5—4 

A19-31 

A 

265 

Al 5-4 

A16-4 

A 

304 

A15-13 

J1—40 

A 

274 

A15-21 

41-65 

A 

273 

Al 5-23 

E8-B 

A 

516 

A15-23 

A16-23 

A 

517 

A15-24 

E36-B 

A 

295 

Al 5-43 

A23-17 

A 

277 


PIPA G/S OUTPUT (LO) 

PIPA G/S OUTPUT ILO) 

3200 CPS DEMOD REF (HI) 

3200 CPS DEMOO REF (HI) 

IG SERVO ERROR* QUAD (LOI 
IG SERVO ERROR* QUAD (HI) 
28VDC 1MU STANDBY (PSAAM PUR) 
20VDC IMU STANDBY (PSAAM PMR) 
OVDC IMU 

BUFFERED IG+V IRIG ERROR (HI) 


A16 


A16-1 

A16-1 

A16-4 

A16—4 

A16-13 

A16-21 

A16-23 

A16-23 

A16-24 

A16-43 


A15-1 
A17-1 
A15-4 
A17-4 
41-22 
41—41 
A15-23 
A17-23 
E36-B 
A23—40 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 


A 306 
A 307 
A 304 
A 305 
A 309 
A 308 
A 517 
A 518 
A 296 
A 280 


PIPA G/S OUTPUT (LO) 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

3200 CPS OEMOO REF (HI) 

3200 CPS DEMOO REF (HI) 

MG SERVO ERROR* QUAD (LO) 

MG SERVO ERROR* QUAD (HI) 
28VDC IMU STANDBY (PSAAM PMR) 
28VDC IMU STANDBY (PSAAM PMR) 
OVDC IMU 

BUFFERED MG IRIG ERROR (HI) 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901518 

A 




SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 


19 OF 4/ 


i 

I 

i 


A19 


A19—1 

A20-40 

A19—6 

A19-15 

A19-6 

A19-22 

A19-6 

A20-32 

A19—10 

A19-25 

A19-10 

A20—38 

A19-15 

A19-6 

A19-15 

A24-1 

A19-18 

A24-4 

A19—22 

A19-20 

A19-22 

A19-6 

A19-25 

A19-10 

A19-25 

A17-23 

A19—28 

A19-22 

A19-28 

A15-1 

A19-31 

A15-4 

A19-33 

A 44-4 


RUNNING LIST 


2901518 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 

DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 

A 514 28V0C IMU STANDBY (PSAAM PMR) 

A 234 800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 

A 232 IMU 28V 800 CPS 5 PERCENT-90 DEG RMS (HI) 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 

A 256 800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 

A 258 800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 

A 255 800 CPS OEM REF (HI) 

A 257 800 CPS DEM REF (HI) 

A 252 PH OIFF OPT* l PERCENT. IMU 1 PERCENT (HI) 

A 251 PH OIFF OPTX 1 PERCENT. IMU 1 PERCENT (LO) 

A 514 28V0C IMU STANOBY (PSAAM PMR) 

A 515 28V0C IMU STANDBY (PSAAM PMR) 

A 242 800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 

A 241 800 CPS DEMOO INPUT SIG (HI) 


CONVERTER MAVE FORM 2901203-011 FIGURE 21 

A 228 BUFFERED 800 CPS-IMU MON (HI) 

000 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 
A 229 800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 
A 230 800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 
AA 39 28V0C IMU STANOBY (PSAAM PMR) 

000 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 
A 256 800 CPS 28V 1 PERCENT IMU MON (LO) 
A 255 800 CPS OEM REF (HI) 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 
A 238 800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 
AA 39 28VDC IMU STANOBY (PSAAM PMR) 

A 515 28V0C IMU STANOBY (PSAAM PMR) 


size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE | REV LTR S' £ jSHEET 18 OF 69 | 


' _ RUNNING LIST ^ 2901518 _ 

LEAD NO CIRCUIT FUNCTION FEN NOTE NET. NO. 

DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 T 

A 307. PIPA G/S OUTPUT (LO) * ’”"7*7 

A 305 3200 CPS DEMOD REF (HI I 

A 311 OG SERVO ERROR* QUAD (LO) 

A 310 OG SERVO ERROR* QUAD (HI) 

A 518 28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 

A 519 28V0C IMU STANOBY (PSAAM PUR) .• 

A 297 OVDC IMU 

A 303 3200 CPS DEMOO INPUT (HI) 


CONVERTER UAVE FORM 2901203-011 FIGURE 21 

A 281 3200 CPS BUFFERED (HI) 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

AA 47 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A 283 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

AA 40 28VDC IMU STAN08Y (PSAAM PUR) 

A 520 28VDC IMU STANDBY (PSAAM FUR) 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A 260 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A 259 3200 CPS DEMOD REF (HI) 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

AA 47 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

AA 40 28VDC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 

A 519 28V0C IMU STANDBY (PSAAM PUR) 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A 266 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A 265 3200 CPS DEMOO REF (HI) 

A 285 90 DEG. BUFFEREO 3200 CPS (HI) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

SCAL 

E-NONE | REV LTR S' 0 (SHEET 20 OF 6? \ 













2901518 


RUNNING LIST 


2901518 


RUNNING LIST 


FROM 


TO 


LEAD NO C I R C U I T F U N C T I 0 N 


PEN NOTE NET* NO* 


A20 


AC AMPLIFIER 1902435-011 FIGURE 1 


A20-1 

A59-17 

A 

225 

BUFFERED 800 CPS 5 PERCENT OPT MON (HI) 


A20—9 

A20-15 



800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 


A20-9 

E 35—8 

A 

222 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 


A20-13 

A20-38 

AA 

41 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PVR) 


A20-13 

A21-38 

A 

521 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A20-15 

A20—9 



800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 

t 

A20—15 

J2-31 

A 

250 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 

| 

A20—17 

J2—52 

A 

249 

OPTICS 28V 800 CPS 5 PERCENT-90 RMS (HI) 

i 

A20-19 

A 2-22 

A 

302 

3200 CPS BUFFERED HI 

i 


A20-31 

A 20-32 



PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A20-31 

A22-9 

A 

46 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A20—31 

A44-20 

A 

284 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A20-32 

A20-31 



PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A20-32 

A19-6 

A 

283 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A20-38 

A20-13 

AA 

41 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 



A20-38 

A19-10 

A 

520 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 



A20—40 

A19-1 

A 

281 

3200 CPS BUFFERED (HI) 



A20—40 

A44-2 

A 

282 

3200 CPS BUFFERED (HI) 

l 





..... * ■■ — ■ ■■■■ 

r 

-► 


A21 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


A21-1 

A21-9 

A59-10 
A21-15 

A 

212 

BUFFERED 800 CPS PH A IMU MON HI 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 


A21-9 

A59-12 

A 

213 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 


A21-13 

A21-38 

AA 

42 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A21-13 

A21-15 

A22-38 

A21-9 

A 

522 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 


A21-15 

42-32 

A 

237 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 


A21-15 

All-22 

A 

238 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 


A21-17 

J2-55 

A 

235 

IMU 28V 800 CPS 5 PERCENT 0 DEG RMS 

(HI) 

A21-17 

Aii-33 

A 

236 

IMU 28V 800 CPS 5 PERCENT 0 DEG RMS 

(HI) 

A21-19 

A21-31 

A59—18 
A21-32 

A 

216 

BUFFERED 800 CPS OPT MON HI 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT NON (LO) 

.. . 


SIZE 

A 

CODE 1DENT 
NO. 

99974 

2901518 

SCAL 

▲ 

E-NONE 

REV LTR A? /S 

SHEET 21 OF if | 


FROM 


TO 


LEAD NO CIRCUIT 


FUNCTION 


PEN NOTE NET* NO* 


(CONT.) A21 


AC AMPLIFIER 1902433—01I FISURE 1 

A21-31 

E35-6 

A 

221 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

A21-31 

A33-6 

A 

247 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

A21-32 

A21-31 



800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

A21-32 

42-53 

A 

246 

800V CPS 2dV 1 PERCENT-OPT MON 

A21-38 

A21-13 

AA 

42 

28VDC IMU STANOBY (PSAAM PWR) 

A21-38 

A20-13 

A 

521 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 

A21-40 

J2-78 

A 

243 

OPTICS 28V 800 CPS 1 PERCENT-0 

A21-40 

A33-1 

A 

244 

OPTICS 28V 800 CPS 1 PERCENT-0 


(LO) 


(HI) 


A22 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


A22-1 

S2-CI 

A 

45 

3200 CPS BUFFEREO HI 



A22-9 

A22-15 



PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A22-9 

A20-31 

A 

46 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A22-9 

A 59—4 

A 

49 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A22-13 

A22-38 

AA 

43 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 



A22-13 

A 23-38 

A 

523 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 



A22-15 

A22-9 



PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A22-1S 

A60-21 

A 

48 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 



A22-17 

A60-7 

A 

50 

BUFFERED SELECTED PIPA OUTPUT 

(HI) , 

..... 

A22-19 

A59-6 

A 

203 

BUFFERED 800 CPS PH B IMU MON 

HI 


A22-31 

A22-32 



800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B 

COM) 

7 ;“..,':. 

A22-31 

A 59-8 

A 

211 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B 

COM) 


A22-31 

- A8-24 

A 

234 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B 

COM) 


A22-32 

A22-31 



800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B 

COM) 


A22-32 

J2-80 

A 

233 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B 

COM) 1 


A22-38 

A22-13 

AA 

43 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 

« ; 


A22-38 

A21-13 

A 

522 

28VOC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 



A22-40 

42-81 

A 

231 

IMU 28V 800 CPS 5 PERCENT-90 DEG RMS 

(HI) 

A22-40 

A 8-43 

A 

232 

IMU 28V 000 CPS 5 PERCfcMT—90 066 RMS 

<HI) ! 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901518 


|SHEET 22 OF 


MIL 2004 9-09 


RUNNING LIST 


2901518 


FROM 


TO 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


A23 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


PEN NOTE NET* NO. 


A23-1 

48—33 

A 

288 

1G+Y 1RIG ERROR, BUFFEREO 


A23-1 

45-33 

A 

289 

IG+Y 1R1G ERROR* BUFFEREO 


A23-9 

A23-15 



OVOC IMU 

¥>■ 

A23—9 

E36-B 

A 

292 

OVOC IMU 


A23-13 

A23—38 

AA 

44 

28VDC IMU STAND8Y (PSAAM PWR) 


A23—13 

A24-23 

A 

524 

28V0C IMU STANOBY (PSAAM PWR) 


A23-15 

A 23-9 



OVOC IMU 


A23-15 

A26-24 

A 

276 

OVOC IMU 


A23-17 

A26-43 

A 

275 

BUFFEREO IG+Y IRIG ERROR (HI) 


A23-17 

A15-43 

A 

277 

BUFFEREO IG+Y IRIG ERROR (HI) 


A23-19 

48-54 

A 

300 

MG IRIG ERROR* BUFFERED 


A23-19 

45—54 

A 

301 

MG IRIG ERROR* BUFFEREO 


A23-31 

A23-32 



OVOC IMU 


A23-31 

E 36-B 


293 

OVOC IMU 


A23-32 

A23-31 



OVOC IMU 

■ ■ 

A23-32 

A25-24 

A 

278 

OVOC IMU 

- . 

A23-38 

A23-13 

AA 

44 

28V0C IMU STANOBY (PSAAM PWR) 


A23-38 

A22-13 

A 

523 

28V0C IMU STANOBY (PSAAM PWR) 


A23—40 

A25-43 

A 

279 

BUFFEREO MG IRIG ERROR (HI) 


A23—40 

A16-43 

A 

280 

BUFFEREO MG IRIG ERROR (HI) 



A24 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 


A24—1 

A19-15 

A 

260 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A24—1 

A25-1 

A 

263 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 

A24—4 

A19-18 

A 

259 

3200 CPS OEMOD REF (HI) 

A24—4 

A 25-4 

A 

261 

3200 CPS OEMOO REF (HI) 

A24—13 

41—71 

A 

272 

OG SERVO ERROR IN PH (LO) 

A24-21 

41—70 

A 

271 

OG SERVO ERROR IN PH (HI) 

A24-23 

A23-I3 

A 

524 

28V0C IMU STANOBY (PSAAN PWR) 

A24-23 

A25-23 

A 

525 

28V0C IMU STAND8Y (PSAAM PWR) 

A24-24 

E36-8 

A 

286 

OVDC IMU 

A24-43 

A27-17 

A 

287 

3200 CPS DEMOO INPUT (HI) 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901518 

A 




SCALE NONE REV LTR 


J3 [SHEET 23 OF if 


\ 


RUNNING LIST f 


2901518 


FROM 


TO 


A25 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 
DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 


PEN NOTE NET* NO* 


A25-1 

A24—I 

A 

263 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 


A25—I 

A26-I 

A 

264 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 


A2 5-4 

A 24-4 

A 

261 

3200 CPS DENOO REF (HI) 


A25-4 

A 26-4 

A 

262 

3200 CPS DENOO REF (HI) 


A25-I3 

Jl-45 

A 

270 

MG SERVO ERROR IN PH (LO) 


A25—21 

41-25 

A 

269 

MG SERVO ERROR IN PH (HI) 


A25-23 

A 24-2 3 

A 

525 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A25-23 

A26-23 

A 

526 

28V0C IMU STANOBY (PSAAM PWR) 


A25-24 

A23-32 

A 

278 

OVOC IMU 


A25-43 

A 23—40 

A 

279 

BUFFEREO MG IRIG ERROR (HI) 



A26 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 


A26—I 

A25-I 

A 

264 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 


A26-4 

A 25-4 

A 

262 

3200 CPS DENOO REF (HI) 


A26-13 

J1-46 

A 

268 

IG SERVO ERROR IN PH (LO) 

- ■ r 

A26-21 

J 1-26 

A 

267 

IG SERVO ERROR IN PH (HI) 


A26-23 

A25-23 

A 

526 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A26-23 

A27-13 

A 

527 

28V0C IMU STANOBY (PSAAM PWR) 


A26-24 

A23-15 

A 

276 

OVOC IMU 


A26-43 

A23-17 

A 

275 

BUFFEREO IG+V IRIG ERROR (HI) 



A27 

AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE i 


A27-1 

48-32 

A 

298 

OG IRIG ERROR* BUFFEREO 


A27-I 

45—32 

A 

299 

OG IRIG ERROR* BUFFEREO 


A27-9 

E36-B 

A 

294 

OVOC IMU 


A27-I3 

A27-38 

AA 

45 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A27-13 

A26-23 

A 

527 

28YDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A27-17 

A24—43 

A 

287 

3200 CPS OEMOD INPUT (HI) 


A27-17 

A17-43 

A 

303 

3200 CPS OEMOD INPUT (HI) 



SIZE 

A 


CODE I DENT 
NO. 
99974 


2901518 


SCALE-NONE REV LTR > B SHEET 24 OF Cf 





















(CONT•I A40 

A40-21 
A40-23 
A40-23 
A40-24 
A40—43 


41-1 
A39-23 
A41-23 
E44-B 
E43 


_ RUNNING LIST T _ „ 

LEAD NO CIRCUlt FUNCTION T 

DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901174-01l FIGURE 6 

A 438 SXT TRUNNION SERVO ERROR IN PH IHII* 

A 536 28VDC INU STANDBY IPSAAM PWRI 
A 537 28VDC IMU STANDBY IPSAAM PWRI 
A 413 SXT TRUNNION TACH ILOI 
A 404R SXT TRUNNION MOA P/A MON IHII 


2901518 _ 

PEN NOTE NET* NO. 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

99974 

A 


2901518 


SCALE-NONE REV LTR 


+ 3 SHEET 29 OF 


RUNNING LIST 


2901518 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET* NO* 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


A46-1 

47-1 

A 

373 

MG COURSE ERROR 

A46-1 

46—1 

A 

374 

MG COURSE ERROR 

A46-9 

A46—15 



COU TEST POINT + ERROR COM 

A46-9 

E24-B 

A 

392 

CDU TEST POINT 4 ERROR COM 

A46—13 

A46-38 

AA 

36 

28VDC IMU STANDBY IPSAAM PWRI 

A46-13 

A45-38 

A 

407 

28VDC IMU STANDBY IPSAAM PWRI 

A46-15 

A46-9 



CDU TEST POINT ♦ ERROR CON 

A46—15 

42-45 

A 

358 

CDU TEST POINT 4 ERROR COM 

A46-17 

42-69 

A 

357 

MG CDU COARSE ERROR IHII 

A46-19 

J7-5 

A 

371 

MG FINE ERROR 

A46-19 

J6—5 

A 

372 

MG FINE ERROR 

A46-31 

A46-32 



CDU TEST POINT 4 ERROR COM 

A46-31 

E24-B 

A 

391 

CDU TEST POINT 4 ERROR COM . 

A46-32 

A46-31 



CDU TEST POINT 4 ERROR COM r 

A46-32 

42-67 

A 

356 

CDU TEST POINT 4 ERROR COM 

A46-38 

A46-13 

AA 

36 

28VDC IMU STANDBY IPSAAM PWRI 

A46—38 

A 3-13 

A 

508 

28VDC IMU STANDBY IPSAAM PWRI 

A46—40 

42—68 

A 

355 

MG CDU FINE ERROR IHII 


GLITCH OETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


A47-2 

E 19 

A 

111 

414VDC CGC T.P* 


A47-4 

41—85 

A 

143 

414V0C CGC SUPPt 

NOISE RMS 

A47-4 

41—84 

A 

144 

414VDC CGC SUPP* 

NOISE RMS 

A47-17 

J2—85 

A 

148 

414VDC CGC SUPPt 

NOISE PEAKS IHII 

A47-21 

42-61 

A 

149 

414VDC CGC SUPPt 

NOISE PEAKS ILOI 

A47-23 

A2-81 

A 

542 

28VDC INU STANOBY IPSAAM PWRI „ 

A47-23 

A48-23 

A 

543 

28VDC IMU STANOBY IPSAAM PWRI 

A47-37 

A47-42 



IMU OPERATE OVDC 


A47-37 

E26-B 

A 

105 

IMU OPERATE OVDC 


A47-42 

A47-37 



IMU OPERATE OVDC 


A47-42 

J1—60 

A 

147 

IMU OPERATE OVDC 



SIZE CODE IDENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 31 OF £ 




RUNNING LIST 


2901518 




PEN NOTE NET* NO* 


A48-2 

E20 

A 

114 

44VDC CGC T.P* 


A48-4 

41-82 

A 

145 

44VDC CGC SUPPt DC LEVEL 

IHII 

A48-4 

41—83 

A 

146 

44VDC CGC SUPPt OC LEVEL 

IHII 

A48-17 

42-84 

A 

151 

♦4VDC CSC SUPP* NOISE PEAKS (HI 1 

A48-21 

42-60 

A 

152 

♦4VDC CGC SUPPt NOISE PEAKS ILOI 

A48-23 

A47-23 

A 

543 

28VDC IMU STANDBY IPSAAM 

PWRI 

A48-23 

A49-23 

A 

544 

28VDC INU STANDBY IPSAAM 

PWRI 

A48-37 

A48-42 



IMU OPERATE OVDC 


A48-37 

E26-B 

A 

106 

IMU OPERATE OVDC 


A48-42 * 

A48-37 



IMU OPERATE OVDC 


A48-42 

41-58 

A 

150 

INU OPERATE OVDC 



GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


A49-2 

E21 

A 

117 

4120V0C 

PIPA IHII 


A49—4 

41-62 

A 

153 

4120VDC 

PIPAt NOISE RMS 

IHII 

A49-17 

42-83 

A 

155 

4120VDC 

PIPA NOISE PEAKS 

IHII 

A49-21 

42-59 

A 

156 

4120VDC 

PIPA NOISE PEAKS 

ILOI 

A49—23 

A48-23 

A 

544 

28VDC IMU STANOBY IPSAAM 

PWRI 

A49—23 

A50-23 

A 

545 

28VDC IMU STANDBY IPSAAM 

PWRI 

A49-37 

A49-42 



4120VDC 

PIPA RETURN 


A49-37 

• E22 

A 

120 

4120V0C 

PIPA RETURN 


A49—42 

A49-37 



4120V0C 

PIPA RETURN 


A49-42 

41-63 

A 

154 

4120V0C 

PIPA RETURN 



A50-2 

E23 

A 

122 

A50-4 

41-36 

A 

157 

A50—4 

41-59 

A 

158 

A50—17 

42-82 

A 

160 


GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


CDU TEST POINT 4V 
44V0C CDU SUPPtDC LEVELtNOlSE (HI I 
♦4VDC CDU SUPPvOC LEVELtNOISE IHII 
♦4VDC CDU SUPP NOISE PEAKS IHII 


CODE IDENT 
NO. 
99974 


2901518 


SCALE-NONE REV LTR 




[sheet 32 OF G 












(CONT.I A50 

A50-21 

A50-23 

A50-23 

A50-37 

A50-37 

A50-42 

A50-42 


*12-58 

A49-23 

A51-23 

A50-42 

E24-B 

A50-37 

Jl-35 


_ RUNNING LIST T _ 

LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 

A 161 +4VDC CDU SUPP NOISE PEARS (LO! 

A 545 28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 
A 546 28VDC IHU STANDBY (PSAAN PURI 
CDU TEST POINT ♦ ERROR CON 
A 125 CDU TEST POINT ♦ ERROR CUN 
CDU TEST POINT ♦ ERROR CON 
A 159 CDU TEST POINT ♦ ERROR CON 


PEN NOTE NET. NO. 


(CONT.I A52 

A52-37 

A52-37 

A52-42 

A52-42 


A52-42 
E26-B 
A52-37 
Jl-17 


_ RUNNING LIST T __ 

LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 

INU OPERATE OVDC 
A 108 INU OPERATE OVDC 
INU OPERATE OVDC 
A 169 INU OPERATE OVDC 

GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


PEN NOTE NET. NO. 


A51-2 

A51-4 

A51-4 

A51-17 

A51-21 

A51-23 

A51-23 

A51-37 

A51-37 

A51-42 

A51-42 


E25 

*11-56 

*11—57 

,12-38 

,12-39 

A50-23 

A52-23 

A51-42 

E26-B 

A51-37 

*11-34 


GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


A52-2 

E27 

A 

131 

A52-4 

*J1—16 

A 

167 

A52-4 

<11—33 

A 

168 

A52-17 

J2—37 

A 

170 

A52-21 

,12—20 

A 

172 

A52-23 

A5I-23 

A 

547 

A52-23 

A53-23 

A 

548 


A 128 INU OPERATE +28VDC T.P. 

A 162 +28VDC INU OPER BUSS DC LEVEL (HI I 

A 163 +28VDC INU OPER BUSS DC LEVEL (HII 

A 165 +28VDC INU OPER BUSS-NOISE PEARS (HII 

A 166 +28VDC INU OPER BUSS-NOISE PEARS (LOl 

A 546 28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 

A 547 28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 

INU OPERATE OVDC i 

A 107 INU OPERATE OVDC 

' INU OPERATE OVDC 
A 164 INU OPERATE OVDC 


GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 

A 131 +28VDC INU STANDBY T.P. 

A 167 +28VDC INU STANDBY-DC LEVEL (HII 

A 168 +28VDC INU STANDBY-DC LEVEL (HII 

A 170 +28V0C INU STANDBY-NOISE PEARS (I 

A 172 +28VDC INU STANDBY-NOISE PEARS (l 

A 547 28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


A53-2 

E28 

A 

134 

+28V0C COMPUTER T.P. 

A53-4 

*11—6 

A 

173 

+28VDC CGC OPER BUSS-DC LEVEL (HII 

A53—4 

*11-18 

A 

174 

+28V0C CGC OPER BUSS-DC LEVEL (HII 

A53-17 

*12—36 

A 

176 

+28VDC CGC OPER BUSS-NOISE PEAKS (HII 

A53-21 

*12-19 

A 

177 

♦28VDC CGC OPER BUSS-NOISE PEAKS (LOl 

A53-23 

A52-23 

A 

548 

28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 

A53-23 

A54-23 

A 

$49 

28VOC INU STANDBY (PSAAN PURI 

A53—37 

A53-42 



INU OPERATE OVDC 

A53-37 

E26-8 

A 

109 

INU OPERATE OVDC 

A53-42 

A53-37 



INU OPERATE OVDC 

A53-42 

*11-7 

A 

175 

INU OPERATE OVOC 


GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


A54—2 

€29 

A 

137 

OPTICS +28V0C T.P. 

A54—4 

*11-19 

A 

178 

+28VDC OPTICS OPER OC LEVEL (HII 

A54—4 

*11-20 

A 

179 

+28V0C OPTICS OPER OC LEVEL (HII 

A54—17 

*12-35 

A 

182 

+28VDC OPTICS OPER- NOISE PEAKS (HII 

A54-21 

*12—18 

A 

183 

+28VDC OPTICS OPER- NOISE PEAKS (LOl 

A54—23 

A53-23 

A 

549 

28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 

A54—23 

A59—19 

A 

550 

28VDC INU STANOBV (PSAAN PURI 

A54—37 

A 54—42 



OPTICS OVDC 

A54—37 

E 30 

A 

140 

OPTICS OVOC * 

A54—42 

A54—37 



OPTICS OVOC 


CODE IDENT 
NO. 

99974 


jy g [sheet 33 OF ^ 


SCALE-NONE 


SB [SHEET 34 OF 


(CONT.I A54 


A59-1 

E6 

A 

32 

A59-2 

K7-3 

A 

38 

A59-2 

A2-22 

A 

39 

A59-4 

E5-BB 

A 

29 

A59-4 

A22-9 

A 

49 

A59-5 

*18-18 

A 

201 

A59—5 

J5-18 

A 

202 

A59-6 

A22-19 

A 

203 

A59-8 

E34-BB 

A 

207 

A59—8 

A22-31 


211 

A59—9 

*15—17 

A 

209 

A59—9 

*18-17 

A 

210 

A59-10 

A21-1 

A 

212 

A59-12 

E34-BB 

A 

208 

A59—12 

A21-9 

A 

213 

A59-13 

K2—8 

A 

87 

A59—14 

E26—B 

A 

104 

A59-16 

All-1 

A 

228 

A59-17 

A20-1 

A 

22 5 

A59-18 

A21-19 

A 

216 

A59-19 

A54-23 

A 

550 

A59—19 

A60-19 

A 

551 

A59-20 

K 3-8 

A 

88 

A59-24 

J8-59 

A 

226 

A59-24 

J5-59 

A 

227 

A59-25 

E35—B 

A 

220 

A59-26 

,18-35 

A 

223 

A59-26 

,15-35 

A 

224 

A59-27 

E35-B 

A 

219 


RUNNING LIST r- 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 
GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 
A 180 OPTICS OVDC 

ATTENUATOR ASSY 2901168-011 FIGURE 7 


3200 CPS 28V 1 PERCENT NON (HU 
3200 CPS BUFFERED HI 
3200 CPS BUFFERED HI 

PIPA G/S OUTPUT (LOl „ 

PIPA G/S OUTPUT (LOl 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH B INU NON HII 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH B INU NON HII 

BUFFERED 800 CPS PH B INU NON HI 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B CONI 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B CONI 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A-INU NON HII 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A-INU NON HII 

BUFFERED 800 CPS PH A INU NON HI 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B CONI 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B CONI 

SERVO ANP TEST INPUT 

INU OPERATE OVDC 

BUFFERED 800 CPS-INU NON (HII 

BUFFEREO 800 CPS 5 PERCENT OPT NON (HII 

BUFFERED 800 CPS OPT NON Hi 

28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 

28VDC INU STANDBY (PSAAN PURI 

SERVO AMP TEST INPUT (IGI 

800 CPS 28V 1 PERCENT-INU NON (HII 

800 CPS 28V 1 PERCENT-INU NON (HII 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LOl 

800 CPS 28V 5 PERCENT-OPT NON HI 

800 CPS 28V 5 PERCENT-OPT NON HI 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT NON (LOl 


PEN NOTE NET. NO. 


(CONT.I A59 

A59-28 

A59-28 


RUNNING LIST 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 
ATTENUATOR ASSY 2901168-011 FIGURE 7 ‘V 


PEN NOTE NET. NO. 


A 214 800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT NON (HII 
A 215 800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT NON (HII _ 


LINE ORIVE ANP 1902434-011 FIGURE 2 


A60-1 

*14-8 

A 

52 

PIPA HARDLINE 8 (LOl 

A 60—3 

J4—A 

A 

51 

PIPA HARDLINE A (HII 

A60—7 

A22-17 

A 

50 

BUFFERED SELECTEO PIPA OUTPUT (HII 

A60-19 

A59—19 

A 

551 

28VOC INU STANDBY (PSAAN PURI 

A60-21 

A22-15 

A 

48 

PIPA G/S OUTPUT (LOl 


TERMINAL LUG 1015902-45 FIGURE 13 

A 53 STRUCTURE AND SHIELO GROUND 
A 62 STRUCTURE ANO SHIELO GROUNO 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 9 Y PIPA G/S OUTPUT (HII 
A 10 Y PIPA G/S OUTPUT (HII 
A 11 Y PIPA G/S OUTPUT (HII 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E3 

,17-60 

A 

13 

E3 

*16-60 

A 

14 

E3 

K10—3 

A 

16 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


SCALE-NONE 


SB [sheet 35 OF 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901518 


3 I SHEET 36 OF Cf 

















RUNNING LIST 


2901510 


FRON 


TO 

LEAO NO 

C I R C U IT FUNCTION T 

PEN NOTE NET. NO. 


E4 

E4 

46-38 

SOLOER 

A 

SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 ‘ J 

17 X PIPA G/S OUTPUT (HI) 



E4 


47-38 

A 

18 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) _ 


* 1 

E4 


K0-3 

A 

19 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) _ ... 


j 


E5 


SPLICE 

REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


1 

f 


E5-B 

E5-BB 



PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

J6-61 

A 

21 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

J6—37 

A 

22 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

J6—20 

A 

23 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

47-61 

A 

24 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

J7-37 

A 

25 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

J7-20 

A 

26 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-B 

E5-BB 

A2-17 

E5-B 

A 

47 

PIPA 

PIPA 

G/S 

G/S 

OUTPUT 

OUTPUT 

(LO) 

(LO) 

E5-BB 

J0—57 

A 

27 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-BB 

45—57 

A 

28 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 

E5-BB 

A 59—4 

E6 

A 

29 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E6 

48-56 

A 

30 

E6 

J5-56 

A 

31 

E6 

A59—1 

A 

32 


3200 CPS 28V 1 PERCENT NON 4 HI 1 
3200 CPS 28V 1 PERCENT NON (HI) 
3200 CPS 28V 1 PERCENT NON (HU 


E7 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E7-B 

E7-B 


E7-B8 28V0C INU STAND8Y (PSAAN PVR) 

J7-57 A 4 28V0C INU STANO0V (PSAAN PUR) 


SIZE 

A 

CODE 1DENT 
NO. 

99974 

2901518 

SCALE-NONE 

REV LTR ^ 3 

SHEET 37 OF 4f | 


FROH TO 

Ell 


_ RUNNING LIST T _ 

LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 
SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


2901518 

PEN NOTE NET* NO. 



Ell-B 

Ell-BB 



STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUND 

Eil-B 

SHLO 0FA55 

A 

55A 

STRUCTURE 

ANO 

SH1EL0 

GROUND 

Ell-B 

El 

A 

62 

STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUND 

Ell-B 

J5-50 

A 

553 

STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUNO 

Eil-BB 

Ell-B 



STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUND 

Ell-BB 

46-25 

A 

60 

STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUNO 

Ell-BB 

J7-25 

A 

61 

STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUNO 

Ell-BB 

46-50 

A 

552 

STRUCTURE 

ANO 

SHIELO 

GROUND 


E12 SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E12 

K6-7 

A 

67 

OVDC 

CONPUTER 

T.P 

E12 

46—42 

A 

68 

OVOC 

CONPUTER 

T.P 

E12 

47-42 

A 

69 

OVDC 

CONPUTER 

T.P 


El3 SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E13 

S3-1 

A 

70 

INHIBIT 

POVER 

FAIL 


E13 

46-39 

A 

71 

INHIBIT 

POVER 

FAIL 


E13 

47-39 

A 

72 

INHIBIT 

POVER 

FAIL 



E14 SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E14 

47-16 

A 

184 

-28V0C 

(T.P. 

HI) 

E14 

46-16 

A 

185 

-28V0C 

(T.P. 

HI) 

E14 

41-79 

A 

186 

-28V0C 

(T.P. 

HI) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE | REV LTR 8 |SHEET 39 OF if \ 


FRON 


TO 

(CONT.I 

E7 


E7-8 


47-50 

E7-B 


47—59 

E7-BB 


E7-B 

E7-BB 


Sl-2 

E7-BB 

E8 

XF1-L 

E8-B 


EB-BB 

E0-B 


A45-13 

E8-B 


A15-23 

E8-B 


A29—23 

E8-B 


A44-13 

E8-B 


A 2-81 

EB-BB 


E8—B 

E8-BB 

► 

E9 

SI—3 

E9 


A2-75 

E9 


J7-45 

E9 

E10 

46-45 

E10 


A2-70 

E10 


46-46 

E10 

- — - 

47-46 

MIL 20.4 .-.S 


FRON 

E15 

TO 

E15 


46-33 

E15 


47-33 

E15 

E16 

41-55 

E16 


K3—3 

E16 


46-10 

E16 

E17 

47-18 

E17 


K2-3 

El 7 


46-6 


E18 

47-6 

E18 


Kl-3 

E10 


47-7 

E18 

E19 

46-7 

E19 


A47-2 

E19 


46-22 



47-22 


RUNNING LIST 


2901518 


LEAO NO CIRCUIT F U N C T I 0 N PEN NOTE NET. NO. 

SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 

A 5 28VDC INU STANDBY (PSAAN PVR) 

A 6 28VDC INU STANDBY (PSAAN PVR) 

28VDC INU STANOBY (PSAAN PVR) 

A 7 28V0C INU STANOBY (PSAAN PVR) 

A 0 28V0C INU STANOBY (PSAAN PVR) 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 




28V0C 

INU 

STANOBY 

(PSAAN 

PVR) 


507 

28VDC 

INU 

STANDBY 

(PSAAN 

PVR) 


516 

28VOC 

INU 

STANOBY 

(PSAAN 

PVR) 


528 

28VDC 

INU 

STANOBY 

(PSAAN 

PVR) 


540 

28VDC 

INU 

STANOBY 

(PSAAN 

PVR) 


541 

28VOC 

INU 

STANDBY 

(PSAAN 

PVR) 



28VOC 

INU 

STANOBY 

(PSAAN 

PVR) 

A 

54 

28VDC 

INU 

STANOBY 

(PSAAN 

PVR) 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 55R 3.2 KPPS PH A (HI) ^ 

A 56 3.2 KPPS PH A (HI) 

A 57 3.2 KPPS PH A (HI) 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 55L 3.2 KPPS PH A (LO) 

A 50 3.2 KPPS PH A (LO) 

A 59 3.2 KPPS PH A (LO) . 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901510 

| SCALE-NONE | REV LTR g |SHEET 38 OF*/ | 


_ RUNNING LIST w 2901518 _ 

LEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 

SPLICE REOUCER 1016006-061 FIGURE 14 ‘II 

A 107 —28V0C (LOI ^ 

A 188 -28V0C (LO) . 

A 189 -28VOC (LO) ^ 


T 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 91 SERVO ANP TEST INPUT (IG) 
A 92 SERVO ANP TEST INPUT (IG) 
A 93 SERVO ANP TEST INPUT (IG) 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 96 SERVO ANP TEST INPUT (NG) 
A 97 SERVO ANP TEST INPUT (NG) 
A 98 SERVO ANP TEST INPUT (NG) 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A* 101 SERVO ANP TEST INPUT (OG) 
A 102 SERVO ANP TEST INPUT (OG) 
A 103 SERVO ANP TEST INPUT (OG) 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 111 +14VDC CGC T.P. 

A 112 +14V0C CGC T.P. 

A 113 +14VDC CGC T.P. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901518 

A 




SCALE-NONE I REV LTR ^3 |SHEET 40 OF <£/ 













2901518 


RUNNING LIST 


FROM 


E20 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


PEN NOTE NET. NO. 


E20 

A 48—2 

A 

114 

44V0C 

CGC 

T.P. 


E20 

46-9 

A 

115 

44VDC 

CGC 

T.P. 


E20 

47-9 

A 

116 

44 V DC 

CGC 

T.P. 

.... .. '. 


E21 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E21 

A49-2 

A 

117 

4120VDC 

P1PA 

CHI) 



E21 

46-47 

A 

118 

4120V0C 

PIPA 

CHI) 



E21 

47-47 

A 

119 

4120VDC 

PIPA 

CHI) 




E22 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E22 

47-48 

A 

78 

4120V0C 

PIPA 

RETURN 


E22 

A49-37 

A 

120 

4120V0C 

PIPA 

RETURN 


E22 

46-48 

A 

121 

4120VDC 

PIPA 

RETURN 

<- 


E23 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E23 

A 50-2 

A 

122 

CDU 

TEST 

POINT 

4V 

E23 

47-26 

A 

123 

CDU 

TEST 

POINT 

4V 

E23 

46-26 

A 

124 

COU 

TEST 

POINT 

4V 


E24 


E24-B 
E24-B 
E24—B 


E24-BB 

A50-37 

A7-24 


SPLICE REOUCER 1016006-002 FIGURE 15 

CDU TEST POINT ♦ ERROR CON 
A 125 CDU TEST POINT ♦ ERROR CON 
A 386 CDU TEST POINT 4 ERROR CON 


SIZE 

A 

CODE 1DENT 
NO. 

99974 

• 

2901518 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR & 

SHEET 41 OF C>9 | 


RUNNING LIST 


2901518 


FRON 

TO 

LEAD NO 

C 

IRCUIT FUNC 

CCONT•) E26 


SPLICE 

REDUCER 

1016006-001 FIGURE 14 

E26-B 

A53—37 

A 

109 

INU 

OPERATE OVDC 

E26-BB 

E26-BB 

E26-B 

45-14 

A 

79 

INU 

INU 

OPERATE OVDC 

OPERATE OVDC 

E26-BB 

48-14 

A 

110 

INU 

OPERATE OVDC 

E26-BB 

42-29 

A 

476 

INU 

OPERATE OVDC 


PEN NOTE NET. NO. 


E27 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E27 

A 52-2 

A 

131 

428V0C 

INU 

STANDBY 

T.P 

E27 

48-5 

A 

132 

428VDC 

INU 

STANDBY 

T.P 

E27 

45-5 

A 

133 

♦28VDC 

INU 

STANDBY 

T.P 


E28 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E28 

A 53-2 

A 

134 

+28VDC 

COMPUTER 

T.P 

E28 

* 47-41 

A 

135 

♦28VOC 

CONPUTER 

T.P 

E28 

46-41 

A 

136 

♦28VDC 

COMPUTER 

T.P 


E29 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E29 

A 54-2 

A 

137 

OPTICS 

♦28VDC 

T.P 

E29 

48-6 

A 

138 

OPTICS 

♦28V0C 

T.P 

E29 

45-6 

A 

139 

OPTICS 

♦28VDC 

T.P. 


FRON 


TO 

CCONT.) 

E24 


E24-B 


A6-24 

E24-B 


A5-24 

E24-B 


A45-31 

E24-B 


A45-9 

E24-B 


A46-31 

E24-B 


A46-9 

E24-B 


A3—31 

E24-B 


A 3-9 

E24—B 


A4-31 

E24-B 


A4—9 

E24-BB 


E24-B 

E24—BB 


46-27 

E24-BB 


47-27 

E24-BB 


Tl-4 

E24—BB 


T2-4 

E24-BB 


T3—4 

► 

E25 


E25 


A51-2 

E25 


48-15 

E25 


45-15 


E26 


E26-8 


E26-BB 

E26-B 


A59—14 

E26-B 


A47-37 

E26-B 


A48-37 

L26—B 


A51-37 

E26-B 


A52-37 

MIL 2084 8-89 



FRON TO 

E30 

E30 A54-37 

E30 45-16 

£30 48-16 


E31 


E31-B 

E31-B 

E31-B 

E31-8 

E31-BB 

E31-BB 


E32-B 

E32-B 

E32-B 

E32-B 

E32-B8 

E32-BB 


E32 


E33 


E33 

E33 

E33 


E31-BB 

41-38 

41-61 

47-31 

E31-B 

46-31 


E32-BB 

47-53 

41-37 

41-39 

E32-B 

46-53 


47-52 

46-52 

41-64 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901518 

A 




SCALE-NONE 


REV LTR 


*3 


SHEET 


43 OF C? 


RUNNING LIST 


2901518 


-I. 


♦ 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 

SPLICE REOUCER 1016006-002 FIGURE 15 



387 

COU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


388 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ ' 

ERROR 

CON 


389 

COU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


390 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


391 

COU 

TEST 

POINT 


ERROR 

CON 


392 

COU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


393 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


394 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


395 

COU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


396 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 



CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


126 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


127 

COU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


383 

COU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


384 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


385 

CDU 

TEST 

POINT 

♦ 

ERROR 

CON 


SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 128 INU OPERATE 428V0C T.P. 

A 129 INU OPERATE *28V0C T.P. 

A 130 INU OPERATE +28V0G T.P. 


SPLICE REDUCER 1016006-001 FIGURE 14 

INU OPERATE OVDC 
A 104 INU OPERATE OVDC 

A 105 INU OPERATE OVDC 

A 106 INU OPERATE OVDC ' 

A 107 INU OPERATE OVOC , 

A 108 INU OPERATE OVOC 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 

2901518 


99974 

A 

' .. 


SCALE-NONE | REV LTR J? 3 [SHEET 42 OF 0]T 

A ' 


RUNNING LIST T 


2901518_ ♦ 


LEAO NO CIRCUIT.- FUNCTION PFN NOTE NET. NO. 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


A 

140 

OPTICS 

OVDC 

A 

141 

OPTICS 

OVOC 

A 

142 

OPTICS 

OVOC / 


SPLICE REDUCER 1016006-001 FIGURE 14 


A 

190 

♦20VDC 
♦2OVDC 

T.P. 

T.P. 

HI 

HI 

A 

191 

♦20VDC 

T.P. 

HI 

A 

192 

♦20VDC 

T.P. 

HI 

A 

193 

♦20VDC 

♦20VDC 

T.P. 

T.P. 

HI 

HI 


SPLICE REDUCER 1016006-001 FIGURE 14 




+20V0C 

RETURN 

A 

195 

♦20VDC 

RETURN 

A 

196 

♦2OVOC 

RETURN 

A 

197 

+20VDC 

RETURN 



♦20VDC 

RETURN 

A 

194 

♦2OVOC 

RETURN 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 

A 198 -20VDC T.P. HI 
A 199 -20VDC T.P. HI 
A 200 —2OVOC T.P. HI 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

-1 

< 

8 

E-NONE 

REV LTR # 3 

SHEET 44 OF Lf 

















SCALE-NONE REV LTR 


Jc3 


SHEET 52 OF 69 





RUNNING LIST 


2901518 


A 



RUNNING LIST 


2901518 

















RUNNING LIST 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET* NO* 


CONNECTOR 1897252-106 FIGURE 12 


TB1-1 

E20 

T2-2 

T 2-1 

A4-1 

A4-19 

A45-19 

A3—19 

E14 

E 38 

E16 

E2 

E5-8 

K4-7 

E19 

T3-1 

Tl-2 

E1I-8B 

E23 

E24-BB 

E3I-BB 

E60 

E15 

E39 

E40 

E37-BB 
E5—B 
E4 
E13 
K4—3 
E 28 
E12 
T3-2 
Tl-i 
E9 


A 486 

A 115 
A 333 
A 331 
A 382 
A 380 
A 368 
A 376 
A 185 
A 318 
A 92 


A 112 
A 335 


A 124 

A 126 
A 193 
A 495 
A 167 
A 321 
A 324 
A 313 


A 136 
A 68 

A 337 
A 327 


CGC TEMPERATURE NON (Hl» 

♦4VDC CGC T.P. 

YAW CDU ATT ERROR CLO) 

YAM CDU ATT ERROR (HI1 
SHAFT FINE ERROR . 

TRUNNION FINE ERROR ' 

IG FINE ERROR . !•?. 

OG FINE ERROR 

-28VDC (T.P. HU 

SERVO AMP OUTPUT MON (MG LO) 

SERVO AMP TEST INPUT C IG) 

Y PIPA G/S OUTPUT (Nil 
PIPA G/S OUTPUT (LOI 
ACE BIAS 2 
♦14VDC CGC T.P. 

ROLL CDU ATT ERROR (HI I 

PITCH CDU ATT ERROR (LO) 

STRUCTURE AND SH1EL0 GROUMO 

CDU TEST POINT 4V 

COO TEST POINT ♦ ERROR COM 

♦20VDC T.P* HI 

PIPA CAL MOO TEMP (lO) 

-26VOC CLO) 

SERVO AMP OUTPUT MON (OG LO) 
SERVO AMP OUTPUT MON (IG LO) 
SERVO AMP TEST POINT LO 
PIPA G/S OUTPUT CLO) 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 
INHIBIT POMER FAIL 
ACE BIAS 1 

♦28V0C COMPUTER T.P. 

OVDC COMPUTER T.P. 

ROLL COU ATT ERROR (LO) 
PITCH CDU ATT ERROR (HI) 

3.2 KPPS PH A (HI) 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 58 OF ^ 


_ RUNNING LIST T ___ 

TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR 1897247-006 FIGURE 1 

E38 A 317 SERVO AMP OUTPUT MON (MG LO) 

E16 A 93 SERVO AMP TEST INPUT CIG) 

E2 A 9 Y PIPA G/S OUTPUT (HI) 

E5—8 A 26 PIPA G/S OUTPUT (LO) 

R4-7 A 74 ACE BIAS 2 

E19 A 113 414VDC CGC T.P. 

T3-1 A 334 ROLL CDU ATT ERROR (HI) 

Tl-2 A 328 PITCH CDU ATT ERROR ILO) 

E11-88 A 61 STRUCTURE AND SHIELD GROUND 

E23 A 123 CDU TEST POINT 4V 

E24-BB A 127 CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 

E31-B A 192 ^OVDC T.P. Hi , 

E60 A 496 PIPA CAL MOO TEMP (LOI 

E15 A 188 -28V0C CLO) 

£39 A 320 SERVO AMP OUTPUT MON (OG LO) 

£40 A 323 SERVO AMP OUTPUT MON CTG LO) 

E37-88 A 312 SERVO AMP TEST POINT LO 

E5-B A 25 PIPA G/S OUTPUT CLO) / 

£4 A 18 X PIPA G/S OUTPUT CHI) 

E13 A 72 INHIBIT POMER FAIL 

R4-3 A 76 ACE BIAS 1 _ 

E28 A 135 ^SVDC COMPUTER T.P. 

£12 A 69 OVDC COMPUTER T.P. 

T3-2 A 336 ROLL CDU ATT ERROR (LO) 

Tl-l A 326 PITCH COU ATT ERROR CHI) 

£9 A 56 3.2 KPPS PH A (HI) 

£10 A 59 3.2 KPPS PH A (LO) ii. 

E21 A 119 ♦120VDC PIPA (HI) 

£22 A 78 ♦120V0C PIPA RETURN 

£33 A 198 —20V0C T.P. HI 

E32-B A 195 ^OVDC RETURN 

TB1-3 A 493 PIPA CAL MOO TEMP (HI) 

E62 A 502 PSA TEMPERATURE CLO) 

TB1-5 A 499 PSA TEMPERATURE (HI) 

£7-6 A 4 28VDC IMU STANDBY 4PSAAM PMR) 


PEN NOTE NET. NO. 


CODE IDENT 
NO. 

99974 


SCALE-NONE REV LTR 


^J3 


SHEET 60 OF C, 


















RUNNING LIST 


2901510 


FROM 


KI8 


TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

RELAY 1015832*118 FIGURE 22 


PEN NOTE NET. NO. 


K 8 —1 

1 TBl-ll 

AA 

5 

♦28 VOC ACE ENABLE 



K 8 —1 

1 T81-13 

AA 

6 

428 VOC ACE ENABLE 



K 8-2 

K9-8 

A 

34 

SELECTEO PI PA OUTPUT 



Kd-3 

E4 

A 

19 

X PI PA G/S OUTPUT (HI) 

' 

, +«■ 

K8-3 

S2—2 

A 

20 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 

'.ul- • 

. 

K8-5 

TB1-12 

AA 

11 

X PIPA COMMAND LO 



K 8-8 

K7-2 

A 

35 

SELECTEO PIPA OUTPUT 


... . .. 


K9 


RELAY 1015832*118 FIGURE 22 


K9-1 

TB1-9 

AA 

3 

428 VOC ACE ENABLE 


K9—1 

TBl-ll 

AA 

4 

428 VOC ACE ENABLE 


X9-2 

X 10—8 

A 

33 

Z PIPA COMMAND LO 


K9—3 

E2 

A 

11 

Y PIPA G/S OUTPUT (HI) 


K9-3 

S2-3 

A 

12 

V PIPA G/S OUTPUT (HI) 


K9-5 

TB1-10 

AA 

10 

Y PIPA COMMAND LO 


K9-8 

K8-2 

A 

34 

SELECTEO PIPA OUTPUT 

■ .... 


KIO 


RELAY 1015832*118 FIGURE 22 


KIO— 1 

TB1-7 

AA 

1 

428 VOC 

KIO—1 

TB1-9 

AA 

2 

428 VOC 

K10-3 

S2-4 

A 

15 

Z PIPA 1 

KIO—3 

E3 

A 

16 

Z PIPA ! 

KIO—5 

TB1-8 

AA 

9 

Z PIPA l 

KIO —8 

K9—2 

A 

33 

Z PIPA 1 


(HI) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR S' & 

SHEET 65 OF | 




FRON 


_ RUNNING LIST T __ 

TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 


2901518 _♦ 

PEN NOTE NET. NO. 



S 6 


SWITCH-TOGGLE 1016265-006 FIGURE 18 


S 6 —1 


K 3-3 

A 

90 

SERVO AMP TEST INPUT (IG) 


S6-2 


K3-2 

A 

89 

SERVO AMP TEST INPUT (IG) 



SHLO 



% 


c 

SHLO 

A55 

Ell-B 

A 

55A 

STRUCTURE AND SHIELO GROUNO 

..... 

SHLO 

A401 

E51-B 

A 

401A 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 


SHLO 

A404 

E51-B 

A 

404A 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 


SHLO 

A410 

E51-B 

A 

410A 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 


SHLO 

A415 

E51-B 

A 

415A 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 


SHLO 

A420 

E51-B 

A 

420A 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 


SHLO 

A425 

€51-B 

A 

425A 

0 VOC OPTICS (SHIELO) 

...... 


T1 TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 


Tl-1 

J7-44 

A 

326 

Tl-1 

•16-44 

A 

327 

Tl-2 

,17-24 

A 

328 

Ti-2 

•16-24 

A 

329 

Tl-3 

A 7-43 

A 

338 

Tl-4 

E24-BB 

A 

383 


PITCH COU ATT ERROR (Hi) 
PITCH COU ATT ERROR (HI) 
PITCH COU ATT ERROR (LO) 
PITCH COU ATT ERROR (LO) 

800 CPS DEMOO INPUT SIG (HI) 
COU TEST POINT 4 ERROR COM 


T2 TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 


T2-1 

*17-11 

A 

330 

T2-1 

•16-11 

A 

331 

T 2-2 

J7-10 

A 

332 

T2-2 

•16-10 

A 

333 

T2-3 

A6-43 

A 

339 


YAW COU ATT ERROR (HI) 

YAW COU ATT ERROR (HI) 

YAW COU ATT ERROR (LO) ■ . 

YAW CDU ATT ERROR (LO) 

800 CPS OENOO INPUT SI& (HI) 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 


2901518 

* 

SCALE-NONE 

REV LTR 

| sheet 


67 OF f 


RUNNING LIST 


2901510 


FROM 


Si-2 

Sl-3 

Si-3 


S3—1 
S3—2 


S4-1 

S4-2 


S5-1 

S5-2 


SI 


TO 


E7-BB 
E 8 -BB 
R5 —8 


S2 


S3 


S4 


S5 


E13 
K5—3 


Ki-3 

Kl-2 


R2-3 

K2-2 


LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

SWITCH-TOGGLE 1016265-004 FIGURE 10 

A 7 28V0C IMU STANDBY (PSAAN PWR) 

A 54 28V0C IMU STANOBY (PSAAN PWR) 

A 554 28VDC IMU STANOBY (PSAAN PWR) 

SWITCH-ROTARY 1897379-001 FIGURE 19 " 


PEN NOTE NET. NO. 


S2-1 

K7-3 

A 

37 

3200 CPS BUFFEREO HI 

S2-2 

K 8 —3 

A 

20 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 

S2-3 

K9-3 

A 

12 

Y PIPA G/S OUTPUT (HI) 

S2-4 

KIO—3 

A 

15 

Z PIPA G/S OUTPUT (HI) 

$2-5 

K7-0 

A 

36 

SELECTEO PIPA OUTPUT 

S2-C1 

A22-1 


45 

3200 CPS BUFFEREO HI 


SWITCH-TOGGLE 1016265-004 FIGURE 18 


70 

73 


INHIBIT POWER FAIL 
INHIBIT POWER FAIL 


SWITCH-TOGGLE 1016265-00$ FIGURE 18 

A 100 SERVO AMP TESt INPUT (OG) 
A 99 SERVO AMP TEST INPUT (OG) 


SWITCH-TOGGLE 1016265-006 FIGURE 10 


95 SERVO AMP TEST INPUT (MG) 
94 SERVO AMP TEST INPUT (MG) 


SIZE 

CODE IDENT 

* T 


NO. 



99974 

2901518 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


J? S jSHEET 66 OF C f 


FRON TO 

(CONT.) T2 
T2-4 E24-BB 


_ RUNNING LIST w _ 

LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 
TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 

A 384 COU TEST POINT 4 ERROR COM 


2901518 _ 

PEN NOTE NET. NO. 


73 TRANSFORMER 1897413 FIGURE 23 


T3-1 

•17-23 

A 

334 

ROLL COU ATT ERROR (HI) 

— ■ * 

T3-1 

*16-23 

A 

335 

ROLL COU ATT ERROR (HI) 


T3-2 

J7-43 

A 

336 

ROLL COU ATT ERROR (LO) 


T3-2 

*16-43 

A 

337 

ROLL COU ATT ERROR (LO) 


T3-3 

A5-43 

A 

340 

800 CPS DEMOD INPUT SIG (HI) 


T3-4 

E24-BB 

A 

385 

COU TEST POINT 4 ERROR COM 



TB 1 ELECTRONIC COMPONENT ASSY 2901247 FIGURE 24 


TB l—l 

J 6-8 


486 

CGC TEMPERATURE MON (HI) 


TB1—1 

•17-0 


487 

CGC TEMPERATURE MON (HI) 


TB 1—2 

•12-17 


488 

CGC TEMPERATURE (HI) 


TB1-3 

*16-54 


492 

PIPA CAL MOO TEMP (HI) 


TB1-3 

*17-54 


493 

PIPA CAL MOO TEMP IHII 


TB1-4 

J2-16 


494 

PIPA CAL MOO TEMP (HI) I . 


TB1-S 

J6-56 


498 

PSA TEMPERATURE (HI) 


TB1-5 

•17-56 


499 

PSA TEMPERATURE (HI) 


TB1-6 

*12-15 


500 

PSA TEMP (IMU 800 CPS 5 PERCENT)(HI) _ 


TB1-7 

KIO —1 

AA 

1 

428 VOC ACE ENABLE ^ . 

...... 

TB1-7 

J3-5 


40 

420 VOC ACE ENABLE' 


TB1-8 

KIO—5 

AA 

9 

Z PIPA COMMANO LO ", 


TB1-8 

J3-30 


41 

Z PIPA COMMANO LO 


TB1-9 

KIO—1 


2 

428 VOC ACE ENABLE 


TB1-9 

K9-1 


3 

428 VOC ACE ENABLE 


TB1-10 

K9-5 

AA 

10 

Y PIPA COMMANO LO ^ 


TB1-10 

J3-14 


42 

V PIPA COMMANO LO / 

..... • 

TBl-ll 

K9-1 

AA 

4 

428 VOC ACE ENABLE 



SIZE 

CODE IDENT 


A 

NO. 

. 99974 

2901518 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 68 OF 













RUNNING LIST 


2901310 


FRON TO LEAO NO CIRCUIT ‘ F UNCT ION a. T\. PEN NOTE NET. NO. 


(C0NT.1 TB1 


* ELECTRONIC 

CONPONENT ASSY 29Q1247 FIGURE 24 

TB1-11 

K8—1 

AA 

5 

♦28 VOC ACE ENABLg’ 


TB1-12 

KB-5 

AA 

11 

X PIPA CONNAND Ld • 


TB1-12 

43-28 

A 

43 

X PIPA CONNANO l6 \ . 


TB1-13 

KB—1 

AA 

6 

♦28 VOC ACE ENABLE , , 


TB1-13 

K7-1 

AA 

7 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1-I4 

K7-5 

AA 

12 

PIPA REF CONNAND LO 


TB1-14 

43-6 

A 

44 

PIPA REF CONNANO LO 


TBl-15 

K7—1 

AA 

8 

♦28 VOC ACE ENABLE 


T81-15 

K6-1 

AA 

14 

♦28 VDC ACE ENABLE 


TB1-16 

K6—5 

AA 

26 

R ST4RT CONTROL ENABLEO 

(LO) 

TB1-16 

43-18 

A 

80 

R START CONTROL ENABLED 

(LO) 

TB1-17 

K5—1 

AA 

16 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1—17 

K4—1 

AA 

17 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1-18 

K5-5 

AA 

28 

R START CONTROL ENABLEO 

(LOI 

TBi-18 

K4—5 

AA 

29 

R START CONTROL ENABLEO 

(LO) 

TB1-19 

K4—1 

AA 

19 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1-19 

K3—1 

AA 

20 

♦28 VOC ACE ENABLE 

- >1, 

TB1-20 

K4—5 

AA 

30 

R START CONTROL ENABLEO 

(LO) 

TB1-21 

K3—1 

AA 

21 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1-21 

K2-1 

AA 

22 

♦28 VOC ACE ENABLE 

' . > 

TBi-22 

K3—5 

AA 

31 

SERVO TEST CONNANO (L0H1G) 

TBl-23 

K2-1 

AA 

23 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1-23 

Kl-1 

AA 

24 

♦28 VDC ACE ENABLE 


TBl-24 

K2-5 

AA 

32 

SERVO TEST CONNANO (LOKN0I 

TBl-25 

Kl-I 

AA 

25 

♦28 VOC ACE ENABLE 


TB1-26 

Kl-5 

AA 

33 

SERVO TEST CONNANO (LOKOGI 


XFi 

XFl-i E7-BB 

XF1—2 46-57 

XF1-2 46-58 

XF1—2 46-59 


FUSE F02B250V1/2A <1897099-025I FIGURE 17 C 

A 8 28 VOC INU STANDBY (PSAAN PWR) 

A 1 28VDC INU STAN08Y (PSAAN PWRI 

A 2 28VOC INU STAN08Y (PSAAN PWRI 

A 3 28V0C INU STANOBY (PSAAN PWRI 
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A22-38 

A51-12 

A 

552 

28VOC IMU STANDBY (PSAAM PMR) 


A22-40 

J2-8I 

A 

231 

IMO 2«V %C0 CPS 5 PEHCINT-40 1 

DEG RMS 

A22-40 

A8-42 

A 

232 

IMU 29V 8CO CPS 5 FEPXIM-90 1 

DEG RMS 


(hi) 

(HI) 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

94474 



SCALE-NONE REV LTR 


c 


Sheet 22 of 7C 



















RUNNING LIST 


29G151 


FRCM 


TCj LfcAO NC CIRCUIT FUNCTION 


A23 


AC AMPLIFIER 1402433-011 FIGURE 1 


A? 3-1 

J8-33 

A 

?y a 

IG*Y IFIG ERROR, EUFFEf-gn 

A23-1 

J5-33 

A 

269 

IG*Y IMG ERROR, BUFFERED 

A23-9 

A 2 3-15 



CVDC IMU 

A23-9 

F26-B 

A 

292 

CVUC IMU 

A23-13 

A23-38 

AA 

44 

28 VUC IMO STANDBY (PSAAM PwR) 

A2 3- 1 3 

A 24-23 

A 

524 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 

A 2 3-1 5 

A23-9 



CVDC IMU 

A2 3-15 

A26-24 

A 

276 

CVDC IFU 

A73-17 

A 26-4 3 

A 

273 

BUFFERED IG*Y IRIG LRRLR (Hll 

A23-17 

A 15-43 

A 

277 

OUFFERID IG*Y IRIG t«RCR (Hi) 

A/3-15 

J8-54 

A 

300 

MG IRIG ERROR, 0UEFEREI 

423-19 

J5-54 

A 

30 

MG IRIG ERROR, dUFFEREt 

A23-31 

A 23-32 



CVUC IMU 

A23-31 

E36-8 

A 

243 

CVDC 1F 0 

A23-32 

A23-31 



CVDC IMU 

A 2 3-3 2 

A25-24 

A 

278 

CVDC IMU 

A2 3-3 8 • 

A 2 3-13 
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A23-J8 

A 22- 13 

A 

523 

28VDC IMU STANO0Y (PSA/M PWR) 
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A3 7-9 

A27-15 



SC T TRLNNICN MCA 

TACH IUUEACK (LC) 





A 3 7-9 

r 50 

A 

4251 

SC T TRUNNION Ml;A 

TACH FEtOOACK (LC) 





A3 7-13 

A 33- 10 

A 

533 

28V0C IMU SUNDRY 

(PSAAM P*H) 







A37-13 

A 38-23 

A 

534 

26V0C IMU STANDBY 

(PSAAM PWR) 







A37-15 

A 2 7-9 



SC T TRUNNION MU A 

TALH IfcEOtlACK (UJ) 





A 3 7— l 5 

A26-24 

A 

475 

SC T TKLNMLN MO A 

TACH FEEDBACK (Lu) 




• 

A 37- l 7 

A38-43 

A 

4 74 

600 CPS DEMCD INPUT SIGNAL (HI) 











SIZE ! CODE IOENT 











NO. 





* 







. 9JK74 

A r 

_ • _ 


2901518 







SCALE-NONE 

REV LTR 

C 


SHEET 27 

UF 7 C 

- 





▲ 

- 




♦ ■ ‘ 





RUEMNO LISI 

▼ 




29015U 

C 

FROM 

TO 

LFAQ NO 

CIRCUIT 

F U N C I 1 

0 N 



PEN 

NClt Nil. 

NO. 

(CCM.) A4G 


DEMCDULAICR PHASE SENSITIVE 

2901176-011 

EIGUKl 6 





A40-21 

Jl-i 

A 

438 

SXT TKONMCN SERVC ERRCR IN PH (Hi) 





A40-23 

A 39-23 

A 

536 

2PVUC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 







A40-23 

A41-23 

A 

537 

2PVDC IMU SUNDRY (PSAAM P*R) 







A40-24 

£*4-B 

A 

413 

SXT TMONNK N TACH (LU 







A40—*3 

£43 

A 

4L4P. 

SXT IRLNMCN MU A 

P/A MGN (HI) 








A4l 


DEMODULATOR PHASE. SENSITIVE 29C1176-011 FIGURE 6 


A4 1-1 

A4C-1 

A 

462 

600V CFS 2EV 1 PFRCENT-UPT MCN (LO) 


A41-1 

A42-1 

A 

46 3 

600V CPS 28V 1 PERCENT-UPT MON (LU) 

. 

A* 1-4 • 

A4C-4 

A 

454 

PSD RhP hi 


A41-4 

A 42- 4 

A 

445 

PSD KEF HI 


A 4 l — l 3 

Jl-Il 

A 

465 

SXT SHAFT MCTCK CONTROL WINCING (LC) 


A41-21 

J 1-3 

A 

464 

SXT SHAFT MOTOR CLNTRUL WINDING (HI) 
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A41-24 

E42-E 

A 

4C9 

.SXT SHAFT TACH (ICI 


A41-43 

E 52 

A 

432 

SXT SHAFT MOA C/P MCN FH 1 (HI) 
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ecu TEST POINT ♦ ERROR CCM 

A46— 17 

J2-69 

A 

357 

MG COU COARSE tRRCR (Hi) 

A46-IS 

J 7-5 

A 

371 

MG F1Nfc ERRCK • 

A46-19 

J6-5 

A 

372 

MG F INE FE^GR 

A46-31 

A46-32 



COU TEST FLINT ♦ ERKCR CUM 

A46-31 

f 24-e 

A 

351 

COU TEST POINT ♦ ERROR CCM 

A46—32 

A46-31 



COU TEST PUNT ♦ ERROR CUM 

A44-32 

J 2-6 7 

A 

35fc 

COU TEST PCINT ♦ ERROR CCM 

A46-36 

A46-13 

AA 

36 

25VOC IMU STANOBY (PSAA* P*R| 

A46 — 3 t . 

A3-1 3 

A 

5C8 

28VDC IMU STANObY (PSAAM PmR) 

A46-40 

J 2-66 

A 

355 

MG COU FINE ERROR (HI) 


PEN MJlE NET. NO 


A47 


GLITCH CETtCTOR 2901154-011 FIGURE 3 


A4 7-3 

F 15 

A 

111 

A4 7-4 * 

J 1-65 

A 

143 

A47-4 

J 1-84 

A 

144 

A 4 7— 1 7 

J 2-85 

A 

148 

A47-2I 

J 2-fc 1 

A- 

149 

A47-23 

A2-81 

A 

542 

A47-23 

A48-23 

A 

543 

A47-37 

A47-42 



A47-37 

E 26-8 

A 

1C 5 

A47-4? 

A47-37 



A47-42 

J 1-60 

A 

147 


♦14VDC CGC T.P. 

♦14V0C CGC SUPP* NGISF RMS 
♦14V0C CGC SUPP,. NCISE RMS 
♦14VUC CGC SUPP, NC I St PEAKS C H f » 
♦14VJC CGC SUPP, NCI St PEAKS ILO) 
?R VOC I MU STANDBY (PSA/M FwR) 
28V , )C I MU STANDBY (PSA** Ptt«) 

I*U OPERATE CiVCC 
IPO OPERATE OVOC 
IMU OP! RAIL OVOC 
IMU OPERATE OVOC. 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 


99974 

A 



SCALE-NONE REV LTR 


2901516 


SHEET 31 OF 


RUNNING LIST, 


FROM 


TGv 

LFAC NC 

CIRCUIT FUNCTION 

(CGNT • ) 

A5C 


GLITCH LETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 

A5C-21 


J2-58 

A 

16! 

♦4V0C CCU SLPP NCISE PIAKS (LC) 

A50-23 


A49-23 

A 

545 

28VUC IMU STANOBY (PSAAM PfcRI 

A 5 0 — 2 3 


A51-23 

A 

546 

26VUC IMU STANCOY (PSAAM PWR) 

A50-T7 


A 50-42 



COU TEST POINT ♦ ERROR CCM 

A50-37 


124-6 

A 

125 

COU TEST POINT ♦ FRHLR CCM 

A50-42 


A5C-37 



COU TEST PCINT ♦ tPRCR CCM 

A50-42 


Jl-35 

A 

159 

COU TEST FEINT ♦ ERRLR CCM 


A51 


GLITCH LETECTOR 2901154-011 FIGURf 3 

A51-3 


E 25 

A 

128 

IMU GPFRAIt ♦28V0C T.P. 

A51-4 


J 1-56 

A 

162 

♦28VOC l*L OPtR fcLSS OC LEVEL (Hi) 

A51-4 


J 1-57 

A 

163 

♦ 28VOC I ML OPfcR RLSS OC LEVEL (HI) 

A51-17 


J2-38 

A 

165 

♦ 28VOC I ML CPER HCSS-NCISE PEAKS (Hi) 

A51-2I 


J 2- 39 

A 

166 

♦ 28V0C I ML CPER BCSS-NCISt PEAKS (LC) 

A51-23 


A5C-23 

A 

546 

28VOC IMU STANOBY (FSAAM Pwk| 

A51-23 


A5 2-2 3 

A 

547 

•2HV0C IMU STANOBY (PSAAM P*R) 

A51-37 


At 1-42 



IMU OP! PATE OVOC 

A51-37 


E26-8 

A 

1C7 

IMU OPERATE OVOC 

A51-42 


A51-37 



IMU OP!KATE OVUC 

A51-42 


J 1-34 

A 

16 4 . 

IMU- OPERATE OVOC 


A52 


GLITCH 

GETECTUR 2901154-011 FIGURE 3 

A52-3 


E 27 

A 

131 

♦ 28VUC IML STANOEY T.P. 

A52-4 


Ji-ifc 

A 

167 

♦2mVOC IMC STANOPY-CC LEVEL (HI) 

A52-4 


J 1-33 

A 

168 

♦28VJC IMU STANOHY-CC LEVEL (HI) 

A52-17 

* 

J2-37 

A 

170 

♦28VuC IMG STANOBY-NCISt PEAKS (Hi) 

A52-21 


J2-2C 

A 

172 

♦ 28VOC I ML STANOBY-NCISfc PEAKS (LC) 

A52-2 3 


A 5 1-2 3 

A 

54 7 

28VOC IMU STANDBY (PSAAM P„R) 

A52-23 


A53-23 

A 

546 

28VOC IMU STANDBY (PSAAM PmR) 


290 IS 1 8 
PEN NLTE NET 


NG 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

. 

99974 

A 

-1- 


£901516 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 33 


TU LLAC NC CIRCUIT FUNCTION 

A48 GLITCH Lf TIC TOR 2901154-011 FIGURf 3 


A4B-3 

E 20 

A 

114 

A4d—4 

J1-H2 

A 

145 

A48-4 . 

J 1-8 3 

A 

146 

A48-17 

J2-84 

A 

Itl 

A4P-21 

J2-60 

A 

152 

A4H-23 

A47-23 

A 

543 

A48-23 

A49-23 

A 

544 

A48-37 

A46-42 



A48-37 

( 26-B 

A 

1C6 

A48-42 

A4E-37 



A48-42 

J 1-58 

A 

15C 


♦ 4VDC CGC T.P. 

♦4 VOC CGC SUPP* DC LEVEL (Hi I 

♦ 4VLC CGC SUPP* CC LEVEL (hi I 
♦4VLC CGC SUPP, NCISE PEAKS (HI) 

♦ 4VDC CGC SUPP, NCISE PEAKS 4LCI 
26VOC I*U STANUBY (PSAAM PWR) 
25VDC I Mu STANOBY (PSAAM P*R| 

IMU OPERATE OVOC 

I*U OPERATE OVOC 
I*U UP!RATE OVOC 
IMU OPERATE OVOC 


PLN NOIL NET. NC 


A49 GLITCH LETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 

A4S- 3 F21 A 117 4120V0C PIPA (HI) 


A49-4 

J 1-62 

A 

153 

A49—l7 

J2-83 

A 

155 

A49-21 

J2-59 

A 

156 

A49-23 

A46-2 3 

A 

544 

A49-23 

A 50-23 

A 

54 5 

A49-37 

A 49-42 



A49-37 

E22 

A 

120 

A49-42 

A49-37 



A49-42 

J 1-63 

A 

154 


♦12CVUC PIPA, NOISE «M$ (HI) 

♦ 120VOf PIPA NOISE PEAKS (HI) 
♦120VUC PIPA NOISE PEAKS (LC) 
28VOC IMU STANOeY (PSAAM PwR) 
28V0C J*U STANCHY (PSAAM PVH) 
♦12CVDC PIPA RL TURN 
♦12GVDC PIPA RETURN 
♦120VDC PIPA RETURN 
♦120VOC PIPA RETURN 


A50 GLITCH LETECTOR 2901154-011 FIGURE 3 


A5C-3 

f 23 

A 

122 

CUU TEST 

POINT 

4V 



A5 0-4 

Ji-36 

A 

157 

♦ 4VUC 

COU 

SUPP 

• OC 

LEVEL,NOISE 

(HI ) 

A50-4 

J 1-55 

A 

158 

♦4 VUC 

COU 

SUPP 

,0C 

LEVFI,NCISE 

(HI ) 

A50-17 

J 2-82 

A 

160 

♦ 4 VOC 

COU 

SUPP 

NCISE PEAKS (HI) 



FRCM TC LEAD NC CIRCUIT FUNCTION PtN NOTE NET. NO. 

(CCNT.) 452 GLITCH CETECTCR 2901154-011 FIGURf 3 


AS2^37 

A52-42 



IMU 

OP! RATE 

OVUC 

A52-37 

H 26—B 

A 

106 

IMG 

OP! RATE 

OVOC 

A52-42 

A 52-37 



IMU 

OPERATE 

OVOC 

A52-42 

Jl-17 

A 

169 

IM.U 

OP! RATL 

OVDC 


A51 GLITCH GE TECTOR 2501154-011 FIGURE J 


A5 3-3 

128 

A 

134 

♦ 28VUC CCMPCTtR ;T.P. 



A53-4 

J 1-6 

A 

173 

♦28VOC CGC OPtR BGSS-CC LEVEL 

(Hi ) 

A53-4 

Jl-18 

A 

174 

♦28V0C CGC OPIK BGSS-DC LEVEL 

cm ) 

A53-17 

J2-36 

A 

176 

♦28VOC CGC GPfcR BLSS-NClSfc PEAkS 

(HI ) 

A53-21 

J2-19 

A 

177 

♦ 28VOC CGC CPE R HGSS-NCISE PtAKS 

(LO) 

A 5 3-2 3 

A52-23 

A 

548 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 



A53-2 3 

A54-2J 

A 

549 

28VDC IMU STANDBY (PSAAM PwR) 



A53- 37 

At 3-42 



IMU OPERATE OVOC 



A53-37 

E 26—fe 

A 

1C9 

IMU OPERATE OVDC 



A53-42 

A53-J? 



IMU OPERATE OVDC 



A 5 3-4 2 

J 1-7 

A 

175 

IMU GPfc RATE OVDC 




A54 GLITCH CETECTOR 2501154-011 FIGURE 3 


A54-3 

E 29 

A 

137 

A54-4 

Jl-15 

A 

178 

A54-4 

J 1-20 

A 

179 

A54-17 

J2-35 

A 

162 

A54-21 

J2-18 

A 

163 

A54-23 

At 3-2 3 

A 

549 

A54-23 

A59-19 

A 

550 

A54-37 

A t4—42 



A54-37 

E3C 

A 

140 

A54-42 

A54-37 




CPTTCS ♦28VOC T.P. 

♦2HV0C OPTICS GPLR OC IEVFL (HI) 
♦26VDC GF1ICS CPER CC LEVEL (Hi) 
♦2HV0C OPTICS GPER- NO I St PEAKS (Hi) 
♦28VDC OPTICS CPER- NOISE PEAKS 4LC) 
26VCC IMU STANOBY (PSAaM PWR) 

28V0C 1*0 STANDBY (PSAAM PWR) 

CPTICS OVCC 
OPTICS OVCC 
CPTICS OVOC 



C 


SHEET 34 CF 7C 

























KUKM! NO LIST 


2901516 


CCONT • ) A‘34 


LEAC NC CIRCUIT FUNCTION 
GLITCH DETECTOR 2901154-011 FIGURI 3 
A 160 CPTICS OVCC 

ATIENuATOR ASSY 2S011th-Gll FI GUP F 7 


PEN NOTE NET. NO• 


A5°-l 

tfc 

A 

32 

’2 r JC CPS 28V 1 PERCENT 

MCN IHI) 


455—2 

K 7- 3 

A 

38 

32CO CPS EITHEREG Hi 





A59-2 

A 2-22 

A 

39 

32CG CPS EUPFEPCC HI 





A 5 9—4 

E 5-00 

A 

29 

PIPA G/S OUTPUT (LC) 





A59-4 

A22-9 

A 

49 

PIPA G/S OUTPUT (LC) 





A59-5 

J8-18 

A 

?Ci 

800 CPS 28 V 5 PERCENT 

(PH 

fa IMU MCN 

HI ) 

A55-5 

J5-10 

A 

2C2 

EGO CPS 28V 5 PERCENT 

(PH 

ft IMU MCN 

HI ) 

A59-6 

A22-19 

A 

2C3 

EUFFEhED 800 CPS PH fa 

IMU 

MLN 

Ell 


ASS-5 

E34-eti 

A 

207 

£00 CPS 2EV 5 PERCENT 

IPH 


CUM) 


AS9-8 

A22-31 

A 

?] 1 

600 CPS 28V 5 PERCENT 

(PH 

A*tt 

CUM) 


A59-9 

J5-17 

A 

2C9 

800 CPS 28V 5 PERCENT 

(PH 

A-I MU MCN 

HI ) 

A65-5 

Jd-17 

A 

21C 

£00 CPS 28V 5 PERCENT 

(PH 

A-I MU MCN 

HI ) 

A59-IC 

A21-1 

A 

212 

0CFFERf0 800 CPS PH A 

IMU 

MCN 

Hi 


A55-12 

E 34-fih 

A 

2C8 

600 CPS 28V 5 PERCENT 

(PH 

A4-3 

CUM) 


A59-1? 

A21-9 

A 

213 

600 CPS 28V 5 PERCENT 

(PH 

A 

CUM) 


A55-13 

K 2-8 

A 

87 

SERVO AHP TEST INPUT 





AS 9— l 4 

P 2f-P 

A 

1C4 

IMU OPERATE OVPC 





A59-16 

All-1 

A 

22ft 

BUFFERED 80C CPS-1M0 MEN (HI) 



A59-17 

A20-1 

A 

225 

euFFERFO 0GO CPS 5 PFRCENT 

CPT 

MON 

IHI ) 

A55-18 

A21-19 

A 

216 

BUFFERED 800 CPS CPT MCN HI 



A59-19 

A54-23 

A 

550 

26VUC IMU STANDBY (PSAAN PUR) 



A59-19 

A6C-19 

A- 

551 

2SV0C 1 MU STANDBY (PSA AM P»H) 



A59-2C 

K 3— 8 

A 

8 8 

SERVO AMP TEST INPUT IIG) 




A59-24 

je-5« 

A 

226 

60C CPS 28V l PERCENT- 

IMU 

MCN 

(HI ) 


A55-24 

J5-59 

A 

227 

80C CPS 26V 1 PCWCENT- 

IMU 

MCN 

(HI ) 


A 59-2 5 

E35-P 

A 

220 

60GV CHS 20V 1 PERCENT 

-OPT 

MLN 

(UL) 


A59-26 

J8-35 

A 

223 

600 CPS 28V 5 PERCENT- 

LPT 

MCN 

HI 


A 5 9-2 6 

J5-35 

A 

224 

800 CPS 28V 5 PE.RCENT- 

1 PT 

MCN 

HI 


A59-27 

£35-0 

A 

219 

800V UPS 28V I PERCENT 

-DPI 

MCN 

ILO) 



SIZE CODE IDENT 
‘ NO. 

. 999 74 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 35 UP 7C 


FROM 


TO 

LEAD NC 

CIRCUIT 

FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 


E4 


SCEOEP 

SLEEVE 1010 7fc 3-COl 

FIGURE 16 

14 


J6-38 

A 

17 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 

E4 


J 7-38 

A 

18 

X PIPA G/S CUTPUT IHI) 

E4 


K0-3 

A 

19 

X PIPA G/S OUTPUT IHI) 


E5 


SPLICE 

REDUCER 1C160C6-001 

FIGURE 14 

E5-0 


E 5-08 



FI PA G/S CLTPUT 

(LU) 

E5-B 


J6-C1 

A 

21 

FIPA G/S OUTPUT 

I LG ) 

E 5 — 0 


J6-37 

A 

22 

PIPA G/S CLTPUT 

(LC) 

E6-B 


Jfc-20 

A 

23 

PIPA G/S CUTPUT 

(LC) 

E5-B 


J7-M 

A 

24 

PIPA G/S CUTPUT 

(LC) 

FS-l) 


J 7-37 

A 

25 

PIPA G/S CU1P0T 

(LC) 

E6-B 


J 7-20 

A 

26 

PIPA G/S CUTPUT 

(LC) 

E5-6 


A2-I7 

A 

47 

PIPA G/S CUTPUT 

(LC) 

E5-BB 


E 5-0 



PIPA G/S UUIPUT 

(LG) 

E5-00 


Jfi-57 

A 

27 

PIPA G/S CUTPUT 

(LC) 

E5-00 


J 5-57 

A 

20 

PIPA G/S CUTPUT 

(LC) 

85-B8 


A 59-4 

A 

29 

PIPA G/S CUTPUT 

(LG) 


£6 



SOLDER SLCEVE 101C763-001 FIGURE 16 C 

Efa 


J 8-56 

A 

30 

3200 CPS 26V 1 i 

PERCENT MCN (HI) 

Lb 


J 5-56 

A 

31 

320G UFS 28V l 

PERCENT MLN (HI) 

86 


A59-1 

A 

32 

2200 CPS 20V l 

PERCENT MLN (HI) 







SIZE CODE IDENT 







NO. 







^ 95574 29015i8 







SCALE-NONE | REV LTR C |sHEET.37GF 7C 


RUNNING LIST 


2<-Ul51 ft 


ftin * M L FAC NC CIRCUIT FUKCIIG.N 

ICCKT • ) A59 ATT INliA TOP ASSY 29011fe-Cll FIGURE 7 

A99-26 JF-58 A 214 ECCV CPS 28V l PERCENT-OPT MCN (HI) 

A*>9-28 J5-S8 A 215 POUV CPS 28* 1 PfcKCENT-GPT MLN (Hi) 


L1M CP I VP AMP 19C2434-011 FIGURE 2 

A60-1 J4-8, A 52 PIPA HAH Cl INE B (L C) 

A6C-3 J4-A A 51 F I PA HARDl lNL A (HI) 

A60-7 A22-17 A 50 dUFFERID SELECTED PIPA OUTPUT (HI) 

A60-I9 A59-19 A 551 28V0C IMU STANDBY (PSAAM PUR) 

*60-21 A22-15 A 48 PIPA G/S CClPUT ILL) 


PfcN NOTt NfT. NO. 


U TERMINAL LUC 1015502-45 FIGURE 13 

Ei J4-C A 53 STRUCTURE ANO SHIELD GFCUNO 

El Ell-B A 62 STRUCTURE AND SH1ELL GROUND 


E2 SCLOEP SLEEVE 101C763-C01 F1GLRE 16 


L2 

J 7— IS 

A 

L? 

J6-19 

A 

£2 

KS-3 

A 


9 Y PIPA G/S OUTPUT (HI) 

10 Y PIPA G/S OUTPUT IHI) 

11 Y PIPA G/S OUTPUT (hi) 


E3 SCLOER SLEEVE 101C763-C01 FIGURE 16 


F3 

J 7-60 

A 

13 

/ 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(HI ) 

E3 

J6-60 

A 

14 

2 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(HI ) 

£3 

K 10-3 

A 

16 

l 

PIPA 

G/S 

CUTPUT 

(hi) 



__ RUNNING LIST w _ 2901518 _C 

EBLW TO LEAD NC CIRCUIT FUNCTION PEN NOTE NET. NO. 

E7 SPLICE KECUCFR 1016CC6-OC1 FIGURE 14 


£7-0 

l 7-faB 



28VGC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PUN) 

E 7-8 

J7-57 

A 

4 

26VDC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAH 

PWR) 

F7-B 

J 7-58 

A 

5 

28VOC 

IMU 

STANO0Y 

(PSAAM 

PWR) 

E7-6 

J 7-59 

A 

6 

2 oVL'C 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM 

PuR 1 

E7-68 

E 7-0 



28VOC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PUR ) 

E7-08 

S1-2 

A 

7 

2RV0C 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PUR) 

E7-6B 

XFi-1 

A 

8 

28VOC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PUR ) 


F8 SPLICE REDUCER iClcCCP-OOl FIGURE 14 


Eft-H 

F8-HB 



2*V0C 

IMU 

standby 

(PSAAM 

PuP) 

E8-B 

A45-13 

A 

5C7 

28VDC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PuR ) 

E0-8 

A l K -23 

A 

516 

28VDC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM 

PUR ) 

Eft-B 

A29-23 

A 

528 

26VUC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PURI 

E8-B 

A44-13 

A 

540 

26VDC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PWR ) 

E 8-0 

A2-ei 

A 

541 

28VDC 

IMU 

sianoby 

(PSAAM 

PuR) 

E8-B0 

fc 8-0 



28VOC 

IMU 

SIANOBY 

(PSAAM 

PUR) 

E8-HB 

Sl-3 

A 

54 

28VOC 

IMU 

SIANOBY 

(PSAAM 

PUR) 


E9 SCLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E9 

A 2-7 5 

A 

55R 

3.2 

KPPS 

FH 

A 

(HI ) 

£9 

J 7-45 

A 

56 

2.2 

KPPS 

PH 

A 

(Hi ) 

F9 

J 6-45 

A 

57 

2.2 

KPPS 

PH 

A 

(HI I 































RUNNING LIST 


290 IMP 


C 


FRO* 


£10 


TO ' IFAD NO CIRCUIT FUNCTION 

SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


PIN NOTE NET. MJ. 


ElO 

A2-7P 

A 

SSL 

3.2' 

KPT S 

FH A 

1 LCI 


E10 

J6-A6 

A 

58 

3.2 

KPPS 

PH A 

ILC) 


ElO 

J7-A6 

A 

59 

3.2 

KRPS 

PH A 

(LC) 



Ell 

SPLICE 

REDUCER 

IC16CC6-001 FIGURE 1A 

Ell-8 

Fll-BB 



STRUCTURE 

AND 

SHIELD 

GROUND 

Ell-3 

ShLD 

CFA55 A 

55 A 

STRUCTURE 

AND 

SH1LIC 

GROUND 

tll-fl 

El 

A 

62 

STRUCTURE 

AND 

SMIELO 

GROUND 

Ell-B 

35-5C 

A 

553 

STRUCURE 

AND 

SHIEIO 

GRCUNO 

El1-88 

Ell-B 



STRUCTURE 

AND 

SHItLD 

GROUND 

Ell-88 

J 6-25 

A 

6C 

STRUCTURE 

AND 

SHIELD 

GROUND 

Ell-86 

J 7-25 

A 

61 

STKUCTURE 

AND 

SHIELO 

GROUND 

E11-88 

J6-5C 

A 

552 

STRUCTURE 

AND 

SHIELD 

GROuND 


£12 


EP 


SCLCER SLEIVE 1010763-001 FIGURE 16 


£12 

K 6- 7 

A 

6 7 

CVOC 

COMPITFR 

T.P 

El? 

36-42 

A 

68 

CVGC 

COMPUTER 

T.P 

E12 

3 7-A2 

A 

69 

ovoc 

computer 

T.P 


SCLOFR SLEEVE 1010761-001 FIGURE 16 


FI 3 

S3- I 

A 

70 

INHI f* I T 

PC PER 

FAIL 

El? 

36-39 

A 

71 

INHIBIT 

PL PER 

F All 

Eli 

3 7-39 

A 

72 

INHIBIT 

PL PER 

fail 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

94974 

2901518 

SCALE-NONE 

REV LTR f 

SHEET 39 OF 7C | 


♦ 


RUNMIf.G LIST, 


2901516 


FRCM 


TO 


LFAC NC 


CIRCUIT FUNCIIUN 


PEN NUTE NfcT. NU. 



F 19 

SOLDER 

SLEEVE 101076 

3-001 

F1 9 

A47-3 

A 

111 ♦14VGC CGt 

T.P. 

E19 

J6-2? 

A 

112 414V0C CGC 

T.P. 
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SCtDEF SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E53 

E53 

£53 


J5-52 

je -52 

AA2-A3 


ESA 


A 

435 

SXT 

TRUNNION 

PGA C/P 

PCN 

PH 

1 

(HI ) 

A 

436 

SXT 

TRUNMCN 

PDA. C/P 

PEN 

PH 

1 

(hi ) 

A 

437 

SXT 

TRUNMCN 

PDA C/P 

PCN 

PH 

1 

(HI) 


SOLDER SLEEVE IC10763-0C1 FIGURE 16 


F54 

JP-0 

A 

477 

IR IG 

TEMP 

(FRCP 

SIG 

COND) 

(HI ) 

E5A 

J 5—B 

A 

478 

IR1G 

TEPP 

(FRCP 

SIG 

CONDI 

(HI ) 

E54 

Jl-68 

A 

479 

IK1G 

TEMP 

(FRCP 

SIC 

CCNO) 

(HI ) 


E55 SCLCER SLEEVE I010763-C01 FIGURE 16 


L 55 

Jf-9 

A 

ABC 

IKIG 

Tf’PP 

( F P ( P 

SIG 

CCND) 

(LC) 

L55 

J 5—9 

A 

A6 l 

IMG 

FFMP 

(FROM 

SIG 

CQND) 

(LC) 

156 

J 1-44 

A 

462 

IP 1G 

TLMP 

I FRCP 

SIG 

CCND) 

(LC) 


L56 SQLOFR SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


f 56 

Jf-19 

A 

463 

CCNTROl 

HFA TER 

SIGNAL 

(TELE) 

156 

Jf-16 

A 

A FA 

CONTROL 

HEATER 

SIGNAL 

(TELL) 

E56 

J 2- 30 

A 

465 

CCNTROL 

hlaier 

SIGNAL 

(TtLE) 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

99974 

* 

2901516 

---.- 


SCALE-NONE R€V LTR 


C 


SHEET 5C Qf ?C 






























c i e c u 


P U N C T IDN 


PEN NOTC NtT. NO. 


(CCNT.I J1 


connecter 

Jl-39 

132-e 

A 

157 

J1 —40 

A 15-13 

A 

274 

Jl-41 

AI6-21 

A 

JC8 

JI-42 

E 37-6 

A 

314 

Jl-43 

E3e 

A 

319 

Jl -44 

E55 

A 

41 2 

Jl-45 

Ai5-l3 

A 

210 

Jl-46 

A 26-13 

A 

26 8 

J1-49 

A 38-13 

A 

447 

Jl-50 

A29-13 

A 

445 

Jl-51 

At-1 3 

A 

348 

Jl-52 

Afc-21 

A 

347 

J1 - 5 3 

A 9- 13 

A 

25 2 

J1-94 

A A-13 

A 

254 

J l -55 

E l 5 

A 

1F9 

J1-56 

Ail-4 

A 

162 

J1-5 7 

Ail-4 

A 

163 

Ji-58 

A46—4? 

A 

150 

J1-59 

AtO-4 

A 

158 

J 1 — 6 0 

A47-42 

A 

147 

J 1-6 1 

E 31-6 

A 

191 

Jl-62 

A49-4 

A 

153 

Jl-63 

A49-42 

A 

154 

J1-64 

h 33 

A 

2G0 

Jl-65 

A 15-2 1 

A 

273 

Jl-66 

E37-B 

A 

316 

Jl-67 

E4C 

A 

325 

Jl-68 

E 54 

A 

479 

Jl-70 

A24-21 

A 

271 

J1-7 l 

A24-13 

A 

272 

J1 -74 

A 28-21 

A 

446 

Jl-75 

A29-21 

A 

444 

J1-76 

A 7-13 

A 

346 

Jl-77 

A 7-21 

A 

145 

Jl-78 

AP-21 

A 

253 


♦2UVOC kETURN 

IG StWVC ERROR* CGAC (tCI 

RG SERVO TKRGk, GL AC (El) 

SERVE AMP TEST PCIM Ll 
SFRVu AMP OUTPUT MEN ( RG LC1 
IMr TtMP (FHLM SIC CCNO) (It) 

Mu SERVO CFRCK IN PH (IG) 

IG StPVU ERROR IN PH III) 

SCI TKGNNICN TACH LOT (LC) 

SCT SHAM TACH CUT (LC) 

YAw AIT ERROR (COG CAC OUTI(LC) 

YAW ATT fHRQK (CUG OAC UUTI(Hl) 

PH CIFF CFTX I PFWCtNT, IMU 1 PLRCtNT (HI) 
PH DiFF IMG 5 PERCENT C OtG-90 CLG (LG) 
-28VuC (LC) 

♦ 2bVl>C IMG GPER BGSS CC LfcVFL (HI) 

♦26VOC IMG CPfk bGSS DC LtVEL (HI) 

IMG OPtPAlt OVUC 

-♦4VDC (DC SGPP.OC LEVfcl.NtlSE (Hi) 

IMU OPIPATC OVDC 
♦20VOC T.F. HI 

4120 VGC PIPA, NOISE RMS (HI) 

♦120V01 PIPA kt TURN 

-20VDC T.F. HI 

IG SERVO ERROR, CLAC (HI) 

SERVO AMP TEST POINT Lt 
SERVO AMP OGTPGT MCN (IG LC) 

IRIG TlHP (FROM SIG CGNO) (HI) 

CG StRVU ERRCR IN FH (HI) 

CG SLKVC ERROR IN PH (LC) 

SC T TRUNNION TACH COT (HI) 

SCT SHAHT TACH OGT (HI ) 

PITCH ATT ERROR (CUG OAC GGTMLO) 

PITCH ATT fcRHCrt (CCG OAC CCTI(Hl) 

PH DIET IMG 5 PERCENT C 0LG-90 DEG (HI) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

999 74 

A 


\2901518 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 53 CF 7C 


(CCNT•) Jl 



HOMING LIST 


LEAD NC CIRCUIT FUNCTION 


Pk N NOTE NET. NO. 


CCNNECTIR 1897247-002 FIGURE 11 


Jl -4 

A40-13 

A 

439 

Jl-5 

A 3 1-21 

A 

440 

Jl-6 

A 5 3-4 

A 

173 

Jl- 7 

A 5 3-42 

A 

175 

J1-8 

A54-42 

A 

1 to 

Jl-9 

A 17-13 

A 

311 

Jl-iO 

A 39-13 

A 

396 

Jl-U 

A41-13 

A 

465 

Jl-12 

A 30-21 

A 

442 

Jl-13 

A 30-13 

A 

443 

Jl— 14 

A 31—13 

A 

441 

Jl-15 

A2-14 

A 

64 

Jl-16 

A 52-4 

A 

lt 7 

Jl-17 

A52-42 

A 

169 

Jl-18 

A53-4 

A 

174 

Jl -19 

A54-4 

A 

178 

Ji-20 

A54-4 

A 

179 

Jl-21 

A 17-2i 

A 

310 

J1-22 

A 16-13 

A 

3C9 

Ji-21 

E 37-8 

A 

315 

Jl-24 

fc 39 

A 

322 

Ji-25 

A25-21 

A 

269 

J1-26 

A26-2I 

A 

267 

Jl-27 

A42-I3 

A 

467 

Jl -28 

A42-21 

A 

466 

J1-29 

. A5-n 

A 

350 

Jl-30 

A5-2I 

A 

349 

Jl-31 

AS-? 1 

A 

251 

J1-J2 

A2-3 

A 

6 3 

J1-A3 

A52-4 

A 

168 

Jl-34 

A51-42 

A 

164 

Ji-35 

A 50-42 

A 

15S 

J1-36 

A 50-4 

A 

157 

Ji-37 

E32-B 

A 

196 

Jl-38 

6 31-6 

A 

190 


SXT TRUNNION SERVE CRRCR IN FH (LI) 

SXT SHAM TACH OUT (hII 

♦28VOC CGC CPtR BLSS-Ot LEVEL (HI) 

•IMG GPf RATE OVUC 
CPTICS QVLC 

GG SERVO ERROR* CGAC (LG) 

SXT SHAFT SEHVG ERRlR IN PH (LL) 

SXT SHAFT MOTOR CONTROL RINGING (LC) 

SXT TRUNNION TACH OGT (HI) 

SXT TRUNNION TACH CUT (LC) 

SXT SHAFT TACH OGT (LG) 

PH D(HF 3.2KC 28V SUPP-CGC (LC) 

428VDC IMU STANOBY-CC LEVEL (HII 
IMU OPERATE OVDC 

♦28VUC CGC CPtR BCSS-CC LEVEL (HII 

♦ 28V0C OPTICS CPEM CC LEVEL (HI) 

♦28VUC OPTICS OPER CC LEVEL (HI) 

OG SERVO ERROR* CLAC (FI! 

MG SERVO ERROR * CGAC (LG) 

SERVO AMP TEST POINT LI 
SERVO AMP OUTPUT MCN (CG LCI 
MG SERVO ERROR IN PH (FI) 

IG SERVO ERROR IN PH (HI) 

SXT TRUNNION MOTOR CONTROL WINDING (LC) 

SXT TkUNNICN MOTOR CONTROL WINGING (HI) 
POLL ATT ERROR (COG OAC CUTMLC) 

ROLL ATT ERROR (CCG OAC CUT ) (HI I 

PH DIFF CPTX i PERCENT* IMU 1 PERCENT (LC) 

PH 0IFF 3.2KC 28V SUPP-CGC (HI) 

♦ 28VOC IMG STANOBV-CC LEVEL (HI) 

IMU OPERATE UVDC 

CDU TEST POINT ♦ ERROR COM 

♦ 4V0C COG SUPP*OC LEVEL,NOISE (HII 
♦20VOC RETURN 

♦20VOC T.P. HI 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 999 74 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 52 CF ?C 


(CCNT.) Jl 


TC 

LEAD NC 

C I P c 

U I T F U N C T I 


CONNECTER 

I897247-CC2 

FIGURE II 

E 14 

A 186 

-28VDC (T• 

P. HII 

AAt-4 

A 145 

♦ 4VOC CGC 

SUPP* CC LEVtL (HI I 

A46-4 

A 146 

♦4VCC CGC 

SURE* CC LEV1L (Hi) 

A47-4 

. A 144 

♦14VJC CGC 

SURP* NOISE RMS 

A47-4 

A 143 

♦14V0C CGC 

SOPH* NCISE RMS 


PIN NOTE NCI. NO*. 


CCNNfcC TOR 1897247-003 FIGURC ll 


J2-5 

E 60 

A 

457 

J 2-f 

fc 58 

A 

4*1 

J2-11 

A 3-32 

A 

3tC 

J2-14 

1:62 

A 

5C3 

J2-15 

TBl-6 

A 

5C0 

J2-I6 

TttI-4 

A 

4*4 

J2-17 

Tei-2 

A 

4F8 

J2-18 

A 54-21 

A 

lb3 

J2-19 

A 5 3- 21 

A 

177 

J2-20 

A52-21 

A 

172 

J2-23 

A45-I5 

A 

354 

J2-25 

A3-40 

A 

359 

J2-27 

A4-32 

A 

2f>4 

J2-29 

E26-8B 

A 

4 76 

J2-10 

§56 

A 

465 

J2-31 

A20-15 

A 

250 

J2-3? 

A2I-15 

A 

237 

J2-35 

A54-17 

A 

It? 

J2-36 

A53-17 

A 

176 

J2-37 

A52-17 

A 

170 

J2-38 

Ail-17 

A 

165 

J2-39 

A 51-21 

A 

166 

J2-42 

A45-32 

A 

352 

J2-4 3 

A45-17 

A 

353 

J2-45 

A46-15 

A 

358 


PIPA CAL MOC TEMP (LO) 

CGC TEMPERATURE MCN (Lt) 

CCU TEST POINT ♦ ERRCR CCM 
PSA TEMPEFATUPt (LO) 

PSA TEMP (IMU 800 CPS 5 PERCENT I(HI) 
PIPA CAL MOD TEMP (HI ) 

CGC TEMPERATURE (HII 

♦28VOC UPTIcS GPER- NOISE PEAKS (LU) 

♦ 28VOC CGC GPER BLSS-MISt PEAKS (10) 

♦ 28V0C IMG STAN06Y-N0ISE PEAKS (LG) 
COG TEST POINT ♦ ERRCR COM 

CG CUG FINE ERRCR (Hi I 
CDU TEST POINT ♦ ERRCR CCM 
IMU OPERATE OVOC 
CONTROL HEATER SIGNAL (TELE) 

600V CPS 28V l PERCENT-OPT MCN (LO) 
600 CPS 2ev 5 PERCENT (PH A48 CCM) 
♦26V0C CPTICS CPtR- NCISE PEAKS (HII 
♦26VDC CGC OPER BCSS-NCISt PEAKS (Hi) 

♦ 26VDC IMG STANOBY-NCISE PEAKS (Hi I 

♦ 28VOC IMG CPtR BCSS-NL1 St PEAKS (Hi) 
♦28VOC IMU OPER BCSS-NCISfc PEAKS (LO) 
COG TEST POINT ♦ ERROR CUM 

IG COU COURSE ERRCR (HI) 

COG TF ST PClNT ♦ tHKLR CCM 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

999 74 

A 


SCALE-NONE REV.LTR 


SHEET 54 OF 7C 























LEAD NC CIRCUIT ,F U A C I l 0 N 


PLN NUTfc NCT • NO. 


(CENT • ) J7 


CONNECTER 169724 7-OCt FIGUFfc 8 

A 5 28Vl)C I MU STANDBY (PSAAM PUP) 

A 6 28VOC I HD STANDBY (PSAAM P*»M) 

A 1? I PI PA D/S OUTPUT Chll 

A 24 PIPA G/S OUTPUT (LCI 


CCNNCCUP 1697247-QC7 PIGURl 8 


J8-5 

F 2 7 

A 

132 

JR-6 

fc 24 

A 

138 

J8-7 

fci 4-e 

A 

2C5 

JR-8 

F 54 

A 

477 

J3-9 

F55 

A 

4fc C 

JH-14 

E26-BH 

A 

no 

J3-I5 

fc 25 

A 

129 

J3-16 

fc 30 

A 

142 

Jb-17 

A*9-4 

A 

21C 

je-18 

A55-5 

A 

201 

Jtt- 19 

156 

A 

464 

J8-26 

E51-BH 

A 

433 

Jrt-30 

E4I 

A 

359 

ja-3i 

t 52 

A 

431 

J8-32 

A27-1 

A 

258 

J8-33 

A23-1 

A 

2t8 

J8-34 

F 35-06 

A 

218 

38-35 

A54—26 

A 

223 

ja-36 

E 6 3 

A 

505 

J8-38 

E44-6B 

A 

4 12 

J8-39 

F 45 

A 

416 

J8-40 

E42-BB 

A 

4C6 

J6-44 

E 47 

A 

421 

J8-45 

£ 46 

A 

424 

Jft-46 

E 50 

A 

429 

J3-47 

E 45 

A 

427 


♦28VQC I PI STANDBY T.P. 

OPTICS ♦26VOC T.P. 

?GO CPS 2eV 5 PERCENT (PH A*e UCiMI 
IF I G TfcMP (PRIM SIG COM3) € H I I 
IP K G TfcMP (Fkf'M SIG LffCI (LCI 
INIJ OPfc PA 11 CVDC 
|NU CPFPATF ♦2BVGC T.P. 

OPTICS UVCG 

.ECO CPS 28V 5 PERCENT IPH A-IMU NGN HI) 
BOO CPS 28V 5 PERCtNT IPH 8 l MU NUN hi) 
CONTROL FIATFR SIGNAL ITC.Lt) 

0 VOC OPTICS (SHIELD) 

SXT SHAFT PDA P/A PCN CHI) 

SXT SHAFT MOA U/P PIN FH I (Hi) 

CG IR ID fcRkCR t BUM ERFL 

IC»tY IFIG tPPLR, tuFFTFEO 

800V CPS ZRV 1 PERC EN l-CPT PCN ILU) 

600 cps rev 5 pfrcent-lpt mcn hi 
BLON fcR SIGNAL CTfcLfc) HI 
SXT TRUNNION TACH ILL) 

SXT SHAFT NOA TACH MLN HI 
SXT SHAFT TALH ILL) 

SC T SHAFT PDA TACH NC N (HI I 

SC T SHAFT NOA TACH FALLBACK (LO) 

SCT TKtNMUN NOA TACH FfcfcOBACK (LO) 

SC T TRUNMGN PDA TACH PUN (Hi) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 94474 

A 


SCALE NONE REV LTR 


SHEET fl OF 7 C 



_ RUNNING L I ST t _ 

T(j NCI CIRCUIT FUNCTION 

CCNNLCTCR 1897247-006 FIGURE 3 

A 317 STPVC ANP OUTPUT PEN IPG LCI 
l l fc A 43 SERVO ANP TEST INPUT (ID) 

A 9 Y PIPA G/S CUTPUT (HU 
f 4 ’-* 4 A 26 ‘ PIPA G/S CUTPUT (LC) 

N4-7 A 74 ACE BIAS i 

CIS A 113 ♦ 14 VOC CDC T.P. 

73-1 A J?4 HULL COU ATT ERROR (HI) 

Tl-2 A 328 PITCH tl>U ATT Ffh*CR (LC) 

Ml-PU A 61 STRUCTURE AND ShllLC GROUND 

C?3 A 123 COU TEST POINT 4V 

F24-EB A 127 COU TEST POINT ♦ EKRCR CCN 

1:31-8 A IS2 ♦ZOVOC T.P. HI 

ECU A 496 PIPA CAL MCC TLNP (LC) 

fcl* A U8 -28VDC (LCI 

C39 A 320 SERVC ANP OUTPUT PCN ICG LCI 

£*C A 3?3 SEhVG ANP OUTPUT NUN (1G LG) 

ti7-8P A 312 SlKVC AMP TEST PCIM Lt 

CS-8 A 25 PIPA G/S OUTPUT (LC) 

£* A 18 X PIPA G/£ OUTPUT (HI) 

Cl? A 72 INHIBIT PC HER FAIL 

K4-3 A 76 ACE 31AS I 

C2« A 135 ♦28VOC CCPPUTFR T.P. 

C12 A 69 CVUU CtMPUTER T.P. 

T?-2 A 336 RULL CUU ATT IRRUR (LC) 

Tl-i A 326 PITCH COL ATT LhRCK (hi) 

f9 A 46 3.2 KPPS FH A (Hi) 

EIC A 59 3.2 KPT $ PH A (LCI 

E21 A 119 4120V0U PIPA (HI) 

A 78 4120VtK. P|kA RETURN 

F33 A 198 -20VDC T.P. HI 

E22-B A 155 420VDC RETURN 

TB1-J A 453 PIPA CAL PUJ TLNP (Hi) 

F62 A 5C2 PSA TENPEPATURE (LC) 

T 81-5 A 455 PSA TENPEPATURE (HI) 

E 7-8 A 4 28VDC 1NU STANOBY CPSAAN PrR) 


PEN NUTfc NET. NC. 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 40574 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 6C DF 


S4-2 
S4-I 
F 18 

T E1-26 
J 3-34 
K 2-8 


LEAD NC CIRCUIT FUNCTION 
CCNNFCfCR 1697247-007 FIGURE 8 


PEN NUTfc NFT• MU. 


E43 

A 

4C2 

SXT 

TRUNNION NC A P/A NEN 

(HI) 


E 5 3 

A 

436 

SXT 

TRUNNION NOA C/P N( N 

PH 1 

(HI ) 

A23- 15 

A 

3C0 

NG IRId rRRCR• BUFFEREE 



E36-88 

A 

241 

CVCC 

INU 



€6 

A 

30 

3200 

CPS 26V 1 PERCENT NUN (HI) 

E5-PB 

A 

27 

PIPA 

D/S OUTPUT (LCI 



A 69-28 

A 

214 

800V 

CPS 26V 1 PERCFNT-OPT NCN 

(HI) 

A55-24 

A 

226 

600 

CPS 2EV l PtP.CfcM-INU 

NCN 

(HI ) 

All-6 

A 

230 

600 

CPS 2fV l PEkCFM MU 

PCP 

(LU) 

fc46 

A 

418 

SXT 

TRUNNION MG4 TACH PON 

HI 



RELAY 

1C 15 

832-116 FIGURE 22 



T £ 1-2 3 

AA 

24 

♦ 26 

VOC ACE ENABLE 



T P 1-25 

AA 

25 

♦ 28 

VDC ACfc ENABLE 




49 SERVO ANP TEST INPUT (EG) 
ICO SFRVG ANP TtST INPUT (EG) 
1CI SEKVU ANP TEST INPUT (LG) 

33 SERVO TEST CUMMANC (LUMCG) 
tt SERVO TF ST UONNANC (LCMCG) 

34 SEKVU ANP TEST INPUT 


RELAY 1015832—118 FItURE 22 

TP 1-21 AA 22 428 VOl ACE ENABLE 

Tei-23 AA 23 428 VDC ACE ENABLE 

S5-2 A 54 SERVE ANP TEST IPFUT (PG) 

S5-1 A 55 SFRVG AMP TEST INPUT (FD) 

E17 A 56 SERVO ANP TEST INPUT (PG) 

T 81-24 AA 32 SERVO TEST CUMMANC (LG)(MU I 

J3-16 A 85 SEkVO TkST CUNNANO (LQ)IND) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

999 74 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 62 OF 7 C 


















L I T 


FRCP 


TO 

Li« 

0 M 

C 1 T C L 1 T FUNCTION PIN NuTf :.1T. NC • . 

(CCNT . ) 

K2 


R r l AY 

IMS 

6 32-UP FI CURL 2 2 

K?-8 


K 1-8 

A A 

24 

SI f VI. A*'P D-iT I NFL T 

A 2-8 


A 55-13 

A 

E 7 

SE- Vi. / 'P T c S T INEoT 


K 3 


RTLaY 

K 15 

5 2 2-11 ti FI CURL 22. 

*3-1 


Ttl-lv 

AA 

G 

♦ 2 m Vuf. ALl f t%A 13 1 E 

*3-1 


r r 1-21 

A A 

2 t 

♦28 VGC AO tNAULf 

* 3-2 


S6-2 

A . 

PS 

Sfc^VtJ ft-P TEST INPUT I IG) 

K 3 — 3 


Sf-1 

A 

^0 

SERVE A^p jest INPUT 1 IM 

K 3- 3 


Fit 

A 

5 1 

SERVO t Ml* ft ST INPUT <IG> 

.K 3-5 


Tei-22 

AA 

U 

SERVO 1ESI CufiHANC III MIG) 

K3-*> 


Ji-32 

A 

'• 4 

o r 'Vu 11 ST ComPANC ILL'MIG) 

* 3-3 


AS5-2C 

A 

E8 

SERVO 43P TUI INFUI (IS) 


K 4 


RELAY 

1C 15 

6 32-1 IB FI CURE 2 2 

*4- 1 


Ti l-I 7 

A A 

17 

♦ ?a VDC nCt r.NAHLE 

K 4- | 


Tfcl-19 

A A 

10 

♦ 23 VCl ACC FNAfJLfc 

* «♦— 3 


J 1-40 

A 

7b 

ICC I'lAS 1 

* 4-3 


J t- 4C 

A 

7 7 

ALr oUs l 

K4-4 


J 3-20 

A 

M 

COMlKCl , (AO) 

K4-* 


TM-! 8 

A * 

f o 

♦ STVM fer T.-rL ENABLEL ILL) 

*4-S 


Tfcl-20 

A A 

2 C 

8 START Cf.NUU. CNAELtL (LM 

K4— 7 


J 1- ? 1 

A- 

74 

ACF BI/S 2 - 

K 4 - 7 


J6-21 

A 

7 5 

ACt BIAS 2 

K 4 — 8 


J 3- 3« 

ft 

E? 

CONTROL 1 {/.Gil 






SIZE ! CODE IDENT 






* j NO. 






. I *‘i *74 29Mb IF 






A I 






_ ^CALE-Nt.NE | REV LTR t, IsHEET uF 7C 



LEAC NL CIECUIT E U N C T I G N 
RELAY IC15622-11F FIGURE 22 


PEN NLTF NET. NL. 


KH-l 

TF1-1I 

AA 

5 

♦28 VDC ACt ENABLE 

*8-1 

TF1-13 

AA 

6 

♦28 VDC ACE ENABLE 

Kfl-2 

K 5- 8 

A 

2* 

SELECTED PIPA OUTPUT 

*8- 3 

f 4 

A 

19 

X PIPA G/S OUTPUT (FI) 

K8-3 

S2-2 

A 

20 

X PIPA o/S CUTPUT (HI ) 

K3~5 

TP1-12 

AA 

11 

X PIPA COMMAND LC 

*8-8 

K 7-2 

A 

35 

SELECUD PIPA UU1PUT 


K 9 

RELAY 

10158 

32-118 FIGURE 22 


*9-1 

TB1-5 

AA 

3 

♦28 VDC ACE ENABLE 

*9-1 

T81-U 

AA 

4 

♦28 VDC ACE ENABLE 

K9-? 

*10-6 

A 

33 
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*9-3 

E2 

A 

11 

Y PIPA G/S CUTPUT (HI) 
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S2-3 

A 

12 
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K9-5 

TE1-10 

AA 

10 

Y PIPA CCMMANO LG 

*9-8 

*6-2 
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34 
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RELAY 
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32-118 FIGURE 22 
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AA 

1 
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* 10-1 

T fc 1-9 

AA 

2 

♦28 VOC ACF ENABLE 

*10-3 

S2-4 

A 

15 
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*10-3 
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A 

16 
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th-i« 

SI-3 


A A IS 
AA lb 
A 73 
AA 27 
AA *(J 
A 5*4 


♦28 VDC ACE ENABLE 
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38 
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20 
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AA 

2 
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Tb 1-4 

K5-1 

AA 

3 

♦28 VOC ACE ENABLE 

T81-IC 

K5- 5 

*AA 

1C 

Y P|f‘A COMMAND LC 

THl-lC 

J3-14 

A 

42 

Y PIP'A COMMAND LG 

TBl-li 

KS-l 

AA 

4 

♦28 VDC ACE HNABLE 

TBl-ll 

*e-i 

AA 

5 

♦28 VOC ACE ENABLE 

TB1-12 

K 6-5 

AA 

11 

X PIPA COMMA 40 LC 

Tbl-12 

J 3-28 

A 

43 

X PIPA COMMA 40 LO 

TB1-13 

K 6- l * 

• AA 

6 
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T 8i-13 

*7-1 

AA 

7 
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TB1-14 

K 7-5 

AA 

12 

PIPA KEF COMMANO LC 
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J 3-6 
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TB1-15 

K 7- 1 ' 

AA 
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AA 
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AA 
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FHASE OIFF CRT BO ASSY 2901063-011 FIGURE 3 


AC ANFLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


A2-3 

J 1-32 

A 63 

A2-14 

J1-I5 

A 64 

A2-17 

E5—B 

A 47 

A2-22 

A 39-2 

A 39 

A2-22 

A20-19 

A 302 

A2-75 

E9 

A 55R 

A2-78 

E10 

A 55L 

A2-81 

E6-B 

A 541 

A2-81 

A47-23 

A 542 


PH DIFF 3.2KC ?8V SUFP-CGC (HI) 
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A3-1 

4 7-4 

A 377 

OG COURSE ERROR 

A3—l 

46-4 

A 378 

OG COURSE ERROR 

A3-9 

A3—15 


COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3-9 

E24-B 

A 394 

COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3-13 

A3-38 

AA 37 

28VDC INU STANOBV (PSAAN PUR) 

A3-13 

A46-3B 

A 508 

28VOC INU STANOBV (PSAAN PUR) 

A3-15 

A3—9 


COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3-15 

42-46 
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COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3—17 

J2-70 

A 361 

OG COU COARSE ERROR (HI) 

A3-19 

47—15 

A 375 

OG FINE ERROR 

A3-19 

J6-15 

A 376 

OG FINE ERROR 

A3-31 

A3-32 


COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3—31 

E24-B 

A 393 

COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3-32 

A3—31 


COU TEST POINT ♦ ERRGR CON 

A3-32 

42-11 
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COU TEST POINT 4 ERROR CON 

A3-38 

A3-13 

AA 37 

28V0C INU STANOBV (PSAAN PUR) 

A3-38 

A4—13 

A 509 

28VOC INU STANOBV (PSAAN PUR) 

A3-40 

42-25 
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A4-1 
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A 
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SHAFT FINE ERROR 

A4—i 

46-12 

A 
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36 
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A23—l 

J8-33 

A 

288 

IG*Y IRIG ERROR* BUFFERED 

A23-1 

J5-33 

A 

289 

IG*V IRIG ERROR• BUFFEREO 

A23-9 

A23—15 



CVDC IMU 


A23-9 

E 36-8 

A 

292 

OVOC IMU 


A23-13 

A23-38 

AA 

44 

28VDC IMU STANOBV (PSAAM 

PMR) 

A23—13 

A24—23 

A 
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28V0C IMU STANOBV (PSAAM 

PMR) 

A23-15 

A23-9 



OVOC IMU 


A23-15 

A26-24 

A 

276 

OVOC IMU 


423-17 

A26-43 

A 

275 

BUFFEREO IG^V IRIG ERROR 

(HI) 

A23-17 

415-43 

A 

277 

BUFFEREO IG^V IRIG ERRCR 

(HI) 

A23-19 

J8-54 

A 

300 

MG IRIG ERROR* BUFFEREO 


423-19 

J5-54 

A 

301 

MG IRIG ERROR* BUFFEREO 


A23-31 

A23-32 



OVOC IMU 


A23-31 

E36-B 

A 

293 

OVOC IMU 


423—32 

A23-31 



OVOC IMU 


A23—32 

A25-24 

A 

278 

OVOC IMU 


A23—38 

A23-13 

AA 

44 

28V0C IMU STANOBV (PSAAM 

PMR) 

A23-38 

A22-13 

A 

523 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM 

PMR) 

A23—40 

A25-43 

A 

279 

BUFFEREO MG IRIG ERROR (HI) 

A23-40 

A16-43 

A 

280 

BUFFEREO MG IRIG ERROR (Hi) 


A23-I 

A25—i 

A2 9-4 

A2 9-4 

A29-I3 

A29-21 

A29-23 

A25-23 

A29-24 

A23-43 


A26-I 
42 6-4 
A26—13 
426-21 
426—23 
A26—23 
426—24 
A26-43 
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A24—1 

A19-15 

A 260 

PIPA G/S 

OUTPUT (LO) 

A24-1 

A25-1 

A 263 

PIPA G/S 

CUTPUT CLCI 

A24—4 

A 19-18 

A 259 

3200 CPS 

OEMOO REF (HI) 

A24-4 

A25—4 

A 261 

3200 CPS 

OEMOO REF (HI) 

A24-13 

J1-71 

A 272 

OG SERVO 

ERROR IN PH (LO) 

A24-21 

4 1-70 

A 271 

GG SERVO 

ERROR IN PH (hi) 

A24-23 

A23-13 

A 524 

28V0C IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

A24-23 

A25—23 

A 525 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

A24—24 
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E45 

A 

410L 

SXT 

SHAFT 

MOA 

TACH 

A27-32 



SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

E42-B 

A 

410R 

SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

A27-31 



SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

A31-24 

A 
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SXT 

SHAFT 
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(LO) 

A27-13 

AA 

45 

28VDC IMU 

STANOBV ( 

A31-43 

A 

468 

BUFFEREO 

SXT SHAFT 


OEMOOULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A29—1 

A33-15 

A 

456 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MCN (LO) 

A29—1 

A 30— 1 

A 

457 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MCN (LO) 

A29-4 

A33-18 

A 

448 

PSO REF HI 

A29—4 

A30-4 


449 

PSD REF HI 

A29-13 

J 1-50 

A 

445 

SCT SHAFT TACH OUT (LO) 

A29-21 

4 1-75 

A 

444 

SCT SHAFT TACH OUT (HI) 

A29-23 

E8-B 

A 

528 

28V0C IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

A29-23 

A 30—23 

A 

529 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PMR) 

A29—24 

A32-32 

A 

473 

SCT SHAFT MOA TACH FEECBACK (LO) 

A29-43 

432-40 

A 

472 

BUFFEREO SCT SHAFT MOA MON (HI) 


0EM00UL4T0R PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A30-1 

A 29-1 

A 

457 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A30—i 

A 31—1 

A 

458 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A30-4 

A29-4 

A 

449 

PSO REF HI 


A30—4 

A31-4 

A 

450 

PSO REF HI 


A30—13 

J 1-13 

A 

443 

SXT TRUNNION TACH OUT (LO) 


A30-21 

J 1-12 

A 

442 

SXT TRUNNION TACH OUT (HI) 


A30-23 

A29—23 

A 

529 

28V0C IMU STANOBV (PSAAM PMR) 


A30-23 

A31-23 

A 

530 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 



A30-24 

430—43 


A31-1 

A3 l-l 

A31-4 

A31-4 

A31-13 

431-21 

A31-23 

A31-23 

A31-24 

A31-43 


432-1 

A32-9 

A32-9 

A32-13 

A32-13 

A32-15 

432-15 

432-17 

A32-19 

A32-31 

432-31 

A32-32 

A32-32 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 25 OF 7C 


A24-I 
426-1 
A24—4 
A26—4 
J 1-45 
4 1-25 
424-23 
A26-23 
423-32 
A 23-40 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

OEMOOULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 

A 263 PIPA G/S OUTPUT <LG! 

A 264 PIPA G/S OUTPUT (LOI 

A 261 3200 CPS OEMOO REF (HI I 

A 262 3200 CPS OEMOO REF (HI) 

A 270 RG SERVO ERROR IN PH (LO) 

A 269 MG SERVO ERROR IN PH (hi) 

A 525 28VOC IMU STANOBV (PSA4M PMR) 

A 526 28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

A 278 OVOC IMU 

A 279 BUFFEREO MG IRIG ERROR (HI) 


OEMOOULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-021 FIGURE 6 


A25-1 

A 

264 

PIPA G/S 

OUTPUT (LO) 


A25-4 

A 

262 

3200 CPS 

OEMOO REF 

(HI) 


J 1—46 

A 

268 

IG SERVO 

ERROR IN 

PH (LO) 


4 1-26 

A 

267 

IG SERVO 

ERROR IN 

PH (hi) 


A25-23 

A 

526 

28VDC IMU 

STANOBV 

(PSAAM 

PMR) 

A27-13 

A 

527 

28V0C IMU 

1 STANOBV 

(PSAAM 

PMR) 

A23-15 

A 

276 

OVOC IMU 




A23-17 

A 

275 

BUFFEREO 

IG*V IRIG 

ERRCR 

(HI) 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


J8—32 

A 

298 

OG IRIG ERROR* 

BUFFEREO 

J5—32 

A 

299 

OG IRIG ERROR* 

BUFFEREO 

E36-S 

A 

294 

OVOC IMU 


A27-38 

AA 

45 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

A26—23 

A 

527 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

A24-43 

A 

287 

3200 CPS OEMOO 

INPUT (HI) 

A17-43 

A 

303 

3200 CPS OEMOO 

INPUT (HI) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 99974 

A 


SCALE-NONE 



SHEET 24 OF 7C 



CIRCUIT FUNCTION 


PEN NOTE NET. NO. 


OEMOOULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


432-15 

A32-17 


A 471 SXT TRUNNION TACH (LO) 

A 470 800 CPS OEMOG SIG INPUT (HI) 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A30-1 

A 

458 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MCN 

(LO) 

A38-1 

A 

459 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A 30—4 

A 

450 

PSO REF HI 


A38-4 

A 

451 

PSO REF HI 


4 1-14 

A 

441 

SXT SHAFT TACH OUT (LO) 


J 1-5 

A 

440 

SXT SHAFT TACH OUT (HI) 


A30-23 

A 

530 

28V0C IMU STANOBV (PSAAM PMR) 


A32-38 

A 

531 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 


A27-32 

A 

469 

SXT SHAFT TACH (LO) 


A27-40 

A 

468 

BUFFEREO SXT SHAFT MOA TACH MON 

(HI) 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


E46 

A32-15 
E44-B 
A32-38 
A33-10 
A32-9 
A30-24 
A 30-43 
E47 

A32-32 

E48 

A32-31 
A29—24 


415R SXT TRUNNION MOA TACH MON HI 
SXT TRUNNION TACH ILO) 

415L SXT TRUNNION TACH (LO) 

46 28V0C IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

532 28VOC IMU STANOBV (PSAAM PMR) 

SXT TRUNNION TACH (LO) 

471 SXT TRUNNION TACH (LO) 

470 800 CPS OEMOG SIG INPUT (HI) 

420R SCT SHAFT MOA TACH MON (HI) 

SCT SHAFT MOA TACH FEECBACK (LO) 
420L SCT SHAFT MOA TACH FEECBACK (LO) 
SCT SHAFT MOA TACH FEECBACK (LO) 
473 SCT SHAFT MOA TACH FEECBACK (LO) 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 99974 

A 


SCALE-NONE 


SHEET 26 OF 70 







RUNNING LIST , 


2901518 


FROM TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

ICONT.I A32 AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE I 


PEN NOTE NET. NO. 


A32-38 

A32-13 

AA 

46 

28VOC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM 

PWR) 

A32-38 

A31-23 

A 

531 

28VDC 

IMU 

STANOBV 

(PSAAM 

PWR) 

A32-40 

A29—43 

A 

472 

BUFFEREO 

SCT SHAFT 

PDA NON (HI) 


A33 


CONVERTER HAVE FORM 2901203-011 FIGURE 21 


A33—1 

A2I-40 

A 

244 

OPTICS 28V 800 CPS 1 PERCENT-0 

OEG RMS 

A33—1 

A44-17 

A 

245 

OPTICS 28V 800 CPS 1 PERCENT-0 

OEG RMS 

A3 3-6 

A33-15 



800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A3 3-6 

A21-31 

A 

247 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A33-6 

A44—16 

A 

248 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A33-10 

A32-13 

A 

532 

28VOC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A33—10 

A27-13 

A 

533 

28VDC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 


A33-15 

A33-6 



800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A33-15 

A29-1 

A 

456 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A33—18 

A29—4 

A 

448 

PSO REF HI 



(HI) 

(HI) 


A37 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


A37-1 

A3 7-9 

E49 

A37-15 

A 

425R 

SCT TRUNNION MOA TACH MON (HI) 
SCT TRUNNION MOA TACH FEE06ACK 

(LO) 

A3 7-9 

E50 

A 

425L 

SCT TRUNNION MOA TACH FEEOBACK 

(LO) 

A37-13 

A33-I0 

A 

533 

28V0C IMU STANDBY (PSAAM PWR) 


A37-13 

A37-15 

A38-23 

A37-9 

A 

534 

28VDC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 
SCT TRUNNION MOA TACH FEEOBACK 

(LO) 

A37-15 

A38-24 

A 

475 

SCT TRUNNION MOA TACH FEEOBACK 

(LO) 

A37-17 

A3B-43 

A 

474 

800 CPS OEMOO INPUT SIGNAL (HI) 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE | REV LTR C 

SHEET 27 OF 7C | 


MIL 2004 9 69 


RUNNING LIST , 


2901518 


FROM 

(CGMT.) A40 

A40-21 
A40-23 
A40—23 
A40-24 
A40-43 


A41 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

OEMOOULATQR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


PEN NOTE NET. NO. 


41-1 

A 

438 

SXT TRUNNION SERVC 

ERRCR 

IN PH (HI) 

A39-23 

A 

536 

28VOG IMU STANOBV 

(PSAAM 

PWR) 

A41-23 

A 

537 

28VOC IMU STANOBV 

(PSAAM 

PWR) 

E44-B 

A 

413 

SXT TRUNNION TACH 

(LO) 


E43 

A 

404R 

SXT TRUNNION MOA P/A MCN 

(HI) 


A41-1 

A40—1 

A 

462 

A41-1 

A42-1 

A 

463 

A41-4 

A40-4 

A 

454 

A41-4 

A42-4 

A 

455 

A41-13 

41-11 

A 

465 

A41-21 

41-3 

A 

464 

A41-23 

A40-23 

A 

537 

A41-23 

A42-23 

A 

538 

A41-24 

E42-B 

A 

409 

A41-43 

E52 

A 

432 


A42 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 
800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 
PSO REF HI 
PSO REF HI 

SXT SHAFT MOTOR CONTROL WINDING (LO) 
SXT SHAFT MOTOR CONTROL MINOING (HI) 
28VOC IMU STANDBY (PSAAM PWR) 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 

SXT SHAFT TACH (LO) 

SXT SHAFT MOA 0/P PON PH 1 (HI) 


OEMOOULATQR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A42-1 

A41-1 

A 

463 

800V CPS 28V 

1 PERCENT-OPT 

MCN (LO) 


A42-4 

A41-4 

A 

455 

PSO 

REF HI 





A42-13 

41-27 

A 

467 

SXT 

TRUNNION 

MOTOR 

CONTROL 

WINDING 

(LO) 

A42-21 

41-28 

A 

466 

SXT 

TRUNNION 

MOTOR 

CONTROL 

MINOING 

(HI) 

A42-23 

A41-23 

A 

538 

28VOC IMU STANDBY 

(PSAAM PWR) 


A42-24 

E44—B 

A 

414 

SXT 

TRUNNION 

TACH 

(LO) 



A42-43 

E53 

A 

437 

SXT 

TRUNNION 

MOA 0/P MCN PH 1 (HI) 



SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


2901518 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 29 OF 7C 


RUNNING LIST, 


2901518 


FROM 


A38 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


PEN NOTE NET. NO. 


A38—1 

A31-1 

A 

459 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A38-1 

A39-1 

A 

460 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 

(LO) 

A38—4 

A3 1-4 

A 

451 

PSO REF HI 


A38-4 

A39-4 

A 

452 

PSO REF HI 


A38-13 

41-49 

A 

447 

SCT TRUNNION TACH OUT (LO) 


A38-21 

41-74 

A 

446 

SCT TRUNNION TACH OUT (HI) 


A38-23 

A37-13 

A 

534 

28VDC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 


A38-23 

A 39—23 


535 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 


A38-24 

A37-15 

A 

475 

SCT TRUNNION MOA TACH FEEOBACK 

(LO) 

A38-43 

A37-17 

A 

474 

800 CPS OEMOO INPUT SIGNAL (HI) 



A39 


DEMODULATOR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A39—i 

A 38-1 

A 

460 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 

A 3 9-1 

A40—1 

A 

461 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 

A39-4 

A 38-4 

A 

452 

PSO REF HI 

A39-4 

A40—4 

A 

453 

PSO REF HI 

A39—13 

41-10 

A 

398 

SXT SHAFT SERVO ERROR IN PH (LO) 

A39-21 

41-2 

A 

397 

SXT SHAFT SERVO ERROR IN PH (HI) 

A39—23 

A38-23 

A 

535 

28VDC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 

A39—23 

A40-23 

A 

536 

28VOC IMU STANOBV (PSAAM PWR) 

A39-24 

E42-B 

A 

408 

SXT SHAFT TACH (LO) 

A39-43 

E41 

A 

401R 

SXT SHAFT MOA P/A MON (HI) 


A40 


OEMOOULATQR PHASE SENSITIVE 2901176-011 FIGURE 6 


A40-1 

A 39-1 

A 

461 

800V CPS 2BV 

1 

PERCENT-OPT 

MON 

(LO) 

A40—l 

A41-1 

A 

462 

800V CPS 28V 

1 

PERCENT-OPT 

MGN 

(LO) 

A40-4 

A 39-4 

A 

453 

PSO REF HI 





A40-4 

A41-4 

A 

454 

PSO REF HI 





A40-13 

41-4 

A 

439 

SXT TRUNNION 

SERVO ERRCR IN 

1 PH 

(LO) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 28 OF 7C | 


RUNNING LIST, 


2601518 


FROM 

TO 

LEAO N( 


A44 

PHASE 

SHIf 

A44-2 

A20-40 

A 

282 

A44—4 

A19—33 

A 

285 

A44—13 

E6-B 

A 

540 

A44-14 

A9-43 

A 

241 

A44-16 

A9-24 

A 

242 

A44-16 

A33-6 

A 

248 

A44-17 

A 3 3-1 

A 

245 

A44-20 

A20-31 

A 

284 


LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 
PHASE SHIFTER 90 OEG 2901147-011 FIGURE 20 


3200 CPS BUFFERED (HI) 

90 OEG. BUFFEREO 3200 CPS (HI) 
28V0C IMU STANOBV (PSAAM PWR) 
800 CPS DEMOO INPUT SIG (Hi) 
800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 
800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON 
OPTICS 28V 800 CPS 1 PERCENT-0 
PIPA G/S OUTPUT (LO) 


PEN NOTE NET. NO. 


(LO) 

(LO) 

OEG RMS 


(HI) 


A45 


AC AMPLIFIER 1902433-011 FIGURE 1 


A45—l 

47-3 

A 

369 

IG COURSE ERROR 


A45-1 

46-3 

A 

370 

IG COURSE ERROR 


A45-9 

A45-15 



COU TEST POINT ♦ 

ERROR COM 

A45-9 

E24-B 

A 

390 

COU TEST POINT ♦ 

ERROR COM 

A45-13 

A45-38 

AA 

35 

28V0C IMU STANOBV 

(PSAAM PWR) 

A45-13 

E8-8 

A 

507 

28VDC IMU STANOBV 

(PSAAM PWR) 

A45-15 

A45-9 



COU TEST POINT ♦ 

ERROR COM 

A45-15 

42-23 

A 

354 

COU TEST POINT ♦ 

ERROR COM 

A45-17 

42-43 

A 

353 

IG COU COURSE ERROR (HI) 

A45-19 

4 7-14 

A 

367 

IG FINE ERROR 


A45-19 

46-14 

A 

368 

IG FINE ERROR 


A45-31 

A45-32 



COU TEST POINT ♦ 

ERROR COM 

A45-31 

E24-B 

A 

389 

COU TEST POINT ♦ 

ERRCR CCM 

A45-32 

A45—31 



COU TEST POINT ♦ 

ERROR COM 

A45-32 

4 2-42 

A 

352 

COU TEST POINT ♦ 

ERRCR COM 

A45-38 

A45-13 

AA 

35 

28VDC IMU STANOBV 

(PSAAM PWR) 

A45-38 

446-13 

A 

407 

28VOC IMU STANOBV 

(PSAAM PWR) 

A4 5—40 

42-66 

A 

351 

IG COU FINE ERROR 

(HI) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 30 OF 7C | 











ftUNNI*6 LIST 


2901918 


FROM TO LEAO NO ClftCUIT FUNCTION 

CCONT.I A94 CL ITCH DETECTOR 2901194-011 FICUftE 9 .» 

A54-42 21-8 A 180 OFTICS OVOC 

A99 ATTENUATOft ASSY 2901168-011 FICUftE T 


FEN NOTE NET* NO* 


A59-1 

E4 

A 

92 

3200 CPS 26V 1 PERCENT MON (HI) 


A59-2 

K7-9 

A 

38 

3200 CPS SUFFERED HI 


A59—2 

A2—22 

A 

99 

3200 CPS 8UFFERE0 HI 


A59-4 

E5-88 

A 

29 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 


A59—4 

A22-19 

A 

49 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 


A59-5 

26-18 

A 

201 

800 CPS 26V 5 PERCENT (PH 8 IMU MON 

HI) 

A59—5 

J5-18 

A 

202 

600 CPS 28V 5 PERCENT (PH 8 IMU MON 

HI) 

A59—6 

A22-19 

A 

209 

BUFFERED 800 CPS PH 8 IMU MON HI 


A59-8 

E94-68 

A 

207 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A+B COM) 


A59-8 

A22—91 

A 

211 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A*8 COM) 


A59—9 

45-17 

A 

209 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A-IMU MON 

HI) 

A59-9 

28-17 

A 

210 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A-IMU MON 

HI) 

A59-10 

A21-1 

A 

212 

BUFFERED 800 CPS PH A IMU MON HI 


A59-12 

E34-88 

A 

206 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A*8 COM) 


A59-12 

A21-9 

A 

219 

800 CPS 28V 5 PERCENT (PH A*B COM) 


A59-13 

K2—8 

A 

87 

SERVO AMP TEST INPUT 


A59-14 

E26-8 

A 

104 

IMU OPERATE OVOC 


A59-16 

All-1 

A 

228 

BUFFERED 800 CPS-IMU MON (HI) 


A59-11 

A20-1 

A 

225 

BUFFERED 800 CPS 5 PERCENT OPT MON i 

(HI) 

A59-18 

A21-19 

A 

216 

BUFFERED 600 CPS OPT NON HI 


A59-19 

A54-23 

A 

550 

28VOC IMU STANDBY (PSAAM PUR) 


A59—19 

A60-19 

A 

551 

28V0C IMU STANOBY (PSAAM PUR) 


A59—20 

K9-8 

A 

88 

SERVO AMP TEST INPUT (1G) 


A59-24 

28-59 

A 

226 

800 CPS 26V 1 PERCENT-1MU MON INI) 


A59—24 

25-59 

A 

227 

800 CPS 28V 1 PERCENT-IMU MON (HI) 


A59-25 

E35-8 

A 

220 

600V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (LO) 


A59-26 

28-95 

A 

229 

800 CPS 28V 5 PERCENT-OPT MON HI 


A59-26 

25-95 

A 

224 

800 CPS 28V 5 PERCENT-OPT MON HI 


A59-27 

E99-8 

A 

219 

800V CPS 28V 1 PERCENT-OPT RON (LO) 



SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


2901918 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 99 OF TO 


RUNNING LIST, 


2901918 


FROM 


TO 

LEAO NO 

CIRCUIT 

F U 

ACTION 


PEN NOTE NET. 

NO* 

(CONT.) 

A59 


ATTENUATOR 

ASSY 2901168-011 

FIGURE 7 





A59-28 


48-58 

A 

214 

800V CPS 28V 1 PERCENT 

-OPT MON (HI) 




A59-28 


J5-58 

A 

215 

600V CPS 28V 1 PERCENT-OPT MON (Hi) 





A60 


LINE 

ORIVE 

AMP 1902494-011 FIGURE 

2 





A60-1 


J 4-8 


52 

PIPA HAROLINE 8 (LO) 






A60—3 


44—A 

A 

51 

PIPA HAROLINE A (HI) 






A60-7 


A22-17 

A 

50 

BUFFERED SEIECTEO 

PIPA 

OUTPUT (HI) 





A60-19 


A59-19 

A 

551 

28VOC IMU STANOBY 

(PSAAM PMR) 





A60-21 


A22-15 

A 

46 

PIPA G/S OUTPUT (LO) 







El 


TERMINAL LUG 1015902-45 FIGURE 13 






El 


44—C 

A 

53 

STRUCTURE ANO SHIELO GRCUNO 





El 


Ell-8 

A 

62 

STRUCTURE ANO SHIELO GROUNO 






E2 


SOLOER SLEEVE 1010769-001 FIGURE 

16 





E2 


47—19 

A 

9 

Y PIPA G/S OUTPUT 

(HI) 






E2 


J6-19 

A 

10 

V PIPA G/S OUTPUT 

(HI) 






E2 


A5-3 

A 

u 

V PIPA G/S OUTPUT 

(hi) 







E3 


SOLOER SLEEVE 1010769-001 FIGURE 

16 





E3 


J 7-60 

A 

13 

I PIPA G/S OUTPUT 

(HI) 






E3 


J6—60 

A 

14 

1 PIPA G/S OUTPUT 

(HI) 






E3 


K10-3 

A 

16 

1 PIPA G/S OUTPUT 

(HI) 












SIZE 

CODE IDENT 












NO. 











A 

99974 


2901518 








SCALE-NONE REV LTR 

C 

SHEET 36 

OF 7C 


MIL 20«4 • *9 


FROM 


RUNNING LIST w 


2901518 


E4 


TO LEAO NO ClftCUIT FUNCTION 

SOLOEft SLEEVE 1010769-001 FIGURE 16 


E6 


FEN NOTE NET* NO. 


E4 

J6—38 

A 

17 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 



E7-8 

E7-BB 



28VDC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PVR) 

E4 

4 7-36 

A 

18 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 



E7-B 

47-57 

A 

4 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E4 

K 8-3 

A 

19 

X PIPA G/S OUTPUT (HI) 



E7-B 

47-58 

A 

5 

28VDC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 











E7-B 

47-59 

A 

6 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 











E7-BB 

E7-B 



28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 











E7-BB 

Sl-2 

A 

7 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 


E5 

SPLICE 

REOUCER 1016006-001 

FIGURE 14 



E7-B8 

XFl-i 

A 

6 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E5-8 

E5-68 



PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 











E5-B 

J6-61 

A 

21 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 











E5-B 

46-37 

A 

22 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 




E8 

SPLICE 

REOUCER 10160C6-001 FIGURE 14 

E5-B 

J6-20 

A 

23 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 











E5-B 

47-61 

A 

24 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LG) 



E8-6 

E8-BB 



28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E5-B 

J 7-37 

A 

25 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 



E8-B 

A45-13 

A 

507 

28VOC 

IMU 

STANDBY 

(PSAAM PMR) 

E5-B 

47-20 

A 

26 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 



E8-B 

A15-23 

A 

516 

28V0C 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

65-B 

A2-17 

A 

47 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 



£8-8 

A29-23 

A 

528 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E5-B8 

E 5—B 



PIPA 

G/S 

GUTPJT 

(LO) 



E8-6 

A44-13 

A 

540 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E5-BB 

48—57 

A 

27 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 



E8-8 

A2-81 

A 

541 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E5-BB 

45-57 

A 

28 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 



E8-BB 

E8-B 



28VDC 

IMU 

STANOBY 

(PSAAM PMR) 

E5-BB 

A59—4 

A 

29 

PIPA 

G/S 

OUTPUT 

(LO) 



E8-8B 

Sl-3 

A 

54 

28VOC 

IMU 

STANOBY 

IPSAAM PMR) 


SOLOER SLEEVE 1010769-001 FIGURE 16 


E6 

48-56 

A 

30 

3200 

CPS 

28V 

1 

PERCENT 

MCN 

(HI) 

E6 

45-56 

A 

31 

3200 

CPS 

28V 

1 

PERCENT 

MCN 

(HI) 

E6 

A 59-1 

A 

32 

3200 

CPS 

28V 

1 

PERCENT 

MON 

(HI) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 37 OF 7C | 


RUNNING LIST T 


FROM 


E7 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E9 


E9 

E9 

E9 


A 2-7 5 
J7-45 
46-45 


SOLOER SLEEVE 1010769-001 FIGURE 16 

A 55R 3*2 KPPS PH A (HI! 

A 56 3*2 KPPS PH A (HI) 

A 57 3*2 KPPS PH A (HI) 


2901518 


PEN NOTE NET* NO* 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 38 OF 7C 


MIL 2084 











RUNNING LIST * 


2901510 


E40 

,17-35 

A 

323 

SERVO 

AMP 

OUTPUT 

MON 

(IG 

LO) 

E40 

,16-35 

A 

324 

SERVO 

AMP 

OUTPUT 

MON 

(IG 

LO) 

E40 

*11-67 

A 

325 

SERVO 

AMP 

OUTPUT 

PON 

(IG 

LO) 


FROM 


E40 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

SOLDER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


PEN NOTE NET• NO. 


E41 


E41 

J0-3O 

A 

399 

SXT 

E41 

*1 5-30 

A 

400 

SXT 

E41 

A39-43 

A 

401R 

SXT 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 
SHAFT MOA P/A PON IHII 


E42 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E42-S 

E42-BB 



SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

E42-0 

A39-24 

A 

408 

SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

E42-B 

A41-24 

A 

409 

SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

E42-0 

A27-31 

A 

410R 

SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

E42-B8 

E42-0 



SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

E42-BB 

J5—40 

A 

405 

SXT 

SHAFT 

TACH 

(LO) 

£42—00 

*10—40 

A 

406 

SXT 

SHAFT 

TACH 

(LC) 


E43 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E43 

*10—51 

A 

402 

SXT 

E43 

*15-51 

A 

403 

SXT 

E43 

A40-43 

A 

404R 

SXT 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

99974 


SCALE-NONE 


2901510 


REV LTR 


SHEET 47 OF 7C 


E44-B 

644-88 



SXT 

E44-B 

A40-24 

A 

413 

SXT 

E44—0 

A42-24 

A 

414 

SXT 

E44—B 

A 32-9 

A 

415L 

SXT 

E44-B8 

E44-B 



SXT 

644-88 

J5—38 

A 

411 

SXT 

644-88 

*10-30 

A 

412 

SXT 


E45 

SOLOER SLEEVE 

E49 

A27-19 

A 

410L 

SXT 

E45 

J0-39 

A 

416 

SXT 

E45 

J 5-39 

A 

417 

SXT 


RUNNING LIST , 


2901510 


FROM 


E44 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


PEN NOTE NET. NO. 


TACN 

TACH 

TACH 

TACH 

TACH 

TACH 

TACH 


(LO) 

(LGI 

(LO) 

(LO) 

(LO) 

(LO) 

(LO) 


1010763-001 FIGURE 16 


E46 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E46 

A 32-1 

A 

415R 

SXT 

E46 

*10-61 

A 

410 

SXT 

E46 

*15-61 

A 

419 

SXT 


E47 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E47 

A32-19 

A 

420R 

SCT 

SHAFT 

MOA 

E47 

je-44 

A 

421 

SCT 

SHAFT 

MOA 

E47 

J 5-44 

A 

422 

SCT 

SHAFT 

MOA 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901510 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 48 OF 70 | 


RUNNING LIST 


2901510 


E40 

A32-31 

A 

420L 

SCT 

SHAFT MOA TACH FEEDBACK (LO) 

E48 

*15—45 

A 

423 

SCT 

SHAFT MOA TACH FEEDBACK (LO) 

E48 

J0-45 

A 

424 

SCT 

SHAFT MOA TACH FEEDBACK (LU) 


E49 

SOLOER SLEEVE 

1010763-001 FIGURE 16 


E49 

A37-1 

A 

425R 

SCT 

TRUNNION MOA TACH PON 

(HI) 

E49 

J 5—47 

A 

426 

SCT 

TRUNNION MOA TACH PON 

(HI) 

E49 

J0-47 

A 

427 

SCT 

TRUNNION MOA TACH PON 

(HI) 


FROM 


E40 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


PEN NOTE NET. NO. 


E50 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E50 

A37-9 

A 

425L 

SCT 

E50 

J 5—46 

A 

428 

SCT 

E50 

J0-40 

A 

429 

SCT 


E51 


SPLICE REOUCER 1016006-001 FIGURE 14 


E51-B 

E 51-88 



0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-B 

SHLO 

A401 

A 

4C1A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-0 

SHLO 

A404 

A 

404A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-B 

SHLO 

A410 

A 

410A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-B 

SHLO 

A415 

A 

415A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-B 

SHLO 

A420 

A 

420A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E5l-e 

SHLO 

A42 5 

A 

425A 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-BB 

E 51-8 




0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-BB 

J0—26 


A 

433 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 

E51-B0 

*15-26 


A 

434 

0 

voc 

OPTICS 

(SHIELO) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 49 OF 7C 


FROM 

E52 


__ RUNNING LI ST » _ 

TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E52 

J5-31 

A 

430 

E52 

J 0—31 

A 

431 

E52 

A41-43 

A 

432 


SXT SHAFT MOA 0/P MON FM 1 (HI) 
SXT SHAFT MOA 0/P PON PH 1 (HI) 
SXT SHAFT MOA 0/P MGN PH 1 (HI) 


2901518 _C 

PEN NOTE NET. NO. 


E53 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E53 

*15-52 

A 

435 

E53 

J8—52 

A 

436 

E53 

A42-43 

A 

437 


SXT TRUNNION MOA 0/P MCN PH 1 (HI) 
SXT TRUNNION MOA 0/P MON PH 1 (HI) 
SXT TRUNNION MOA C/P MON PH 1 (HI) 



E54 

SOLOER SLEEVE 

1010763-001 

FIGURE 16 


E54 

*18-0 

A 

477 

IRIG 

TEMP 

(FROM 

SIG CONO) 

(HI) 

E54 

J 5-0 

A 

470 

IRIG 

T6MP 

(FROM 

SIG CONO) 

(HI) 

E54 

J1-60 

A 

479 

IRIG 

TEMP 

(FROM 

SIG CONO) 

(HI) 



E55 

SOLOER SLEEVE 

1010763-001 

FIGURE 16 


E55 

J0-9 

A 

480 

IRIG 

TEMP 

(FROM 

SIG CONO) 

(LC) 

E55 

J 5-9 

A 

481 

IRIG 

TEMP 

(FROM 

SIG CONO) 

(LC) 

E55 

,11-44 

A 

482 

IRIG 

TEMP 

(FROM 

SIG CONO) 

(LC) 



E56 

SOLOER SLEEVE 1010763-001 

FIGURE 

16 

E56 

*15-19 

A 

483 

CONTROL 

HEATER 

SIGNAL 

(TELE) 

E56 

*10-19 

A 

484 

CONTROL 

HEATER 

SIGNAL 

(TELE) 

E56 

*12-30 

A 

485 

CONTROL 

HEATER 

SIGNAL 

(TELE) 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901510 


SCALE-NONE 


SHEET 50 OF 7C 


T 









RUNNING LIST 


2901518 


FROM 


Jl-l 

Jl-2 

JI-3 


E58 


TO LEAD NO CIRCUIT FUNCTION 

SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


FEN NOTE NET. NO. 


E58 

46-2 

A 

489 

CGC 

TEMPERATURE 

MON 

(LO! 

E58 

47-2 

A 

490 

CGC 

TEMPERATURE 

MON 

(LO! 

E58 

42-6 

A 

491 

CGC 

TEMPERATURE 

MON 

(LC! 


E60 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E60 

46-32 

A 

455 

PIPA 

CAL 

MOO 

TEMP 

(LOI 

E60 

47-32 

A 

496 

PIPA 

CAL 

MOO 

TEMP 

(LO! 

€60 

42-5 

A 

457 

PIPA 

CAL 

MOO 

TEMP 

(LO! 


E62 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E62 

46-55 

A 

501 

PSA 

TEMPERATURE 

(LO! 

E62 

47-55 

A 

502 

PSA 

TEMPERATURE 

(LOI 

E62 

42-14 

A 

503 

PSA 

TEMPERATURE 

(LO! 


E63 


SOLOER SLEEVE 1010763-001 FIGURE 16 


E63 

45-36 

A 

504 

BLOWER 

SIGNAL 

(TELE! 

HI 

E63 

48-36 

A 

SOS 

BLOWER 

SIGNAL 

(TELE! 

HI 

febi 

42-51 

A 

506 

BLOWER 

SIGNAL 

I TELL! 

HI 


Jl 


CONNECTOR 1897247-002 FIGURE 11 


640- 21 
639-21 

641- 21 


438 SXT TRUNNION SERVO ERROR IN PM IHII 
397 SXT SHAFT SERVO ERROR IN PH INI) 

464 SXT SHAFT MOTOR CONTROL WINDING CHI 3 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 51 OF 7C | 


FROM 

ICONT•9 J1 

Jl-4 

Jl-5 

Jl-6 

Jl-7 

Jl-8 

Jl-9 

41-10 

41-11 

41-12 

41-13 

41-14 

41-15 

41-16 

41-17 

41-18 

41-19 

41-20 

41-21 

41-22 

41-23 

41-24 

41-25 

41-26 

41-27 

41-28 

41-29 

41-30 

41-31 

41-32 

41-33 

41-34 

41-35 

41-36 

41-37 

41-38 


FROM 

TO 

LEAO N( 

(CONT.! 41 


CONNECTOR 

41-39 

E32-B 

A 

197 

41-40 

A15—13 

A 

274 

41-41 

A 16-21 

A 

308 

41-42 

E37-B 

A 

314 

41-43 

E38 

A 

319 

41-44 

E 55 

A 

482 

41-45 

A25-13 

A 

270 

41-46 

A26-13 

A 

268 

41-49 

A 38-13 

A 

447 

41-50 

A29-13 

A 

445 

41-51 

A6-13 

A 

348 

41-52 

A6-21 

A 

347 

41-53 

A9-13 

A 

252 

41-54 

A8—13 

A 

254 

41-55 

E15 

A 

189 

41-56 

A* 1-4 

A 

162 

41-57 

A51-4 

A 

163 

41-58 

A48-42 

A 

150 

41-59 

A 50-4 

A 

158 

41-60 

A47-42 

A 

147 

41-61 

E31-8 

A 

191 

41-62 

A49-4 

A 

153 

41-63 

A49-42 

A 

154 

41-64 

E33 

A 

200 

41-65 

A15-21 

A 

273 

41-66 

E37-6 

A 

316 

41-67 

E40 

A 

325 

41-68 

E 54 

A 

479 

41-70 

A24-21 

A 

271 

41-71 

A24-13 

A 

272 

41-74 

A38-21 

A 

446 

41-75 

A29-21 

A 

444 

41-76 

A7-13 

A 

346 

41-77 

A7-21 

A 

345 

41-78 

A8-21 

A 

253 


RUNNING LIST T 


2901518 


PEN NOTE NET. NO. 


420V0C RETURN 
IG SERVO ERROR* QUAO (LOI 
NG SERVO ERROR* QUAO (Mil 
SERVO AMP TEST POINT LO 
SERVO AMP OUTPUT NON (NG LOI 
IRIG TEMP (FROM SIG CONOI (LOI 
NG SERVO ERROR IN PH (LOI 
IG SERVO ERROR IN PM (LOI 
SCT TRUNNION TACH OUT (LOI 
SCT SHAFT TACH OUT (LOI 
YAW ATT ERROR (COU OAC OUT!(LOI 
VAN ATT ERROR (COU OAC OUT!(HI! 

PH 0IFF OPTX 1 PERCENT* INU 1 PERCENT (HI I 
PH OIFF INU 5 PERCENT 0 0EG-90 OEG (LO! 
-28V0C (LOI 

+28V0C IMU OPER BUSS DC LEVEL (HI! 

♦ 28V0C IMU OPER BUSS OC LEVEL (HI I 
IMU OPERATE OVOC 

♦4VDC COU SUPPtDC LEVELtNOISE (HI I 
IMU OPERATE OVOC 
♦20V0C T.P. HI 

♦120V0C PIPA, NOISE RMS (HI! 

♦120V0C PIPA RETURN 

-20V0C T.P. HI 

IG SERVO ERROR* QUAD (MI! 

SERVO AMP TEST POINT LO 
SERVO AMP OUTPUT NON (IG LOI 
IRIG TEMP (FROM SIG CONOI (HI! 

OG SERVO ERROR IN PH (MI! 

OG SERVO ERROR IN PH (LO! 

SCT TRUNNION TACH OUT (HI! 

SCT SHAFT TACH OUT (HI I 
PITCH ATT ERROR (COU OAC OUT I(LOI 
PITCH ATT ERROR (COU OAC OUT I(HI I 
PH OIFF IMU 5 PERCENT 0 0EG-90 OEG (HI! 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

2901518 


FROM 

(CONT.I 41 

41-79 

41-82 

41-83 

41-84 

41-85 


42 


42-5 

42-6 

42-11 

42-14 

42-15 

42-16 

42-17 

42-18 

42-19 

42-20 

42-23 

42-25 

42-27 

42-29 

42-30 

42-31 

42-32 

42-35 

42-36 

42-37 

42-38 

42-39 

42-42 

42-43 

42-45 


SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 53 OF 7C 


RUNNING LIST 


2901518 


TO 


CONI 


EAO NO CIRCUIT FUNCTION 
ECTOR 1897247-002 FIGURE 11 


PEN NOTE NET. NO. 


A40-13 

A 439 

SXT TRUNNION SERVO ERRCR IN PH (LCI 

A31-21 

A 440 

SXT SHAFT TACH OUT (HI I 

A53—4 

A 173 

+28VOC CGC OPER BUSS-OC LEVEL (HI! 

A53—42 

A 175 

IMU OPERATE OVOC 

A54-42 

A 180 

OPTICS OVOC 

A17-13 

A 311 

OG SERVO ERROR* QUAO (LO! 

A 39—13 

A 398 

SXT SHAFT SERVO ERROR IN PH (LOI 

A41-13 

A 465 

SXT SHAFT MOTOR CCNTROL WINDING (LO! 

A30-21 

A 442 

SXT TRUNNION TACH OUT (HI! 

A30-13 

A 443 

SXT TRUNNION TACH OUT (LO! 

A31-13 

A 441 

SXT SHAFT TACH OUT (LO! 

A 2-14 

A 64 

PH OIFF 3.2KC 28V SUPP-CGC (LOI 

A 52-4 

A 167 

428VDC IMU STANOBV-OC LEVEL (HI! 

A52-42 

A 169 

IMU OPERATE OVOC 

A53—4 

A 174 

♦28VDC CGC OPER BUSS-OC LEVEL (HI! 

A 54-4 

A 178 

♦28V0C OPTICS OPER OC LEVEL (HI! 

A54-4 

A 179 

428VDC OPTICS OPER OC LEVEL (HI! 

A17-21 

A 310 

OG SERVO ERROR* QUAO (hi! 

A16-13 

A 309 

MG SERVO ERROR* QUAO ILOI 

E37-B 

A 315 

SERVO AMP TEST POINT LO 

E39 

A 322 

SERVO AMP OUTPUT MON (CG LOI 

A25-21 

A 269 

MG SERVO ERROR IN PH (HI! 

A26-21 

A 267 

IG SERVO ERROR IN PH (HI! 

A42-13 

A 467 

SXT TRUNNION MCTCR CCNTRCL WINDING (LC! 

A42-21 

A 466 

SXT TRUNNION MOTOR CCNTROL WIN01NG (HI! 

A5-13 

A 350 

POLL ATT ERROR (COU OAC OUT I(LOI 

A5-21 

A 349 

ROLL ATT ERROR (COU OAC OUT! (HI I 

A9-21 

A 251 

PH OIFF OPTX 1 PERCENT* (MU 1 PERCENT ILOI 

A2-3 

A 63 

PH OIFF 3.2KC 28V SUPP-CGC (HI! 

A52-4 

A 168 

478V0C IMU STANOBV-OC LEVEL IHII 

A51-42 

A 164 

IMU OPERATE OVOC 

A50-42 

A 159 

COU TEST POINT ♦ ERROR COM 

A 50-4 

A 157 

44VDC COU SUPP*OC LEVEL*NOISE (HI 1 

E32-B 

A 196 

420VDC RETURN 

E31-8 

A 190 

420VOC T.P. HI 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901518 

| SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 52 OF 70 | 


RUNNING LIST, 


2901518 


TO LEAO NO CIRCUIT FUNCTION 

CONNECTOR 1897247-002 FIGURE 11 


-28V0C (T.P. HI! 

♦4VDC CGC SUPP* OC LEVEL (HI I 
♦4V0C CGC SUPP* OC LEVEL (HI! 
♦14V0C CGC SUPP* NOISE RMS 
♦14VDC CGC SUPP* NOISE RMS 


E60 

E58 

A3-32 

E62 

TB1-6 

TB1-4 

TB1-2 

A54-21 

653-21 

A52-21 

A45-15 

A3-40 

A4—32 

E 26-88 

E56 

A20—15 
621-15 
A54-17 
A53-17 
A52-17 
A 51— 17 
A51-21 
A45-32 
A45—17 
A46-15 


PEN NOTE NET. NO. 


E14 

A 

186 

A48-4 

A 

145 

A48-4 

A 

146 

A47-4 

A 

144 

A47-4 

A 

143 


CONNECTOR 1897247-003 FIGURE 11 


497 

451 

360 

503 

500 

494 

488 

183 

177 

172 

354 

359 

364 

476 

485 
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7 





S5-2NO 





• 30 

YES 



AA 

91 

1 

6.00 

R4-2 





• 30 

YES 







Rll-2 





• 30 

YES 


6 

AA 

92 

1 

36.00 

R5—1 





• 30 

YES 


7 





S6-2NO 





• 30 

YES 



AA 

93 

l 

6.00 

R5-2 





• 30 

YES 


6 


i 

* 


Rll-2 





• 30 

YES 



AA 

94 

1 

6.00 

Rll-l 





• 30 

YES 







R10-1 





• 30 

YES 


7 

AA 

95 

1 

36.00 

Rll-2 





• 30 

YES 







J2-C 





• 20 

NO 



AA 

96 

1 

6.00 

RIO—2 





.30 

Yes 







R9-2 





• 30 

YES 


7 

AA 

97 

1 

24.00 

XDS6-2 





• 30 

YES 


10 





XF2-1 





• 30 

YES 



AA 

98 

1 

12.00 

X0S5-2 





• 30 

YES 


10 





XDS3-2 





• 30 

YES 


10 
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A 
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NO. 
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MIRE 
LEAD NATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
FROM €A) 

TO (81 


AA 

73 

1 

36.00 

AR2-13 
R7—RED 

AA 

74 

2 

6.00 

Ti-3 

T2-3 

AA 

75 

2 

36.00 

Tl-4 

TP4 

AA 

76 

I 

36.00 

ARl-1 

XFl-1 

AA 

77 

i 

24.00 

AR1-2 

S7-1 

AA 

78 

I 

6.00 

ARl-5 

E2 

AA 

79 

1 

36.00 

AR 1—6 
J2-F 

AA 

80 

I 

36.00 

K2-7 

XF2-L 

AA 

81 

I 

24.00 

K7-5 

RIO-2 

AA 

82 

l 

36.00 

K7-2 

XDS6-1 

AA 

83 

I 

36*00 

K7-8 

TP2 

AA 

84 

1 

36.00 

S7-1 


TERM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

.30 YES 
•30 YES 

•30 YES 

• 30 NO 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 

• 20 NO 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

• 30 NO 
•30 YES 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 99974 


SCALE-NONE REV LTR 


2901532 

# £ [sheet iqof/4 



MIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (81 


AA 

99 

1 

12.00 

Jl-C 

E3 

AA 

100 

1 

12.00 

XDS3-2 

XDS4-2 

AA 

101 

i 

12.00 

X0S4—2 
X0S2-2 

AA 

102 

I 

24.00 

XDS2-1 
XF l-l 

AA 

103 

I 

12.00 

XDS2-2 

TP1 

AA 

104 

1 

24.00 

Si-l 

XFl-2 

AA 

105 

i l 

12.00 

Sl-2 

Jl-A 

AA 

106 


24.00 

Si-3 

XF2-2 

AA 

107 

I 

12.00 

Sl-4 

ji-a 

AA 

108 

t 

6.00 

S3-1C 
S3-2C 

AA 

109 


, 6.00 

54- 2C 

55- 2NC 

AA 

110 

i 

12.00 

S4-2NC 


LEAD SET AA - 


TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 20 NO 

• 30 NO 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
b30 YES 

.30 YES 
.30 YES 

.30 NO 
•30 YES 

.30 NO 

• 20 NO 

• 30 NO 
•30 YES 

• 30 NO 

• 20 NO 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 

• 20 NO 
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SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO 

LEAD HATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT 

IOENT ITEM LG TO IB) NO. LG LG LG 


AA 

111 

1 

o 

o 

• 

f-l 

55- 2C 

56- 2NC 

AA 

112 

1 

24.00 

Mil-) 

R12-AED 

AA 

113 

1 

12.00 

T2-1 

M2-1 

AA 

114 

1 

12.00 

T2-2 

M 2-2 

AA 

115 

2 

24.90 

T2-4 

TP3 

AA 

116 

2 

24.00 

XF3-1 

TP4 

AA 

117 

2 

12.00 

XF 3—2 
J2-A 

AA 

118 

2 

24.00 

XF4-1 

TP3 

AA 

119 

2 

12.00 

XF4-2 

J2-B 

AA 

120 

1 

6.00 

R7-RE0 

R7-Y6L 

AA 

121 

1 

6.00 

RT-YEL 

R8-GRN 

AA 

122 

1 

6.00 

R8-PED 

R8-TEL 


NOTE 

ONE« ACCESSORY 


2901532 


REMARKS 


.30 YES 
.30 YES 

• 30 NO 
•30 YES 

.30 YES 
.30 YES 

.30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
•30 YES 

•30 YES 
.30 YES 

.30 YES 

• 20 NO 

.30 YES 
•30 YES 

.30 YES 

• 20 NO 

.30 YES 
.30 YES 

.30 YES 
.30 YES 

.30 YES 
.30 YES 

SIZE CODE 1DENT 
NO. 

- 99974 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PI 
FROM I A) 
TO IB) \ 


AA 

123 

1 

o 

o 

• 

R12—RED 
R12—YEL 

AA 

124 

1 

12.00 

K7-4 

K3-4 

AA 

125 

I 

12.00 

K7-6 

K3—3 

AA 

128 

1 

24.00 

E3 





E4 

AA 

129 

1 

12.00 

XDS6-2 

X0S5-2 

AA 

130 

i 

12.00 

XDS2-1 

TP2 

AA 

131 

1 

12.00 

K3—4 
Ll-2 

AA 

132 

1 

6.00 

R5-2 

Ri 5—2 

AA 

133 

i 

36.00 

R15—i 
S8-2N0 

AA 

134 

1 

6.00 

R15-2 

R16-2 

AA 

135 

1 

36.00 

R16-1 


_ LEAO SET AA w _ 

TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE v 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

•30 YES 
•30 YES 
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•30 YES 
•30 YES 


•30 YES 
•30 YES 
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. 99974 

A 
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BA 
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A-9 
D-8 
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INTERLOCK 
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^ INTERLOCK! 


2901543 
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BTI 

THRU| 
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D-IO 

B-IO 

C-ll 
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6-11 
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G-12 

F-IZ 
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[CR I 
l 
3| 
4 

SI 


IHI| 
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G-ll 
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|B-8 

D-8 

| D-7 
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E-7 
D-fe 
F-6 
G-ll 
GH] 


C-8 

|D-8 
D-7 
D-6| 
|C-6 
D-51 


NH2 

6-12 

G-I2| 

G-6 


|H-I3 

F-13 

|F-I3 

F-13 


C-ll 

E-ll 

6-10 


D-IO 

B-IO 

E-9 

A-9 

D-9 


F-fe 

E> 6 , 
6-12 
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DES. 


C I CTM104VBK(1696957-046)1 

2 CSI3BEI56K(1896954-103)| 

3 CE7IC562G (1844678 *119) 


]CSI3B8l57K( 


m, 

c di 

C 14 


CSI3BBI57K( 

C5I38FI06«( 

CSI36FI06K( 

CSI3BD335K( 

Gblibo»u6<( 

Cil3BF476< 


DSI 

2 

3 

4 

5 

6 


F I 
2 

3 

4 


612 K I 


I t if 

TCWi 

]XW3| 

%n 

m\ 

*3 


PART NUMBER 


1897261 


I897268-001 


CAP MIL-C-27287/1 
MIL-C-26655/2 
MILC-62/12 


_^06<$ 

-060) 

-144) 

-144) 

-0A2) 

-176) 


^7 

CL25B1700UP3 (1877061-524)1 CAP MIL-C-3965/2A 


IOI5967-OOI 
IOI9937-OOI 
I897277-OOI 
1897277-001 
IN 459 0896946-291) 


IOI5937-OOI . 
IN2976#( /896966 -075/ 
1015937-001 
IN3023B (l 8 96966-187) 
IN459(/896966-29/J 
IN459 (1896966-291) 
18 9 7 2 51-004 
IN3029 B(l 89696€r069) 


IW 3029 6( 
IN459 ( 


-069) 

-291) 


1897251-004 
IN459 (1896966-291) 


1015939-008 
|IN3030B(1896966-070) 
IN459 C | -291) 

ill 

1015937 -001 
IN439 (1896966-291) 

i_4_L 


(4) MS25237-327 
1015923-002 
(4) MS25237-327 
2900528 
(4) MS25237-327 
v4) MS2S237-327 


F02 A250V4A5(I 897049-113) 
F02Bl25V?AS( I H29] 

, ♦ < 1 -^>1 

|F02A230V4AS( ♦ >II3M 


|MS3I27E-H-I2P(I897M5-I20) 

1 -Wim 1897115-121) 
-I2-;<W 1897119700) 
-t8-52S(lB97l22-320) 


1015982-003 

1015982-004 

1013832-318 

1015802-004 


10159 82-007 
10159 82-007 
1015832-318 


1015982-007 

1015837-001 




-785 
-748 
1897337-101 

015873-009 
I -OOI 
I -OOI 
015873-006 


PARTS TABLE 


DESCRIPTION 


ISCHEM DIA6 
.OR VALUE.. 
|T0L |RATIN6| 


COMPARATOR 28VDC.50MA 


BATTERY 


fo.l Uf;tl0X200VDd 
151 tl07o20 
(56001 m 50 

iso! 


SEMI-CONDUCTOR 
(DIODE) 


MIL-S-I9500/I93A 


MiL-s*i95oe/ii5« 

MIL-5-I950Q/I934 


MIL-S-I950Q/I93A 

MIL* 5*19500^ 150 
/II50 
/I93A 


MIL-S-I9500/I93A 


MIL-5-19500/1150 

— 

MIL-5-l9500/i9v( 

—1 , 1 


LAMP INCANDESCENT 

[TIMER-ELEC FLASHER) 

[LAMP INCANDESCENT 

BELL ASSEMBLY 

LAMP INCANDESCENT 

LAMP INCANDESCENT 


FUSE-MIL-F-I5I6C/02 


I I 


CONNECTOR 


RELAY 


ILKiwT*INDI^X tOR 
|UGHT INDICATOR 
IND LT 5W ASSY 
LI6HT INDICATOR 

FUSEHOLDER 


FU6EH0LDER 


4.0 VOLTS 


iof*Ty\VAm 


!2V,2I0MA 


4A t 250V 
2 A, |25V 

* * 
4A , 2S0V 


16V, 2PDT 

28V, 

5.6 VAA, 

28V, 


28 V, 
28V, 
5.6 MA, 


5-6MA, . 

28V , 2PDT 
28V, 6PDT 

■MVi .&PPT 


ZONE 

REF. 

DCS. 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

SCHEM DIAG 
OR VALUE, 
TOL | RATING 






C-12 

M 1 

1016080-514 

METER 

10-0-10 uau 

Oil 

610 

D-6 

66 

( 

91 

2 

3 

4 

1015926*0 

1 

)l 

TRANS 

>l$TOR 


F-7 

G-7 

G7 


5 

6 
7 

1015935* 

1015928* 

1697309- 





B43 

C-13 

B-i3 

D*I2 

D-12 

C-12 

C-12 

B42 

C-12 

BT2 

f 

} 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1016053-023 
1897260-007 
1016053-020 
RC206F474j(l896952-l21) 
RC206F332J(l896952-06O 
RN60C1541F (1896976-307) 
RN60C1002F(l896976-385) 
1016053-005 
RC206F155 JHB96952-I25) 
1016053-029 

RES) 

STOR 

-VAR 

2964 1.01 % 
IK 15/. 
TJZZAtJOrk 
470K ^5% 
3.3 K t5% 
I.54K 11% 
10K t|% 
2504.S t.OI y. 
I.5M tSY* 
2201.3 1 DI % 

G-12 

B42 

OH 

F-ll 

B-ll 


11 

12 

13 

14 

13 

RC206F30lj(l896952-03d 
1016053-004 ^ 

RN60C1503F(l896976-496) 
RWS5V20/ (/696928-068I 
1016053-021 



300 i Sfo 

2133.5 t.01% 

150 K 1I9( 
200 15K 

6295.5 t.OI fL 

E-n 

D-ll 

D-ll 

C-ll 

C-ll 


16 

17 

18 

19 

20 

1897260-008 
RN60CI4 OOC(I896984-250] 
1897260-006 
1897260 *006 
RC206F 300(1896952-036 


-VAR 

-VAR 

-WAR 

2K ±5% 

140 1.25% 
500 ±5% 
500 15% 
300 15% 

B-ll 

B-ll 

E-ll 

CIO 

E-IQ 


21 

22 

23 

24 

25 

1016053-021 
1016053-005 
RC206FI02 J(1896952-049) 
RC32GFi5IJ(l896953-0a3) 
RC326F10 U(l 896953-039) 



62955 *J0I% 
25045 iJOl* 
IK 15% 
150 2 5% 

IOO 15% 

B-IO 

BrlO 

D-IO 

D-IO 

c-w 


26 

27 

28 

29 

30 

RN6X15 02F(l896984-402) 
1897260-013 
1897260-013 

RN60CI 502F(l 896981 -402) 
RC206F102 J(l896952-019, 


-VAR 

-VAR 

I5K 11% 
50K 15% 
50 K 15% 
15 K t|% 

1 K 15% 

DIO 

B-IO 

6-9 

F-9 

F-9 


Iv 

32 

33 

34 

35 

RC206F SOU (1896952-036) 
RC20GF 301J (.1896952-036) 
1897260-006 
RN60C1 OOOC(1896984-222) 
1897260-005 


-VAR 

-VAR 

300 ts% 
300 15% 

500 15% 

100 t.25% 

200 1 5% 

6-9 

F-9 

F-9 

6-9 

E-8 


36 

37 

38 

39 

40 

1016053-019 

1016053-012 

1897260-003 

1016053-019 

RC206FI04J(I89€952-097; 


-VAR 

1340 ijDT* 
1535 1.01% 

50 t 5% 
1340 1.01% 

IOOK 15% 

B-3 

G-8 

G-8 

F-8 

E-8 


7T 1 

42 

43 

44 

45 

RC 20G FI 04 J (1896952-097] 
RC20GF 122,1(1896952-051] 
RC206F684J (1896952-117 ) 
RC206F 684J(W96952-in) 
RC32GF 561J(1896953-057) 



IOOK 

L2K 

680K 

680K 

560 


D-8 

C-7 

G-7 

6-7 

F-7 


46| RC426F 5tOJ (1896951-018) 
47IRC326F 5KK) (1896953-032 

48 RC426F5I0J (1896951-018] 

49 RC206F IOOJ (l896952-OOl] 
M 1897260-OK) 


-VAR 

51 

51 

51 

10 

I0K t! 

■>% 

% 

>X 

G-6 

E-6 

D6 

E-6 

E-6 


51 RE70GIR2I 0897O94-I06) 

52 RC20GFI56J (I896952-I2S) 

53 RC326F5KX) (1896953-032 
54RC42GFI50J (18969S 1*005 
56 RC32GF5IOJ (1898953-032) 



1.2 1 
I.5M i; 
51 

15 

51 

C-6 

C-5 

D-12 

D-D 

B70 

F-9 


56 

57 

58 

59 

60 
61 

RC426F 510J (W9G9SI-0I9) 
RC32GF5I0J (I896953-032J 
RC20GF474J (1896952-113, 
RC206F205J (1^^952-128 
RC20QF205J (1896952-128. 
1016053-024 



51 

51 

470K 

2M 

2M 15 
730.1 ±J0 

X 

1% 

B-ll 

6-12 

HIS 

\ 

62 

'63 

51 

RN60C4992F 0896976-45^3 
RC20GF43IJ (1896952-040] 

1015825-036 

RESI 

SWITi 

STOR 

CM 

49.9 K t 1 % 
430 157. 

B-13 

813 

B72 

52 

53 

54 

1021575 

| 




B-12 

55 





B-ll 

D-9 

G-12 

56 

57 

Tl 

I02I575 

SEE. 055 

IB974I0 

swn 

TRAM 

rcw 

SfORMER 


F-IO 

G10 

G-6 

TPI 

TP2 

TP3 

1016166-004 

1 -006 

1 -004 

TEST JACK. 

1 1 


F-6 

TP4 

1016166-006 

TEST J 

IACK 
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. 2 PLACE 3 PLACE 
• (DECIMALS DECIMALS AMBLES] 


>T 


EE 



mi 
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DATE 

APPD 

A 
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M 


B 
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ZtJUVbb 


My. 




NAS 9-497 


a trrmom tf L 


t APPROVAL/ 




SPACECRAFT CENTBt 


SCHEMATIC DIAGRAM 
BLOCK II PTC 
(P.'.TABLE TEMPERATURE CONTROLLED 
(2900060-0213_ 


COOEtOCNTNO] 

99974 


2901543 


i of r 


2001543 I CD I O I 2901543 





































































NOTES 

1 PS^ing ,N w.coroawce with 


STANDARDS PRESCRIBED BV MlL-D-70327. 

2. ALL PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE. ONLY. 

3. DRAWINGS FOR REFERENCE: 


8900060-02/ 


PORTABLE TEMPERATURE 
CONTROLLER ASSEMBLY 


4 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED' 


A. RELAYS AND SWITCHES ARE SHOWN IN THE 
UNENERGIZED OR “OFF“ POSITION. 


B. VALUES ARE IN OHMS AND MICROFARADS. 




























































f - F4 I 

I , 4 A * 


KI6 $8 

I K6# 


H >HI 28 V DC 


CPP4 

1N3030B 



E@T 


R54 

: is 

BELL 

ASSEMBLY 


TIMER- 

ELECTRONIC 

FLASHER 


PWR PWR 
ON Jfail 


g In on 

(PTC 

INHIBITED) 


ALARM 

INHIBITED 

(SYSTEM 

RESET) 


,^\CR26 . 


IlftSK 


Ats> **** 


^***,*^ »*»* »# r* mt , 


Vi «**_* V* *r HmMikr ^-t.1ft ■>. 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


E-ll Aft I 
B-IO 2 
D-IO 3 
6-6 T 4 

BTI “ 
F-ll THRU 
BT 8 


1697261 


COMPARATOR 


PARTS TABLE 

ISCHEM CXAGl \Z 

OR VALUE. ZONE £ 
TOL j BATIKS * 

28VDC.50MA_ 


I897266-001 


F-12 C I CTMI04VBK(l696957-046) CAP MIL-C-27287/1 0.1 UFtlOX200VI 
C-12 2 CSI3BEI56K(1896954-103) | MlL-C-26655/2 151 m » I 
F-|| 3 CE7IC5626(I896672-II9) MILC-W/12 5600 :86 50 


I MU HEATERS 


?:«\m 


y-ii ci4 
G- II CR I 
B-12 1 

G-12 3 

F-12 4 

£-12 5 


CSI3BBI57K( 
CSI3BBI57k( 
CSI3BF I06K( 
CSI3BFI06K( 
cswumsKf 
C5 I3BGIQ6K( 
CSI3BF476MC 
» 


I H-lt 6 
G-H 7 
G-ll 6 


\/2V,2IOMA 


CLI5BL700UP30697081-324) CAP MIL-C-3965/2A 70? V7!H3%J 
IOI5967-OOI SEMI-CONDUCTOR 

: IOI5957-OOI (DIODE) 

___ I697277-OOI 1 _ 

1897277-001 

IN459 08969*6-291) MIL-S-I9500/I9JA 

1015937-001 % : 

IN29760(/896966 -07f) 12 V. 2I0MA 

1015 9 37-001 

69G6-187) MIL-S-I9504/H50 

6 -29/) _ MIL-S-I950C/I93A _ 

966-291) MIL-5-I950Q/I93A 

1-004 

6966-069) Ml l* 5-19500^ 150 

I *069!) I /M50 

I -291) I /I93A 


MIL-S-I9504/H5( 

MIL-S*l950C/l93i 


MIL-S-I9S0Q/I93A 


MIL* 5*1950(^150 
I /M50 
I A9 3A 


I -004 
5966-291) 


MIL-S-I9500/I93A 


9-008 . 

8966-070) 
I -291) 


MIL-S-19500/1150 

_ 1 /m 


(4) MS25237-327 
1015925-002 
(4) MS 25237-327 
2900528 
(4) MS25237-327 
W) MS25237-327 


►6966-291) MIL-5-19500/(9? 
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528 BELL ASSEMBLY 

237-327 LAMP INCANDESCENT 
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57 SEE DS6 


RESISTOR 

SWITCH 


i G-121 Tt 1 1897410 
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TOL t RATING 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 
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(*•10 1 2 

1015928-001 
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t INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE. WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BV MIL-D-70327. 

Z. ALL PART NUMBERS ARE FOR REFERENCE. ONLY. 
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CONTROLLER ASSEMBLY 


4 UNLESS OTUERWISE SPECIFIED*. 

A. RELAYS AND SWITCHES ARE SHOWN IN TWE 
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& VALUES ARE IN OHMS AND MICROFARADS. 
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29008/2-02/ ASSY DWG; L/FT/N6 BATTERY RACK 
2900826-02/ ASSY OWE BATTERY CHARGER 
2900827-02/ ASSY DWG. BA TTERY POWER SUPPLY 
£ FLASHER 

29008S7 ASSY DWG; INTERCONNECT CABLE 

4. TALLIES ARE IN OHMS AND MICROFARADS . 

5. PI TERMINALS A^ 8, C, £>.£ y P, M L 4 M CONNECT 

TO Jl OF PORTABLE TEMP CONTROL / 2900060-0//. 
HYMEN BATTERY CHARGER /S D/SCONNECTED. 
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MIL-C-396E/HB 






CR / 

1897277-00/ 

RECTIFIER, BRIDGE 

t/N4436 REF) 

CR2 

IN 459 (/0968GG-29O 

D!ODE . MIL-S-19500//93 


CRB 

” IH30ZS8 (/8969C6-/27J 
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12 PIN 
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M33/27E-/4-/2R 
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/0/5982-002 
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100 A* 5%. Z WATTS 

R6 

SEE R5 







SI 

PART OF 052 







Tl 

1897360 

TRANSFORMER 






WI9I 

2900857 
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* 




F3-28 
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• 25 

NO 







P3-26 



• 10 

NO 


. 24 



i 698 

1 

F6-C3 



• 18 

NO 


21# 

30 




SHLO A 


- 

•25 

NO 





L 69 L 


P3-13 



• 10 

NO 


26 





F6-B3 



• 18 

NO 


21, 

30 


i 69R 


F3-12 


... 

• 10 

NO 


26 





F6-A3 


♦ 

• 18 

NO 


ait 

30 


I 70 

6 


5.30 

5.00 ' 



A#6B 

16* 

19 





4.80 

4.50 ' 



A,68 

...W» 

19 


70 A 

1 

SMlO A 70 


'■*» 9 * 

.25 

NO 







F3-34 


> 4f • 

• 10 

NO 


; 24 



708 

1 

F6-C2 



• 18 

NO 


/. 21# 

30 




SHLO A 70 


■ i... 


NO 





70L 


E14~BB 


3.50 

• 38 

NO 

- 



SEE CONFIG. 



F6-B1 


• .# 

• 18 

NO 


21# 

30 


TOR 


F3-9 


*; --4 

• 10 

NO 

... 

26 





F6—82 


• 

• 18 

NO 


21# 

30 



f- 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901597 

SCALE-NONE 

REV LTR # # (SHEET 23 OF 35| 

Z - 



FOSTER _ 030267 _ CABLE ASSEMBgr Ml 52 _ ' _ 2901597 

MIRE CIRCUIT FT TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 4 REMARKS 

LEAO MATL LEAO FROM (Al AREA STRIF STRIF CUT STRIF ONE# ACCESSORY 

I0ENT ITEM LG TO IB» NO* LG LG LG "LG TIN FIG ITEMS 



75 

6 


4.30 

4.00 

. *. 

A#6B 16# 

19 





5.30 

5.00 

* * 

A#68 16, 

19 


75A 

1 

SHLO A75 



• 25 NO 

r* » 





P3-47 



• 10 NO 

26 



758 

1 

P6-G3 


* 

• 18 NO 

211 

30 




SHLO A75 



• 25 NO 




75L 


P3-48 



• 10 NO 

26 





P6-G2 



• 18 NO 

ait 

30 


75R 


F3-51 



• 10 NO 

26 

• 




P6-G1 



• 18 NO 

21# 

30 | 


76 

32 


3.30 

3.00 

r . 

A#6A 17# 

19 





5.30 

5.00 


8,7 # 19 



76A 

1 

SHLO A76 



•25 NO 


- 




E19 



• 25 NO 

fi* 



76L 


E23-8 


■- 

• 31 NO 

•fj- 





E1S-BB 



• 38 NO 

*'<, ; 



76R 


E22-B 


* 

" .31 NO 






E16-BB 


.. i 

• 38 NO 

;i • ■ - 



77 

2 

6.00 El 5-8 



• 38 NO 

— 





P4-B9 



• 18 NO 

21. 

30 


78 

2 

6.00 E16-B 


** 

• 38 NO 






F4-88 


* - 

• 18 NO 


30 


79 

2 

6.00 E15-B 



• 38 NO 






P4-C9 



• 18 NO 

! 21 • 

30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

99974 

1 

2901597 


SCALE-NONE REV LTR 


r /9 


’SHEET 25 OF 35 


























































& 


FOSTER 


030267 


CABLE ASSEMBLE W149 


2901596 


NOTE 

NUMBER 

14 

15 

16 

17 

18 
19 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SERIALIZE PER N01002023 

MARK IDENTIFICATION BAND KITH REFERENCE DESIGNATION AS NOTED *12 
HIGH, COLOR BLACK, PER N01002019. CENTRALIZE* 

LOCATE ITEM 14 ADJACENT TO ITEMS 9 ANO 10, AND ITEM 13 ADJACENT 
TO ITEM 10* 

ASSEMBLE PER N01002032 

ZIPPER TUBING SHALL HAVE Z TRACK 

SECURE LEADS IN STRAIN RELIEF CLAMP IN THE FOLLOWING MANNER 
SPOT TIE LEADS IN GROUPS OF APPR0X1MATELV 10 TO 20 LEADS EACH 
ADJACENT TO STRAIN RELIEF CLAMP. WRAP WIRE BUNDLE USING ITEM 23 TO 
PROTECT WIRES FROM ABRASION. WRAP MIRE BUNDLE USING ITEM 19, AS 
REQUIREO, TO FIRMLY SECURE ALL LEADS IN STRAIN RELIEF CLAMP. 

SPOT TIE THE CABLE BUNDLE, USING ITEM 18, ADJACENT TO CONNECtOR 
BACKSHELL GROMMET ANO TIGHTLY SECURE LACING CORD ENDS TO STRAIN 
RELIEF CLAW* 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901596 

| SCALE-NONE 

REV LTR S' A SHEET 3 | 


FOSTER _ 030267 _CABLE ASSEMBI^f Ml49_2901596 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO* 

DESCRIPTION 


1 

1 

2901596-001 

/S’** 

WIRE, ND1002181, TYPE 2, CLASS 4, WHT• JKT*, 
22AMG, WHT/81U, WHT/REO, 156 FT TOTAL LG* 


2 

1 

2909890-002 

MIRE, N01002181, TYPE 1, CLASS 1, 22AWG, WHT 
49 FEET TOTAL LENGTH 

7 

3 

1 

1897250-001 

CONNECTOR PLUG, ELEC* 

7 

4 

1 

1010933-105 

CLAMP, STRAIN RELIEF 

7 

5 

X 

1897190- 1 

CONTACT PIN 


7 

1 

2900880-021 

CONNECTOR PLUG, ELEC 

7 

8 

44 

1897300-002 

CONTACT, ELECTRICAL - SPRING SOCKET 

7 

9 

2 

1010763- 1 

SOLDER SLEEVE 

7 

10 

13 

1010763- 2 

SOLDER SLEEVE 

7 

13 

44 

1010490-228 

INSULATION SLEEVING, ELEC* 

7 

14 

4 

1010490-232 

INSULATION SLEEVING, ELEC* 

7 

15 

1 

1016128-011 

IDENTIFICATION SAND 

7 

16 

2 

1016128-041 

IDENTIFICATION 8AN0 

18 

17 

1 

2901*^1-003 

ZIPPER TUBING PER ND1002155, TYPE I, 

GRAY, 1*00 D1A*, 6 FT* TOTAL LENGTH 


18 

AR 

MIL-T-713B, TYPE P 
CLASS 2, BLK 

LACING TAPE 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



99974 

2901596 

A 




! 


SCALE-NONE REV LTR 


^ /? 


SHEET 


5 
























POSTER 
SEE NOTE 
NUMBER ITEM 
19 


030267 _ CABLE ASSEMBgf Rl49 

LIST OF MATERIALS 

7 PART NO. DESCRIPTION 


MIL-1-631* TYPE F f 
PORN T GRAOE A 
CLASS I BLK 


DESCRIPTION 

FILLER TAPE* .62 MIOE* .020 THICK. 


20 

44 

10158 64-2 32 

INSULATION SLEEVING* ELEC« 

21 

1 

1016282- 22 

GROMMET* RUBBER 

22 

1 

2901596-004 

WIRE* N01002181 * TYPE 3* CLASS 4» WHT 
AWG* MHT/BLU* WHT/RED* MHT/YEL* 6 PT• 

23 

AR 

NIL-I-15126P* 

TYPE ACT 

INSULATION TAPE* ELEC PRESSURE SENSIT 
THERMOSETTING ADHESIVE* .75 PLUS OR N 


.03 IN. HIDE (ES2716 TYPE Cl. 


SIZE CODE I DENT 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


2901596 

* A [sheet 6~ 


POSTER _ 03026T _ CABLE ASSEMBLE HI49 _ 

WIRE CIRCUIT PT TERN.JKT SHLD LEAO INS NOTE 

LEAD NATL LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

I0ENT ITEM LG TO IBI NO. L6 LG LG LG TIN PIG 

A 6 1 4. BO 4.50 A«6A 

4.80 4.50 B.7 


6A 2 SHLO A6 

E2 


7 1 

7L 

7R 

6 I 

8L 

BR 

9 l 

9L 


Pi-2 

P2-F24 


Pi-1 

P2-F25 


Pi-4 

P2-G25 


PI—3 
P2-G24 


Pl-6 

P2-H24 


4.60 4.50 

4.80 4.50 


4.80 4.50 

4.80 4.50 


4.BO 4.50 
4.80 4.50 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• IB NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


2901596 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


10 9 13 
13 


SIZE CODE IDENT 

sft?74 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


S/t SHEET 8 


WIRE 
LEAD NATL 
I0ENT ITEM 

All 
1A 2 

1L 

1R 

2 1 

2A 2 

2L 

2R 

3 l 

i 3A 2 

i 3L 


CIRCUIT PT 
LEAO PROM € AI 
LG TO (B! 


SHLO A1 
El 


Pi-38 

P2-B23 


Pi-37 

P2-A23 


SHLO A2 
El 


PI—40 
P2-A22 


Pl-39 

P2-B22 


SHLO A3 
El 


PI—4? 
P2-B21 


PI—41 
P2-A21 


_ CABLE ASSEMBLE W149 

TERN.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

4.30 4.00 

4.30 4.00 


4.30 4.00 

4.30 4.00 


4.30 4.00 

4.30 4.00 


NOTE 
ONE* 
TIN PIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


10» 13 
13 


2901596 

REMARKS 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


• 15 NO 

• IB NO 


• 25 NO 

• 25 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


10. 13 f 
13 


10. 13 
13 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


2901596 


! SCALE-NONE REV LTR 


OSTER _ 030267 _ CABLE ASSEMBLE Ml49 _ 

WIRE CIRCUIT PT TERN.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

PAD NATL LEAD PROM (A» AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

DENT ITEM LG TO IBI NO. LG LG LG LG TIN PIG 

9R Pi-5 .15 NO 

P2-H25 .18 NO 

13 1 3.30 3.00 8*7 

3.30 3.00 8*7 


13 

1 


13L 


Pi-30 

P2-K22 

13R 


Pl-29 

P2-K23 

14 

1 


14A 

2 

SHLO i 
E 2 

14L 


Pl-35 

P2-K5 

14R 


PI—34 
P2-H5 

15 

1 


15L 


Pl-24 

P2-C25 

15R 


Pi-23 

P2-825 

16 

1 



3.30 3.00 

3.30 3.00 


3.30 3.00 

3.30 3.00 


• 15 NO 

• 18 NO 


• 15 NO 

• 18 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


2901596 

REMARKS 


10* 13 
13 


3. 30 3. 00 

3«30 3.00 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


2901596 

S /? [sheet 





































9691062 



2 


1 




revis.ons 335-7 2_ 


ZONE 

LTR 

DESCRIPTION 

DATE 

APPROVED 


FOR 

REVISION RECORD 





g 

I 

n 

i 



la 


C 


B 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

DIMENSIONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 

2 PLACE 3 PLACE 

DECIMALS DECIMALS ANGLES 

+ -- + + 

- -50 _ — _ — 

DO NOT SCALE THIS DRAWING 

AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS CORF MILWAUKEE WfS 

MANNED 

SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 

J (mmJ* 1 

DRAWN _ yfl .— DATE 

r-Hrr-Km £J 

APOPKA, ^ hf. 

CONTRACT NAS 9- 497 

CABLE ASSEMBLY, 
SPECIAL PURPOSE, 
ELECTRICAL-WI4.9 

MATERIAL 

I 

N//V,T / 

NASA APPROVAL i 1 1 / 

flir APPROVAl/l^^^r^ 

SIZE 

C 

COOE IDENT NO. 

99974 

.2901596 

APPROVAL 



1 


2 


1 


2901596 












































•rmvara 










































CABLE AS.SEMBl 


GENERAL NOTES < 

DESCRIPTION 

SHIELD TERNINATION FIGURES AR8 PER- 

A - ND1002071 . 

B - NO10020 32 . . , 

INTERPRET ORAMING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY ' 
MIL-D-70327. 

APPLY LFAO IDENTIFICATIONS PER N01002019. OMIT ALL SUFFIX 
LETTERS EXCEPT A ANO B. 

APPLY LEAD IDENTIFICATIONS PER N01002019. 

APPLY REFERENCE DESIGNATIONS TO SLEEVES PER N01002019 USING .12 
INCH HIGH CHARACTERS. 

ITENS 11 ANO 2* FURNISHEO NITH ITEMS 7. B AND 9 * ' ’ 

VENOOR ITEM - SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

APPLY LEAD IDENTIFICATION TO SLEEVES PER N01002019 

FILL THE SPACE BETWEEN WIRE BUNOLE AND GROMMET OR CLAMP,AS 
REQUIRED,USING ITEM 25 TO SECURE MIRE BUNOLE IN THE STRAIN 
RELIEF CLAMP 


THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IOENTIFICATION IDENTIFIES A SHIELO 
LEAD* COLOR OR MARKED LETTER. . 

A - FROM END SHIELD * " 

B - TO ENO SHIELO 
E - GRAY . 

L - WHITE WITH BLUE TRACER 
R - WHITE WITH RED TRACER. 

W - WHITE 

X - COAX OUTER CONDUCTOR 
Y - WHITE WITH YELLOW TRACER. 


SIZE CODE I DENT 
99$'74 

A 


j SCALE-NONE | REV LTR ' [sheet 2 of 35] 


CABLE ASSEMBUT Ml52 


GENERAL NOTES 


DESCRIPTION 


LEAD TOLERANCE CHART 

LEAD JKT SHIELO LEAD * INS 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNDER 1 INCHES 4 .12-.00 4.06-.06 4.06-.06 4.06-.04 ' 4.06-.00 

3 INCH TO 1 FT 4 .50-.00 4«25-.25 4.25-.25 4.25-.25 ^ 

3 FT TO 10 FT 4l.00-.00 ** 

10 FT AND OVER 42.00-.00 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

99974 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


4 SHEET 4 OF 35 



SCALE-NONE REV LTR 


* * 


SHEET 


5 OF 35 















FOSTER 


030267 


CABLE ASSEMBgf Ml52 


2901597 


SEE NOTE 
NUMBER ITEM 
T 17 


7 

7 

7 

7 

7 

7 


20 

20 

7 

20 


IB 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 

26 

29 

30 

31 


LIST OF MATERIALS 
QTV FART NO. 

51 1010763- 3 

« 1010490-226 

111 1010490-228 

12 1010490-232 

185 1015864—232 

1 1016128-011 

7 1016128-041 

AR MIL-T-7138 

AR MlL-I-631 

108 1010738- 5 

1 2901597-007 

1 2901597-008 

1 2901597-009 

100 1897300-002 

1 2901597-010 


DESCRIFTION 

SOLDER SLEEVE 

INSULATION SLEEVING 

INSULATION SLEEVING 

INSULATION SLEEVING 

tNSULATION SLEEVING 

BAND* IDENTIFICATION 

BANO# IDENTIFICATION 

LACING TAPE, TVFE Ft CLASS 2t BLACK 
(ES2732-1 NO. 18) 

FILLER TAFE TVFE F 9 FORM Tt < BLACK), GRAOE A 
CLASS It .62 INCH MIDEt .020 INCH THICK. 

CONTACT* SOCKET 

NIKEt N01002181. TYPE 3, CLASS 4* KMT JKT, 
22AMG, MHT/8LU. MHT/REOt MHT/VEL. 10 FT. TOTAL 

ZIFFER TUBING FER ND1002155, TVFE IVt 3 
CHANNEL* 1.250 IN. 01A* 8 FT. TOTAL LENGTH 

ZIFFER TUBING FER ND1002155. TVFE IV* 3 
CHANNEL 1.000* 1.000 ANO 1.375 IN. DIA* 2 FT. 

CONTACT* ELECT. SPRING SOCKET 

ZIFFER TUBING FER N01002155* TVFE I* GRAY 
2.250 INCH 01A.* 5 FT TOTAL LENGTH 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
9%?74 

2901597 

| SCALE-NONE 

REVLTR # 

SHEET 6 OF 35 | 


I 2084 lit 


os|,g * _ 030267 _CABLE ASSEMBgr Ml 52__2901597 



DIRE 


CIRCUIT FT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 

REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

10ENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

A 1 

1 


Pl-M 




NO 


13 




F3-64 




NO 

- 4 


2 

3 



2.80 

2.50 



A.6A * 

17* 19 





3.80 

3.50 



A,68 

17* 19 

2A 

1 


SHLO A2 




• 25 NO 

.... 





El-B 




• 38 NO 



28 

1 


F4-810 




• 18 NO 


21* 30 




SHLO A2 




• 25 NO 

-* i • 


2L 



PI—QF 




• 22 NO 

•r *• 

13 




P4-812 




• 18 NO 


14* 21 

2R 



Pi-PF 




• 22 NO 


13 




F4-B11 




• 18 NO 


14* 21 

3 

3 



2.80 

2.50 

* 


A,6 A 

17* 19 





3.80 

3.50 



A,68 

17* 19 

3A 

1 


SHLO A 3 




• 25 NO 

r- 





El-8 




• 38 NO 

. 


38 

1 


P4-C10 




• 18 NO 

- 

21* 30 




SHLO A3 




• 25 NO 



3L 



Pi-ZF 




• 22 NO 

... 

13 




P4-LA1 




• 18 NO 


14* 21 

3R 



Pl-VF 




! .22 NO 


13 




P4-C12 




• 18 

. . ► 

14. 21 

4 

3 



2.80 

2.50 



A,6A 

17* 19 





3.80 

3.50 



A,6B 

17* 19 


SIZE 

A 

CODE IDENT 

9^74 

2901597 

| SCALE-NONE 

REV LTR * 

SHEET 8 OF 35| 


FOSTER 


030267 


CABLE ASSEMBLE VI52 


2901597 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTV 

FART NO. 

DESCRIPTION 


32 

1 

2901597-011 

MIRE* N01002181* TYPE 2* CLASS 4* NHT JKT* 
16AMG* MHT/BLU, NHT/REO* 10 FT. TOTAL LENGTH 

7 

33 

15 

1016006-001 

SPLICE REOUCER 

7 

34 

7 

1016006-002 

SPLICE REOUCER 

7 

35 

7 

1010490-258 

INSULATION SLEEVING *.1 

7 

36 

AR 

1006834 

COMPOUNO, SILICONE RUBBER 

7 

37 

AR 

1016204 

PRIMER FOR SILICONE RUBBER AOHESIVE ANO 

POTTING COMPOUND ^ 

22 

38 


1010282- 24 

RUBBER GROMMET 

7 

39 

6 

1897300-003 

CONTACT ~ . SPRING SOCKET * 


40 

AR 

MIL-I-15126F 

INSULATION TAPE* ELECTRICAL PRESSURE SENSITIVE 
THERMOSETTING AOHESIVE TVFE ACT* .75 PLUS OR 
MINUS .03 HIDE IES2716 TYPE Cl. 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

99974 

2901597 

| SCALE-NONE | REV LTR 


{sheet 

7 OF 35 

FCftM 2094 •■•3 






2 
























FOSTER 


030267 


CABLE 

ASSEMBLE Ml52 






2901597 

« 

MIRE 

CIRCUIT FT 

TERM 

• JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG TO 18) 

NO. 

LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 4A 

1 

SHLO A4 





• 25 

NO 









El-8 




* 

• 38 

NO 







A 48 

1 

P4—G7 





• 18 

NO 



21* 

30 

-• 




SHLO A4 





• 25 

NO 







A 4L 


PI— XF 


. 


-■* 

• 22 

NO 



13 






F4-H7 





• 18 

NO 



14* 

21 



A 4R 


PI— NF 





• 22 

NO 



13 






P4-K7 





• 18 

NO 



14* 

21 



A 5 

3 



2.80 

2.50 




A*6 A 

17. 

19 







3.80 

3.50 




A 

.68 

17, 

19 



A 5A 

1 

SHLO A5 





• 25 

NO 









El-8 





• 38 

NO 







A 58 

1 

P4-G8 





• 18 

NO 



21. 

30 





SHLO A5 





• 25 

NO 







A 5L 


Pl-SF 





• 22 

NO 



13 






P4-K8 





• 18 

NO 



14. 

21 



A 5R 


PI—RF 





• 22 

NO 



13 






P4-H8 



. jt 


• 18 

NO 



14, 

21 



A 6 

3 



2.80 

2.50 




A*6A 

17. 

19 

- 






3.80 

3.5Q 




A 

»68 

17, 

19 



A 6A 

1 

SHLO A6 





• 25 

NO 









El-8 





• 38 

NO 







A 68 

1 

P4-G6 



•r 


• 18 

NO 



21. 

30 





SHLO A6 





•25 

NO 













SIZE 

CODE 

IDENT 













NO. 













A 

99974 





2901597 



SCALE-NONE 


f# [SHEET 9 OF 35 


L 




















































foster 


030267 


CABLE ASSENBUT ML52 


2901597 



FOSTER 


030267 


CABLE ASSENBUT M152 


2901597 


4 












MIRE CIRCUIT PT 

LEAD RATI LEAO FROM I A) 
IOENT ITEM LG TO (Bl 


50 

1 

P3-37 

P6-F9 

51 

6 


51A 

1 

SHLO < 
P3-98 

518 

1 

El 2-88 
SHLO i 

51L 


P3-97 

P6-K11 

51R 


P3-96 

P6-K10 

52 

6 


52 L 


P3-59 

P6-C13 

5?R 


P3-57 

P6-M13 

53 

6 


53A 

1 

SHLO i 
P3-33 

538 

1 

P6-03 
SHLO i 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP- COT STRIP ONE, 

NO. LG LG U LG TIN FIG 

.10 NO 

• IB NO 

2.80 2.50 ' A«6B 

3.80 3.50 A»6A 

• 25 NO 

• 10 NO 

• 38 NO 

• 25 NO 

• 10 NO 

• 18 NO 

• 10 NO 

• 18 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 

26 

21* 30 

16* 19 
19* 16 


290159? 


REMARKS 


2.80 2.50 

3.80 3.50 


2.80 2* 50 

3.80 3.50 


• 10 NO 

• 18 NO 


• 10 NO 

• 18 NO 


• 25 NO 

• 10 NO 

• 18 NO 

• 25 NO 

SIZE CODE IDENT 

Aft* 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


26 

21* 30 


26 ' 

21* 30 


26 

21* 30 
26 

21* 30 

16* 19 
16* 19 


26 

21, 30 


2901597 


|SHEET 18 OF 35 



MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (Al 
IOENT ITEM LG TO (81 


57 

6 


57L 


P3-71 
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PRESCRIBED BY MIL-D- 70327. 

2. material: MYLAR TAPE 1.000 1.003 WIDE BY 

3.5 i.S MILS THICK . 


fo A INITIAL RELEASE CLASS A 
DSP /l PERTDRR 

‘ rt£W.S£0 PER TORR~37269 
REVISED PER TORR 37395 


3. * 

REFER TO 

JDC REVISION- 

DASH NO. 

JDC NO. 

AND REVISION • 

TITLE 

-OOf 

I2Z06-M 

SYSTEM 

ORc/PAT/oNYlL TS5T 

-002 

I220&-P 

SYSTEM 

OPERATIONAL TEST 

-003 

I220G-R 

SYSTEM 


PROCUREMENT SPEC 
AND REVISION 


EFF * 




!£V/0 


_ ,/°5 2015000 

OPERATIONAL TEST \REV K ON 


THE PART NUMBER IS THE DRAWING NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


DIMENSIONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 


AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS CORP. MILWAUKEE WIS 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 


FRACTIONS DECIMALS ANGLES DRAWN c/. 

+ _ 


DO NOT SCALE THIS DRAWING I CONTRACT N&S 9 * 497 / 


CTS UPLINK TAPE 
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APPLICATION 


SEE NOTE 2 NASA I 
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REVISIONS 

DESCRIPTION 


NOTES: 

I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY MlL-D-10327. 

Z. COMPLETE ETHYLENE GLYCOL CLEANING KIT INCLUDES ITEMS 
I 2 43 FOR ON SITE CLEANING REQUIREMENTS BUT ARE 
NOT STOWED IN CASE ASSEMBLY (ITEM 23). 

3. MADE FROM: PLASTIC FILM (POLYETHYLENE) .004- THK 

■ FED SPEC L-P-378, TYPE 1, GRADE C, 

i FINISH L 

4 INDICATED ITEMS,HOT ILLUSTRATED, ARE TO BE PACKED 
IN APPROPRIATE CONTAINER AS SHOWN IN TABLE 1. 

5 INDICATED ITEMS, NOT ILLUSTRATED. ARE TO BE PACKED 
IN THE KIT IN AREAS WHERE SUITABLE SPACE EXISTS. 

NO SPECIFIC LOCATION IS REQUIRED. 

6 ITEMS 25 *26 TO BE RINSED INSIDE WITH DISTILLED 
WATER BEFORE FILLING. 

1. MARK LABELS WITH APPROPRIATE LEGEND AS SHOWN. 

USE DYMO 1/2 VINYL MARKING TAPE OR EQUIVALENT. 

8 f Tt M 24 PACKAGED ON 2 FT WIDE ROLL IN CARDBOARD CONTAINER 
* 4-VZ Y5 X24. REMOVE PLASTIC FILM FROM CARDBOARD CONTAINER 
PRIOR TO ASSEMBLY-DISCARD CONTAINER. 

9. 5TENCIL“DRY NITROGEN* ON ITEM 28^USING WHITE, 
,50 HIGH CHARACTERS PER ND 1002219. CENTRAU2E 
AS SHOWN. 

I 

10. THE FOLLOWING ITEMS ARE OBTAINABLE FROM 
»AC ELECTRONICS GENERAL STORES: 


ITEM NO. 
14 


STOCK NO. 
3GB90 


P tHM/lULt 

(CiEP AMMf FROM MEAT 
FLAME. 

KEEP CONTAINED. CLOSED. 

Jt\m>n pom SfeEATROUSBE 

A.atiaU iVTg tfEUHL&TlOM. 


RED MARKING 

-SEE NOTE 15 

ATTACH TO 
ITEM 25 



SEE NOTE 7 

ATTACHTO 
ITEM 25 


TABLE I (SEE NOTE 4) 


CONTAINER 
ITEM NO. 


CONTENTS 
ITEM NO. 

29 

30 
32 

7,174^4(20 PCS,} 

20,21434 (2opcs.) 
G4I4 


" . ee//sieo -o/, ; pgpleces . —^ 

L ujo/?o OP# uJ/fi/6, _ r 3 4-43Q &£ 

~ ~LT IMTIAL RELEASE CLASS A 
P PCRTORR 

£ R6VI&S.D Pfcg.TQB.Ci. SIQtfi_ 3t> Cfl 


I 36 27901 94037 
'22 35 PN1I72S-OI2" 

40 34 18121 

3 33 27901 81012 

- — -32 " 


C5-501 PLASTIC 
10 Vz X6 XZ STORAGE BOX 

" 2* X12* (.003) POLY BAG _ l*A> F 

, FOAM CLEAN ROOM A 

GX9 » r ^ |p ER _ * 

IO^X7%M2d^^ E 

" ASTM-P-1193 DISTILLED WATER 

OR a - 

MSC-SPEC-C20 | '/z GAL 


A. 

181 ?1 

B. 

83Z\7 

C 

11273 


II ITEM 28 PREPURIFIED NITROGEN CYLINDER 15PURCHASED 
FROM VENDOR, AND CYLINDER IS NOT RETURNABLE 
FOR CREDIT. 


12. COMMERCIALLY AVAILABLE ITEMS HAVE BEEN PROCURED 
FROM THE SOURCES INDICATED FOR INITIAL KIT DELIVERY. 
ALTERNATE EQUIVALENT ITEM MAY BE USED FOR. 
REPLACEMENT PURPOSES. 


WILSHIRE FOAM PRODUCTS, INC. 

2665 COLUMBIA ST. 

TORRANCE, CALIFORNIA 90503 

MILWAUKEE BRUSH CO. 

2236 N. 30TH ST. 

MILWAUKEE, WI5 53208 

CENTRAL SCIENTIFIC CO. 

DIVISION OFCENCO INSTRUMENTS CORP 
CHICAGO, ILL. 

kern chemical corp. 

854-56 S. ROBERTSON BLVD. 

LOS AN6ELE^ CALIF 90035 

BECKMAN INSTRUMENTS INC 
CEDAR GROVE OPERATION 
CEDAR GROVE, M.J. 07009 

UNITED STATES PLASTIC CORP. 

1550 ELIDA ROAD 
LlMA,OHIO 45805 

ARTHUR H.THOMAS CO. 

3RD 4 VINE ST 
PHILADELPHIA, PA. 

MYSTIC TAPE INC. 

1700 WINNETKA, AVE 
NORTH FIELD, ILL. 60094 

FISHER SCIENTIFIC CO. 

NEW YORK, M.Y. 


22353 SCIENTIFIC PROOUCTS DIV 

AMERICAN HOSPITAL SUPPLY CORP 
1210 LEON PLACE 
EVANSTON, ILL. 

96 355 THE MATHESOH CO. 

93Z PATTERSON PLANK RO. 
EAST RUTHERFORD, N-J. 07073 


TEXTILE PRODUCTS 
205 Vs). VOGEL AVE. 
MILWAUKEE, WtS. 



SEE NOTE 1 

ATTACH TO 
ITEM 26 


13 REMOVE GLOVES FROM CARDBOARD CONTAINER AMD PACK GLOVES 
IN PLASTIC BOY (ITEM 36). 

14. REMOVE SYRINGE FROM PAPER CONTAINER AND PLACE IN 
PLASTIC BAG (VTEM 35). TRIM OPEN END OF PLASTIC BAG 
AND HEAT SEAL. 

15 MARK LABEL WITH APPROPRIATE LEGEND AS SHOWN. USE TYPEWRITER 
AND GUMMED LABEL (APPROX. 4 X 2 »/a) . 

IG ASSEMBLE THREE BRUSHES IN APLASTIC BAG (ITEM 35“ 2 REQUIRED^. 

TRIM OPEN END OF PLASTIC BAG AND HEAT SEAL. 

17. REMOVE PAPER LABEL FROM PLASTIC TOOTH BRUSH CASE - DISCARD LABEL 

18. REMOVE AND DISCARD WRAPPING PAPER AND/OR CARDBOARD CONTAINER, 

IF APPLICABLE, FROM THIS ITEM. 


TT-l-735 

GRADE B 


“ Bfc-F-6H 
&RTF OR PC A 

MSC-SPEC-237 


28X33 
l\ x 14 


l 28 96355 **2E 4 

27 ~ 

T26 2Z353 B7562-I 

~TZh 223S3 87555 -I2B 
I 24 H07E 
12 N 

~T~ 23 29QUo43-Oir 

| 22 1022889 

"6“ U 83211 " 

~oTYo " 

' 24 T 8 _ 

_11 88301 G407 _ 

'_16__ 

15 


I 14- 94480 19300 _ 

l 13 2401636 

~T 1Z 963S5~ 8-5 80 

3 II 27097 F-14790_;_ 

<6 ^ 59728 8825-E IG 01 

TT 9 53728 2128-E15 400^1 

I 8 59728 4-408 __ 200>w. 

~~|~ ~7~ 11213 I9S90 _ 

20 6 94480 14-823-120 IOCC* 

1 5 ” 94480 U-394-U0 LA2G 

T~1T 94480 1-002-20 

1 3 30646 CEC-SOI _ 

I Z 30644 RD-5331 _ 

I T" 30446 RD-ZOO 


ISOPROPYL ALCOHOL, 

GALLON _ 

FREON 

, Yt. GALLON 
_ CYLINOtR,NITRO€.EN 
PREPURIFIED CRAOt 


' JU6, DISPENSING 6 \ 

' FILM,CLEAR.PLASTIC /\ 
.004 THICK. X 

4 FT K 100 FT 8 

' CASE ASSY ___ 

" FILLING FIXTURE 
NITROGEN CYLINDER 

BRUSH, ACID-FLAT 777 
*1 bristles 

" TOOTHBRUSH,DR WEST , 
ADULT REGULAR, NYLON 4/17 

“ BAG, PLASTIC V5 

" bag, PLASTIC 3/5 

~ TAPE .ELECTRICAL 4/18 


" THERMOMETER-6* 

“ HOSE 4 BLOW GUN 
ASSY 

~ REGULATOR , 2 STAGE ~~ 
~ FUNNEL, STRAINING 

~ 6QTTLE,WASH _ 

~ 6EAKEK,GRADUATED 
~ cvumdllgraduated 

|T 0A6S. FLA5K4T E ST 1 ufeE~ 
' SYRINGE, DISPOSA&LE 
WIT U * 21GA NEEDLE 

“ GLOVE PLASTIC 

DISPOSABLE I0C/PK6 ’ 

“ PUMP, ACID % CHEMICAL 
~ CtU^lP-FOLVSTVgENE 
~~ CONDUCT WIT V BR1D6E 
"" CASE,CAREY:NG 


;s ia 

I 2 

Z B 
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LIST a 1 PARTS AMD MATERIALS 


THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE PRAWMG MUM BEE AMO THE PASH NUMBER THAT APPLIES. 
UNLESS othpwbe specified ^ BUKrrwoN ic» division SPXCECRAFTOTfTER 

■■ ,0 3SSr^<» M “ _HOUSTON. TEXAS_ 

DECIMALS DECIMALS MUCUS 0Wt —~ £T WY\_€.NB G>l 

ls!\N * 1 u-ILr ** clewsihg ^ 


_ \9firn 30 I 10CCCQQ ] 

APPLICABLE NEXT ASSY I USED ON j 
DASH NO- APPLICATION | 

THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING 
NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 
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REVISIONS 


notes: 

I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITW STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D* 70327. 


SYM 


DESCRIPTION 


DATE 


CHG NO. 


APPD. 


2. MATERIAL: MYLAR TAPE 1.000 t .003 WIDE BY 
3.S i.S MILS TWICK . 


3. * REFER TO JDC REVISION. 


DASH 

NO. 

JDC NO. 

AND REVISION 

TITLE 

PROCUREMENT SPEC 

AND REVISION 

EFF* 

001 

12617-L 

system 

PS60IS00O- 

*&YL 



OPESATIONALTEST 

IcSV K ON 

i 

ON 


THE PART NUMBER IS THE DRAWING NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 




UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS CORF MILWAUKEE WIS 

MANNED 

SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON TEXAS 



DIMENSIONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 

FRACTIONS DECIMALS ANGLES 
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NOTES : 


I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL -O' 70327. 


Z. MATERIAL: ALUMINUM ALLOY,(&-K250/8, TEMPER HS4 
(5051 ES-2/0S). 


3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIEDt 19B/ 

A. SURF ACE ROUGHNESS MUST NOT EXCEED 

3. ALL CORNERS TO HAVE .005 TO .015 R.OR CHAMFER . 


4. MUST BE FREE FROM BURRS. 


DESCRIPTION 


5. PRIOR TO PLATING, PART SHALL BE TREATED WITH SODIUM 
j ZINCATE PER AMS 2420 OR EQUIVALENT. CADMIUM PLATE 
I PER QQ-P-416, TYPE JL, .001 THICK MINIMUM. 


6. APPLY FINISH PSI3 OF MIL-F-I4Q72. APPLY AML-P-8585, PRIMER, AND 
TWO COATS OF TT-E-529 CLASS B SEMI- GLOSS ENAMEL, LIGHT GRAY, 
COLOR 26440 OF FED. STD. 595 TO FRONT AND EDGES OF PANEL . 


7 .UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SILK SCREEN CHARACTERS , FUTURA DEMI BOLD 
PFP ND/002/22 TYPE/, .12 HIGH PER NDI002II2 USING ND/002///(EE-2563) 
SEMI-GLOSS ENAMEL, INSTRUMENT BLACK COLOR 514 OF ANA 157. 


3. SILK SCREEN AREA INDICATED PER ND/002112 USING SEMI-GLOSS 
ENAMEL, PER ND1008111(SS85(>3), DARK GRAY, COLOR 8625! OF FED- 
STD-595. 


9. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SILK SCREEN CHARACTERS, FUTURA DEMI SOLD 
PER NDI002122 TYPE!, .12HIGH PER NDI002I 12 USING ND/002!//(E6-2563) 
SEMI-GLOSS ENAMEL, INSIGNIA mHlTE, COLOR 27636 OF FED- STD 595. 


C. ‘DENT/PY USING PART NUMBER PER M/1-S7D-/30. (€5-267) 


SEE DETAIL 3 


1.100 . 
U20 


.0I5RMAX- 

4-PLACES 


J 

- 

J 




.44 


.360 

-_, 6&0 


DETAIL A 
Z PLACES 



-*% 0/A. THRU 

100°CSK TO.375D/A. 


FARSIDE 
2-HOLES 

r l.0°0 \/ . 590 — 

^ -.375 DIA. THRU I | 

.630 DIA THRU~K^ 



9.470 


f* 7 DIA THRU 
12-HOLES 


DETAIL B 
4-PLACES 


DETAIL C 
S PLACES 


■FRACTIONS DECIMALS ANGLES] 
±.02 + 2 m 


* 'V.. 
\ ' 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


- — ±.oo5 -2* 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 


MATERIAL 

s£E NOTE 2 


CONTRACT HAS 9-407 


AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS CORP MILWAUKEE WIS. 


NASA APPROVAL _ 
MIT APPROVAL_ 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 
HOUSTON. TEXAS 


PANEL, 

AU/ILIARY BATTERY PACK 
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1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. MATERIAL: ALUMINUM ALLOY, QQ-A-250/8 TEMPER H*34 
(ES-2105,5052-^134). 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED! 

A. SURFACE ROUGHNESS MUST NOT EXCEED ,z 5/. 

B. ALL CORNERS TO HAVE .005 TO .015 R OR CHAMFER. 

4. MUST BE FREE FROM BURRS. 

5. PRIOR TO PLATING, PART SHALL BE TREATED WITH SODIUM 
2INCATE PER AMS 2420 OR EQUIVALENT. CADMIUM PLATE 
PER QQ-P-416,TYPE H,.OOI THICK MINIMUM. 

6. TO FRONT AND EDGES OF PART, APPLY MIL-P-8585 PRIMER (ES2589) 

AND TWO COATS OF TT-E-529, CLASS B, SEMI-GLOSS ENAMEL, 

LIGHT GRAY, COLOR 26440 OF FED-STD-595. 

7. SILK SCREEN CHARACTERS PER NDI002II2 OF DIMENSION 
SHOWN USING NDI0021II SEMI-GLOSS ENAMEL INSTRUMENT BLACK, 

COLOR 514 OF ANA 151, CHARACTERS PER ND 1002122 TVPE I, 

CLASS I. CENTRALIZE AS SHOWN. 

8. SILK SCREEN FUNCTIONAL AREA PER NDI002II2 USING ENAMEL PEP WDI002III 
SEMI-GLOSS, DARK GRAY, COLOR 26251 OF FED-STD-595. 

9. SILK SCREEN CHARACTERS IN FUNCTIONAL AREA PER NDI002II2 
OF DIMENSIONS SHOWN, USING ENAMEL PER NDW02III, SEMI-GLOSS 
INSIGNIA WHITE, COLOR 275S6 OF FED-STD-595. 

CHARACTER STYLE PER ND 1002122,TVPE I,CLASS I . CENTRALIZE 
AS SHOWN. 

10. MARK CHARACTERS PER NDI0020I9, .12 HIGH, COLOR BLACK. 

CENTRALIZE AS SHOWN. 

IUDENTIFY USING DRAWING NUMBER 
PER MIL-STD-I30CES-2G7). 


SEE DETAIL 6 


"tH thru 

3 HOLES 


-JffTHRU 
5 HOLES 


-SEE NOTE 7 


K-I.G24W--I.G24- 


;!if thru -\ 9 *h 

12 HOLES \ 



2.06 THRU- 


-tIt thru 

4 HOLES 


V ftlMOTt kliklOA —— ~ AUX. UkTTtEYZ 



DETAIL A 
8 PLACES 


G.B8 I 17.000 




j—.12 r.OG _1 

f I SPA RE FU SESJZ ZZI 

,-1 AMP- X 5AS &- 5 AMPZtZl5 A 


FUSE S—1- x _ 

I P^^ 5AMRZ^Z5 ASBCZZ I5AMPJ 


-.25 R 1 
16 PLACES .94 


INV ERTEPZZZ PTC ZZZZCMAP0*H~5AT 


M 2 Tiy 601 


iSJsPACECRAFT^ l H 


Wy frfWr | ~J 

.53-»/ 1.19 / T^tJ f 2.000 


-1.00 3.375 P 515 , 


.88 TTfiz 



.20? ,rnvu 

100 CSK TO .375 DIA 
FARSIOE 
2 HOLES 

.59< 

.375 THRU 


DETAIL B 
4 PLACES 


DETAIL C 
II PLACES 


-.125 THRU 


1 


h-l.28-*| 


SEE DETAIL C- 



^SEEDETAIL^- W- 

-5 EQUAL SPACES 8 3.750-/- 

• 18.750, TOLERANCES / / 

NON-CUMULATIVE / / 
SEE DETAIL A-' / 

SEE DETAIL 

—;iiS THRU 

CSK 82* TO .25DIA FARSIDE 
2 HOLES 


-SEE NOTE 8 


-SEE NOTE 9 



• .227 ' 

I II HOLES 


I AC ELECTRONICS DIVISION I 


-{fractions DECIMALS angles . 

■1+ ±.005 +,. S 


.02 ~ lAPPSOWAli 


PANEL,FRONT— 

BATTERY POWER PACK 


SEE NOTE 2 nasa 
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/VOTES: 

/. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D- 7032 7. 

2 . s^e/Ot-ize. E&/S /yzp / 002023 . 

3. VENDOR ITEM: SEE SPECIFICATION CONTROL OR 

SOURCE CONTROL DRAWING. 

4. CABLE MUST BE FREE TO TURN UNDER SCREW 
HEAD.(SCREW TO BE £ TO I TURN LOOSE ) 

5. ITEM 4 703E FILLED W/TN DESSICAA/T M/L-D-37/6. 

TYPE T2 GRADE M PR/OR TO /MSTALL//U6 COVER 
ASSEMBLY CM CPT/CS. 


r{T) 2 REDO 


1 CeNTIEHLl2:E 
'.see k>otb 2 


2)4 REQD 



13, 

CENTRALIZE 


SEE NOTE 3 
SEE NOTE 3 

SEE NOTE 3 
SEE NOTE 3 























APPLICABLE 
DASH NO. 

NEXT ASSY 

USED ON 

APPLICATION I 


THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING 
NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 


ZONE 

LTR 

REVISIONS 

DESCRIPTION | 

DATE 

APPD 

c 


A 

2EWSEO Pee 0.6. 66967 

CHS. NO. 

^4 

OCT 




6 

REVISED PER D0iob994 


,2 *ov 
. fcS 



£ 

PfV/SED/ER’ DOL9M4 


££> 

tife 


D 

INITIAL RELEASE CLASS A 

PER TDRR 5*8 



V4g 

-Jb _ 








? • 
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/S 


!2 
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10 


QUANTITY REQUIRED 


290! (672-002 


29 01(672-007 


290 / 67 /-002 


790266? 8 


NAS /635-04LE4\ 


1897430-008 


\PACKINq, PREFORMED 'O'RING 


1897430-00S 


18972!2 - U 


7008999 


290/66 8 


290/664 


290/007-011 


PART OR IDENTIFYING 
NUMBER 


PL A re L /NFORM?AT/ON 


PLATE, /NFQEMIAT/ON 


PLATE , ID£NTtPICAT/QAJ\ 


SCREW PAN HEAD 


SCREW PAN READ 


PACKING, PREFORMED 'O' RING 


NYLON POPE ASSY 


BAS RE T, DES/CC A TOe 


CAP, DESICCATOR 


SCREW, MACE. CAPTIVATED 


\C0VER, TELESCOPE (iNSEP ASSY) 


LIST OF PARTS AND MATERIALS 


THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING HUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 
, 2 PLACE 3 PLACE 
|DECIMALS DECIMALS ANGLES| 


AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS CORR MILWAUKEE WIS 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 
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MIT APPROVAL 
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HOUSTON. TEXAS 

COVER ASSEMBLY, TELESCOPE 
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CODE IDE NT NO. 
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2901666 

[scale FULL I 
- rt . — 

| SHEET / OF / 


T 


2901666 













i_! 


9991062 


NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 

PRESCRIBED BY MIL-D- 70327. 

2 . Sere^t-tze. F&/Z /yd / 002023. 

3. VENDOR ITEM: SEE SPECIFICATION CONTROL OR 

SOURCE CONTROL DRAWING. 

4. CABLE MUST BE FREE TO TURN UNDER SCREW 
H£AD(SCREW TO BE £ TO / TURN LOOSE ) 

5. ITEM 4 TO BE FILLED WITH DESSICANT MIL-D-37/6 
TYRE U GRADE A/ RR/OR TO INSTALLING COVER 
ASSEMBLY ON ORT/CS. 


v(D 2 REQD 

RTF NOTE 4 


( ) CENTRALIZE 

see More 2 


2)4 REQD 



& 

CENTRALIZE 


SEE NOTE 3 
SEE NOTE3 


SEE NOTE 3 
SEE NOTE 3 























APPLICABLE 
DASH NO. 

NEXT ASSY 

USED ON 

APPLICATION I 


THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING 
NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 
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LTR 

REVISIONS 

DESCRIPTION | 

DATE 

APPD 


A 

ee/ssE# pee 0 . 6 .66967 

CMG. NO. 
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B 
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'*NOV 



Q_ 

PMSEDFSe DO 09004 


&& 



D 

INITIAL RELEASE CLASS A 

PER TDRR 37 5V8 



res r 

-Jh .— 


E_ 

REVISED PER TDRRaiS&4 


* M <h 







fit 1 













/ 

/3 

290/672-002 

PLATE, NY FORMAT/OM 





/ 

12 

2901672-00/ 

PLATE, HYFOR MIA T/ON 





/ 

ft 

2807671-002 

PLATE, IDENTIFICATION 





3 

10 

/ 302068 

SCREW PAN READ 




2 

9 

NAS /635-04LE4 

SCREW PAN HEAD 




1 

8 

1897430-008 

PACKING, PREFORMED 'O'RING 




1 

7 

1897430-OOS 

PACKING, PREFORMED ‘O'RING 





6 






~ 

5 

1897212 - U 

NYLON POPE ASSY 




1 

4 

1008999 

BASKET, DESICCATOR 




1 

3 

290/608 

CAP, DESICCATOR 




4 

2 

290/664 

SCREW, MAC//. CAPTIVATED 




J_ 

1 

290/667-Oil 

COVER,TELESCOPE (INSEP ASSY) 




Oil 

ITEM 

NO. 

PART OR IDENTIFYING 
NUMBER 

NOMENCLATURE CODE 

OR DESCRIPTION IDENT 

I QUANTITY REQUIRED 

| LIST OF PARTS AND MATERIALS I 

| TOE ASSEMBLY PART NUMBER IS TOE DRAWING NUMBER AND TOE DASH NUMBER THAT APPLIES 1 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
OMENS IONS ARE IN INCHES 
TOLERANCES ON 
, 2 PLACE 3 PLACE 
DECIMALS DECIMALS ANGLES 
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DO NOT SCALE IHIS DRAWING 




AC ELECTRONICS DIVISION| 

GENERAL MOTORS CORP. MILWAUKEE WIS. 


CHECKED (4** 






CONTRACT AMS5 - 497 


* -I, <f/L P, 


SPACECRAFT CENTER 
HOUSTON. TEXAS 


cover Assembly , telescope 


CODE I DENT NO. 

99974 


SCALE rULL] 


2901666 


SHEET / OF I 


J 


2901666 


















saoieea 


NOTES: 

/ INTERPRET DRAWING IN ACCORANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

Z. EejS/AUZe PEP NO 1002023. 


3 REQ'D (4J 
SEE NOTES 


DATE AfFO 

Sr \mz 


B REVISED PER DO 66994 
" ~C EEI//SEO PEP PC 69EE* 


3. VENDOR ITEM - SEE SPECIFICATION CONTROL OR 
SOURCE CONTROL DRAWING . 


4. CABLE MUST BE FREE TO TURN UNDER SCREW 
HERD. (SCREW TO BE ± TO I TURN LOOSE) 


5 ITEM 4 T03E F/LLED W/TN DESB/CAN T M/ED-S7/& 
TYPE IS GRAPE N PR/OR TO /A/STALUA/G COt/ER 
ASSEMSiY OA/ ORT/CS . 


3 REQ'D dy 



L(7) 3 REQ'D 


SECTION A-A 


(S) 9 /PEQD 


CENTRAL!EE (// 

s&e> Nora 2 



&)4£EOD 
SEE NOTE 4 


_/<D 


4 REQ'D 


(I2J CENTRAL/2E 



tO) 4 e£QD 


SEE NOTE 3 
SEE NOTE3 
SEE NOTE3 


SEE NOTE 3 


/ !2 290/672- 0 0/ 

/ // 1901611 -00/ 

4 /O /N97B/E-/Q 
3 9 1897430-008 

J _8 1897430-007 

'_ 7 _ ' 

' £ _ 6 NAS/6Z5-64LE4 

9 S 1902669 
3 4 / OOS999 

3 3 290/668 

' 4 Z 2901664 _ 

/ / 290/610-011 


PLATE, INSTRUCTION- 1 
PLATE , IDENTIFICATION 
NYLON POPE ASAP 
PACKING , PREFORMED ”0" RING 
PACKING , PREFORMED "0" RING 

■ SCEEW,PAL NEAP ~ _ 

' SC PE IN 

BASKET, DESICCATOR 
' CAP, DESICCATOR 1 
' SCREW, MACH . CAPTIVATED 
" COVER, SEXTANT(INSEP ASSY) 


QUAHTITY REQUIRED I LIST OF PARTS AHD MATERIALS _ 

THE ASSEMBLY PART HUMBER IS THE DRAWIHG NUMBER AND THE DASH HUMBER THAT APPLIES 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
OMENS IONS ARE M INCHES 
TOLERANCES ON 


AC ELECTRONICS DIVISION 

GENERAL MOTORS COR’ MILWAUKEE WIS 


MANNED 

SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 


APPI ICABLE I NEXT ASSY I USED ON __ 
DASH NO, 1 APPLICATION _ 

THE ASSEMBLY PART NUMBER IS THE DRAWING 
NUMBER AND THE DASH NUMBER THAT APPLIES 


S DRAWING I CONTRACT HAS 9 - 497 


COVER ASSEMBLY, SEXTANT 


2901669 





























NOTES: 

/. INTERPRET DRAWING IN ACCORANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. £eJ3iAUZB PER NO 1002023. 


3. VENDOR ITEM - SEE SPECIFICATION CONTROL OR 
SOURCE CONTROL DRAWING. 


A. ZABLE MUST BE FREE TO TURN UNDER SCREW 
HEAD. (SCREW TO BE ± TO l TURN LOOSE) 


S. /TEAf 4 703E F/LLEO W/7N DESB/CAN7 M/1-D-37/A 
TYPE N GRADE N PR/OR 70 /A/S7ALUNQ COl/ER 
ASSEA/3LY OA/ ORT/CS. 


























nkmm&rn 


^^^u^as s ssssr T Trr 



_ REVISIONS £/£ „ . _ 

SVM ZONK OKKCWmON OR I CHK I PATK 

A 1HEVISED PER TDRR 27778 V<* |^g hb+r 


COLUMN 

I 


AGC 

SUB SYSTEM 


AGC 

BRACKET 
SCR RET. 


5 


n BRACKET Q AbL q aol 
T MOUNTING T BOLT,CAP, J WASHER 
Y SCREW Y SOCKET HD Y FLAT 


COLUMN 

? 


COLUMN 

8 


COLUMN 

9 


6003001 -O il 
6003001-021 


Y SOCKET HD Y 




SERIAL NO. 

IPART DASH NQ| 


16003001-011 

II 


lESSsEEIil 



■ 

I 


NOTES 

I.INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
2.STAMP NAME PLATE ON AGC AND MAIN DSKY WITH PART NO. AND SERIAL NO. 

PER COLUMN 9 __ _ 


. V * W- r MJ. ... J 


I OTY I PART OR 

I RCQOl IDENTIFYING NO. 


F3 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES ARE IN 
RESISTOR VALUES ARE IN OHMS 
TOLERANCES ON 

FRACTIONS DECIMALS ANGUS 


MIT 

INSTRUMENTATION I 


UST OF MATERIALS 

MANNED SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 


00 NOT SCALE THIS DRAWING 
MATERIAL 


APOLLO GUIDANCE 
COMPUTER GROUP 


4 COOE WENT NO.j SIZE I 


NEXT ASSY | USED ON 
APPLICATION 


j|80230| D 


date 1 scale NONE! 


DRAWING NO. 

6003001 

| SHEET \ OfT 





























































1 1 law MR# i*i 



4 


3 


2 


1 


















NOTES 

tINTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 



8 


7 


6 


S 






































REVISIONS £/ J. 


COLUMN 
I _ 

AGC 

SUB SYSTEM 
6003001 ^OlT 


COLUMN 

2 

AGC 

SUB SYSTEM 

(t\iC. r\Z~j 


COLUMN 

3 


COLUMN 

4 


COLUMN 

5 


COLUMN 

6 


COLUMN 

7 


AGC 

AGC BRACKET 
_ SCR RET 

20031 OO-OlT 2004149-0C 


n BRACKET Q AGC q AGL 
j MOUNTING T BOLT,CAP, J WASHER 
Y c^ocu/ Y SOCKET HD Y PLAT 


Sil4l 1001489-3 


2004147-00411412004148-001 l28l2003900-0l< I 


COLUMN COLUMN 

8 _ 9 

...... H NAME PLATE INFORMATION 

9 (SEE NOTE 2) 

Y qcpial NO. |PART DASH NO 
003900-011 I _6003001 -OH 



NOTES 

(.INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
2.STAMP NAME PLATE ON AGC AND MAIN DSKY WITH PART NO. AND SERIAL NO. 

PER COLUMN 9 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES ARE IN 
RESISTOR VALUES ARE IN OHMS 
TOLERANCES ON 


MIT 

INSTRUMENTATION LAB 

CAMBRIDGE. MASS. 


decimals ANGLES CHECKED 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 


MANNED SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 

APOLLO GUIDANCE 
COMPUTER GROUP 


CODE IDENT NO. SIZE 

180230 D 


6003001 


I SHEET j OF | 



























APOLLO G&N Specification 
PS 6003001 

Rev - 

3. 

REQUIREMENTS 



To be supplied at a later date. 


k. 

QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

.. w- 

k.l 

GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the 


assembly shell be responsible for the accomplishment of each test required herein. 
1*.1.1 Test Conditions 


b.1.1.1 Environmental. The assembly shall be tested under the following ambient 
conditionst 

a. Temperatures 25° ♦ 10°C 

b. Relative Humidityt 90% max 

c. Barometric Pressures 28 to 32 inches of Hg 

ii.1.2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or 

test of this specification shall automatically classify the unit as nonconforming. 
Each nonconforming unit corrected by the contractor shall be reinspected. 
Reinspection may be limited to the test or examination which defined the nonconfor¬ 
mance, or, when directed by the cognisant inspector, a complete retest and 
re-examination may be required. Nonconforming units which hare not been corrected 
will be considered for acceptance only upon formal application by the contractor 
to the cognizant NASA representative. 

1*.2 TESTS 

Is. ?*1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for 
compliance to the requirements of APOLLO G&N Drawing 6003001. Particular attention 
shall be given to inspection for damage to surfaces, structure, and equipment, 
including contaminants, pin misalignment, and legibility and appearance of marking. 

U.2.2 Acceptance Tests. AH teste shall be performed by using the JDC's 
listed herein: 


JDC 05201* 
052O5 
05206 
05207 
05208 
05209 


Central Register Test 

Venus frogram Teat 

Continous Signal Characteristics 

Channel Inbits Test 

RDC Output Test 

Ifcput Output Counters Test 


JDC 05210 Radar Counters Test 

05211 Uplink And Downlink Teat 
05212 Programmed Slg Char Test 
05213 Interrupt Test 
05106 Rope Electronics Test 
05107 DSKT Test 


5. PREPARATION FOR IXLIVERf 


5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with 
Specification ID 1002211*. 
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NOTES 5 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MOUNTI' 3 TORQUE FOR FIND NO. I7,FIN0 NO. 18 AND FIND NO. 19 TO BE 18-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER ND1002019 ANO SERIALIZE PER NO 1002023 

4. APPLY "HIN FILM OF SILICONE 6REASE NDI006879 TO THE MOUNTING SURFACES 
OF FIND NO. 10,11,12,14 AND 15. EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING IS PERMITTED 

5. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 TO BE 55-GO INCH POUNDS 
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NOTES' 

1. INTERPRET drawing IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MOUNTING TORGfJE FOR FIND NO. IT,FIND NO. 18 AND FIND NO. 19 TO BE 18-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 AND^ERIALIZE PER ND 1002023 

4. APPLY THIN FILM OF SILICONE GRCASE NDI006879 TO THE MOUNTING SURFACES 
OF find NO. 1C 11,12,14 AND 15. EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING IS PERMITTED 

5. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 TO BE 55-GO INCH POUNDS ~ 

G. MOUNTING TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FIND NO. 21 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

7. BOND FIND NO. 4 TO FIND NO. 2 PER NDI0022I9 

8. FIND NO. 7 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

9. PROCURE PER PSG00700I .REF NOTEsVISUALLY INSPECT TO CONFIRM THAT MODULES 
LOCATED IN EACH CHANNEL DO REFERENCE THE SAME PIP S/N AND ARE ASSEMBLED 
IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON HEADER 

10. LEAK TEST PER NO TYPE 

11. APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473 GRADE C TO THREADS 
OF F'NC NO.21 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 2 
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. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
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. LEAK TEST PER ND TYPE 
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FOR Y PIP 


MODULE 
FOR Z PIP 


MODULE 
FOR Z PIP 


SEE NOTE 13 


'INTERPRET DRav 
VSLNTUG TOR', 


iMCI WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MlL-D-7032 7 
. AND ►INJ NS. 19 TC BE 18-22 INCH POUNDS 

1002019 AND SERIALIZE PER NO* "2023 
; : A j t. Nji.. 0 * 5/5 Iv. ini , . TINS SURFACE: 

6 . Exit ;I GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 


MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 TC EE 55-GC INCH POUNDS 

VCjNTINS t :p;UE ^CR PLU 6 TO BODY C * 7 r IND NO. 21 TC BE 22-27 INCH POUNDS 

bond find no. 4 TC find NO. 2 PER NDlOQ22i9 

F?\3 NS. 7 "HA,., be SUPPLIES AS PART OF THI5 A: 5 EM ELY 

PPOSoRE PER PSaCC^OOl .REF N^TE •'VISUAL L V INSPECT TC CONFIRM THAT MCDULES 
L/ SATEJ IN EA h CHANNEL 0 REFERENCE THE SAME PIP S/N AND ARE ASSEMBLED 
IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON HEADER 
LEAK TEST PER NO 1002290 TYPE I 

APPLY SEALING COMPOUND PER M'u-S-22473 GRADE C TO THREADS 
C" r ND NO.21 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 2 

APPLY A LIGHT film OF SILICONE GPEASE.PEP SCD1008355. TO THE PUBBEP 
SEAUNG SUPFACES OF FIND NO'S. 5 <6. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TOPQJE FOP FIND NO. IB t 27 TC BE 17-19 IN. LBS. 

MOUNTING TORQUE FOP FIND NO.8 TO BE 180-200 IN.LBS. 
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-SEE DETAIL C' 


SE E NOTE 2 



TOP VIEW WITH COVER REMOVED 




DETAIL C 


INTERPRET drawing in ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
[ MOUNTING TORQ'JE FOR FIND NO. I”,-A-lNO-NO^lt ANO FIND NO. 19 TC BE 18-22 INCH POUNDS 
IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020IS AND SERIALIZE PER ND 1002023 
APPLY THIN FILM OF SILlCONt GhcAdE NJl TC THE K'CwNTINS CuRFACEl 
' OF FIND NC. I11,12,14,15 AND 28. EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING Is Pic-MiT 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 AND 34 TO BE 55-60 INCH POUNDS. 

' MOUNTING TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FIND NO. 21 AND 34 TO BE 22-27 INCH POUNDS 
BOND FIND NO. 4 TO FIND NO. 2 OR 3C PER ND 1002219. 

FIND NO. 7 OR 3c SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

PFO^UR-- PER P^ 6007001 REF NOTE VISUALLY INSPECT TO CONFIRM THAT MODULES LOCATED IN EACH 
' -l-mmc' 00 REFER*MCE THE SAME PIP S/N AND ARE ASSEMBLED IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON .. # 

HEADER EXTENDING 0 18 MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUNTERSCRE AND MUST BE FLUSH OR BELOW SURFACE D. 

* ap^ly T |ea L M?G "compound PERM IL -s- 2 2 4 73 6 R ADE C TO THRE ad S . 

OF FIND NO. 21 OF 34 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO- 2. OR 30 RESPECTIVELY. 


15. APPLY 1010900 PRIMER AND ICC£^20 SEALANT »ER ND IDC20C5 TYPE D, 

TO INDICATED AREAS AND CURE A T _R0CM_TEMPERATURE FOR_AT LEA5T^24 W^jR^.. 


- SEE NOTE 15 
9 PLACES 


FREE OF SEALANT 



FREON AND ISO-PROPYL ALCCHOL »R 
TO CONFIGURATION 031,021 AND OH. 


OF FIND NO.21 OF 34 PRIOR TO IN5'*i_l« ■ w 

appiy A LIGHT FILM OF SILICONE GPEASE, PEP SCD1008655, TO THE RUBBER 
SEALING SURFACES OF FIND NO. 5 OR 31 AND C 'ND NC. 6. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TORQUE FOP FIND NO. 18 <27 TO BE 17-19 IN. LBS. 


partial view B- B 


MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.8 TO BE 100-300 IN.LBS. 

NOTES CONTINUED IN ZONE A4- 
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- SEE NOTE 15 
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SEE NOTES 5,6 & 11 





_r 


view A-A 


DETAIL C" 


1-021 
3Sl 
.-002 
201078 4-005 

-oei 
- on 
1008874--019 
6007102 - Oil 
2004148-004 
200414*6 -003 
-3 
-5 
-Oil 


(c) REPLACES WORD DWG REV B 




| 4 I 4 I 4 I 4 I NAS 1352-08-6 
— 20 — 20 NAS 1352-06-8 


15 APPLY IC'0900 PRIMER AND 1006720 SEAlANT PER ND 1002009, TYPE D, 

TO INDICATED AREAS AND CURE ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 MOORS. 
SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYL 
A.CCwCu =R,CR TC SEA-.NG. SEALANT 7C COMPLETELY COVER THE SCREW HEADS. 

apply sea-ant as shown for detail c.top surface of find no.9must be 

FREE OF SEALANT. THiS NOTE DOES NOT APPLY TO CONFIGURATION 031,021 AND Oil. 


▼js ssss OF TH S COVERS. SEALED SURFACES TC BE CLEANED BY DEGREASING USING 
F-ICN AND ISC-PPCPYL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE OOES NOT APPLY 
TC CONFIGURATION 031,021 AND OIL 
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SEE NOTES 2 AND 16 
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TOP VIEW WITH COVER REMOVED 


SEE NOTE 13 ( 18 
SEE NOTES IS £ 16 fit? 


NOTES' 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MlL-D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17, *m0 N O. It AND FIND NO. 19 TO BE 10-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 AND SERIALIZE PEP NDI002C23 

4. APPLY THIN FILM OF SILICONE GREA5E NDIOO6079 TO THE MOUNTING SURFACES 
OF FIND NO. 1C. 11,12,14,15 AND 28. EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING IS PEPMITTED 

5. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 AND 34- TO BE 5S-60 INCH POUNDS. 

6. MOUNTING TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FIND NO. 21 AND 34 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

7. BOND FIND NO. 4 TO FIND NO. 2 OR 30 PER NO 1002219. 

8. FIND NO. 7 OR 32 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

9. PROCURE PER PS 6007001 .REF NOTE: VISUALLY INSPECT TO CONFIRM THAT MCOULES LOCATED IN EACH 
CHANNEL DO REFERENCE THE SAME PIP S/H AND ARE ASSEMBLED IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON 

HEADER EXTENDING 0.18 MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUNTERSCRE AND MUST BE FLUSH OR BELOW SURFACE D' 

10. LEAK TEST PER NO 100 2290 TYPE I 

11. APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473 GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.21 OR 34 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO-2 OR 30 RESPECTIVELY. 

BL APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE, PEP SCO 1008055. TO THE PUBBEP 

SEALING SUBFACES OF FIND NO. 5 OR 31 AND F NO NO. 6. REMOVE ANY EXCESS GREASE 
IS MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. IB 4 27 TO B£ 17-19 IN. LBS. 
tL MOUNTING TORQUE FOR FIND N&8 TO BE 160-200 IN.LB6. 

NOTES CONTINUED »N ZONE A4. 
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DETAIL C" 


15. APPLY 1010900 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER ND I00200B TYPE D 

I£j. N J5i w £ TED AND CURE AT ROOM TEMPERATURE for AT LEAST 24 HOURS 

SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USING FREON AfcB ivi asrovt 
^?^. P . R, ?% T ?e SEAUNG * SEALANT TO COMPLETeLyCOVER THE mw HEADS 
*P p LT SEALANT AS SHOWN FCR DETAIL C. TOP SURFACE OF FIND NO 9 Mu ST RF 
FREE OF SEALANT. THIS NOTE DOES NOT APPLY TO CONFlGU^T^O^Oil^OaiA^D OU. 

16. APPLY SEALANT I0OG338-OOO TO COAT FIND NUMBERS 27 24 19 and \jjiti_i a 

MINIMUM OVERALL THICKNESS OF .06 AND EXTEND BEYONDT&E SPOTFAC^AND A 
$^, E r R k^ SURFACE TO A MAXIMUM OP .12. SEALANT NOT ° C Ex4nD ®VER 

JSIr^P5wr? , ieI H «^ 0VER5 * SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY 7=GREASING J5INQ 

TO mFIC&IUTION0S»; 02^N§ori RlOR T ° SEAU * G * TH ' 5 N ° TE D ° ES N0T APPLY 

17 APPLY A UNIFORM THIN FILM OF PND NO* 35 ID 5CPEVU THREADS. 
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SEE NOTES 2 AND 16 
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SEE DETAIL C 


SEE NOTE 

2 a i7 


MOOULE 
FOR Z PIP 


TOP VIEW WITH COVER REMOVED 


ACE NOTE 13 (18 
SEE NOTES IS 4 16 (27 


. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 
!. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. I?, •*« < & M0.49 AND FIND NO. 19 TO BE 18-22 INCH POUNDS 
I. IDENTIFY WITH PART NO. 7:'?.ND1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 
.. APPLY THIN FILM OF SILICONE GREASE NDI006879 TO THE MOUNTING SURFACES 
OP PINO NO. l n . 11,12,14,15 AND 29. EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING IS PERMITTED 

. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 AND 34 TO BE SB-60 INCH POUNDS. 

. M0UNTIN6 TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FIND NO. 21 AND 34 TO BE 22-27 INCH POUNDS 
. BOND FIND NO. 4 TO FlNO N12 0R 30 PER ND 1002219. 

. FIND NO. 7 OR 32 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

. PROCURE PER PS6007001 .REF NOTEJVISUALLY INSPECT TO CONFIRM THAT MODULES LOCATED IN EACH 
CHANNEL DO REFERENCE THE SAME PIP S/H AND ARE ASSEMBLED IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON 
HEADER. 

. LEAK TEST PER NO 1002290 TYPE I 

. APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473 GRADE C TO THREADS 
OF FIND NO.21 OR 34 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 2 OR 30 RESPECTIVELY. 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE, PEP SCD1000055.70 THE RUBBEP 
SEALING SURFACES OF FIND NO. 5 OR 31 AND FIND NO. 6. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TORQUE FOB FIND NO. It 427 TO BE 17-19 IN. LBS. 

MOUNTING TORQUE POP FIND NOwt TO BE 100-200 IN.LBS. 


NOTES CONTINUED IH ZONE A4 




DETAIL C" 


REP NOTP IS 



15. APPLY 1010900 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER NDI002009 TYPE D TO 
L l H? IC ^r ED AREAS AND CURE AT * 00M TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS 
SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USIN6 FREON AND ISO-PRO PV- 
ALCOHOL PRIOR TO SEALING . SEAi_ANT TO COMPLETELY COVER THE SCREW HEADS =\”END 
0.18 MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUN T ERBORE AND MUST BE FLUSH OR BELOW SLRFA ~ r ^ 
APPLY SEALANT AS SHOWN FOR DETAIL C. TOP SURFACE OF FlNO NO 3 MUST BE ^rEe 
OF SEALANT. THIS NOTE DOES NOT APPLY TO CONF.oURATlON 031, 021 AND Oli. 

16. APPLY SEALANT 1006338-001 TO COAT FIND NUMBERS 27 24 19 AND 23 WITH A 
MINIMUM OVERALL THICKNESS OF .06 AND EXTEND BEYOND TldE ^POTFACE AND 
OVERLAP THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF .12. SEALANT NOT ”0 EX T END OVER 

J HE COVERS. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY CEGREA5.NG U5 N0 
,S0 * PB0PyL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE DOES NOT APF Y 
TO CONFIGURATION 031,021 AND Oil. ^ " T 

IZ APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND NO. 35 "TO SCREW THREADS. 
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15. APPLY 1010900 PP'MER AND 1006720 SEALANT PER NDI002009, TYPE D, TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS 
SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DECREASING USIN 6 FREON AND ISO-PROPYL 
ALCOHOL PRIOR TO SEALING. SEALANT TO COMPLETELY COVER THE SCREW HEADS EXTEND 
0.18 MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUNTERBORE AND MUST BE FLUSH OR BELOW SURFACE D. 
APPLY SEALANT AS SHOWN FOR DETAIL C. TOP SURFACE OF FIND NO-3 MUST BE FREE 
OF SEALANT. THIS NOTE DOES NOT APPLY TO CON FI6URAT10N 031, 021 AND Oil. 

( 6 . APPLY SEALANT 1006338-003 TO COAT FIND NUMBERS 27,24-19 AND 23 WITH A 
MINIMUM OVERALL THICKNESS OF .06 AND EXTEND BEYOND THE iPOTFACE AND 
OVERLAP THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF .12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
THE EDGE OF THE COVERS. SEALED SURFACES TO BE CLEANED 3Y DEGREA5ING USING 
FREON AND ISC-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE DOES NOT APPLY 
TO CONFIGURATION 031, 021 ANO Oil. 

7. APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND NO. 35 TO -SCREW THREADS. 
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NOTES’ 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MlL-D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR - IND NO. 17,AND MND NO. 19 TO BE 18-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH PART NO. ? rr >. ND1002019 ANO SERIALIZE PER ND 1002023 

4. APPLY THIN FILM OF SILICONE SREA5E NDI006879 TO THE MOUNTING SURFACES 
OF FINO NO. 1C. 11,12,14,6 AND 28. EXCESS SREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING IS PEPMITTEO 

5. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 21 AND 34 TO BE 55-60 INCH POUNDS. 

6. MOUNTING TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FINO NO. 21 AND 34 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

7. BOND FIND NO. 4 TO FIND NO. 2 OR 30 PER NO 1002219. 

8. FIND NO. 7 OR 32 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

9. PROCURE PER PS 6007001 .REF NOTE ’VISUALLY INSPECT TO CONFIRM THAT MODULES LOCATED IN EACH 
CHANNEL DO REFERENCE THE SAME PlP SyN AND ARE ASSEMBLED IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON 
HEADER. 

10. LEAK TEST PER NT 100 2290 TYPE I 

||. AFPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473 GRADE C TO THREADS 

OF FIND N0.2I OR 34 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 2 OR 30 RESPECTIVELY. 

BL APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE. PEI? SCO 1008853. TO THE RUBBER 

SEALING SUBFACES OF FIND NO. 5 OR 3! AND F'ND NO. 6. REMOVE ANY EXCESS SREASE. 

13. MOUNTING TORQUE FOP FIND NO. IB 4 27 TO BE I7-IS IN. LBS. 

M. MOUNTING TORQUE FOP FIND NO. 8 TO BE I BO-200 IN.LB6. 

NOTES CONTINUED IN ZONE A* 
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DETAIL t 


15. APPLY 1010900 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER ND1002009 TY°E D TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS 
SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYiL 
ALCOHOL PRIOR TO SEALING. SEALANT TO COMPLETELY COVER THE SCREW HEAD'S “ ,-Tniq 
0.18 MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUNTERBORE AND MUST BE FLUSH OR BELOW SURFACE D 
APPLY SEALANT AS SHOWN FOR DETAIL C. TOP SURFACE OF FIND NO S MUST BE =RtE 
OF SEALANT. THIS NOTE DOES NOT APPLY TO CONFIGURATION 031, 0Z\ AND OH. 

16. APPLY SEALANT 1006338-003 TO COAT FIND NUMBERS 27,24 19 AND 23 WITH A 
MINIMUM OVERALL THICKNESS OF .06 AND EXTEND BEYOND THE ^POTFACE AND 
OVERLAP THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF .12. SEALANT NOT "C EXPEND OVER 
THE EDGE OF THE COVERS. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING J SING 
FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE DOES NOT APPLY 
TO CONFIGURATION 031,021 AND OU. 

IZ APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND NO. 35 TO SCREW THREADS. 
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DETAIL 


15- APPLY 1010900 PPIMER AND 1006720 SEALANT PER NDI002009, TYPE D, TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS. 
SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYL 
ALCOHOL PRIOR TO SEALING. SEALANT TO COMPLETELY COVER THE SCREW HEADS, EXTEND 
C.I8 MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUNTERBORE AMD MUST BE FLUSH OR BELOW SURFACE D. 
APPLY SEAcANT AS SHOWN FOR DETAIL C. TOP SURFACE OF FIND NO.3 MUST BE FREE 
OF SEALANT. THIS NOTE DOES NOT APPLY TO CONFIGURATION 031, 021 AND Oil. 

.S. APPLY SEALANT I00G338-0O3 TO COAT FIND NUMBERS 2T24. 19 AND 23 WITH A 
MINIMUM OVERALL THiC<NESS OF .06 AND EXTEND BEYOND THE iPOTFACE AND 
C.'ERLAP THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF .12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
THE EDGE OF THE COVERS. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USING 
FREON AND ISC-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE DOES NOT APPLY 
TC CONFIGURATION 031,021 AND Oil. 

7. APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND NO. 35 TO SCREW THREADS. 

















NOTES : 

1. INTERPRET OP AM IMG INACCOROANCF WITH STANOARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. I M0.4» ANO ^INO NO. 19 TO BE 18-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH PART No. "'5. ND 1002019 ANO SERIALIZE PER NO 1002023 

4. APPLY THIN FILM OF SILICONE GREASE NDIC36879 TO THE MOUNTING SURFACES 
Of- p iNO No. . . 11,12,14.15 AW 2S. EXLtaS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. 

CLEANING IS PERMITTED 

5. MOUNTING TOP DSC FOR FIND NO. 21 AND 34 TO BE 5S-60 INCH POUNDS. 

G. MOUNTING TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FIND NO. 21 AND 34 TO BE 22-27 INCH POUNDS 
r. BOND FIND NO. 4 TO FlNO NO. 2 OR 3C PER ND 1002219. 

§. FIND NO. 7 OR 32 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

9. PROCURE PER POGOOTOOI .REF NOTE: VISUALLY INSPECT TO CONFIRM THAT MODULES LOCATED IN EACH 
CHANNEL DO REFERENCE THE SAME PlP S/N AND ARE ASSEMBLED IN EACH RESPECTIVE CHANNEL ON 
HEADER. 


10. LEAR TEST PER ND 10022*0 TYPE I 

11. AFPLY SCALING COMPOUND PER MlL-S-22473 GRADE C TO THREAOS 

OF FIND NO.21 OP 34 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 2 OR 30 RESPECTIVELY. 


BL APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE 6PEASE.PEP SCO I0OB03S. 10 THE OUBBfO 

SEALING S~PEACES OF FIND NO. 5 OR 31 AND F<ND NO. 6- REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

IS. MOUNTING TOPOUE FOP FIND NO. IS i 27 TO BE 17-19 IN. LBS* 


M. MOUNTING TORQUE FOP FlNO N&* TO BE M0-2D0 IN.LBS. 
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15. APPLY 1010900 PPIMER AND 1006720 SEALANT PER NDlOOZOOS, TYPE D, TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS. 
SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYL 
ALCOHOL PRIOR TO SEALING . SEALANT TO COMPLETELY COVER THE SCREW HEADS, EXTEND 
O.iI MAXIMUM RADIALLY BEYOND COUNTERBORE AND MUST BE FLUSH OR BELOW SURFACE D. 
APPLY SEALANT AS SHOWN FCR DETAIL 0. TOP SURFACE OF FIND NO-9 MUST BE FREE 
OF SEALANT. THIS NOTE DOES NOT APPLY TO CONFIGURATION 031, 021 AND Oil. 

;6. APPLY SEALANT I00G338-0O9 TO COAT find NUMBERS 27,24JB AND 23 WI^H A 
MINIMUM OVERALL THiCKNESS OP .06 AND EXTEND BEYOND THE SPOTFACE AND 

Overlap the painted s j»face to A MAXIMUM of 12. sealant not to extend OVER 
THE EDGE OF THE COVERS. SEALED SURFACES TC BE CLEANED BY DEGREA5ING USIN© 
FREON AND ISC-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE DOES NOT APPLY 
TC CONFIGURATION 031,021 AND Oil. 

7. APPLY A UNIFORM THIN FILM OF HMD NO. 35 TO SCREW THREADS. 

ft. APPLY A uni form twin TlLM OP FIND NO. 3® TO SCREW THREADS OF 

Find nob. 9, e, and 27. 
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5. ASSEMBLE FIND N0.4 AND FINO N0.5 TO FIND NO.I PER NDI002I36 

6. MARK .OGO/.lOO HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

7. MARK .I00/.I40 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER 
ND1002023. CENTRALIZE AS SHOWN 

8. WELD PER ND 1002005 

9. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH N0I002069 
10-BLACK DOT AND CROSS HATCHEO WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

11. WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

12. BOND FIND NO.3 TO FINO NO.I PER NO 1002004 TYPE I 

13 BONO FIND NO. I5(T7, T9) AND FINO NO. 16 (TI,T3,T5) TO FINO NO.2 PER NO 1002004 TYPE I 
14!BONO FIND NO. l5l,T&«TI0) AND FINO NO. 16 (T2J4.T6) TO FINO N0.3 PER NOI002004 TYPE 1 
15! ENCAPSULATE PER NO 1002002. REMOVE FLASHING 
16.INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

17.COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH ANO SHALL MEET 
ALL THE REQUIREMENTS OF P. S. 6007005 

IE CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE 8Y DEGREASING WITH FREON ANO ISO-PROPYL ALCOHOL 
PRIOR TO ENCAPSULATION 

19. EXCEPT FOR THE MODULE MOUNTING SURFACE, PAINT ALL SURFACES PER NDI002279 USING 
1010992 PRIMER ANO 1008809^4 PAINT. CONNECTOR PIN-BLADES ANO INSULATORS TO BE 
FREE OF PAINT 
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SEE NOTE IS SEE NOTE IS SEE NOTE IS 



>EE NOTE 46 
! PLACES 


4 ) SEE N )ft 5 


5J SEE * >11 ft 


notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

2. AR DENOTES AS REQUIRED 

3. FT DENOTES FEED THRU 

4. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 13 TO BE 15-20 INCH OUNCES 

5. ASSEMBLE FIND N0.4 AND FIND N0.5 TO FIND NO.I PER NDI002I36 

6. MARK .060/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

7. MARK .I00/.I40 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND1002019 AND SERIALIZE PER 
ND1002023. CENTRALIZE AS SHOWN 

8. WELD PER ND 1002005 

9. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH N0I002069 

10. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

11. WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

12. BOND FIND N0.3 TO FIND NO.I PER ND 1002004 TYPE I 

13. BOND FIND NO. I5(T7, T9) AND FINO NO. 16 (Tl,T3,T5) TO FINO NO. 2 PER NO 1002004 TYPE I 

14. BOND FIND NO. 15(TB,TI0) AND FIND NO. 16(T2,T4,T6) TO FINO NQ.3 PER NOI002004 TYPE I 

15. ENCAPSULATE PER NO 1002002. REMOVE FLASHING 

16. INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

17. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET 
ALL THE REQUIREMENTS OF P. S. 6007005 


-PERMISSIBLE LIMITS 
OF ENCAPSULATION 
TOP AND TWO SIDES 
SEE NOTE 15 
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NC^ES: 

1 1 INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
2. ASSEMBLE FIND N0.2 AND FIND N0.3 TO FIND NO.I PER NDI002I36 
3.1DENTIFY WITH RART NO. PER ND1002019 

4. MARK .I00/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 EXCEPT SURFACE A. 

CENTRALIZE AS SHOWN 

5. MARK .060/.I0O HIGH BLACK CHARACTERS PER ND 1002019 EXCEPT SURFACE A. 

6. MARK .I00/.I40 HI6H BLACK CHARACTERS IN INK PER ND IQ02019 AND NDI002I22 TYPE1TCLASS 2 Z ~ 

-USING INKI00627H0 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED 

7. MARK .060/.100 HIGH BLACK CHARACTERS'IN INK PER ND 1002019 AND ND1002122TYPE TL CLASS2 ~ 

USING INK I00627J-JO ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED 

•. ASSEMBLE FIND NO. 7 AND FIND N0.8, AND FIND NO. 9 ANO FIND NO. IOTOFINO NO. I PER N0J002I36 

SLSEAL FIND Np. 2A^7#^ 9ANDI0 TO FIND NO.I PER ND 1002187,TYPE HL i _ 

.SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS 

10LSEAL FIND NO. 7 & 8 TO FIND NO. I ON SlOE INDICATED PER N0IOO2I87 TYPE I ' r . 

, 1X.PAINT EDGE SURFACES PER NO ALL AROUND BETWEEN VIEWING PLANES AND SURFACE AREA SHOWN 
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SEE NOTE 10 
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SEE NOTE 8 


NO T ESJ 

,,INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE with STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
2. ASSEMBLE FIND N0.2 AND FIND N0.3 TO FIND NO.I PER NDI002I36 
3.IDENTIFY WITH RAPT NO. PER ND1002019 

4. MARK .I00/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 EXCEPT SURFACE A. 

CENTRALIZE as SHOWN 

5. MARK .060/.IOO HIGH BLACK CHARACTERS PER ND 1002019 EXCEPT SURFACE A. 

6. MARK .I0O/.I40 HI6H BLACK CHARACTERS IN INK PER ND 1002019 AND ND 1002122 TYPEK CLASS 2 -. 

USING INKI00627H0 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED 

7. MARK .060/.100 HIGH BLACK CHARACTERS' IN INK .PER ND 1002019 AND NDI002I22TYPE3LCLASS2 
USING INK I00627MC ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED 

8. ASSEMBLE FIND NO.7 AND FIND N0.8* AND FIND NO. 9 AND FIND NO. IOTOFINO NO. I PER NDI002I36 

9. J5EAL FIND N0.2*3,4»7, S 9ANDI0 TO FIND NO.I PER NDI002IB7,TYPE M 

SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS ___ 

IOlSEAL FIND NO. 7 fck & TO FIND NO.I ON SIOE INDICATED PER NO 1002107 TYPE I 

11* PAINT EDGE SURFACES PER NO ALL AROUND BETWEEN VIEWING PLANES AND SURFACE AREA SHOWN 
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NOTES: 

i.interpret drawing in accordance with standards prescribed by mil-d-70327 
2. ASSEMBLE FIND NO.2 AND FIND N0.3 TO FIND NO.I per NDI002I36 
3. IDENTIFY WITH PART NO. PER NO 1002019 

4. UARK.IO0/J4O HIGh BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 EXCEPT SURFACE A. 

CEN T RAL'ZE as shown 

5. MARK .060/.IOO HIGH BLACK CHARACTERS PER NO *002019 EXCEPT SURFACE A. 

6. MARK .IOOAI40 HI6H BLACK CHARACTERS IN INK PER ND1002019 AND ND1002122 TYPEI CLASS 2 

’ USING LV .06271-10 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED 

?. MARK X*O/.IOO HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER ND1002019 AND NDI002I22TYPE1LCLASS2 
USING INK I0u627l-I0 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED 
8 . ASSEMBLE FIND NO. 7 AND FIND NO-8, AND FIND NO. 9 AND FIND NO. IOTOFINO NO.I PERNDI002I36 
9*J5E?J> FIND N :.2,3,4,7*B 9ANDI0 TO FIND NO.I PER NO 1002187, TYPE HI 

SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS _ 

10. SEAL FlNr NO, 7 8<8 TO FIND NO.I ON SIDE INDICATED PER NO 1002187 TYPE I 

LI. PAINT EDGE SURFACES PER NO ALL AROUND BETWEEN VIEW1N6 PLANES AND SURFACE AREA SHOWN 


SEE NOTE 8 SEE NOTE 8 
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THESE SURFACES SHALL BE FREE 
-OF RANT EXCEPT AS NOTED ..... 
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SEE NOTE 10 
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SEE NOTE 9 
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.PARTIAL SECTION D“D 

SCALE Vl 


-SEE NOTE II 


NOTES: 


I f INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ASSEMBLE FIND N0.2 AND FIND NO.3 TO FIND NO.I PER NDKJ02I36. 

3.IDENTIFY r NDI0020I9 WITH PART NUMBER AND SUFFIX *SUB ASSY* 

4. MARK .100'.140 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 EXCEPT SURFACE A. 

CENTRA . ZE AS SHOWN. 

5. MARK .0* 0/.IOO Ht«H BLACK CHARACTERS PER NO 1002019 EXCEPT SURFACE A. 

6. MARK .(Ot .140 HI6H BLACK CHARACTERS IN INK PER NO 1002019 AND ND1002122 TYPEH CLASS 2 

: USING L\ l 06271-10 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. -— 

7. MARK £ = C/.I00 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NOf0020(9 AND ND1002122TYPE ICLASS2 
USIN6 P. K)0627M0 jON SURFACE A, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. 

8. ASSEMBLE FIND NO.7 ANO FIND N0.8, ANO FIND NO. 9 AND FINO NO. 10TO FINO NO.I PER NDI002r36- 

9. SEAL " s : NO. 2*3A7,8 9 AND 10 TO FIND NO. I PER ND I002IB7. TYPE HI 

SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. ..“ 

10. SEAI FlNr NO. 7 8t8 TO FINO NO.I ON SDE INDICATED PER ND 1002187 TYPE I. - 

11. PAiV- EDGE SURFACES PER NO ALL AROUND BETWEEN VIEWMG PLANES AND SURFACE AREA SHOWN. 


SEE NOTE • SEE NOTE • SEE NOTE • 
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THESE SURFACES SHALL BE FREE 
OF PAINT EXCEPT AS NOTEO 
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SEE NOTE 10 
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.IwTERPRET DRAWING ! N ACCORDANCE W*TH STANDARDS DESCRIBED BY MI L-D-* 7 0327. 

!ASSEMBLE PIND NO.? AND RND N0.3 TO FIND NO.I PER NDI002I36- 
..nENTlFY WiTH PART NUMBER PER NO1002019. 

.. V:ARk .-00/.I40 HlGr- BLACK CnARAd cRS PER N0I002019 EXCEPT SURFACE A. 

CENTRA ZE as Shown. 

» MARK .060/.IOO HIGH BLACK CHARACTERS PER NO 1002019 EXCEPT SURFACE A. 
i. MARK .100' 140 HI6H BLACK CHARACTERS IN INK PER NO 1002019 AND NO 10*02122 TYPE I CLASS 2 
UD.NC LV-.1CN627I-I0 ON SURFACE A. \C PROTECTIVE COATING REQUIRED. 

\ MARK .060/.100 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NO 1002019 AND NDI002I22TYPEICLAS5 2 
USING INK 1006271-10 CN SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. 

}. AS5EMBL C FIND NO.7 AND FIND N0.8, AND FIND NO. 9 AND FIND NO. 10TO FINO NO. I PER NO 1002136. 

), SEAL c N ~ ND. 2,3,4,7,9 9ANDI0 TO FINO NO.I PER NO 1002187, TYPE HI 
SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

) SEAL FIND NO. 7 8c 8 TO Find NO.I ON SIOE INDICATED PER NDI002I87 TYPE I . 

* PAINT EDGE SURFACES PER ND ALL AROUND BETWEEN VIEWM6 PLANES AND SURFACE AREA SHOWN . 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

>! ASSEMBLE FIND NO.? AND FIND N0.3 TO FINO NO.I PER NDK502I36. 
i.IDENTIFY WITH PART NUMBER PER N0IOO20I9. . 

\. MARK .100 /.1 40 HlGi~ BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 EXCEPT SURFACE A. 
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,INTERPRET DRAWING in ACCORDANCE with STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

. ASSE V 3l£ r IND N0.2 AND FIND N0.3 TO FIND NO.I PER NDI002I36- 
>. IDENTIFY WITH PART NUMBER PER NO1002018. 

>. mark .ioo/.i4o high black characters per ND 1002019 except surface a. 

CEN TC AUZE AS SHOWN. 

i. MARK .060/.tOO HIGH BLACK CHARACTERS PER NO 1002019 EXCEPT SURFACE A. 
i. MARK .I00/.I40 HlSH BLACK CHARACTERS IN INK PER NO 1002019 AND NDI002J22 TYPEI CLASS 2 
USING INK1006271-1C ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. 

'.MARK j06C/ .100 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NO 1002019 AND NDI002I22TYPEX CLASS 2 
USING INK I00627I* 0 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. 
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SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 
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INTERPRET DRAWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

ASSEMBLE FIND N0.2 AND FIND NO. 3 TO FIND NO.I PER NDI002I36. 

IDENTIFY WITH FART NUMBER PER NO 100*019. 

MARK .100/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 EXCEPT SURFACE A. 
centralize as SHOWN. 

MARK .060/.too HMH BLACK CHARACTERS PER MO 1002018 EXCEPT SURFACE A. 

MARK .I00/.I40 HI6H BLACK CHARACTERS IN INK PER NO 1002019 AND NO1002122 TYPEE CLASS 2 
UCJN& INKlOO6271-10 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COALING REQUIRED. 
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USING INK 1006271-10 ON SURFACE A. NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. 
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(3) 0 to +33 vdc and -33 vdc 

(4) 0 to +150 vdc 

4.2.1.3 Test Setup. Unless otherwise specified, the operating voltages of Table IV shall 
be applied to the assembly. Each pair of output pins for each assembly section, except 
assembly sections C7 and F5, shall have a 1 megohm ±1 percent resistor connected between 
them. Assembly sections C7 and F5 shall have a 500k ohm ±5 percent resistor connected 
between its output pins. Source impedance shall be as shown in Figure 1. 

TABLE IV 


OPERATING VOLTAGES 


[ CONNECTOR 30J1 

VOLTAGE 

FREQUENCY 

■ - JC]*)- 

i HI 

Lo 

■RQBB 

D18 

28.00*0.28 vdc 



G16 

28.00*0.28V rms 

800.0*0.8 

A15 

A16 

28.00*0.28V rms 

3200.0*3.2 

C17 

D18 

28.00*0.28 vdc 

— 

A17 

A18 

110.00*0.10 vdc 

— 


4.2.2 Nonoonforming Units. Failure of the units to pass any examination or test of this 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
uni t corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007010. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be mounted to the vibration fixture in a 
manner similar to the way it will be mounted in service. The assembly shall be vibrated along 
the horizontal, vertical and lateral axis (see Figure 2) with simple harmonic motion swept 
from 10 to 2000 cps at a rate of 1 octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.5g rms 
limited to a 0.4 inch pp constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. 

a. The continuity of the assembly shall be continuously monitored during vibration at 
the pins specified in Table IV. Any evidence of discontinuity shall be cause for 
rejection. The continuity monitoring circuitry shall have a response time equal to 
or less than 10 psec in detecting any open circuit. 
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b. Prior to vibration along each of the three axes, the input signals shall be adjusted 
within the range specified in Table I to obtain the output specified therein, except 
that the inputs required to establish the outputs specified for assembly sections Dl, 

D2, and D3 shall be used to establish the outputs for assembly sections Al, A2, and 
A3. The output signals shall be continuously monitored during vibration along each 
of the three axes. Any output voltage change greater than *100 mv irom the initial 
amplitude shall be cause for rejection. The output monitoring equipment shall, measure 
out-of-tolerance conditions that exist for a period greater than 1 msec. 

c. The pins specified in Table V shall be continuously monitored during vibration for 
discontinuity and circuit isolation. The monitoring circuitry shall have a response 
time equal to or less than 10 psec in detecting any discontinuity and/or short circuit. 

4.3.3 Temperature Test. The temperature test shall be as follows: 

a. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table I to obtain the 
outputs specified therein. The input and output voltages shall then be measured and 
recorded. 

b. The assembly shall be soaked at 49* *3 # C for 4 hours. The soak period inputs for 
assembly section Al, A2 and A3 shall be determined by the inputs of assembly 
section Dl, D2 and D3. At the conclusion of the 4-hour period, the input voltages 
shall be readjusted to the values recorded in 4.3.3. a and the output voltages shall 
be within *4 percent of the value recorded in 4.3.3. a. The new values of input and 
output voltages shall be recorded. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The resistance between the pins specified in Table II 
shall be measured with a low voltage resistance measuring device in accordance with Method 
303 of M1L-STD-202. 

4.3.5 Insulation Resistance. The resistance from each connector pin except those pins specified 
in Table HI, to the assembly frame shall be measured in accordance with Method 302 of 
MIL-STD-202 using a megohmmeter having an output voltage of 225*75 vdc and limited to a 
short circuit current of 6.0 pa. The resistance shall be greater than or equal to 100 megohms. 

4. 3 . 6 Offset Voltage. With each input Hi pin specified in Table I connected to its respective 
input Lo pin, the dc voltage appearing across the output pins specified In Table 1 shall be as 
specified therein, except for assembly section E5 which shall have a 110.00 *0.10 vdc Input. 

4. 3. 7 Scale Factor. The input signals shall be adjusted within the range specified Is Table 1 
to obtain the outputs specified therein and the input and output voltages recorded. 

4. 3.8 Output Ripple and Noise. The input signal voltages shall be adjusted within the range 
specified in Table I to obtain the outputs specified in Table 1, and the peak-to-peak ripple 
voltage or noise appearing at the corresponding output pins measured and recorded. The ripple 
voltage or noise appearing at the output pins shall be less than or equal to the value specified 

in Table I. (See Figure 3.) 
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4.3.9 PIPA Sensor Output. With a sensor input resistance of 1594.5*3.0 ohms connected 
across 30J1-C19 (Hi) and 30J1-F14 (Lo) and 30J1-C20 (Lo), the output voltage shall be 

5.000±0.005 vdc. 

4.3.10 IRIG Sensor Output. With a sensor resistance of 2037.0±30.0 ohms conne cted across 
30J1-B19 (Hi) and 30J1-14 (Lo) and 30J1-B20 (Lo), the output voltage shall be 5.000±0.005 vdc. 

4.3.11 PIPA Thermistor Output. With a sensor input resistance of 1279.5*12.8 ohms 
connected across 30J1-D13 and 30J1-D32, the output voltage shall be 2.500±0.250 vac.* 

4.3.12 Weight. The assembly shall be weighed to the nearest 0.01 pound* 

4.3.13 Calibration 

4.3.13.1 AC Input Circuits. The following assembly sections shall be calibrated as follows 
using the pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 4: 


A1 

B1 

Cl 

D7 

FI 

A2 

B2 

C2 

D8 

F2 

A3 

B3 

C3 

El 

F3 

A4 

B5 

D1 

E2 


A5 

B6 

D2 

E3 


A6 

B7 

D3 * 

E4 



a. Adjust the ratio transformer to 0.0000. 

b. Adjust e 2 for a 2.500*0.005 vdc E 0 output. The voltage shall be 0V rms. 

Record the voltage and phase of et n and e2. The magnitude and phase of e2 shall 
be maintained throughout the remainder of this test. 

c. Adjust the ratio transformer to 1.000. Set ei to zero phase and adjust for a 
5.000±0.005 vdc Eo output. Record the et n and e* voltage and phase. 

d. Adjust the ratio transformer for an Eq output of 4.000±0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.6000±5 percent. Record the etn voltage and phase. 

e. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 3.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.2000*5 percent. Record the e^u voltage and phase. 

. f. Adjust the ratio transformer for an output to indicate 1.0000. Set ei to w phase and 
adjust tt to produce the ei magnitude recorded in 4.3.13.1.C. Record the voltage 
and phase of etn and e*. 

g. Adjust the ratio transformer for an Eq output of 0.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 1.000*5 percent. Record the e tn voltage and phase. 

h. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 1.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.6000*5 percent. Record the et n voltage and phase. 

i. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 2.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.2000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 
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5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 

6. NOTES. None. 
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(3) 0 to +33 vdc and -33 vdc 

(4) 0 to +150 vdc 

4.2.1.3 Teat Setup. Unless otherwise specified, the operating voltages of Table IV shall 
be applied to the assembly. Each pair of output pins for each assembly section, except 
assembly sections C7 and F5, shall have a 1 megohm +1 percent resistor connected between 
them. Assembly sections C7 and F5 shall have a 500k ohm +5 percent resistor connected 
between its output pins. Source impedance shall be as shown in Figure 1. 

TABLE IV 


OPERATING VOLTAGES 


1 CONNECTOR 30J1 

VOLTAGE 

WmSSMtKmi 

Hi 

Lo 

C18 

■VTQHj 

28.00+0.28 vdc 

— 

G15 


28.00+0.28V rms 

800.0+0.8 

A15 

A16 

28.00+0.28V rms 

3200.0+3.2 

C17 

D13 

28.00+0.28 vdc 

— 

A17 

A18 

110.00+0.10 vdc 

— 


4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the units Id pass any examination or test of this 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007010. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be mounted to the vibration fixture in a 
manner similar to the wpy it will be mounted in service. The assembly shall be vibrated along 
the horizontal, vertical and lateral axis (see Figure 2) with simple harmonic motion swept 
from 10 to 2000 cps at a rate of 1 octave/15 sec. The magnitude a i vibration shall be S.Sg rms 
limited to a 0.4 inch pp constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. 

a. The continuity of foe assembly shall be continuously monitored during vibration at 
foe pins specified in Table VL Any evidence of discontinuity shall be cause for 
rejection. The continuity monitoring circuitry shall have a response time equal to 
or less than 10 psec in detecting any open circuit. 
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b. Prior to vibration along each of the three axes, the input signals shall be adjusted 
within the range specified in Table I to obtain the outputs specified therein, except 
for assembly sections C5 and D9 which shall be set to input conditions, except that 
the input required to establish the output specified for assembly sections Dl, D2, 
and D3 shall be used to establish the output for assembly sections Al, A2, and A3. 

The output signals shall be continuously monitored during vibration along each of 
the three axes. Any output voltage change greater than ±100 mv from the initial 
amplitude shall be cause for rejection. The output monitoring equipment shall 
measure out-of-tolerance conditions that exist for a period greater than 1 msec. 

e. The pins specified in Table V shall be continuously monitored during vibration for 
discontinuity and circuit isolation. The monitoring circuitry shall have a response 
time equal to or less than 10 /isec in detecting any discontinuity and/or short circuit. 

4.3.3 Temperature Test. The temperature test shall be as follows: 

a. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table I to obtain the 
outputs specified therein, except for assembly sections C5 and D9 which shall be set 

ts input conditions. The input and output voltages shall then be measured and recorded. 

b. The assembly shall be soaked at 49* ±3 # C for 4 hours. The soak period Inputs for 
assembly section Al, A2 and A3 shall be determined by the Inputs of assembly 

Dlj D2 and D3. At the condlusion of the 4-hour period, the input voltages 
shall be readjusted to the values recorded in 4.3.3. a and the output voltages 
be within ±4 percent of the value recorded in 4. 3 . 3 . a. The new values of input and 
output voltages shall be recorded. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The resistance between the pins specified in Table n 
shall be measured with a low voltage resistance measuring device in accordance with Method 
303 of MIL-STD-202. 

4.3.5 Insulation Resistance. The resistance from each connector pin except those pins specified 
in Table m, to the assembly frame shall be measured in accordance with Method 303 of 
MIL-STD-202 using a megohmmeter having an output voltage of 225±75 vdc and limited to a 
short circuit current of 6.0 /xa. The resistance shall be greater than or equal to 100 megohms. 

4.3.6 Offset Voltage. With each input Hi pin specified in Table I connected to its respective 
input Lo pin, the dc voltage appearing across the output pins specified in Table I shall be as 
specified therein, except for assembly section E5 which shall have a 110.00±0.10 vdc input. 

4.3.7 Scale Factor. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table I 
to obtain the outputs specified therein and the input and output voltages recorded. 

4.3.8 Output Ripple and Noise. The input signal voltages shall be adjusted within the range 
specified in Table I to obtain the outputs specified in Table I, and the peak-to-peak ripple voltage 
or noise appearing at the corresponding output pins measured and recorded. The ripple voltage 
or noise appearing at the output pins shall be less than or equal to the value specified in Table I. 
(See Figure 3.) 
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4.3.9 PIPA Sensor Output. With a sensor Input resistance of 1594.5*3.0 ohms connected 
across 30J1-C19 (Hi) and 30J1-F14 (Lo) and 30J1-C20 (Lo), the output voltage shall be 

5.000±0.005 vdc. 

4.3.10 IRIG Sensor Output. With a sensor resistance of 2037.0*30.0 ohms connected across 
30J1-B19 (HI) and 30J1-F14 (L*>f and 30 J1-B26 (to% the hotpot *>ltage shall be 5.000*0.006 vdc. 

4.3.11 PIPA Thermistor Output. With a sensor input resistance of 1279.5*12.8 ohms 
connected across 30J1-C32. and 30J1-D32, the output voltage shall be 2.500*0.250 vde. 

4.3.12 Weight. The assembly shall be weighed to the nearest 0.01 pound* 

4.3.13 Calibration 

4.3.13.1 AC Input Circuits. The following assembly sections shall be 'calibrated as follows 
using the pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 4: 


A1 

B1 

Cl 

D7 

FI 

AS 

B2 

C2 

D8 

F2 

AS 

B3 

C3 

El 

F3 

A4 

B5 

D1 

E2 


A5 

B6 . 

D2 

E3 


A6 

B7 

D8 

34- 



a. Adjust the ratio transformer to 0.0000. 

4 v 

b. Adjust e 2 for a 2.500*0.005 vdc E 0 output. The ^ voltage shall be 0V rms. 

Record the voltage and phase of et n and e2. The magnitude and phase of e2 shall 
be maintained throughout the remainder of this test. 

c. Adjust the ratio transformer to 1.000. Set hi to zero phase and adjust for a 
5.000*0.005 vdc Eq output. Record the etn aiK * ®1 voltage and phase. 

d. Adjust the ratio transformer for an E Q output of 4.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.6000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 

e. Adjust the ratio transformer for an So output of 3.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.2000*5 percent. Record t he etn voltage and phase. 

t Adjust the ratio transformer for an output to indicate 1.0000. Set ei to t phase and 
adjust tt to produce the ei magnitude recorded in 4.3.13.1. c. Record the voltage 
add phase of etn add ex* 

g. Adjust the ratio transformer for an E 0 output of 0.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 1.000*5 percent. Record the e^ voltage and phase. 

h. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 1.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.6000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 

i. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 2.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.2000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 
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5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Paragraph 4. S. 1 and i*. 
Specification ND1002214. 

6. NOTES. None. 
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(3) 0 to +33 vdc and >33 vdc 

(4) 0 to+150 vdc 


4.2.1.3 Test Setup. Unless otherwise specified the operating voltages of Table IV shall be applied to 
the assembly. Each pair of output pins for each assembly section, except assembly sections 
C7 and F5, shaU have a 1 megohm ±1 percent.resistor connected between them during vibration 
aftd‘temperature tests and only during monitoring on other tests. Assembly sections Q7 and 
F5 shall have'a 500K ohm ±5 percent resistor connected between its output pins during vibra¬ 
tion and temperature tests and only during monitoring on Other tests. , . , 



4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the units to pass any examination or test of this 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007010. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be mounted to the vibration fixture in a 
manner similar to the way it will be mounted in service. The assembly shall be vibrated along 
the horizontal, vertical and lateral axis (see Figure 2) with simple harmonic motion swept 
from 10 to 2000 cps at a rate of 1 octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.5g rms 
limited to a 0.4 inch pp constant displacement from 10 cpe to the crossover frequency. 

a. The continuity of the assembly shall be continuously monitored during vibration at 
the pins specified in Table VL Any evidence of discontinuity shall be cause for 
rejection. The continuity monitoring circuitry shall have a response time equal to 
or less than 10 psec in detecting any open circuit. 
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b. Prior to vibration along each of the three axes, the input signals shall be adjusted 
within the range specified in Table I ±12-1/2% from nominal to obtain the outputs 
specified therein, except for assembly Sections C5 and D9, which shall be set to 
input conditions, except that the input required to establish the output specified for 
assembly Sections Dl, D2 and D3 shall be used to establish the output for assembly 
Sections Al, A2 and A3. The output signals shall be continuously monitored d u P»g 
vibration along each of the three axes. Any output voltage change greater than ±100 
mv from the initial amplitude shall be cause for rejection. The output monitoring 
equipment shall measure out-of-tolerance conditions that exist for a period greater 
than 1 msec. 

c. The pins specified in Table V shall be continuously monitored during vibration for 
discontinuity and circuit isolation. The monitoring circuitry shall have a response 
time equal to or less than 10 psec in detecting any discontinuity and/or short circuit. 

4.3.3 Temperature Test. The temperature test shall be as follows; 

a. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table I ±12-1/2% 
from nominal to obtain the outputs specified therein, except for assembly sections 
C5 and D9 which shall be set to input conditions. The input and output voltages shall 
then be measured and recorded. 

b. The assembly shall be soaked at 49“ ±3°C for 4 hours. The soak period inputs for 
assembly section Al, A2 and A3 shall be determined by the inputs of assembly 
section Dl, D2 and D3. At the conclusion of the 4-hour period, the input voltages 
shall be readjusted to the values recorded in 4.3.3. a and the output voltages shall 
be within ±4 percent of the value recorded in 4.3.3. a. The new values of input and 
output voltages shall be recorded. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The resistance between the pins specified in Table n 
shall be measured with a low voltage resistance measuring device in accordance with Method 
303 of MIL-STD-202. 

4.3.5 Insulation Resistance. The resistance from each connector pin except those pins specified 
in Table m, to the assembly frame shall be measured in accordance with Method 302 of 
MIL-STD-202 using a megohmmeter having an output voltage of 225±75 vdc and limited to a 
short circuit current of 6.0 pa. The resistance shall be greater than or equal to 100 megohms. 

4.3.6 Offset Voltage. With each input Hi pin specified in Table I connected to its respective 
input Lo pin, the dc voltage appearing across the output pins specified in Table I shall be as 
specified therein, except for assembly section E5 which s hall have a 110.00±0.10 vdc input. 

4.3.7 Scale Factor. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table 1 
to obtain the outputs specified therein and the input and output voltages recorded. 

4.3.8 Output Ripple and Noise. The input signal voltages shall be adjusted within the range 
specified in Table I to obtain the outputs specified in Table I, and the peak-to-peak ripple voltage 
or noise appearing at the corresponding output pins measured and recorded. The ripple voltage 
or noise appearing at the output pins shall be less than or equal to the value specified in Table L 
(See Figure 3 and Filter Circuit Figure 3A). 
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4.3.9 PIPA Sensor Output. With a sensor Input resistance of 1594.5±3.0 ohms connected 
across 30J1-C19 (Hi) and 30J1-F14 (Lo) and 30J1-C20 (Lo), the output voltage shall be 

5.000*0.005 vdc. 

4.3.10 IRIG Sensor Output. With a sensor resistance of 2037.0*30.0 ohms connected across 
30J1-B19 (Hi) and 30J1-F14 (Lty and 30 J1-B20 (Lofc the oatp at Voltage shall be 5.000*0.006 vdc. 

4.3.11 PIPA Thermistor Output. With a sensor input resistance of 1280. 0*128 ohms 
connected across 30J1-C32 and 30J1-D32, the output voltage shall be 2.500*0.005 vdc. 

4.3.12 Weight. The assembly shall be weighed to the nearest 0.01 pound. 

4.3.13 Calibration 

4.3.13.1 AC Input Circuits. The following assembly sections shall be calibrated as follows 
using the pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 4: 


A1 

B1 

Cl 

D7 

FI 

A2 

B2 

C2 • 

D8 

F2 

A3 

B3 

C3 

El 

F3 

A4 

B5 

D1 

E2 


A5 

B6 

D2 

E3 


A6 

B7 

D8 

E4 



a. Adjust the ratio transformer to 0.0000. 

b. Adjust e 2 for a 2.500J4.005 vdc E 0 output. The ej voltage shall be 0V rms. 

Record the voltage and phase of et n and e%. The magnitude and phase of 62 shall 
be maintained throughout the remainder of this test. 

c. Adjust the ratio transformer to 1.000. Set to zero phase and adjust for a 
5.000*0.005 vdc Eo output. Record the e| n and ej voltage and phase. 

d. Adjust the ratio transformer for an E Q output of 4.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.6000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 

e. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 3.000*0.005 vdc. The ratio trans- 
• former shall indicate 0.2000*5 percent. Record the e^ voltage and phase. 

t Adjust the ratio transformer for an output to indicate 1.0000. Set ei to * phase and 
adjust tt to produce the ei magnitude recorded in 4.3.13.1. c. Record the voltage 
add phase of ein arid ei. 

g. Adjust the ratio transformer for an E 0 output of 0.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 1.000*5 percent. Record the e to voltage and phase. 

h. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 1.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.6000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 

i. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 2.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.2000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 
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4.3.13.2 DC Input Circuit E5. Assembly Section E5 shall be calibrated as follows using the 
pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 5. 

a. Set variable step resistor, Rl, to 0.0000 and adjust E 2 for an Eo output of 2.500+0.005 
vdc. The Ei voltage shall be 0 vdc. Record the voltage and polarity of E{ n and E 2 . 

The magnitude and polarity of E 2 shall be maintained throughout the remainder of this 
test. 

b. Set variable step resistor, Ri, to 1.0000. Adjust Ei and set to obtain an E 0 
output of 5*000+0.005 vdc. Record the voltage and polarity of E^ and Ei. The 
Ei voltage shall be +25 vdc +10%. 

c. Adjust Rl for Eo output of 4.000+0.005 vdc and Rl shall indicate 0.6000+5 percent. 
Record the Ein voltage and polarity. 

d. Adjust Rl for an E 0 output of 3.000+0.005 vdc and Rl shall indicate 0.2000+5 percent. 
Record the Ei n voltage and polarity. 

•« Adjust Rl to 1.000. Set Ei to opposite polarity and adjust it to produce E^ voltage and 
magnitude recorded in 4.3.13.2. b. Record the voltage and polarity. 

f. Adjust Rl for an E 0 output of 0.000+0.005 vdc and Rl shall indicate 1.000+5 percent. 
Record the Eiq voltage and polarity. 

g. Adjust Rl for an E 0 output of 1.000+0.005 vdc and Rl shall indicate 0.6000+5 percent. 
Record E^ voltage apd polarity. 

h. Adjust Rl for an E 0 output of 2.000+0.005 vdc and Rl shall indicate 0.2000+5 percent. 
Record E|q voltage and polarity. 

4.3.13.3 DC Input Circuits D4, D5 and D6. Assembly sections D4, D5 and D6 shall be calibrated 
as follows using the pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 5. 

a. Set variable step resistor, Ri, to 0.0000 and adjust E 2 for an Eo output of 2.500+0.005 
vdc. The Ej voltage shall be 0 vdc. Record the voltage and polarity of Ei n and E 2 . 

The magnitude and polarity of E£ shall be maintained throughout the remainder of this 
test. 

b. Set variable step resistor, Ri, to 1.000. Adjust El and set to obtain an Eo output 
of 5.000+0.005 vdc. Record the Ein voltage and polarity and the value of E*. 

c. Adjust Ri for an E 0 output of 4.000+0.005 vdc and Ri shall indicate 0.6000+5 percent. 
Record the Ein voltage and polarity. 

d. Adjust Ri for an Eo output of 3.000+0.005 vdc and Ri shall indicate 0.2000+5 percent. 
Record the E^ voltage and polarity. 

e. Adjust Ri to 1.000. 8et Ei to opposite polarity and adjust it to produce Ei voltage 
magnitude recorded in 4.3.13.3. b. Record the Ei n voltage and polarity. 

f. Adjust Ri for an Eo output of 0.000+0.005 vdc and Ri shall indicate 1.000+5 percent. 
Record the E in voltage and polarity. 
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g. Adjust Rj for an Eq output of 1. 000*0. 005 vdc and Rj shall indicate 0.6000 ±5 percent. 
Record Ei n voltage and polarity. 

h. Adjust Rj for an E 0 output of 2.000*0.005 vdc and R x shall indicate 0.2000*5 percent. 
Record Ei n voltage and polarity. 

4.3.13.4 Sensor Circuit C7. Assembly section C7 shall be calibrated as follows using the 

pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 5. , 

a. With e in adjusted to 28.00*0.28 vdc, adjust the decade resistor across 30J1-C 19 (Hi) 
and 30J1-F14 (Lo), 30J1-C20 (Lo) for an Eq output of 5.000*0.005 vdc. The decade 
resistance shall be recorded and shall be 1594.6*3 ohms. 

b. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 4.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1580.7*3.0 ohms. 

c. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 3.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1566.9*3.0 ohms. 

d. Adjust the decade resistor for an E Q output of 2.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1553.1*3.0 ohms. 

* 

e. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 1.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1539.3*3.0 ohms. 

U Adjust the decade resistor for an Eq output of 0.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1525.5*3.0 ohms. 

4.3.13.5 Sensor Circuit F5. Assembly section F5 shall be calibrated as follows »*i»g the 

pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 9. 

♦ 

a. With e ln adjusted to 28.00*0.28 vdc, adjust the decade resistor across 30J1-B19 (Hi) 
and 30J1-F14 (Lo), 30J1-B20 (Lo) for an output Eq of 5.000*0.005 vdc. The decade 
resistance shall be recorded and shall be 2037*30 ohms. . 

b. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 4.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2167*30 ohms. 

c. Adjust the decade resistor for an Eq output of 3.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2308*30 ohms. 

d. Adjust the decade resistor for an Eq output of 2.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2464*30 ohms. 

e. Adjust the decade resistor for an Eq output of 1.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2632*30 ohms. 

f. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 0.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2816*30 ohms. 
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5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Paragraph 4.3 1 and 
Specification ND1002214. 

6. NOTES. None. 
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4.3.9 PIPA Sensor Output. With a eenaor Input resistance of 1594.5*3.0 ohms connected 
across 30J1-C19 (HI) and 30J1-F14 (Lo) and 30J1-C20 (Lo) t the output voltage shall be 

5.000*0.005 vdc. 

4.3.10 IRIG Sensor Output. With a sensor resistance of 2037.0*30. • ohms connected across 

30H-B18 (HI) and IWl-rU «-■20 (Lo* ttoMtpot Mtage .tall to •.MOM.OOC rta. 

4.3.11 PIPA Thermistor Output. With a sensor input resistance of ISM. 3*1SS ohm 
connected across 30J1-C32 and 30J1-D32, the output voltage stall be 3.500*0.304 vde. 

4.3.12 Weight. The assembly shall be weighed to the nearest 0.01 pound* 

4.3.13 Calibration 


4.3.13.1 AC Input Circuits. The following assembly sections shall be calibrated as follows 


A1 

B1 

Cl 

D7 FI 

At 

B2 

C2 

DO F2 

A3 

B3 

C3 

El F3 

A4 

B5 

D1 

E2 

A5 

B6 

D2 

E3 

A6 

B7 

D3 

E4 


a. Adjust tte ratio transformer to 0.0000. 

b. Adjust 02 far a 2.500*0.035 vdc E 0 output. The e* voltage shall be 3.9O0*O«OO5V nns. 
Record the voltage and phase of efe and e2. The magnitude and phase of eg shall 

be maintained throughout the remainder of this test. 

e. Adjust the ratio transformer to 1.000. Set hi to sero phase and adjust for a 
5.000*0.005 vdc Eq output. Record the e| n and ei voltage and phase. 

d. Adjust the ratio transformer for an E 0 output of 4.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.4000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 

e. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 3.000*0.005 vdc. The ratio trans- 
. former shall indicate 0.2000*5 percent. Record the e^ voltage and phase. 

f. Adjust the ratio transformer for an output to indicate 1.0000. Set ei to r phase and 
adjust tt to produce the ei magnitude recorded in 4.3.13.1. c. Record the voltage 
add phase of ein add e x . 

g. Adjust the ratio transformer for an E 0 output of 0.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 1.000*6 percent. Record the e to voltage and phase. 

h. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 1.000*0.006 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.6000*5 percent. Record the etn voltage and phase. 

1. Adjust the ratio transformer for an Eo output of 2.000*0.005 vdc. The ratio transformer 
shall indicate 0.2000*5 percent. Record the efe voltage and phase. 
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1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identification 
and acceptance of the Signal Conditioner Assembly, LEM Flight*? Qual* hereafter sailed the 
assembly. Part Number 6007010-011. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified, Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

APOLLO G&N 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packaging, 

Packing, and Container Marking of APOLLO Guidance 
and Navigation Major Assemblies, Assemblies, Sub- 
assemblies, Parts and Associated Ground Support Equipment 

STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202 Test Methods for Electronics and Electrical 

Component Parts 

DRAWINGS 

APOLLO G&N 

6007010 Signal Conditioner Assembly, LEM Flight - Qual 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications 
required by suppliers in connection with specific procurement functions should 
be obtained from the procuring activity or as directed by the contracting officer.) 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 

a. This contract 

b. This specification 

c. Documents listed in this specification 
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3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the aaaembly ahall be in accordance with Drawing 
6007010 and all drawings and engineering data referenced thereon. 

3.2.2 Weight. The weight of the assembly shall be determined. 

3.2.3 Standards of Manufacturing, Manufacturing Process, and Production 

3.2.3.1 Continuity and DC Resistance. The dc resistance shall be as specified in Table H. 

3.2.3.2 Insulation Resistance. The resistance from each connector pin, except those speci¬ 
fied in Table m, to the assembly frame shall be equal to or greater than 100 megohms. 
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TABLE m 

CHASSIS GROUND PINB 


CONNECTOR 30J PIN 


2-85 

1-B17 

1-C36 

1-C35 

1-C37 

1-G14 

1-F20 

1-F19 

1- C27 

2- 48 
2-46 
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4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

4.1 PRODUCT PERFORMANCE AND CONFIGURATION REQUIREMENT8/QUALITY 
VERIFICATION CROSS REFERENCE INDEX 


Teat/ Examination 

Offset Voltage 

Scale Factor 

Output Ripple and Noise 

PIPA Sensor Output 

IRIG Sensor Output 

PIPA Thermistor Output 

Calibration 

Drawing Compliance 

Weight 

Continuity and DC Resistance 
Insulation Resistance 


Requirement Method 


3.1.1 

4.3.6 

3.1.2 

4.3.7 

3.1.3 

4.3.8 

3.1.4 

4.3.9 

3.1.5 

4.3.10 

3.1.6 

4.3.11 

3.1.7 

4.3.13 

3.2.1 

4.3.1 

3.2.2 

4.3.12 

3.2.3.1 

4.3.4 

3.2.3.2 

4.3.5 


4.2 GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the assembly shall be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. 

4.2.1 Test Conditions 

4.2.1.1 Environmental. Unless otherwise specified, the assemblies shall be tested under 
the following ambient conditions: 

a. Temperature: 25* *10*C 

b. Relative Humidity: 90% max 

c. Barometric Pressure: 28 to 32 inches of Hg 

4.2.1.2 Inputs. The following inputs are necessary for performance of the tests specified 
herein. 


a. DC Supply Voltage: 28.00*0.28 vdc 

b. Reference Voltage: 


(1) 28.00*0.28V rms. 800.0*1.0 cps 

(2) 28.00*0.28V rms. 3200.0*4.0 cps 


c. Adjustable Signal Voltage 

(1) 0 to 33V rms, 800.0*1.0 cps, phase angles of +5* *2* and +180* *2* with 
respect to reference voltage. 

(2) 0 to 33V rms, 3200.0*4.0 cps, phase angles of 0* *2* and 45* J6* with 
respect to reference voltage. 
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(3) 0 to >33 vdc and -33 vdc 

(4) 0 to >150 vdc 

4.2.1.3 Test Setup. Unless otherwise specified, the operating voltages of Table IV shall 
be applied to the assembly. Each pair of output pins for each assembly section, except 
assembly sections C7 and F5, shall have a 1 megohm *1 percent resistor connected between 
them. Assembly sections C7 and F5 shall have a 500k ohm >6 percent resistor connected 
between its output pins. 8ource impedance shall be as shown in Figure 1. 

TABLE IV 


OPERATING VOLTAGES 


MtftKICIXMWKVlQlH 

VOLTAGE 

FREQUENCY 

Hi 

Lo 

CIS 

D1S 

28.90*0.28 vdc 


CIS 

G16 

28.00*0.28V rms 

800.0*0.8 

A15 

Alt 

28.00*0.28V rms 

3200.0*3.2 

C17 

D1S 

28.00*0.28 vdc 

— 

A17 

A18 

110.00*0.10 vdc 

~ 


4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the units te pass any examination or test of this 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007010. Particular attention shall be given to Inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be mounted to the vibration fixture in a 
manner similar to the way it will be mounted in service. The assembly shall be vibrated along 
the horizontal, vertical and lateral axis (see Figure 2) with simple harmonic motion swept 
from 10 to 2000 cps at a rate of 1 octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.6g rms 
limited to a 0.4 inch pp constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. 

a. The continuity of the assembly shall be continuously monitored during vibration at 
the pins specified in Table n. Any evidence of discontinuity shall be cause for 
rejection. The continuity monitoring circuitry shall have a response time equal to 
or less than 10 paec in detecting any open circuit. 
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a 2k ±1% for Assembly Sections Bl, B2, and B3 
« 20k *1% for Asaembly Sections B6, BO, B7, FI, FI, FS, D7 and D8 
- 100Q±1% for Asaembly Sections D4, D5, and DO 
RS * 5k±l% for Asaembly Sections DIO 

* For Assembly Sections FI, F2, F3, D7 and D8, use the capacitor 
C x ■ 0,47 pf±5% 


SOURCE IMPEDANCE 
FIGURE 1 
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b. Prior te vibration along each of the three axes, the Input signal! shall be adjusted 
within the range specified in Table 1 te obtain the output specified therein, except 
that the inputs required to establish the outputs specified for aseemblv sections Dl, 

D2, and D3 shall he used to establish the outputs for assembly sections Al, AS, and 
A3. The output signals shall be continuously monitored during vibration along each 
of the three axes. Any output voltage change greater than *100 mv from the initial 
amplitude shall be cause for rejection. The output monitoring equipment shall measure 
out-of-tolerance conditions that exist for a period greater than 1 msec. 

4.3.3 Temperature Test. The temperature test shall be as fellows: 

a. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table 1 to obtain the 
outputs specified therein. The input and output voltages shall then be measured and 
recorded. 

b. The assembly shall be soaked at 49* *3*C for 4 hours. The soak period Inputs for 
assembly section Al, AS and A3 shall be determined bylthe inputs of assembly section 
Dl, D2 and D3. At the conclusion of the 4-hour period, the input voltages shall be 
readjusted to the values recorded in 4.3.3. a and the output voltages shall be within *4 
percent of the value recorded In 4.3.3. a. The new values of input and output voltages 
shall be recorded. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The resistance between the pins specified in Table II shall 
be measured with a low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of 
MIL-STD-202. 

4.3.5 Insulation Resistance. The resistance from each connector pin except those pins specified 
in Table in, to the assembly frame shall be measured in accordance with Method 302 of 
MIL-STD-202 using a megohmmeter having an output voltage of 225*75 vdc and limited to a 
short circuit current of 6.0 pa. The resistance shall be greater than or equal to 100 megohms. 

4.3.6 Offset Voltage. With each input Hi pin specified in Table I connected to its respective 
input Lo pin, the dc voltage appearing across the output pins specified in Table I shall be as 
specified therein, except for assembly section E5 which shall have a 110.000*0.100 vdc input. 

4.3.7 Scale Factor. The input signals shall be adjusted within the range specified in Table I 
to obtain the outputs specified therein and the input and output voltages recorded. 

4.3.8 Output Ripple and Noise. The input signal voltages shall be adjusted within the range 
specified in Table I to obtain the outputs specified in Table 1, and the peak-to-peak ripple voltage 
or noise appearing at the corresponding output pins measured and recorded. The ripple voltage 
or noise appearing at the output pins shall be less than or equal to the value specified in Table I. 
(See Figure 3.) 

4.3.9 PIPA Sensor Output. With a sensor input resistance of 1594.5*3.0 ohms connected 
across 30J1-C19 (Hi) and 30J1-F14 (Lo) and 30J1-C20 (Lo), the output voltage shall be 5.000* 
0.005 vdc. 
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4.3.10 IRIG Sena or Output. With a sensor resistance of 2037.0*30.0 ohms connected 
across 30J1-B19 (Hi) and 30J1-14 (Lo) and 30J1-B20 (Lo), the output voltage shall be 
6.000*0.005 vdc. 

4.3.11 PIPA Thermistor Output. With a sensor input resistance of 1279. 5*12.8 ohms 
connected across 30J1-D13 and 80J1-D32, the output voltage shall be 2.500*0.260 vdc. 

4.3.12 Weight. The assembly shall be weighed to the nearest 0.01 pound. 

4.3.13 Calibration 

4.3.13.1 AC Input Circuits. The following assembly sections shall be calibrated as follows 
using the pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 4: 


A1 

B1 

Cl 

D7 

FI 

A2 

B2 

C2 

D8 

F2 

A3 

B3 

C3 

El 

F3 

A4 

B5 

D1 

E2 


A5 

B6 

D2 

E3 


A0 

B7 

D3 

E4 



a. Adjust the ratio transformer to 0.0000. 

b. Adjust e 2 for a 2.500*0.005 vdc Eo output. The e^ voltage shall be 0V rms. 

Record the voltage and phase of e^ and e 2 . The magnitude and phase of e 2 shall 
be maintained throughout the remainder of this test. 

o. Adjust the ratio transformer to 1.000. Set e^ to zero phase and adjust for a 
5.000*0.005 vdc E® output. Record the e^ and voltage and phase. 

d. Adjust the ratio transformer for an Eq output of 4.000*0. OOf vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.0000*5 percent. Record the e^ voltage and phase. 

e. Adjust the ratio transformer for an Eq output of 3.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.2000*5 percent. Record the e^ voltage and phase. 

f. Adjust the ratio transformer for an output to indicate 1.0000. Set ej tor phase and 
adjust it to produce the e* magnitude recorded in 4.3.13.1. c. Record the voltage 
and phase of e^ and e^. 

g. Adjust the ratio transformer for an E~ output of 0.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 1.000 *5 percent. Record the e^ voltage and phase. 

h. Adjust the ratio transformer for an Eq output of 1.060*0.005 vdc. Tbs ratio trans¬ 
former shall indicate 0.6000 *5 percent. Record the ein voltage and phase. 

i. Adjust the ratio transformer for an Eq output of 2.000*0.005 vdc. The ratio trans¬ 
former shall indicate 0.2000 *5 percent. Record the e^ voltage and phase. 
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AC CIRCUIT CALIBRATION 


FIGURE 4 
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4.8.13.2 DC Input Circuit E5. Assembly Section E5 shill be calibrated as follows using 
the pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 5. 

a. Set E x to 114.00 vde. 

b. Adjust E 2 for an Eq output to 2.500*0.006 vdc. Record voltage and polarity of 
Eta, Eg, and E 2 . The magnitude and polarity at Eg shall be malhtalned Mireegbeat 
the remainder of this test. 

e. Adjust E 1 for an Eg output of 5. 000*0. 006 vde. Record the voltage of Eta* *i* snd 
Eg. The E 1 voltage shall be ISA vde at percent. 

d. Adjust E 1 for an Eg output of 4.000*0.006 vde. Record tbs voltage of Eta* ®i* and 
Eg. The Ei voltage shall be 126.6 vdc *A percent. 

s. Adjust E 1 for an Eg output of 3.000*0.008 vde. Record the voltage of Eta* *i* 1111(1 
Eg. The Ei vdltage shall be 118.3 vdc ±1 percent. 

U Adjust Ei tot an Eg output of 2.000*0.008 vdc. Record the voltage of Eta* &i* ud 
Eg. The E 1 voltage shall be 101.600 vdc *6 percent. 

g. Adjust E 1 for an Eg output of 1.000*0.005 vdc. Record the voltage of Eta* E*» 1111(1 
Eg. The Ei voltage shall be 93.300 vdc *5 percent. 

h. Adjust Ei for an Eg output of 0.000*6.008 vdc. Record the voltage of Eta* < 1 * and 
Eg. The Ei voltage shall be 85.000 vdc *5 percents 

4.3.13.3 DC Input Circuits D4, D5 and D6. Assembly sections D4, D5 and D6 shall be cali¬ 
brated as follows using the pin connections specified in Table I and the test setup shown in 
Figure 6. 


a. Set variable stop resistor, Rj, fo 6.0060 and adjust Eg for an Eg output of 2% 800*0.005 
vdc. The Ei voltage shall be 6 vdc. Record the voltage and polarity of Eta mid Eg.* 

The magnitude and polarity of Eg shall be maintained throughout the tern elnfier of this test. 

b. Set variable step resistor, Ri, to 1.0000. Adjust Ei and set to obtain an Eg output 
of 5.000*0.005 vdc. Record the E|n voltage and polarity and the value ef Ei. 

c. Adjust Ri for an Eg output of 4.000*0.005 vdc and Ri shall Indicate 0.6000*5 percent. 
Record the Eta voltage and polarity. 

d. Adjust Ri for an Eg output of 3.000*0.005 vdc and Rj shall indicate 0.2000*6 percent. 
Record the Eta voltage and polarity. 

e. Adjust Rj to 1.000. Set Ej to opposite polarity and adjust it to produce Ei voltage 
magnitude recorded in 4.3.13.8. b. Record the Eta voltage and polarity. 

f. Adjust Rj for an Eg output of 0.000*0.006 vdc and Ri shall indicate 1.000 *5 percent. 
Record the Eta voltage and polarity. 
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DC CIRCUIT CALIBRATION 
FIGURE 6 
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DC CIRCUIT CALIBRATION 
FIGURE 5 
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g . Adjust R x for an E 0 output of 1.000*0.00* vdc and Ri shall indicate 0.6000 *5 percent. 
Record E| n voltage and polarity. 

h. Adjuit for an E # output of *.000*0 .005 vdc »nd ahaU Indic.t. 0.1000*5 percent. 
Record E| D voltage and polarity. 

4.3.13.4 Sensor Circuit C7. Assembly section C7 shall be calibrated as follows using the 
pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 7. * 

a. With e« adjiMted to 28.00*0.28 vdc, adjust the decade resistor across S0J1-C 18 (Hi) 
and 30J1-F14 (Lo), 30J1-C20 (Lo) for an Eq output of 8.000*0.005 vdc. The decade 
resistance shall be recorded and Shall be 1884. 8*8 ohms. 

b. Adjust the decade resistor for an Eq output of 4.000*0.008 vdc. The decade resistance 

shall be recorded and shall be 1580.7*3.0 ohms. 

c. Adjust the decade resistor for an Eq output of 3.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1566.9*3.0 ohms. 

d. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 2.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1553.1*3.0 ohms. 

e. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 1.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1539.3*3.0 ohms. 

f. Adjust the decade resistor for an Eq output of 0.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 1525.5*3.0 ohms. 

4.3.13.5 Sensor Circuit F5. Assembly section F5 shall be calibrated as follows using the 
pin connections specified in Table I and the test setup shown in Figure 7. 

a. With e in adjusted to 28.00*0.28 vdc, adjust the decade resistor across 30J1-B19 (Hi) 
an A 30J1-F14 (Lo), 30J1-B20 (Lo) for an output Eq of 5.000*0.005 vdc. The decade 
resistance shall be recorded and snail be 2037*30 ohms. 

b. Adjust the decade resistor for an Eq output of 4.000*0.005 vdc. 
shall be recorded and shall be 2167*30 ohms. 

c. Adjust the decade resistor for an Eq output of 3.000*0.005 vdc. 
shall be recorded and shall be 2308*30 ohms. 

d. Adjust the decade resistor for an E 0 output of 2.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2464*30 ohms. 

e. Adjust the decade resistor for an Eq output of 1.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2632*30 ohms. 

f. Adjust the decade resistor for an Eq output of 0.000*0.005 vdc. The decade resistance 
shall be recorded and shall be 2816*30 ohms. 


The decade resistance 

The decade resistance 
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VIEW A-A 
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d. The offset voltage at the output terminals measured with the respective input Hi and 
Lo pins connected together as shown in Figure 1 with SI in position A. 

e. The offset voltage algebraically subtracted from the six output measurements. 

f. The outputs of 1.000Eg divided by 5, those at 0.600E S by 3, and those at 0.200E S 
by 1.000. 

g. The six calculated values averaged and the deviation of each value from the average 
determined. 

4.3.12 Output Impedance. With the input voltage to assembly sections a, b, and c adjusted 
for respective outputs of +2.500±0.005 vdc and then a 100k ohm ±1 percent resistor substituted 
for the 1 megohm load resistor, the output voltage for assembly sections a, b, and c shall 

not decrease more than 120 mv. 

4.3.13 Output Ripple and Noise. With the output of assembly sections a, b, c, and e adjusted 
to 2.50±0.10 vdc, the ripple and noise voltage at the respective output pins shall be <100 mv pp 
for assembly sections a, b, c, and <50 mv pp for assembly section e. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 

6. NOTES. None. 
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4.2. 1 . S Teat Connections. Unless otherwise specified, the tests specified herein shall be 
performed on each assembly section as shown in Figure 1 , using the applicable input and 
output pins as detailed in Table m. 

TABLE m 


INPUT-OUTPUT PIN CONNECTIONS 


ASSEMBLY 

1 INPUT PINS 

f OUTPUT PINS 1 

SECTION 

Hi 

Lo 

HI 

Lo 

a 

3 

8 

mm i 

13 

b 

6 

8 


18 

c 

14 

8 

19 

13 

d 

11 

15 

EH 

22 

e 

18 

19 * 20 

SH 

22 


4. 2.2 Nonconforming Units. Failure of the units to pass any examination or test of this 
specification shall automatically reclassify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant 
Inspector, a complete retest and re-examination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to 

the requirements of Drawing 6007011. Particular attention shall be given to inspection for 
nicks, scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and 
legibility and appearance of markings. 

4.3 .2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be vibrated with the input test voltage 
and output loads and voltages connected and monitored as shown in Figure 1 . The assembly* 
shall be mounted in the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted 

in service so that it will be vibrated along the axes shown in Figure 2 . The assembly shall 
be vibrated with simple harmonic motion swept from 16 to 2000 cps at a rate of one octave/ 

15 sec. The magnitude of vlbratisn shall be 6 . Og rms limited to a 0.4 inch pp Constant 
displacement from 10 cps to the crossover frequency. Previbration output levels shall be 
set within the range of 2.00±0. 60 vdc for assembly sections a, b, c, d and e. During 
vibration the output voltages shall not deviate by more than ±10 percent of the previbration 
levels for a period exceeding 1 msec. Any deviation exceeding these requirements shall 
be cause for rejection of the assembly. After vibration, the assembly shall be examined as 
specified in 4 . 3 . 1 . 

4.3.8 Insulation Resistance. The dc resistance between all assembly pins ani pin 1 shall - 
be measured in accordance with Method 302 of MIL-STD-202 using a megohmmeter having 
an output voltage of 225±75 vdc and limited to a short circuit current of 6 .0 microamperes 
The insulation resistance shall be >100 megohm. 
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R 40 1 

PART NUMBER | 

VALUE 

1008878-001 

5.300 K 


- 002 

5.342 K 


-003 

5.385 K 


-004 

5 . 428 K 


-OOS 

5.471 K 


-006 

5.515 K 


-007 

5.559 K 


-008 

5 X 03 K 


-009 

5.64 8 K 


-010 

5.693 K 


Oil 

5 . 739 K 


-012 

5.7 85 K 


-013 

5 H 3 /K 


014 ! 

5 . 878 K 


-015 

5.325 K j 


016 

! 5 972 K 


-017 

1 6 . 020 K 


-018 

6 . 068 K 

i 

-019 

6 . 07 K 


1008878 - 020 j 6166 K 
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PER ND 1002004 TYPE 1 

BOND FIND N0.3D(Gl3)FlNDN0.3llQ2.Q4,07,Q3,Q'*,Q»2)AND FIND NO. 32(QI,Q5,Q9)TO FIND NO- 3 , 
PER ND 10 02004 TYPE 1 „ . 

BOND E IND N0.35(T7) TO FlNO N 0.30 ( 113 ) p £R ND *002 00 4 TYPE I 

TYPICAL FOR FEED THRU'S FT 2 , FT* THRO FT 7 , FTI 2 THR'J FTl 9 , f T 2 I,FT 22 ,FT 24 THRU FT 27 , FT 29 AND FT 30 . 

TYPICAL SLEEVING FOR LEADS OF FIND NO. 35 

TYPICAL SLEEVING FOR FIND N 0 .I 2 THRU 2 1 , 25 , 27,28 AND 29 

TRIM UNUSEO LEADS OF FINDNO.S 33 AND 34 . 010/.0 30 FROM CASE 

eiACK DOT AND CK TS*: HATCHED AIRIN 3 INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

WHITE DOT AND CLEAR WIPING INDICATE^ LOWER LEVEL WIRING 

UNL-SS OTHERWISE SkECiMED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ND 1002 069 

VOUNTING rOROUE F CR FIND NO. 36 TO BE I S '-20 INCH OUNCES 

ROND find NC. 3 TO FINDNO.I PER ND 1002004 TYPE I 

ENCAPSULATE PER NO 1002002 • REMOVE F'L ACHING- 

INDICATED AREA TO BE FREE C p ENCAPSULATING COMPOUND 

mark no/CoO HIGH white CHARACTERS PE:R ND 10 0201 y,CENTRALIZE AS SHOWN 

mark i 4 )/D) hi jH white characters fELR nD no?d* and =erialize per ul 10:2 023 , 


SECTION G-C 



CENTRAL IZF as SHOWN 

r L c AN| MODULE WHERE POSSIBLE By DEGhE. A^ING WITH ERE v NANI IbO-PK PYL AlC^HJL 
PRiOP to EnCaF SULAT Iv'N 

t XCl E T ► R V CULL »jTI*J ■> c UP “AlE.PAINT all c uR , ‘ACt c per ND IOO??79 Ii^iNG 

1010*92 primer and I . . 8609 4 PAINT. OV^/ZCO^r #0/00219/ 0S//V? /0/2S+3-003. 

pin bl*p£s ro o# ##/#r. 

C jVK'I TED A c LEV6LY SHALL BE Tt^ TED IN ACC )KDANCt WITH AND SHALL MEET ALL 
OE THE RF OuiREmENTS OF PS S0070II 

FIND NOS 44 AND 40 AREMATCHED COMPONENTS. HND NO. 40 5HALL BE SELECTED FROM CHART(R40) PER VALUE SPECIFIED ON FIND N0.44. 
BOND FIND NO 41 TO FlNP \0~44 PER NDiOO<;^o4 TYIPE I (CENTRALIZE). 

B2ND FIND NO 40 TO FIND NO. 4 PER NDI002004 TYPE I. 

BOND FIND NO 44 TO FIND NO I PER NQI002004 TYPE I. FIND NO 44 MUST BE PRESSED TIGHTLY TO FIND NO-I. 

TYPICAL For FEED Thru S FT3. FTIO. FTlI. FT23 AND FT28. 

I YI’ICAl f OR FF ED THRU S. FT31 THRU FT37 
TYPICAL FOR FEED THRU S FTI. FT8.FT9 AND FT20. 
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V— C£ E NOTF 21 


-APPLICABLE DASH NUMBER 


-GUIOE PINHOLES 


REVISED PER TDRR 29252 *N Ojrf ‘ 

~ rsx ztr/7 ^ 

REVISED PEP TDRR 30249 WAB N.s 
~ REVISED PER TDRR 30280 ~ N ^ 

REVISED PEP TDgR 30525 -- M - N$ I'VE’' 1 

~ REVISED PER TDRR 3Tj90 |TD tL&Y'£,\ 


3 1006777-31 

I 2001466 
22 1006782 -9 

22 10 06775 
I 2010728 
I SEE NOTE 27 
I "1006540 — 9 
I 100 -i c 4 0 — 6 
~T~ IC .65 40 — 5 


CAPACITOR _ 

' I RIG TEMPERATURE TELEMETRY AMPUFlE 
' CONTACT. WRAPOST, MALE. Ml NAT. 

' INSULATOR, WRAPOST, MALE, MINAT. 

PLATE , INSULATION 

~ RESISTOR ___ 

" GASKET ____ 

: GASKET _ 

~ GASK E T ___ 


I 200806 3 ^OOOITE R MINal. T H READED 


" 1 'JO 466_ 

lUlQ 365 
' ICI02 74 
' 10103*7 — I 

'010 30 7 

" 1010 357 ~ I 

- 100637 —_C 


_ TRANSFORMER 

_ transformer 

_ TRANSFORME R 

I TRANSISTOR _ 

TRANSISTOR 

J_ TRANSISTOR 

001 DIODE _ 


I 11010259-001 


IU027S 

— 114 

capacitor 

1006755 

-69 

CAPACITOR 

1006755 

- 182 

CAPACITOR 

10 06755 

- 34 

CAPAC ITOR 

1006755 

— 15 

CAPAC ITOR 

1010364 

- 769 

RESISTOR 

101036 4 

- 735 

RESISTOR 

1010364 

- ?<TT 

RESIsTOR 

1010364 

- 251 

RESISTOR 

1006 7 50 

- 72 

RESISTOR 

10 ^6750 

— 65 

RESISTOR 

1006750 

— 56 

RESISTOR 


3 1^06750 ~ 3 

7 1 006750 — 2 

I K 0 6750 — !• 
A R I ' 1c 7 76 — 2 
AR 100^776 — 2 
AR \ j J6757 — I 

AR 131064a —2 

6 n ~ qi6i ~ 1 

3 101S l T 5 — C 

3" 2010729 
I "2010727 

"l b00bQ4i 
I 6006039 
I r00d03c 


RESISTOR __ 

~ RE Si STQR __ 

" RE St , TQP __ 

‘ INSULATION, SLEEVING __ 

" INSULATION, SLEEVING _ 

~ WIRE,ELECTRICAL 

a ire,electrical _ 

" sc RF A ,c AP.SL OTTE D HEAD.SPECIAL 

" SPACER, iNSC"- ; - T E D __ 

~ STUD, EXTENSION __ 

~ WIRING BOARD. BOTIP.M-_ 

airinu ejaro, middle _ 

AIRINl BOARD, TOP 
~ FRAVE __ 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARC IN INCHES 
CAPACITOR VALUES *C IN »f 
RESISTOR VALUES ARE M OHMS 
TOLERANCES ON 

FRACTIONS DECIMIS ANQ 


600 7010 
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SEE NOTE 12 
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REF RFf 


FT2 - -FT6 


nirv 


*zv\\ \ / «»? 


FT7 —■> —FTS 


C^}~' 


SECTION A-A 


Mj[)rff 



FTI4 —ji~ FTI 6 


SEE * OTE tl( 8 } 
REF 




\m\W\ 



FT20 —7 /-FT22 


.*• 7 v, 1 1 

■* Jl / ( ' ; 




; va* w w uu, 









„ ////_ 
^W//^ 


I r&. 


am 


^/ 20^/^/22 


>!# 
I »* 

ft? 



3-001 

5.300 K 

-002 

5.342 K 

-003 

5.385 K 

-004 

5.429K 

-005 

5.471K 

-006 

5.5/5 K 

-00 7 

5.559 K 

-008 

5.603 K 

-009 

5.648 K 

-010 

5.G93K 

-Oil 

5733K 

-02 

5.785K 

-013 

5 831 K 

014 

5.878K 

-015 

5 925K 

-016 

5 972 K 

-017 

G 020 K 

-08 

G.068K 

-019 

G. \\7 K 

1-020 { 

G.IGG K 


.000 jYp -»|W~ 

.030 TVF 


M®)"" • 

(ETnotc st 

SECTION B-B 


II ) SEE NOTE 13 






V 7 / 8 / /9l 1 tO H \ 12 VT 


FTI5 /FT 18 -J 
^-FT37 


R26^ A R29 

. 21 y y 16 v 


INTERPRET DRAWING tN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED By MIL-D-70327. 

ASSEMBLE FIND N0.42 AMD FIND N0.43 TO FlNO NO.I PER NO 1002136 
AR DENOTES AS REQUIRED 
FT DENOTES FEED THROUGH 
K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 
♦ DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR. 

WELD PER ND 1002005. 

BONDFlNDNa32(Q2,Gl6,QIO) FIND N0.33(TI,T3,T5)AND FINO-NO.34 ( T2.T4,T 6 )TO FIND N0.2. I Pd 

PER ND 1002004 TYPE I ’ I fl M— 

BONO FIND Na30(QI3lFlNDN0JKQ3,Q4^7,Q3,QH,QI2)AN0 FlNO N0.32(QI,Q5,Qs)T0 FIND N0.3, \ l^“ 

PER ND 1002004 TYPE I -y- . 000 1 \\A 

BOND F IND NO.3S(T7) TO FIND N0.30 (OI3) p ER NO 1002 004 TYPE I .030 \ H \A~ 

, TYPICAL FOR FEED THRU’S FT2, FT4 THRO FT7, FTI2 THRU FTI9, FT2I, FT22, FT24 THRU FT27, FT29 AND FT30. 1 

TYPICAL SLEEVING FOR LEAOS OF FIND NO. 35 \S 

TYPICAL SLEEVING FOR FIND NO.I 2 THRU 2 1,25,27,28 AND 29. 

TRIM UNUSED LEADS OF FIND NO.'S 33 AND 34 .010/030 FROM CASE 

BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING j 

WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATE^ LOWER LEVEL WIRING / 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NOIOQ2Q69 /_ 

MOUNTING TORQUE FOR FIND N0.36 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
BOND FIND NC. 3 TO HNONOJ PER ND 1002004 TYPE I. 

ENCAPSULATE PER NO 1002002 - REMOVE FLASHING. 

INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

MARK .I00/.C6O HIGH WHITE CHARACTERS PER ND I0020I9,CENTRALlZE AS SHOWN 

MARK .I4J/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023, 

CENTRALIZE as SHOWN 

clean module where possible by degreasing with freon AND ISO-PROPyL ALCOHOL 
PRIOR TO ENCAPSULATION 

EXCEPT F >R MODULE MOUNTING SURFACE,PAINT ALL SURFACES PER ND 1002279 USING 

IQI0992 PRIMER AND 1009809-4 PAINT. OV£&C0#r #0/0021,9/ #S/#f /0/25+<3-003. 

PIN BL000S 0N0 P0 0* £’#£’£’ 0P ##/#P. 

COMPLETED ASSEMBLY shall BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL 
OF THE REQUIREMENTS OF PS S0070II. 

FIND NOS 4 4 AND 40 AREMATCHE D COMPONENTS. FIND NO. 40 SHALL BE SELECTED FROM CHART |'R40) PER VALUE SPECIFIED ON FIND N0l44. 
BOND FIND NO 41 TO FIND NO 44 PER NDI0O2U04 TYPE I. (CENTRALIZE). 

BOND FIND NO 40 TO FIND N0.4 PER NOI002004 TYPE I. 

BOND FIND NO 44 TO FIND NO. I PER NQI002004 TYPE I. FIND NO 44 MUST BE PRESSED TIGHTLY TO FIND NO.I. 

TYPICAL FOR FEED THRU S FT3, FTIO, FTII, FT23 AND FT28. 

TYPICAL FOR FEED THRUS.fT3l THRU FT37 
TYPICAL FOR FEED THRU S FTl, FT 8 . FT» AND FT20. 


SECTION. G-C 





SECTION E-E 


(^ 8 J*EP 

SEE NOTE 33 
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SEE MOTE 2 


SEE NOTE 2 
•SEE MOTE 2 * 
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MARKING VIEW 

SCALE 2/1 




2 PLACES 
SEE NOTE 21 




6007011 


a a c=l a a 


3 1006777-31 

l 20014-66 _ 

22 1006782 "16 
22 100677 5 
I 20107 2 8 
I SEE NOTE tf 
I 1008540 — 9 
i i oo -t 54 o — e 
l IOC, 8540 — 5 
I 2008093 — OOP 
l 1010466 

3 1010 365 _ 

3 10102 74 _ 

7 1010 3*7 —I 

6 1010 3^7 _ 

i 1010357 — I 

I IQije 3 7 — OQI 

~T~ IOIQ259-OQI 
3 101027* ~ 1 14 

3 ' 1006 7 55 —69 
I 1006755 - 182 
3 1006753 — 34 

l 100*7 55 —15 
3 1010364 — 769 

6 1010364 — 735 

3 I0IO364 r W 

I 1010364 — 251 

3 lOOt 7 50 — 72 
3 I0J6750 — 55 

3 1006750 ~ 56 

3 1006750 ~ 36 

7 1006750 — 25 
I ICC 6750 — 13 

AR I )t 7 76 — 21 
TT lOOr_776 — 20~ 
AR 10 36757 — I 
"AR* 1010849 —2 

6 10 3 4 161 -l 

3 1015135 —015 

~ 3 2010729 

I 2CIC7 2 7 _ 

I 6008041 _ 

I 60 08039 _ 

I eCOdOSt. 


UNLESS OTHERWISE tPECIFICO 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES AtE IN J 
RESISTOR VALUES AK M OHMS 
TOLERANCES ON '■ 

FRACTIONS OCOiAlS AM 


VIEW A-A 


CAPACITOR _ 

I RIG TEMPERATURE TELEMETRY AMPUFIt 
CONTACT, WRAPOST, MALE, Ml NAT. 
InSulator, wrapqst, male, min at. 

PLATE, INSULATION _ 

RESISTOR 

GASKET 

GASK ET _ 

Basket _ •_ 

terminal, threaqeo _ 

T RANSFORMER _;_ 

TRANSFORMER _ 

TRANSFQRME R _ 

TRANSISTOR _ 

TRANSISTOR _ 

transistor _ 

DluDE _ 

0 1 ODE 

CAPACITOR _ 

CAPACITOR _ 

CAPACITOR _ 

CAPACITOR 

CAPAC ITOR _ 

RESISTOR _ 

RE SI sTOR _ 

RESISTOR _ 

RESISTOR _ __ 

RESISTOR _~_ 

RESISTOR __ 

RESISTOR _ 

RESISTOR _ 

RE Si STQR _ 

RESISTOR _ 

INSULATION, SLEEVING _ 

INSULATION, SLEEVING _ 

WIRE,ELECTRICAL _ 

WIRE,ELECTRICAL _ 

SCREW,CAP.SLOTTED HEAD.SPECIAL 

SPACE W,INSULATE 0 _ 

STUD, EXTENSION 

WIRING BOARD. BOTTOM_ 

WIRING B )ARQ, MIDDLE _ 

W IRINO BO AR D, TOP _ 

FRAME. __ 
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NEXT ASST 

USEO ON 

| APPLICATION j 


UNLESS OTHERWISE iPECIflEO 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES ARE IN »l 
RESISTOR VALUES ARE M OHMS 
TOLERANCES ON 
FRACTIONS DECIMALS AMI 


DO NOT SCALE TNB DRAWING 



60K5006 

SCHEMATIC REF 







3 

1006777-31 

CAPACITOR 45 

i 

20014-66 

1 RIG TEMPERATURE TELEMETRY AMPUFIER 44 

22 

1006782-16 

CONTACT. WRAPOST, MALE. Ml NAT. 43 

22 

1006775 

INSULATOR, WRAPOST, MALE. Ml NAT. 42 

1 

2010728 

PLATE, INSULATION 41 

1 

SEE NOTE 27 

RESISTOR 40 

1 

1008540 - 9 

GASKET 35 

1 

1003540 — 8 

GASKET 38 

l 

1003540 — 5 

GASKET 37 

1 

2008093 — 000 

TERMINAL. THREADE D 36 

l 

1010466 

TRANSFORMER 35 | 

3 

1010365 

TRANSFORMER 34 

3 

1010274 

TRANSFORMER 33 

6 

1010397 —1 

TRANSISTOR 32 

6 

1010 3t>7 

TRANSISTOR 31 


1010357 — 1 

TRANSISTOR 30 

1 

1010837 — 001 

DIODE 29 



28 

1 

1010259-001 

DIODE ?7 

3 

1010 27 Q — 114 

CAPACITOR 2c 

3 

1006755 —69 

CAPACITOR 25 

1 

1006755 -182 

CAPACITOR 2 4 

3 

1006755 - 34 

CAPACITOR 23 

1 

1006755 — 15 

CAPACITOR 22 

3 

1010364 — 769 

RESISTOR 2 1 

6 

1010364 — 735 

RESISTOR 2C 

3 

1010364 — 707 

RESISTOR 

1 

1010364 — 251 

RESISTOR 19 ‘ 

3 

1006750 — 72 

RESISTOR 17 

3 

I00675Q — 65 

RESISTOR '9 * 

3 

1006750 — 56 

RESISTOR '3 

3 

1006750 — 36 

RESISTOR U 

7 

1006750 — 25 

RESISTOR '3 

1 

ICC 6750 — 13 

RESISTOR '2 

A R 

1)067 76 — 21 

INSULATION, SLEEVING H 

~AR 

1006776 —20 

INSULATION, SLEEVING 10 

AR 

1006757 — 1 

WIRE,ELECTRICAL 9 

AR 

1010348 —2 

WIRE,ELECTRICAL 8 

6 

1008 161 “ l 

Sl. KE W .0 AP.SLOTTE D HEAD.SPECIAL 7 

3 

1015 135 —015 

SPACER.INSULATED 6 

3 

2010729 

STUD, EXTENSION 5 

1 

tO 107 2 7 

WIRING BOARD. BOTTOM 4 

1 

6008041 

WIRING BOARD, MIDDLE 3 

1 

6008039 

W IRIN6 BOARD, TOP 2 

1 

6008036 

FRAME 1- 

& 

PART OR 
IDENTIFYING NO. 

NOMENCLATURE OR T FINO 

DESCRIPTION | NO 

-Oil 




MSTWUME 
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HOUSTON. TEXAS 
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SIGNAL CONDITIONER 
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CODE IOENT NO SIZE 

8023C J 


SCALE S / I 
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60070 I I 

|SHEET | 
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EL 


4imNI 


_ R40_I 

PART 

number 

| VALUE 

1008878-001 

5.300 K 


-002 

5.342 K 


-003 

5.385K 


-004 

5.428K 


-005 

5.471K 


-006 

5. c /5 K 


-00 7 

5.559 K 


-008 

5.G03K 


-009 

5.G48K 


-010 

5.G93K 


-Oil 

5.739 K 


-012 

5.785K 


-013 

5.83/ K 


-014 

5.878K 


-OIS 

5.925 K 


-016 

5.972 K 


-on 

6.020K 


-018 

6.0G8K 


-019 

6. t!7 K 

1008878-020 | 

6.166 K 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 
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M . 
! 2 . 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
ASSEMBLE FIND N0.42 AND FIND N0.43 TO FIND NO.I PER NO 1002136- 
AR DENOTES AS REQUIRED 
FT DENOTES FEED THROUGH. 

K, DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE. 

+ DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR. 

WELD PER ND 1002005. 

BOND FIND NQ.32(Q2,Q6,Q 10) FIND N0.33(TI,T3,T5)AND FIND.NO.34 ( T2,T4 ,T6)T0 FIND N0.2 
PER ND 1002004 TYPE I 

BOND FIND N0.30(QI3),FINDN0.3I(Q3,Q4,Q7,Q8,QI|,QI2)AND FlNO N0.32(QI,Q5,Q9)T0 FINDN0.3, 
PER ND 1002004 TYPE I. 

BOND FIND N0.35(T7) TO FlNO N0.30 (QI3)PER ND 1002004 TYPE I 


TYPICAL FOR FEED THRU* FT2, FT4- THRU FT7, FTI2 THRU FTI9, FT1I,FT22,FT24THRU FT27, FT29 AND FT30 

TYPICAL SLEEVING FOR LEADS OF FIND NO. 35 


15. 

16 . 
17. 
16. 

19. 

20 . 
21 . 
22 . 
23. 


24. 

25. 


27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 


TYPICAL SLEEVING FOR FIND N0.I2 THRU 21,25,27,28 AND 29. 

TRIM UNUSED LEAOS OF FIND NO.'S 33 AND 34 .0IO/.030 FROM CASE. 

BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRIN6. 

WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ND 1002069 
M0UNTIN6 TORQUE FOR FIND N0.36 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
BOND FIND NO. 3 TO FIND NO.I PER ND 1002004 TYPE I. 

ENCAPSULATE PER ND 1002002 . REMOVE FLASHING. 

INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

MARK .I00/.060 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND I0020I9,CENTRALIZE AS SHOWN- 
MARK .140/.100 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023. 

CENTRALIZE AS SHOWN 

CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL 
PRIOR TO ENCAPSULATION. 

EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE,PAINT ALL SURFACES PER NO 1002279 USING 

1010992 PRIMER AND 1008809-4 PAINT. OV£&CO*r /“W *0/00 £1,9/ P9//VO /0/25+3-003 

pin PNfi re ** r/err or wr. 

COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALLMEETALL 
OF THE REQUIREMENTS OF PS 6007011. 

FIND BOS 44 AND 40 AfiEMATCHED COMPONENTS. FIND NO. 40 SHALL BE SELECTED FROM CHARTfRAO) PER VALUE SPECIFIED ON FIND N<X44 
BOND FIND NO. 41 TO FIND N0.44 PER NDI002004 TYPE I. (CENTRALIZE I • 

BOND FIND NO.40 TO FIND N0.4 PER NOI002004 TYPE I. 

BOND FlNO N0.44 TO FIND NO. I PER N0I002004 TYPE I, FIND 1*044 MUST 
TYPICAL FOR FEED THRUS FT3, FTIO, FTII, FT23 ANO FT28. 

TYPICAL FOR FEED THRU'S.f T3I THRU FT37. 

TYPICAL FOR FEED THRUS FT I, FT8, FT9 AND FT20. 

PAINT MODULE MOUNTING SURFACE PER NO 1001191, USING MIL-P-8S85 ZINC CHROMATE PRIMER FOLLOWED BY I0U543-00S 
WMNT. MODULE GUIDE PIN HOLES TO BE FREE OF PAINT. TOTAL DRY FILM THICKNESS MUST NOT EXCEED 2MILS. 


REF 
SEE NOTE S3 


\ PRESSED TIGHTLY TO FlNO NO.I. 
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SECTION A-A 



SECTION B-B 


NOTES* 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. ASSEMBLE FlNO N0.4AND FIND NQ.5 TO FIND NO.I PER NO 100213ft 

3. AR DENOTES AS REQUIRED 

4. FT DENOTES FEED THROUGH 

5. K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 

6. + DENOTES POSITIVE SlOE OF CAPACITOR 

7. WELD PER ND 1002005 

8. BOND FIND NQ.32(Q2,Q6,Q 10) FIND NQ.33(TI,T3,TS)AND FIND.N0.34(T2.T4,Tft)T0FIND N0.2 
PER ND 1002004 TYPE 1 

9. BOND FlNO Na30(QI3\FIN0N0Jl(Q3,Q4j3i;Q8,Qll l 0l2)AND FIND N0.32(QI,Q5,Q9)TO FIND NO.3, 
PER ND1002004 TYPE I 

10. BOND FlNO N0.35(T7) TO FlNO N0.30 (QIS)PER ND 1002004 TYPE I 
II . TYPICAL SLEEVING FOR ALL FEED THRUS 

12. TYPICAL SLEEVING FOR LEADS OF FlNO NO. 35 

13. TYPICAL SLEEVING FOR FIND N0.I2 THRU 21,25,27,28 AND 28 

14. TRIM UNUSED LEADS OF FIND NO.S 33 AND 34 .0IO/.030 FROM CASE 

15. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
Ift. WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

17. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ND 1002069 

18. M0UNTIN6 TORQUE FOR FIND N0.3G TO BE 15-20 INCH OUNCES 

19. BOND FlNO NO. 3 TO FIND NOJ PER ND 1002004 TYPE J 

20. ENCAPSULATE PER ND 1002002 . REMOVE FLASHING 

21. INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

22. MARK .IOO/.OGO HIGH WHITE CHARACTE RS PER ND 1002019,CENTRALIZE AS SHOWN 

23. MARK .I40/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023, 
centralize as shown 

24. CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPTl ALCOHOL 
PRIOR TO ENCAPSULATION 

25. EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE.PAINT ALL SURFACES PER ND 1002279, USING 
1010992 PRIMER AND 10088094 PAINT. CONNECTOR PIN-BLADES AND INSULATORS TO 
BE FREE OF PAINT 

2G. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALLMEET ALL 
OF THE REQUIREMENTS OF PS G0070II 
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3. REQUIREMENTS 

3.1 PERFORMANCE 

3.1.1 DC Current Drain. The dc current drain of the assembly shall be 45.0±4.5 ma. 

3.1.2 Reference Input Current. The 28V rms, 800 cps, input current shall be less than 
19.0 ma. 

3.1.3 Offset Voltage. The offset voltages of assembly sections a, b, and c shall be <10 mvdc. 

3.1.4 Scale Factor 

3.1.4.1 Assembly Sections a, b, and c. The Input signal voltage of assembly sections a, b, 
and c shall be 1.20±0.12V rms when the output voltage is >2.500±0.005 vdc. 

3.1.4.2 Assembly Sections d. The output voltage of assembly section d shall be +2.500*0.250 
vdc when a simulated thermistor resistance of 12800*1 percent is connected across the input 
pins of assembly section d. 

3.1.4.3 Assembly Section e. The output voltages of assembly section e shall be as specified 
in Table I when the respective simulated sensor resistances listed in Table I are connected 
individually across the input. 



3.1.5 Gain Stability. The scale factors of assembly sections a, b, and o specified in 3.1.4.1 
shall not deviate by mors than *1 percent when the 423 vdc supply is enhanced to +33 vdc or 
degraded to +23 vdc. 


3.1.6 Scale Factor Linearity. The seals factor linearity of each assembly section a, b, and 
c shall not deviate by mors than 4 percent from the average of 6 individual, respective, assembly 
scale factors. 


3.1.7 Output Impedance. The output impedance of assembly sections a. b. and o shall be 
<5k ohms. 
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3.1.8 Output Ripple and Noise. The output ripple and noise of assembly sections a, b, 
and c shall be less than 10 mv pp. The output ripple and noise of assembly section e shall 
be less than 50 mv pp. 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with Drawing 
6007011 and all drawings and engineering data referenced thereon. 

3.2.2 Standards of Manufacturing, Manufacturing Process, and Production 

3.2.2.1 Insulation Resistance. The dc resistance between all assembly pins and pin 1 
shall be >100 megohms. 

3.2.2.2 Continuity and DC Resistance. The continuity and do resistance shall be as specified 
in Table n. 

TABLE H 


CONTINUITY AND DC RESISTANCE 


1 PINS 

RESISTANCE (ohms) I 

1 From 

To 

Min 

Max 1 


8 

mm 



8 




8 



Bl^^B 

17 



mm 

22 

975 


KB 

Chassis 


mm 


3.2.2.3 Circuit Isolation. The dc resistance between any two low pins of the power, 
reference, and output circuits shall be >100 megohms, with the exception of the resistance 
between pins 15 and 22 which shall not be measured. 

3.2.2.4 Diode Function. A +2.50±0.10 vdc output of assembly sections a, b, and c shall 
not decrease when pins 10 and 13 are connected together. A -2.50±0.10 vdc output for these 
assembly sections shall decrease to less than -1.0 vdc when the above pins are connected 
together. 
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4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

4.1 PRODUCT PERFORMANCE AND CONFIGURATION REQUIREMENTS/QUALITY 
VERIFICATION CROSS REFERENCE INDEX 


Test/Examination 

Requirement 

Method 

DC Current Drain 

3.1.1 

4.3.6 

Reference Input Current 

3.1.2 

4.3.7 

Offset Voltages 

3.1.2 

4.3.8 

Scale Factor 

3.1.4 

4.3.9 

Gain Stability 

3.1.8 

4.3.10 

Scale Factor Linearity 

3.1.6 

4.3.11 

Output Impedance 

3. l.T 

4.3.12 

Output Ripple and Noise 

3.1.8 

4.3.14 

Drawing Compliance 

3.2.1 

4.3.1 

Insulation Resistance 

3.2.2.1 

4.3.3 

Continuity and DC Resistance 

3.2.2.2 

4.3.4 

Circuit Isolation 

3.2.2.3 

4.3.3 

Diode Function 

3.2.2.4 

4.3.13 


4.2 GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the assembly shall be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. 

4.2.1 Test Conditions 

4.2.1.1 Environmental. Unless otherwise specified, the assemblies shall be tested under 
the following ambient conditons: 

a. Temperature: 25* *10*C 

b. Relative Humidity: 90% max 

o. Barometric Pressure: 28 to 32 inches of Hg 

4.2.1.2 Inputs. The following inputs are necessary for performance of the tests specified 
herein: 

a. Adjustable DC Supply Voltage: 28.00*0.28 vdc, nominal 

33.00*0.33 vdo, enhanced 
23.00*0.23 vdo, degraded 

b. AC Reference Voltage: 28.00*0.28V rms, 800.0*1.0 ope 

e. Adjustable Input Signal Voltage: 0 to 1.5V rms, 800.0*1.0 ops, with 0* *2* 
and 180* *2* phase angles with respective to the referenoe voltage. 


0 
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4.2.1.3 Test Connections. Unless otherwise specified, the tests specified herein shall be 
performed on each assembly section as shown in Figure 1, using the applicable input 
output pins as detailed in Table m. 


TABLE m 


INPUT-OUTPUT PIN CONNECTIONS 


ASSEMBLY 

SECTION 

1 INPUT PINS 

OUTPUT PINS 1 

Hi 

Lo 

Hi 

Lo 

a 

3 

8 

4 

13 

b 

6 

8 

7 

13 

0 

14 

8 

12 

13 

d 

11 

15 

11 

22 

e 

18 

19 * 20 

21 

22 


4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the units to pass any examination or test of this 
specification shall automatically reclassify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or e x a minati on which defined the nonconformance, or, when directed by the cognisant 
inspector, a complete retest and re-examination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal application 
by the contractor to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to 
the requirements of Drawing 6007011. Particular attention shall be given to inspection for 
nicks, scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and 
legibility and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be vibrated with the input test voltage, 
and output loads and voltages connected and monitored as shown in Figure 1. The assembly 
shall be mounted in the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted 
in service so that it will be vibrated along the axes shown in Figure 2. The assembly shall 
be vibrated with simple harmonic motion swept from 10 to 2000 cps at a rate of one octave/ 
15 sec. The magnitude of vibration shall be 6. Og rms limited to a 0.4 inch pp constant 
displacement from 10 cpe to the crossover frequency. Previbration output levels shall be 
set within the range of 2.50±0.25 vdc for assembly sections a, b, c, d and e. During 
vibration the output voltages shall not deviate by more than ±10 percent of the p re vibration 
levels for a period exceeding 1 msec. Any deviation exceeding these requirements shall 

be cause for rejection of the assembly. After vibration, the assembly shall be examined as 
specified in 4.3.1. 

4.3.3 Insulation Resistance. The dc resistance between all assembly pins fori pin 1 shall 
be measured in accordance with Method 302 of MIL-STD-202 using a megohmmeter having 
an output voltage of 225±75 vdc and limited to a short circuit current of 6.0 microamperes. 
The insulation resistance shall be >100 megohns. 


r *#*•»* - * -**sst|t**r’*y < . ■. ■ 
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4.3.4 Continuity and DC Resistance. The dc resistance between the pins listed in Table n 
shall be as specified when measured with a low-voltage, resistance measuring device using 
Method 303 of MIL-STD-202. To assure a good electrical connection when measuring between 
pin 1 and the chassis, the anodizing may be penetrated on the top of the module. 

4.3.5 Circuit Isolation. Verification records shall be examined to verify that the require¬ 
ment of 3.2.2.3 has been met. 

4.3.6 DC Current Drain. With the respective input Hi and Lo pins of assembly sections a, b, 
and c connected as shown in Figure 1, SI set to position A, and the reference voltage off, the 
dc current drain on the 28.0 vdc supply shall be 45.0±4.5 ma. 

4.3.7 Reference Input Ci V th he respective input Hi and Lo pins of assembly sections 

a, b, and c connected as si " tu 1 jr 3 1, SI set to position A, and the dc supply voltage 

applied, the current drain o • h< ’ rms, 800 cpe reference supply shall be less than 19.0 ma. 

4.3.8 Offset Voltages. Wit pective input Hi and Lo pins of assembly sections a, b, 

and c specified in Table m con d as shown in Figure 1, SI set to position A, and the 
operating voltages applied, the w*»a?e at each pair of respective output pins shall be <10 mvdc. 

4.3.9 Scale Factor 

4.3.9.1 Assembly Sections a, b, and o. With the output of assembly sections a, b, and c 
adjusted to +2.500±0.005 vdc the input voltage shall be between 1.08 and 1.82V rms. 

4.3.9.2 Assembly Section d. With a 1280Q ±1 percent resistor connected across the input pins 
of assembly section d, the output voltage shall be 4*2.500±0.250 vdc. 

4.3.9.3 Assembly Section e. With the resistances listed in Table I connected across the 
input pins of assembly section e (see Figure 1), the respective output voltages shall be as 
specified in Table I. 

4.3.10 Gain Stability. With the inputs to assembly sections a, b, and c adjusted for corres¬ 
ponding outputs of +2.500±0.005 vdc, enhancing or degrading the +28 vdc supply shall not 
cause the output to deviate by more than ±25 mvdc. 

4.3.11 Scale Factor Linearity. With the conditions specified below established for assembly 
sections a, b, and c, each of six respective assembly section scale factor values shall not 
deviate from the average of the six values by more than ±4 percent for each respective assembly 
section. 

a. The fixed input level, E s , determined by adjusting the input to obtain an output of 
+2.500±0.005 vdc. 

b. The input voltage, E^, consecutively adjusted to 0.600 and 0.200 of E g and the 
respective outputs measured. 

c. The phase of E g reversed and the outputs measured for inputs of 1.000E Br 
0.600E g , and 0.200E g . 


9 






! 


1 







GK/dmh 


10 





APOLLO GW Specification 

PS6007012 REV A 
Original Issue Date: 16 MA'j IIV y 
Release Authority: TDRR 01^ 
Class * Release 
CODE IDE NT NO. 80230 


PROCUREMENT SPECIFICATION 

PRODUCT CONFIGURATION AND ACCEPTANCE TEST REQUIREMENTS 
RADAR RESOLVERS AND 120 V PIPA SUPPLY SIGNAL CONDITIONER ASSEMBLY 
DRAWING NO. 6007012 . 


Record of Revisions 


Date 

Revision 

Letter 

TDRR 

No. 

Pages 

Revised 

Approvals 1 

MIT 

NASA 

9/22/66 

A 

31233 

3.4,9.10.11 (Z^/W 

MGM EA 

— 



















































-i 

i 





This specification consists of page i toll inclusive. 


APPROVALS 


A, G METZCEI wl: I ft 6 
NASA/MSC mIT/IL 


_ACSP_ 


_i 


i 











APOLLO GAN Specification 
PS6007012 REV A 


3. REQUIREMENTS 

3.1 PERFORMANCE 

3.1.1 DC Current Drain. The dc current drain of the assembly shall be 15.0*5.0 ma. 

3.1.2 Reference Input Current. The 28V rms, 800 cps, input current shall be less than 
30.0 ma. 


3.1.3 Offset Voltages. The offset voltages of assembly sections a f b, «, and d shall be 
< 10 mvde. The offset voltage of assembly section e shall be less than 250 mvde. 

3.1.4 Scale Factor. The input voltage for assembly sections a, b, e, and d shall be 
21.50*1.75V rms with a phase angle of *5* *2* for a respective output voltage of 2.500* 

0.005 vdc. The input voltage for assembly section e shall be 85.0 vdc* 5 vdc and 135.0 vde 
*5 vdc for an output voltage of -2.500*0.005 vdc and +2.500*0.005 vdc respectively. The 
output voltage of assembly section f shall be a 25V pp minimum, 800 pps square wave, and 
a 22V pp minimum, 800 pps square wave for a 1 Megohm load and a 2K ohm load respectively. 

3.1.5 Gain Stability. The scale factors of assembly sections a, b, c, and d specified in 

3.1.4 shall not deviate by more than *1 percent and the scale factor for section e *3 percent 
when the *28 vdc supply is enhanced to *33 vdc or degraded to *23 vdc. The output voltage 
of assembly section f shall not be less than 18V pp, 800 pps, when the 28 vdc supply voltage 
is degraded to *23 vdc for an output load of 2K ohms. 

3.1.6 Scale Factor Linearity. The scale factor linearity of each assembly section a, b, c, 
and d shall not deviate by more than 4 percent from the average of 6 individual, respective, 
assembly scale factors. The scale factor linearity of assembly section e shall net deviate by 
more than 4 percent from the average of 4 scale factors. 

3.1.7 Output Impedance. The output impedance of assembly sections a, b, c, d, and e 
shall be <5K ohms. 

3.1.8 Output Ripple and Noise. The output ripple and noise of assembly sections a, b, c, d, 
and e, shall be less than 10 mv pp for a respective output of *2.500*0.050 vdc. 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with Drawing 
6007012 and all drawings and engineering data referenced thereon. 

3.2.2 Standards of Manufacturing, Manufacturing Process, and Production 

3.2.2.1 Insulation Resistance. The dc resistance between all assembly pins and pin 1 
shall be >100 megohms. 

3.2.2.2 Continuity and DC Resistance. The continuity and dc resistance shall be as specified 
in Table I. 
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4.3.3 Insulation Resistance. Using test equipment with a test potential 
of 500 vdc limited to a short circuit current of 6 u amps measure the 
resistance between pin 1 (Chassis ground) and all other assembly pins 
connected together. Verify that the insulation resistance is as specified 
in paragraph 3.2.2.1. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The dc resistance between the 
pins listed in Table I shall be as specified when measured with a 
low-voltage, resistance measuring device using Method 303 of Standard 
MIL-STD-202. To assure a good electrical connection when measuring 
between pin 1 and the chassis, the anodizing may be penetrated on the 
top of the module. 

4.3.5 Circuit Isolation. Verification records shall be examined to 
verify that the requirement of 3.2.2.2. has been met. 

4.3.6 DC Current Drain. With all the input pins specified in Table II 
connected together and the reference voltage off, the dc current drain 
on the 28.0 vdc supply shall be 15.0 ±5.0 ma. . 

4.3.7 Reference Current Drain. With all of the input pins specified in 
Table II connected together and the dc supply voltage applied, the 
current drain on the 28V rms, 800 cps reference supply shall be less than 

80.0 ma. 


4.3.8 Offset Voltage. With the pins of assembly sectionsa,b,c r and (^speci¬ 
fied in Table II connected together and the operating voltages applied, 
the voltage at each pair of respective output pins shall be £l0mv dc. 

With an input voltage of 110.00t0.10 vdc applied to the input pins of 
assembly section e, as specified in Table II, the voltage at the respec¬ 
tive output pins shall be less than 250 mvdc.. 

4.3.9 Scale Factor. With the outputs of assembly sections a, b, c, and 
d adjusted to 2.500±0.005 vdc, plus the measured offset voltage, the 
signal voltage at each corresponding set of input pins shall be between 
19.75 and 23.25V rms with a phase angle of +5°±2°. With the output of 
assembly section e adjusted to -2.500±0.005 vdc, the input voltage shall 
be between 80.00 and 90.00 vdc. . With the output of assembly section e 
adjusted to +2.500±0.005 vdc, the input voltage shall be between 130.0 

and 140.0 vdc. With a 1 Megohm load across the output of assembly section 
f, the output voltage shall be a 800 pps square wave with a minimum 
amplitude of 25.0V pp. With a 2K ohm load across the output of assembly 
section f, the output voltage shall be«^22.0V pp. 

4.3.10 Gain Stability. With the inputs to assembly sections a, b, c, d, 
and e, adjusted for corresponding outputs of +2.500±0.005vdc, enhancing 
or degrading the +28 vdc supply shall not cause the outputs of a, b,c f and d to deviate 
by more than ±25 mvdc and section c shall not deviate by more than +75 mvdo._ 

Degrading the+28 vdc supply shall not cause the 800 pps square wave output of assembly 
section f to decrease below 18V pp with a 2KQ± 2 percent load. 

4.3.11 Scale Factor Linearity. 

4.3.11.1 Assembly sections a, b, c, and d. With the conditions specified 
below established for assembly sections a, b, c, and d, each of six 
calculated scale factor values shall not deviate from the average of the 
six values by more than ±4 percent. 


9 













APOLLO G&N Specification 
PS6007012 REV A 


4.3.13 Diode Function. With the output of assembly section e adjusted for +2.50*0.10 
vdc, the output voltage shall remain constant when pins 31 and 8 are momentarily connected 
together. With the output of assembly section e adjusted to -2.500±0.010 vdc, repeating 
the above test shall cause the output to decrease below -1.0 vdc. 

4.3.14 Output Ripple and Noise. With the output of assembly sections a, b, c, d, and e 

at 2.50*0.05 vdc, the ripple and noise voltage at the respective output pins shall be <10 mv pp. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 

6. NOTES. - None. 
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4.2.1.3 Test Connections. Unless otherwise specified, the tests specified herein shall 
be performed on each assembly section as shown In Figure 1, using the applicable Input 
and output pins as detailed in Table H. 


TABLE H 

INPUT OUTPUT PIN CONNECTIONS 


ASSEMBLY 

SECTION 


b 

c 

d 

e 

f 


INPl 


I OUTPUT PINS 1 

Hi 

Lo 

Hi 

Lo 

15 

10 

37 

36 

19 

24 

40 

36 

16 , 

11 

13 

36 


23 


36 

30 

32 


31 



■■ 

4 


4 . 2.2 Nonconforming Units. Failure of tike units to pass any examination or test of 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit oorreoted by the contractor shall be relnspeoted. Reinspection may be limited to the 
test or e x a min a ti on which defined the nonconformanoe, or, when directed by the oo gn<«Mit 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonoonforming unite 
which have not been oorreoted will be considered for acceptance only upon formal applica¬ 
tion by the contractor to the oogniaant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4 . 3 . 1 Drawing Compliance. Hie assembly shall be visually examined for compliance to 
the retirements of Drawing 3007012. Particular attention shall be given to inspection for 
nicks, scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin miaaHgnman^ and 
legibility and appearance of markings. 

4 . 3. 2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be- vibrated with the input test voltage, 
and output loads and voltages connected and monitored as shown in Figure 1. The assembly 
shall be mounted in the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted 

in service so that it will be vibrated along the axes shown in Figure 2. The assembly shall be 
•vibrated- with simple harmaaio motion swept from 10 to 2000 cps at a rate of one octave/ 

13 sea Hie magnitude of vibration shall be 6. Og rms limited to a 0.4 inch pp constant 
displacement from 10 cps to the crossover frequency. Previbration output levels shall be 
set within the range of 2. 00*0.30 vdc for assembly sections a, b, o, d, and e. A 24.0* 

4.0V pp, 800 pps, square wave shall be present at the output pins of assembly section f. 
Hiring vibration the output voltages shall not deviate by more than ±10 percent of the 
previbration levels for a period greater than 1 msec. Any deviation exceeding this require¬ 
ment shall be cause for rejection of the assembly. After vibration, the assembly shall be 
examined as specified in 4.3.1. 
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4.3.3 Insulation Resistance. Using test equipment with a test potential 
of 500 vdc limited to a short circuit current of 6 u amps measure the 
resistance between pin 1 (Chassis ground) and all other assembly pins ■> 
connected together. Verify that the insulation resistance is as specified 
in paragraph 3.2.2.1. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The dc resistance between the 

pins listed in Table I shall be as specified when measured with a * ^ :'f 

low-voltage, resistance measuring device using Method 303 of Standard 
MIL-STD-202. To assure a good electrical connection when measuring 
between pin 1 and the chassis, the anodizing may be penetrated on the 
top of the module. 

4.3.5 Circuit Isolation. Verification records shall be examined to 
verify that the requirement of 3 . 2 . 2 . 2 . has been met. 

4.3.6 DC Current Drain. With ali the input pins specified in Table II 
connected together and the reference voltage off, the dc current drain 
on the 28.0 vdc supply shall be 15.0±3.0ma. 

4.3 . 7 Reference Current Drain. With ail of the input pins specified in 

Table II connected together and the dc suoplv voltage applied, the * 

current drain on the 28V rms, 800 cps reference supply shall be less than - 

30.0 ma. 

4.3.8 Offset Voltage. With the i^ins of assembly sectionsand 4. Speed^ 

fied in Table II connected together and the operating voltages applied, j 
the voltage at each pair of respective output pins shall be * 10 mv dc. 4 
With an input voltage of 110.00±p.l0 vdc applied to the input oins of 1 

assembly section e, as specified in Table II, the voltage at the respec- -t. 
tive output pins shall be less than 250 mvdc.. . .1 


4.3.9 Scale Factor. With the outputs of assembly sections a, b, q, arid 
d adjusted to 2.500±0.005 vdc, plus the measured offset voltage, the 
signal voltage at each corresponding set of input pins shall, be between ‘ ! 
19.35 and 23.65V rms with a phase angle of +5°±2°. With the output of » 
assembly section e adjusted to -2.500±0.005 vdc, the input voltage shall '■ 
be between 80.00 and 90.00 vdc. with the output of assembly section e 
ad 3 us ted to +2 .*500±0.005 vdc, the input voltage shall be between 130.0 ' 

and 140.0 vdc. With a 1 Megohm load across the output of assembly section 
f, the output voltage shall be a 800 pps square wave with a minimum 
amplitude of 25.0V pp. With a 2K ohm load across the output of assembly * 
section f, the output voltage shall be *22.0V pp. . ! 


4.3.10 Gain Stability. With the inputs to assembly sections a, b, c, d, j 

and e, adjusted for corresponding outputs of +2.500±0.005vdc, enhancing *. 
or degrading the **-28 vdc supply shall not cause the outputs of a,b,c, and d to dsvlate 4 
by more than ±25 mvdc and section c shall not deviate by more than ±75 mv<ks^ \ 

Degrading the +28 vdc supply shall not cause the 800 pps square wave output of assembly ' ? 

section f to decrease below 18V pp with a 2 Kfl± 2 percent load. * 

4.3.11 Scale Factor Linearity. 


4.3.11,1 Assembly sections a, b, c, and d. With the conditions specified 
below established for assembly sections a, b, c, and d, each of six 
calculated scale factor values shall not deviate from the average of the 
six values by more than ±4 percent. 
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TABLE I 

CONTINUITY AND DC RESISTANCE 


I FROM 

TO 

RESISTANCE 

mam 

10 

192k to r. 02 meg ” 


24 
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11 
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23 

•92tf to 1.02 meg ' > 


35 

<6000 


4 

<0.50 

■■ 

Chassis 

<0.50 


3.2.2.3 Circuit Isolation. The dc resistance between any two low pins of the power, 
reference, input, and output circuits shall be > 100 megohms, except between 4 
and 17. 

3.2.2.4 Diode Function. A +2.50±0.10 vdc output for assembly section e shall not 
decrease when pin 8 is connected to pin 31. A -2.50±0.10 vdc output for assembly 
section e shall decrease below -1.0 vdc when pin 8 is connected to pin 81. 
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. INTERPRET 0RAWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
ASSEMBLE FIND NO. 2 AND FIND NQ 3 TO FINDNO.I PER ND I002i36 
». AR DENOTES AS REQUIREO 
. FT DENOTES FEED THRU 
*. K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 
i. + DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 
. WELD PER ND 1002005 

. TYPICAL SLEEVING FOR FEED THRU ANO TRANSFORMER LEADS 

i. MARK .I0/.O6 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019.CENTRALIZE AS SHOWN 

I. MARK .I4/.I0 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023.CENTRALIZE AS SHOWN 
. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI002069 
• BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
’• WHITE DOT ANO CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 
.INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATION 

.TRIM UNUSED LEADS OF FIND Na 61 ANO €6 THRU 69 .060/.100 FROM CASE 
.ENCAPSULATE PER NOI002002. REMOVE FLASHING- 
. TYPICAL SLEEVING FOR FINO NO. 19 THRU 41 AND 57 THRU 60 
. BOND FIND NO. 10 TO FIND NO. I PER NO 1002004 T YPE I 

. BOND 01.03,04,05,07,08.017, Ql8,QI9,Q20 AND Q2I TO FIND NO. 7 PER NDI002C04 TYPE I 
L BOND Q2.Q6 ,TI, T2 ,T3,T4,T5, T6.TI4,TI5.TI6 AND TI7 TO FIND NO. 8 PER ND 1002004 T YPE I 
. BONO 09,011,012,QI3,0 15,016,T 13 AND TIB TO FIND NO. 9 PER ND 1002004 T YP£ I 
BOND QIO,QI4,Q22,Q23,T7,T8,T9,TIO.Tll AND TI2 TO FIND NO. 10 PER NDI002004 TYPE I 
(.CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSUL AT ION 
.EXCEPT FOR MOOULE MOUNTING SURFACE PAINT ALL SURFACES PER ND 1002279 USING 1010992 PRIMER 
AND 1006809- 4 PAINT. OVERCOAT PER NDI00229I USINQ 1012543-003. PIN BLADES AND INSULATORS TO BE FREE OF PAINT 
..SLEEVE FINO NO. 67 AND 69 LEAOS USING FIND NO. 71 

•.COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL THE REQUIREMENTS OF PS 2007118 
\ MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
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SEE NOTE 16 - 
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PARTIAL SECTION E’E 

TYPICAL FOR C5,CI3, C2I ANO C29 


PARTIAL SECTION I -F 

TYPICAL FOR C7.CI5.C23/NO C3 


PARTIAL SECTION D~D 




NOTES: 

I. 


25. 

26. 

2 7. 


INTERPRET DRAWING in ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

ASSEMBLE FIND NO. 2 AND FIND NCI 3 TO FIND N(XI PER NO 1002(36 

AR DENOTES AS REQUIRED 

FT DENOTES FEED THRU 

K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 

+ DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 

WELD PER ND 1002005 

TYPICAL SLEEVING FOR FEED THRU ANO TRANSFORMER LEADS 

MARK .I0/.06 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019.CENTRALIZE AS SHOWN 

MARK .I4/.I0 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023.CENTRALIZE AS SHOWN 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI002069 

BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATION 

TRIM UNUSED LEADS OF FIND NOt 61 AND 66 THRU 69 .060/.I00 FROM CASE 
ENCAPSULATE PER NDI002002. REMOVE FLASHING 
TYPICAL SLEEVING FOR FIND NO. 19 THRU 41 AND 57 THRU 60 
BOND FIND NO. 10 TO FIND NO. I PER ND 1002004 TYPE I 

BOND 01.03.04,05,07,016,017,018,019,020 ANO 021 TO FIND N0l7 PER NDI002004 TYPE I 
BOND Q2 1 Q6,TI,T2,T3,T4,T5,T6,TI4,TI5,TI6 ANO TI7 TO FIND NO. 8 PER ND 1002004 TYPE I 
BOND 09,0M,QI2,QI3,QI5,QI6,TI3 AND TI8 TO FIND NO. 9 PER NDI002004 TYPE I 
BOND Q10, Q 14,02*2 ,Q23,T7,T8,T9,TIO,Tll AND TI2 TO FIND NO. 10 PER NDI002004 TYPE I 

CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSULATION 
EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE PAINT ALL SURFACES PER ND 1002279 USING 1010992 PRIMER 

AND 1008609-4 PAINt. OVERCOAT PER NDI00229I USING 1012543-003. PIN BLADES AND INSULATORS TO BE FREE OF PAINT. 
SLEEVE FIND NO. 67 AND 69 LEADS USING FINO NO. 71 

COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH ANO SHALL MEET ALL THE REQUIREMENTS OF PS €00702. 
MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
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PARTIAL SECTION E“E 

TYPICAL FOR C5,Cl3,C2l AMO C29 


PARTIAL SECTION F *F 

TIPiCAL FOR C?,CI»,CiJ Cil 



PARTIAL SECTION D'D 
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. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

. ASSEMBLE FIND NQ, 2 AND FIND NCI 3 TO FIND NQ.I PER NO 1002136 

. AR DENOTES AS REQUIRED 

. FT DENOTES FEED ~HRU 

, K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 

. + DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 

. WELD PER NO 1002005 

. TYPICAL SLEEVING FOR FEED THRU AND TRANSFORMER LEADS 
. MARK .I0/.06 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019.CENTRALIZE AS SHOWN 

i. MARK .I4/.I0 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023.CENTRALIZE AS SHOWN 
. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI002069 

• BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
. WHITE DOT ANO CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

. INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATION 

. TRIM UNUSEO LEADS OF FIND NGk 61 ANO 66 THRU 69 .06O/.I00 FROM CASE 

• ENCAPSULATE PER N0IOO2OO2. REMOVE FLASHING 

. TYPICAL SLEEVING FOR FINO NO. 19 THRU 41 NO 57 THRU 60 
. BONO FINO NO. 10 TO FIND NO.I PER NO 1002004 TYPE I 

. BONO 01.03,04,05,07,08,017,018,019,020 ANO 021 TO FINO NO. 7 PER NDI002004 TYPE I 
>. BOND Q2.Q6 ,TI,T2,T3,T4,T5 / T6,TI4,TI5,TI6 AN0TI7 TO FIND NO. 8 PER NO I0020C4 TYPE I 
. BONO 09,011,012,013,015,016,TI3 AND TI8 TO FINO NO. 9 PER NDI002004 Typ£ I 
!. BONO 010,014,Q22,Q23,T7,T8,T9,TIO.Til AND TI2 TO FIND NO. 10 PER NDI0C2004 TYPE I 

L CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSULATION 
L EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE PAINT ALL SURFACES PER ND 1002279 USING 1010992 PRIMER 
AND 1008809-4 PAINT. OVERCOAT PER NDI00229I USING 1012543-003. PIN BLADES AND INSULATORS TO BE FREE OF PAINT, 
i. SLEEVE FIND NO. 67 AND 69 LEADS USING FIND NO. 71 

..COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH ANO SHALL MEET ALL THE REQUIREMENTS OF PS 600702. 
r. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 15-20 INCH OUNCES 


- PERMISSIBLE LIMITS 
OF ENCAPSULANT 
TOP AND TWO SIOES 
SEE NOTE 16 - 
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A I? 

10067 76-22 

INSULATION,SLEEVING 

71 

2 

1010 710 

TRANSFORMER 

70 

2 

1010365 

TRANSFORMER 

69 

4 

1010323 

TRANSFORMER 

68 

2 

1010274 

transformer 

67 

4 

1008842 

TRANSFORMER 

66 

4 

1008832 

TRANSFORMER 

65 

9 

1010397-1 

TRANSISTOR 

64 

12 

1010367 

TRANSISTOR 

63 

1 

1010 3 57—1 

TRANSISTOR 

62 

1 

1010342 

transistor 

61 

1 

1010837-001 

DIODE 

6C 

3 

1010385 

DIODE 

59 

2 

1010372-12 

DIODE 

58 

2 

1010259-003 

OIODE- 

57 

1 

1006777-31 

CAPACITOR 

56 

1 

1010279-104 

capacitor 

55 

4 

1010410-10 

CAPACITOR 

54 

4 

1010410-18 

capacitor 

53 

10 

1010279-16 

capacitor 

52 

2 

1006755-132 

capacitor 

51 

1 

1006755-130 

capacitor 

50 

1 

1006755-182 

CAPACITOR 

49 

1 

1006755-79 

capacitor 

46 

7 

1006755-69 

capacitor 

47 

8 

1006755-34 

capacitor 

46 ! 

1 

1006755-33 

capacitor 

45 , 

5 

1006755-31 

capacitor 

44 

1 

1010377-103 

RESISTOR 

,43 

I 

1010377-20 

resistor 

42 

1 

101C368 - 128 

RESISTOR 

41 

1 

1010368 - 121 

RESISTOR 

40 

I 

1010368-105 

RESISTOR 

39 

1 

1010364- 501 

RESISTOR 

38 

1 

1010364-471 

RESISTOR 

37 

1 

1010364-443 

RESISTOR 

36 

inj 

1010364 -411 

i RESISTOR 

35 

i 

1006750-47 

RESISTOR 

34 

2 | 

1006750-36 

RESISTOR 

33 

l ' 

1006750- 38 

RESISTOR 

32 

2 

1006750- 32 

RESISTOR 

31 

1 

1006750-8 

RESISTOR 

30 

4 

1006750-1 

RESISTOR 

29 

9 

1006750-25 1 

RESISTOR 

28 

4 

10103i i- 304 

RESISTOR 

2? 

4 

1010 311-291 

RESISTOR 

26 

4 

I0I03II -120 

RESISTOR 

25 

12 

1010364-769 

RESISTOR 

24 

4 

1010364-707 

RESISTOR 

23 

4 

1006750-72 

RESISTOR 

22 

5 

I00675C-65 

RESISTOR 

21 

6 

1006750-56 

RESISTOR 

20 

10 

1006750-36 

RESISTOR 

19 

1 

2008093-000 

terminal,THREADED 

18 

Tr" 

1006776-21 

INSULATION,SLEEVING 

17 

AR 

1006776-20 

INSULATION.SLEEVING 

16 

AR 

1006757-1 

wire.electrical 

15 

AR 

1010848 -2 

WIRE.ELECTRICAL 

14 

4 

1003168-3 

SPACER.STUD 

13 

6 

1015135-Oil 

SPACER. 

12 

_8 

1000161 - 1 

SCREW,CAP SLOTTEO HEAO.SPECIAL 

11 

l 

6008052 

WIRING BOARD D 

10 

l 

6008050 

WIRING BCARO C 

9 

1 

6008043 

WIRING BOARD 8 

8 

1 ' i6008045 

WIRING BOARD A 

7 

2 

1008540- 13 

GASKET. CONNECTOR MINAT 

6 

1 

1006540- II 

GASKET. CONNECTOR MINAT 

5 

i 

l003-:40-3 

GASKET,CONNECTOR Ml NAT 

4 

40 

1006782-l€ 

contact.wrapost-malE.minat 

i 

40 

10067 75 

INSuLATOR.WRAPOST-MALE.MINAT 
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6C08037 

FRAME 
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PARTIAL SECTION E~E 

TYPICAL FOR C5,CI3, C2I AND C29 



PARTIAL SECTION F-F 

typical FOR C7,CI5,C;:i ANO C3I 



PARTIAL SECTION D~D 


I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
ASSEMBLE FIND NO. 2 AND FIND NQ, 3 TO FIND NO.I PER ND 1002136 
L AR DENOTES AS REQUIRED 
k FT DENOTES FEED THRU 
>. K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 
>. + DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 
\ WELD PER ND 1002005 

I. TYPICAL SLEEVING FOR FEED THRU AND TRANSFORMER LEADS 

I. MARK .I0/.06 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019.CENTRALIZE AS SHOWN 

). MARK .I4/.I0 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023.CENTRALIZE AS SHOWN 
. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI002069 
!. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
I. WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 
VINDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATION 

>. TRIM UNUSED LEADS OF Flf-0 NGl 61 ANO 66 THRU 69 .060/.I00 FROM CASE 
i. ENCAPSULATE PER NDI002002. REMOVE FLASHING 
. TYPICAL SLEEVING FOR FIND NO. 19 THRU 41 AND 57 THRU 60 
BOND FIND NO.IOTO FIND NO.I PER ND 1002004 TYPE I 
'• BOND 01.03,04,05,07,08,017,018,019,020 AND Q2I TO FIND NO. 7 PER NDI002004 TYPE I 
). BOND Q2,Q6 ,TI,T2 ,T3,T4,T5 # T6,TI4,TI5,TI6 AND TI7 TO FIND NO. 8 PER ND 1002004 TYPE I 
. BOND Q9,QII,QI2,QI3,QI5,QI6,T«3 ANO TI8 TO FIND NO. 9 PER NDI002004 TYPE I 
-• BOND 010,014,022 ,Q2 3, T 7, T8,T9,TI0 ,Tll AND TI2 TO FIND NO. 10 PER NDI002C04 TYPE Z 

i. CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON ANO ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSULATION 
I. EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE PAINT ALL SURFACES PER NO 1002279 USING 1010992 PRIMER 
AND 1008809-4 PAINT. OVERCOAT PER NDI00229I USINQ 1012543*003. PIN BLADES ANO INSULATORS TO BE FREE OF PAINT 
>. SLEEVE FIND NO. 67 AND 69 LEADS USlNo FIND NO. 71 

>.COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL THE REQUIREMENTS OF PS€0070t 
7. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 15-20 INCH OUNCES 

3. PA NT module MOUNTING SURFACE PER ND 1002291, USING MIL-P-8585 ZINC CHROMATE PRIMER FOLLOWED BY 10(2543-003 FAINT MODULE 
GUIDE PIKI HOLES TO BE FREE OF FAINT. TOTAL DRY FILM THICKNESS MUST NOT EXCEED 2 MILS. 
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SCHEMATIC 

1006776-22 

INSULATION,SLEEVING 

1010710 

TRANSFORMER 

1010365 

TRANSFORMER 

1010323 

TRANSFORMER 

1010274 

TRANSFORMER 

1008842 

TRANSFORMER 

1008832 

TRANSFORMER 

1010 397- 1 

TRANSISTOR 

1010367 

TRANSISTOR 

1010357-1 

TRANSISTOR 

1010342 

TRANSISTOR 

1010837-001 

DIODE 

1010385 

DIODE 

1010372-12 

DIODE 

1010259-003 

DIODE 

1006777-31 

CAPACITOR 

1010279-104 

CAPACITOR 

1010410-10 

CAPACITOR 

1010410-18 

CAPACITOR 

1010279-16 

CAPACITOR 

1006755-132 

CAPACITOR 

1006755-130 

CAPACITOR 

1006755-182 

CAPACITOR 

1006755-79 

CAPACITOR 

1006755-69 

CAPACITOR 

1006755-34 

CAPACITOR 

1006755-33 

CAPACITOR 

1006755-31 

CAPACITOR 

1010377- 103 

RESISTOR 

1010377-20 

RESISTOR 

1010368- 126 

RESISTOR 

1010368- 121 

RESISTOR 

1010368-105 

RESISTOR 

1010364- 501 

RESISTOR 

1010364-471 

RESISTOR 

1010364 -443 

RESISTOR 

1010364 - 411 

RESISTOR 

1006750-47 

RESISTOR 

1006750-36 

RESISTOR 

1006750-38 

RESISTOR 

1006750-32 

RESISTOR 

1006750-8 

RESISTOR / 

1006750-1 

RESISTOR 

1006750-25 

RESISTOR 

10 10311 - 304 

RESISTOR 

1010311 — 291 

RESISTOR 

1010311 —120 

RESISTOR 

1010364-769 

RESISTOR 


1010364-707 

1006750-72 

1006750-65 

1006750-56 

1006750-36 

2008093-000 

1006776-21 

1006776-20 

1006757-1 

1010848 -2 

1008168-3 

1015135-011 

1008161-I 

6008052 _ 

6008050 _ 

6008043 _ 

6008045 _ 

1008540-13 

1008540-11 

I00854Q-3 

1006782-16 

1006775 

6008037_ 
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RESISTOR _ 

RESISTOR _ 

RESISTOR _ 

RESISTOR _ 

RESISTOR _ 

TERMINAL,THREADED _ 

INSULATION.SLEEVING _ 

INSULATION.SLEEVING _ 

WIRE.ELECTRICAL _ 

WIRE.ELECTRICAL _ 

SPACER.STUD _ 

SPACER. _ 

SCREW, CAP SLOTTED HEAD.SPECIAL 

WIRING BOARD D _ 

WIRING BOARD C _ 

WIRING BOARD B _ 

WIRING BOARD A _ 

GASKET. CONNECTOR MINAT _ 

GASKET. CONNECTOR MINAT _ 

GASKET,CONNECTOR MINAT _ 

' CONTACT, WRAPQST-MALE,MINAT 

insulator.wrapqst-male. minaT" 
FRAME_ 
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HOUSTON. TEXAS 
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PARTIAL SECTION E E 

TTPICAL FOfl C9.CIS.C2I MO CM 


PARTIAL SECTION F-F 

TTPICM. *0» C7. Clt.CSi MO C9I | 


PARTIAL SECTION O'D 


1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-7032T 

2. ASSEMBLE FIND Na 2 AND FINO NQ. 3 TO FIND NQ.I PER NO 100213* 

9. AR DENOTES AS REQUIRED 

4. FT DENOTES FEED THRU 

5. K DENOTES CATHOOE SIDE OF OIODE 

«. + DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 

7. WELO PER ND 1002005 

8. TYPICAL SLEEVING FOR FEED THRO ANO TRANSFORMER LEADS 

9. MARK .I0/.06 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO I0020I9.CENTRALIZE AS SHOWN 

K). MARK .I4/.I0 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002029.CENTRALIZE AS SHOWN 

11. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI0020S9 

12. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRIM6 

13. WHITE DOT ANO CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

14. INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATION 

15. TRIM UNUSED LEADS OF FINO NO 61 ANO 66 THRU G9.060/.I00 FROM CAM 

16. ENCAPSULATE PER NDI002002. REMOVE FLASHING 

17. TYPICAL SLEEVING FOR FINO NO. 19 THRU 41 ANO 57 THRU 60 

18. BOND FIND NO. 10 TO FIND NO. I PER NO 1002004 TYPE I 

19. BOND 01.03.04,05,07,08,017,018,019,020 ANO 021 TO FINO NOlTPER NO 1002004 TYPE I 

20. BONO Q2.Q6 ,TI,T2 ,T3,T4,T5, T6,T|4,TI5.TI* ANO TI7 TO FINO Na 8 PER NO 1002004 TYPE I 

21. BONO 09,011,012,013,015,016,T 13 ANO TIB TO FINO NO. 9 PER N0I002004 TYPE I 

22. BOND 010, 014,022,023,T7,TB,T9,TI0.Til ANO T12 TO FINO NO. 10 PER N0I002004 TYPE I 

23. CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSULATION 

24. EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE PAINT ALL SURFACES PER NO 1002279 USING 1010992 PRIMER 

AND 1008809-4 PAINT. OVERCOAT PER NO 1002291 USiN* 1012543-009. PIN BLAOCS AMO INSULATORS TO It FREE OF PRINT 

25. SLEEVE FINO Na G? AN# 69 LEADS USING FINO Na 71 

!6. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH ANO SHALL MEET ALL THE REQUIREMENTS OF PS GOO7012. 

> 7. MOUNTING TORQUE FOR f MQ MO. I* TO BE IS-20 INCH OUNCES 

le. » MT module mounting ****** FIR NO 10022ft. yam m.P-6585 ZINC CHROMATE PRlMBR FOLLOWB0 Wt 1012543-003 PRINT, 

PIN KOLES 1C BE FREE OF RMNT. TCTAL DRY FILM THICKNESS MUST NOT f jrf ffr 2 -ns 
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1006755- 30 
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3. REQUIREMENTS 

3.1 PERFORMANCE 

3.1.1 DC Current Drain. The do current drain of the assembly shall be 18.0±1.8 ma. 

3.1.2 Reference Input Current. The 28V rms, 800 eps t Input current shall be less <h»n 
23.0 ma. 

3.1.3 Offset Voltages. The offset voltages of assembly sections a, b, o, and d shall be 
<10 mvdc. The offset voltage of assembly section e shall be less than 100 mvdc. 

3.1.4 Scale Factor. The Input voltage for assembly sections a, b, c, and d shall be 
21.50±1.75V rms with a phase angle of +5* *2* for a respective output voltage of 2.500 A 
0.003 vde. The Input voltage for assembly section e shall be 85.0 vdc ±10 percent and 
135.0 vdc ± 10 percent for an output voltage of -2.500±0.005 vdc and +2.500±0.005 vde 
respectively. The output voltage of assembly section f shall be a 25V pp minimum, 

800 pps square wave, and a 22V pp minimum, 800 pps square wave for a 1 Megohm load 
and a2Kohm load respectively. 

3.1.5 Gain Stability. The scale factors of assembly sections a, b, o, d, and e specified in 
3.1.4 shall not deviate by more than ±1 percent when the ±28 vdc supply is enhanced to ±33 vdc 
or degraded to ±23 vdc. The output voltage of assembly section f shall not be less than 18V 
PP, 800 pps, when the bias supply voltage is degraded to ±23 vdc for an output load of 2K ohms. 

3.1.8 Scale Factor Linearity. The scale factor linearity of each assembly section a, b, c, 
and d, shall not deviate by more than 4 percent from the average of 0 individual, respective, 
assembly scale factors. The scale factor linearity of assembly section e shall not deviate by 
more than 4 percent from the average of 4 scale factors. 

3.1.7 Output Impedance. The output impedance of assembly sections a, b, c, d, and e 
shall be <5K ohms. 

3.1.8 Output Ripple and Noise. The output ripple and noise of assembly sections a, b, o, d, 
and e, shall be less than 10 mv pp for a respective output of ±2.500±0.050 vdc. 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with Drawing 
6007012 and all drawings and engineering data referenced thereon. 

3.2.2 Standards of Manufacturing, Manufacturing Process, and Production 

3.2.2.1 Ih e til a ty on R OS i et artc e. *. Thu ^c ris e sdst am en fastu e en -wll ueeem&iy^ 
ping ;aild pin 1 shall be >100 megohms. 

3.2.2.2 Continuity and DC Resistance. The continuity and dc 

resistance shall be as specified in Table 1. » 












3.2.2.33 Circuit Isolation. Hie do resistance between any two low pins of the power, 
referenoe, input, and output circuits shall be if 00 megohms, except between pine 4 
and IT. 


8.2«2.| Diode FunetftoB. A +2.50*3.10 vdo output for assembly eeotlone a. b, ©, and d 
shall not decrease when pin 14 ie oonneoted to pin 33. A +2.30*0. Id vdo output for assembly 
section e shall not decrease whew pin 8 Is oonneoted to pin 31. A -2.80*8.10 vdc output for 
assembly sections a, b, o, d, and e shall decrease below -1.0 vdo when pi«e 14 and 8 are 
oonneoted to pins 38 awl 31 respectively* 
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4.2.1.3 Teat Connectiona. Unleas otherwise specified, the testa specified herein 
be performed on each assembly section as shown in Figure 1, using the applicable input 
and output pins as detailed in Table 1L 


TABLE H 

INPUT OUTPUT PIN CONNECTIONS 



4.2.2 Nonoonforming Units.. Failure of file units to pass any examination or test of 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or ex a min a t i o n which defined the nonconformance, or, when directed by the 
inspector, a complete retest and reexamination may be retired. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal ap pl i es - 
tlon by the contractor to file oognisant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3*1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to 
the retirements of Drawing 6007012. Particular attention shall be given to Inspection for 
nicks, scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin miaaHgnm^ and 
legibility and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be vibrated with file input test voltage, 
and output loads and voltages oonnected and monitored as shown in Figure 1. The assembly 
shall be mounted in the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted 
inservioe so that it will be vibrated along the axes shown in Figure 2. The assembly be 
vibrated with simple harmehie motion swept from 10 to 2000 ope at a rate of one octave/ 

14 sec. The magnitude of vibration shall be 6. Og rms limited to a 0.4 inch pp constant 
displacement from 10 cps to the crossover frequency. Previbration output levels shall be 
set within the range of 2.50±0.10 vdc for assembly sections a, b, o, d, and e. A 24. (h 

4.0V pp, 300 pps, square wave shall be present at the output pins of assembly section f. 
Diring vibration the output voltages shall not deviate by more than *10 percent of file 
previbration levels for a period greater than 1 msec. Any deviation exceeding this require¬ 
ment shall be cause for rejection of file assembly. After vibration, file assembly be 
examined as specified in 4.3.1. 
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4.3.3 Insulation Resistance. Using test equipment with a test potential 
of 500 vdc limited to a short circuit current of 6 u amps measure the 
resistance between pin 1 (Chassis ground) and all other assembly pins 
connected together. Verify that the insulation resistance is as specified 
in paragraph 3.2.2.1. 

4.3.4 Continuity and DC Resistance. The dc resistance between the 
pins listed in Table I shall be as specified when measured with a 
low-voltage, resistance measuring device using Method 303 of Standard 

^MIL-STD-202. To assure a good electrical connection when measuring 
between pin 1 and the chassis, the anodizing may be penetrated on the 
top of the module. 

4.3.5 Circuit Isolation. Verification records shall be examined to 
verify that the requirement of 3.2.2.2. has been met. 

4.3.6 DC Current Drain. With all the input pins specified in Table II 
connected together and the *efeven$r voltage off ,i the dc current drain 
on the 28.0 vdc supply shall be 18.0±1.8 ma. 

4.3.7 Reference Current Drain. With all of the input pins specified in 
Table II connected together and the dc supply voltage applied, the 
current drain on the 28V rms, 800 cps square wave reference supply 
shall be less than 23.0 ma. 

4.3.8 Offset Voltage. With the pins of assembly sectionsmi 
fied in Table II connected together and the pperating voltages applied, 
the voltage at each pair of respective output pins shall be *10mv dc. 

With an input voltage of 118.00±0.10 vdc applied to the input pins of 
assembly section e, as specified in Table II, the voltage at the respec¬ 
tive output pins shall be less than 100 mvdc. 

4.3.9 Scale factor. With the outputs of assembly sections a, b, c, and 
d adjusted to 2.500*0.005 vdc, plus the measured offset voltage, the 
signal voltage at each corresponding set of input pins shall be between 
19.75 and 23.25V rms with a phase angle of +5°*2°. With the output of 
assembly section e adjusted to -2.500*0.005 vdc, the input voltage shall 
be between 76.50 and 93.50 vdc. With the output of assembly section e 
adjusted to +2.500*0.005 vdc, the input voltage shall be between 121.50 
and 148.50 vdc. With a 1 Megohm load across the output of assembly section 
f, the output voltage shafel be a 800 pps square wave with a minimum 
amplitude of 25.0V pp. With a 2K ohm load across the output of assembly 
section f, the output voltage shall be *22.0V pp. 

1.3.10 Gain Stability. With the inputs to assembly sections a, b, c, d, 
and e, adjusted for corresponding outputs of +2.500*0.005vdc, enhancing 
or degrading the +28 vdc supply shall not cause the output to deviate 
by more than *25 mvdc. Degrading the +28 vdc supply shall not cause 
the 800 pps square wave output of assembly section f to decrease below 
18V pp. 

4.3.11 Scale Factor Linearity. 

&J.11J. Assembly sections a, b, c, and d. With the conditions specified 
below established for assembly sections a, b, c, and d, each of six 
calculated scale factor values shall not deviate from the average of the 
six values by more than *4 percent. 
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a. The fixed input level, E , determined by adjusting the input to 
obtain an output of +2.5D0±0.005 vdc. 

b. The input voltage, Efe, consecutively adjusted to 0.600 and 0.200 of Eg and the 
respective outputs measured. 

e. The phase of E g reversed and toe outputs measured for Inputs of 1.000 Eg, 

0.600 E s , and 0.200 Eg. 

d. The offset voltage at the output terminals measured with toe input pins connected 
together. 

e. The offset voltage algebraically subtracted from toe six output measurements. 

f. The outputs at 1.000 E g divided by 6, those at 0.600 Eg by 2, and those at 
0.200 Eg by 1.000. 

g. The six aalculated values averaged and toe deviation of each value from toe average 
determined. 

4.3.11,1 Assembly Section e. With the co n diti on s specified below established for assembly 
section e, eaoh of four calculated scale factor values shall not deviate from the average of tbs 
four values by more than *4 percent. 

a. The de input topial voltage adjusted and reoorded to obtain an output of 0.060*0.006 
vdc. 

b. The Input consecutively adjusted to the following deviations from the igput reoorded 
In a: 

(1) -25.00 vdo (2) +10.00 vdc 

(2) -10.00 vdc (4) +26.00 vdo 

o. The output voltages obtained from b. (2) and b. (2) normalized by multiplying each 
value by 2.60 and the output voltages obtained from b. (1) and b. (4) normalized by 
multiplying eaoh value by 1.00. 

d. The 4 normalized outputs of e. averaged. 

e. Each normalised output shall not deviate by more than 4 peroent from the 
average obtained in o. 

4.3. If Output Impedanoe. With the operating voltages applied toe input to assembly 
sections, a, b, o, d, and e, adjusted for an output of 2.600+0.006 vdo for the respective 
assembly section, and then a 100K ohm +1 percent resistor substituted for the 1-megohm 
load resistor, the respective assembly section output shall not drop below 2.360 vdo. 
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TABLE V 
CONTINUITY 


From Pin 
No. 80J 

To 

_ 

1-F14 

Structu 

re Ground 

2-50 



1-F8 



1-C2 



2-48 

2-48 

Structu] 

re Ground 


b. Prior to vibration along each of the three axes, the input signals shall be adjusted 
within the range specified in Table I to obtain the outputs specified therein, except for 
^s&setatbly Section C5~wttch shall be 8tot to input oonditidns* ^The-outpt&slgnala shall 
to contfemonalymonitored; daring vibration along each rflhfilhrw lisnBj output 

aroltagn change greater than ilOO mv fnom tbs.Initial amplitude ehallbe; cause fbr-a- 

Rejection.•„ .The output monitoring equipment-ahall measure out^of-tolerance conditions 
that exist for a period greater than 1 msec. 

o. The pins specified in Table VI shall be continuously monitored during vibration for 
discontinuity and current isolation. The monitoring circuitry shall have a response 
time equal to or less than 10 usee in detecting any filscontinulty and/or short circuit. 

* TABLE VI 


CONTINUITY 


From Pin 
No. 30J 

To Pin 

No. 30J 

1-B34 

2-7 

1-C34 

2-20 

1-D17 

2-43 

1-D34 

2-38 

1-D19 

2-25 • 

1-G31 

2-51 

1-G33 

. 2-62 

1-A32 

2-35 

1-B32 

2-17 

1-B31 

2-31 

1-F33 

2-37 

1-D20 

2-24 

1-F18 

2-50 

1-F34 

2-81 

1-A34 

2-21 

1-B17 

2-85 
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5. PREPARATION FOR DELIVERY 


^c=oi0^r W for del,V ' ry StaU ^ ta ‘ CCOrtUn “ *“****»> 4. 


9; I and' 


t>. x*» ^0; g. 

6. NOTES. None. 


ETPrjla 














S10L0Q9 1 3 


Jh 
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i 

NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
BY MIL-D-70327. 

2. THIS IS AN INCOMPLETE DRAWING. 
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I. SCOP* 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirement* for complete 
identification and acceptance of the Signal Conditioner Assembly, LEM O p er a ti o n al; flit > » 
M—hsr 6SS76U 41i» hereafter called the assembly. 

S. APPLICABLE DOCUMENTS 

%. 1 EFFECTIVE ISSUES. The following dnrumsnts form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified. Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of jBsqnaet for proposal or invitation to hid. 

SPECIFICATIONS 

APOLLO GfcN ' . 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packaging, Packing 

and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Hefor Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202C Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 

APOLLO GAN 

v 6007011 Signal Conditioner Assembly, LEM Operational 

'** * ' ■: 1 ■ * ii.tifcC-l df >&*&'*. * 

C Copies of spocifloations, standards, drawings, bulletins, and publications required 

by suppliers in connection with specific procurement functions should be obtained 
from the procuring activity or as directed by tbs contracting^officer.) 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 


a. The contract 

b. This specification 

e. Documents listed in this section 
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4.2.1.3 Teat Setup. Unless otherwise specified, the operating voltages of Table IV shall he 
applied to the assembly. Kadi pair of output pins for each assembly section, except Assembly 
Section C7, have a 1 megohm el percent resistor connected between them. Assembly 
Section C7 shall have a 500k ohm *6 percent resistor connected between its output pins. Source 
shall be as shown in Figure 1. 


TABLE IV 


OPERATING VOLTAGES ^ 


CONNE 

30J 

CTOR 

>INS 

VOLTAGE 

FREQUENCY 

(cps) 

Hi 

Lo 

i-c:8 

l-Oll 

1-A16 

1-Clt 

: l«AlT 

mi 

28.00*0.28 vdc 

23.0036. 28V lino 
26.00*0.28V rmh 
23.00*3.28 vdo ' 
26*'V , * r r.- vein , 

1 14 « 66*3 «13 Pit 

soo.oao. a 
moo. 6*s. a 

. Ml 


4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or teat of this 
specification shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
unit corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the 
test or examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognisant 
inspector, a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units 
which have not been corrected will be considered for acceptance only upon formal applica¬ 
tion by the contractor to the cognisant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007013. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, contaminants, pin misalignment, and legibility and appearance of 
marking. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. The assembly shall be mounted to the vibration fixture in a 
manner similar to the way it will be mounted in service. The assembly shall be vibrated along 
the horizontal, vertical and lateral axis (see Figure 2) with simple harmonic motion swept 
from 10 to 2000 cps at a rate of 1 octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.5g rma 
limited to a 0.4 inch pp constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. 

a. The continuity of the assembly shall be continuously monitored during vibration at 
the pins specified in Table V* Any evidence of discontinuity shall be cause for 
rejection. Tbs continuity monitoring circuitry shall have a response time equal to 
or less than 10 psec in detecting any open circuit. 
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TABLE V 
CONTIKUITT 



b. Prler to vibration along each of the throe axes, the input signals ahall be adjusted 
within the range specified in Table I to obtain the output specified therein. The out¬ 
put signals shall be continuously monitored during vibration along each of the three 
axes. Any output voltage change greater than ±100 mv from the initial amplitude 
shall be cause for rejection. The output monitoring equipment shall meaeure out-of- 
teleranoo conditions that exist for a period greater than 1 msec. 

e. The pins specified in Table VI shall be continuously monitored during vibration for 
discontinuity and current isolation. The monitoring circuitry shall have a response 
time equal to or loss than 19 usee in detecting an# discontinuity and/or short circuit. 

TABLE VI 


CONTINUITY 


From Pin 

To Pin 

No. 30J 

No. 30J 

1-B34 

1-T 

1-C34 

3-20 

1-D17 

2-43 

1-D34 

2-38 

1-D19 

2-26 

l-cai 

2-61 

1-G33 

2-62 

1-A32 

2-36 

1-B32 

2-17 

1-B31 

2-31 

1-F33 

2-37 

1-D20 

2-24 

1-F18 

2-59 

1-F34 

2-61 

1-A34 

2-21 

1-B17 

2-85 
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TABLE VI (Continued) 
CONTHfUITT 


Frewi Pin > 
No. 36J 

T.Pla 

*«• »>i - 

1-G17 

2-83 

Hll 

2-74 

1-018 

2-84 

1-F32 1 

2-82 

1-034 

2-63 

1-032 

2-67 

1-C1B 

2-6 

1-D1S ' 

2-36 

l-cie ' 

2-16 

1-F13 

2-47 

1-D18 

2-27 

1-A33 

2-8 

1-F16 

2-26 

1-B38 

2-52 

1—AST 

2-76 

1-B3T 

2-63 

1-A36 

2-77 

1-D33 

2-76 

1-FS8 

2-71 

1-D36 

2-72 

1-F38 

2-73 

1-D33 

2-39 

1-B33 

2-2 

1-033 

2-16 

1-D31 

2-36 

1-B1S 

2-66 

1-B20 

2-75 

1-032 

2-66 

1-D32 

2-34 

1-B17 

2-85 


4,3.3 Temperature Test, The temperature test shell be ae 

The input signals shall bs adjusted within the range specified In Table I le steal* the 
outputs specified therein. The input and output voltage* shall the* he ■ensured **i 
recorded, 

b. The assembly shall then be soaked at 43* *3^C fer 4 hours. At tee ssnelualaa d 
the 4-hour period, the input voltages shall be readjusted to the value* recorded 
in 4.3.3. a and the output voltages shall be within *4 percent of the vales recorded 
in 4.3.3. a. The new values of input and output voltages shall be recorded. 
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4.3.4 Continuity and DC Resistance. The resistance between the pine epecifled In Table II 
shall be measured wit* a lew voltage resistance measuring device In accordance with Method 
303 of MILHSTD-202. 

4.3.3 Insolation Resistance. The resistance from each connecter pin except those pins 
specified In Table in, to the assembly frame studl be measured la aooordanoe with Method 
302 of MILHSTD-202 using a megohmmeter having an output voltage of 225±7» vdc and limited 
to a short circuit current of 6.0 pa. Tbs resistance shall be greater than or equal te 100 
megohms* 

4.3.6 Offset Voltage. With each Input HI pin specified In Table I connected te Its respective 
Input Lo pin, the do voltage appearing across the output pins specified In Table I shall be as 
specified therein, except for assembly section D6 which shall have a 116.0±Q. 10 vdc input. 

4.3.7 Seale Factor. The Input eignals ehall be adjusted within the range specified in Table X 
te obtain the outputs specified therein and the input and output voltages recorded* 

4.3.8 Output Ripple and Noise. The Input signal voltages shall be adjusted within the range 
specified In Table I to obtain the outputs specified in Table I, and the peak-to-peak ripple 
voltage or noise appearing at the corresponding output pins measured and recorded. The 
ripple voltage or noise appearing at the output pins shall be less than or equal to the value 
specified in Table I* (See Figure 3.) 

4.3.9 PIPA Sensor Output. With a sensor Input resistance of 1594.5*3 ohms connected across 
30J1-C19 (Hi) and 30J1-F14 (Lo), 30J1-C20 (Lo), the output voltage shall be 5.000*0.006 vdc. 

4.3.10 Weight* The assembly shall be weighed to the nearest 0.01 pound. 

4.3.11 Calibration 

4.3.11.1 AC Input Circuits* The following assembly sections shall be calibrated as follows 
using the pin connections speclflsd in Table I and the test setup shown in Figure 4: 


A1 

A6 

B5 

C3 

A2 

B1 

B6 

D1 

A3 

B2 

B7 

D2 

A4 

B3 

Cl 

D3 

A3 


C2 

D4 


a* Adjust the ratio transformer to 0.0000. 
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b. Adjust e., for a 2.800*0.008 vde output E Q . Tho voltage c 1 shall bo OV rme. 
Record the voltage and phase of the input #j_ and e 2 . The magnitude and 
phase ef e^ shall be maintained throughout the remainder of this test. 

c. Adjust the ratio transformer to 1.0000. Adjust e^ for 0 phase and set to obtain 
a 5.000*0.008 vde output Eq. Record the veltage and phase of e^ and ex. 

dL Adjust the ratio transformer for an output E Q ef 4.000*0.008 vde. The ratio 
transformer shall Indicate 0.0000*8 percent. Record the voltage and phase of 

•in* 

e. Adjust the ratio transformer for an output Eg of 8.000*0.008 vdo. The ratio 
transformer shall indioate 0.8000*8 percent. Record the voltage and phase ef 

•in* 

f. Adjust the ratio transformer for an output to indicate 1.0000. Set e^ to v phase 
and adjust it to produce the ej magnitude re co rded in 4.3.11. l.c. Record the 
voltage and phase ef e^ and 0|* 

g. Adjust the ratio transformer for an output E 0 ef 0.000*0.005 vde. The ratio 
transformer shall indicate 1.000*8 percent. Reoord the veltage and phase ef 
•in* 

h. Adjust the ratio transformer for an output E Q ef 1.000*0.005 vde. The ratio 
transformer shall indicate 0.6000*5 percent. Reoord the veltage and phase of 

•in* 

ft. Adjust the ratle transformer for an output Eg ef 3.000*0.005 vdo. The ratio 
transformer shall indicate 0.2000*5peroent« Reoord the voltage and phase of 
•in* 

4. 3.11.2 DC Input Circuit D5. Assembly Section D6 shall be calibrated as follows 
using the pin connections specified in Table 1 and the test setup shown in Figure 5. 


IT 
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a. Set variable step res later, HI, te 0. 0000 and adjust Ej for aa Eq output of 
1.5000*0.005 vdc. The voltage shall be 0 vdc. Record the voltage and 
polarity of £| n and Eg. The magnitude and polarity of Eg shall he maintained 
throughout the remainder of this test. 

b. Set variable step resistor, Rl, to 1.0000. Adjust B 1 and set te obtain an Eq 
output of 5.000*0.005 vdo. Record the voltage and polarity of Efe and Bj. 

The E^ voltage shall be >25 vdo *10 percent. 

e. Adjust Rj for an Eo eutput of 4.000*0.005 vdo and R^ shall in dic a te0.0000*5 
percent. Record the Efe voltage and polarity. 

d. Adjust R x for an E 0 output of 2.000*0.005 vde and R x ahall Indicate0.2000*5 
percent. Record the E^ voltage and polarity. 

a. Adjust Ri to 1.000. Set Ei to opposite polarity and adjust it to produce Ei 

voltage magnitude recorded la 4.2.11.2.b. Record the E^ voltage and polarity, 

f. Adjust Ri for an Eq output of 0.000 *0.005 vdo and R^ shall Indicate 1.000 *5 
percent. Record the B^ voltage and polarity. 

g. Adjust Ri for an E 0 eutput of 1.000*0.005 vdo and Ri shall Indicate 0.0000*6 
percent. Record E^ voltage and polarity. 

h 4 Adjust R} for an Eq output of 2.000*0.006 vdo and Ri ahall indicate 0.2000*6 
percent. Record E^ voltage and polarity. 

4.2.11.2 Assembly Section C7. Assembly Section C7 shall be calibrated as fellows using the 
pin connections specified in Table 1 and the test setup shown in Figure 6. 


a. With e^ adjusted to 22.00*0.22 vdc, adjust the decade resistor across 30J1-C19 
(Hi) and 30J1-C20 (Lo), 30J1-F14 (Lo) for an output a 0 of 5.000*0.005 vdc. The 
decade resistance shall be recorded and shall be 1524.5*3 ohms. 


b. Adjust the decade resistor for an output Eq of 4.000*0.005 vdo. The decade resist¬ 
ance shall be recorded and shall be 1520.7*3 ohms. 

e. Adjust the decade resistor for an output Eq of 3.000*2.005 vdo. The decade resist¬ 
ance shall be recorded and shall be 1566.2*2 ohms. 


d. Adjust the decade resistor for an output Eq of 2.000*0.005 vdo. The decade resist¬ 
ance shall be recorded and shall be 1553.1*3 ohms. 

e. Adjust the decade resistor for an output Eq of 1 . 000*0.005 vdo. The decade resist¬ 
ance shall be recorded and shall be 1539.3*3 ohms. 

f. Adjust the decade resistor for an output Eq of 0.000*0.005 vdo. Tbs decade resist¬ 
ance shall be recorded and shall be 1525.5*3 ohms. 
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L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MILD-70327 
2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI00203I, FIND NO. 2 AND 4 PER NDI00207I, 

AND FIND NO. 5 PER NDI002206. 

S. SPOT TIE LEAD SET PER NDI002032. 
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WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

7. BOND FIND NO. 2 TO FINO NO. I PER NDI002004, TYPE I. 

8. BOND LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI002004, TYPE I AS REQUIRED. 

9. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I4. 

KXIDENTIFY WITH PART NO. PER NOI0020I9. 

11. ALL UNUSED CO TACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR -2. USE FIND NO. 6_ 
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14. FOLLOW ING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 5, ADD ONE LAYER OF TEFLON 
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THE TOP OF Th~ NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE i-A-l . 

FOAM FILL FER. NO 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A"A 
USING FOAM SvSTEM B AND CURING CYCLE N0.2. SEPARATION BETWEEN 
CURED FOAM ~\D TEFLON TAPE IS PERMISSABLE. AVERAGE DENSITY OF CURED 
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1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI00203I, FIND NO. 2 AND 4 PER NDI00207I, 

AND FIND NO. 5 PER NOIOO2206. 

3. SPOT TIE LEAD SET PER NO1002032. 
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WITH TCP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

7. BOND FIND NO. 2 TO FIND NO. I PER NDI002004, TYPE 1. 

8. BOND LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI002004, TYPE I AS REQUIRED. 

9. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I4. 

KXIDENTIFY WITH PART NO. PER N0IOO2OI9. 

11. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 
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12. E 

A _ 

13. BO NO FIND NO. 9 TO FIND NO. I AT aa OF FIND NO. 9 ONLY, AS SHOWN IN SECTION C-C 
PER NDI002004. TYPE I. 
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SEE NOTE 13 


-EPOXY FILLET TO COVER ALL SPOT FACE AREAS 
EXPOSED BEYOND WASHER O.D. 

SEE NOTE 13 . 


section C-C 

SCALE 4/» 

_ TYP 8 PLACES 



KEYWAY POSITION 



NOTES 

l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY NIL-0 70327. 

X ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI002Q3I, FIND NO. 2 AND 4 PER NDI00207L 
AND FIND NO. 5 PER N0I002206. 

\ SPOT TIE LEAD SET PER NOI002032. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 8 TO BE 84-8.8 INCH POUNDS. 

&. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 7 TO BE 27-3.0 INCH POUNDS. 

6 . ENCAPSULATE PER NDI002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A'A, EXCEPT CURE AT I40°F + 5°F 
— MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE PINS AND WIRES INTERFACE 

WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

7. BOND FIND NO. 2 TO FIND NO. I PER ND1002004, TYPE l. 

8 . BONO LEAO SET TO FIND NO. I PER NDI002004, TYPE I AS REQUIRED. 

a COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE tested IN ACCORDANCE WITH AND SMALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS6007OW. 

B IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9. 1 

TL ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH AJCQftlACT AMD SEALING PLUG AS RkUOWS. 

CONNECTOR J2, USE RMD NO. f> - ‘ 

6 J ~ 


PARTIAL SECTION B'B 

SCALE A/\ 


SEE NOTE 14 


EIH 



SEE NOTE 2 


5zo SEE N0TE 14 


*270 SEE N0TE 6 

’ jL 


i 14BONO FIND NO. a TO FINO NO. I ATT OD. OF PINO NO. 9 ONLY, AS SHOW N IN SECTION C-C 
—*£*1*11002004. TYPE XDO NOT ALLOW FIND N0.9 TO OllllLAP THE-HOLE. BEFORE. APPLX1N6 

- ADHESIVE, CLAMP FIND NC.D TO FIND NC.l WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN-LB. 

*-N0 ADHESIVE PERMITTED ON OR ABCVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF FLANGE. 
-NLFOLLOWING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 6 , ADD^ONE LAYER OF TEFLON 

, _ TAPE, FIND NO. 10, TO ALL INSIDE EDGES OF FIND NO. £ COVER. THE AREA, BETWEEN . 

-. THE TOP OF THE NOTE B ENCAPSULANT MENISCUS JO SURFACE^ I- A - I. 

1 _^_FCAM FILL PER ND 1002002 TO HEIGHT .SHQWtL4Nf RIRTIAJUSECTION .A-4 ..S- + __1 

- USING FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE NO .24 SEPARATION BFTwFrm 
—CURED FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMJSSABLE.- AVERAGE-XfcNSiTY Of CURED 

J —F-QAM SHALL NOT EXCEED 2Q P OUNDS PER f URIC?FOPT. T: __ 

OJWINT THERMAL INTERFACE, PLAHiE | - A- | AND ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
PER ND 1002291, TYPE I, USING ZfWfc CHROMATE PRIME R PER MIL-P-8585 AND PAINT 
K>2543-003. DRY «MWT THICKNESS IN PLANE FA 1 ! TO BE .002 INCH MAX. CLEAN ' 
SURFACES TO BE NMNTED USING FREON, ISO-PROPYL ALCOHOL AND DISTILLED WATER 


PARTIAL SECTION A-A 

SCALE 4/ I 
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SCREW,CAP, SOCKET HEAD .’ 
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1008874-002 

SCREW,CAP. SOCKET HEAD 
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CONNECTOR, RECEPTACLE. ELictRlCAL 
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RESISTOR-FIXED 

x 

1 

6014550 

LEAD SET AA 

3 
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TERMINAL BOARD ASSY. BUFFER RESISTORS 
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DESCRIPTION 
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CAPACITOR VALUES ARE IN „f 
RESISTOR VALUES ARE IN OHMS 
TOLERANCES ON 

FRACTIONS DECIMALS ANG 
* — *.02 ±- 
00 NOT SCALE THIS ORA WING 
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SEE NOTE 13 



-EPOXY FILLET 70 COVER ALL SPOT FACE AREAS 
EXPOSED BEYONO MASHER O.D. 

SEE NOTE 13 


SEE NOTE 10 
(FAR StOE) 


SEE NOTE 23 ANO 8 
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SECTION C-C 

SCALE 4/1 
TYP 8 PLACES 


- KEYMAY POSITION 


CAP MUST BE IN 
PLACE WHEN 30J2 
|—I NOT IN USE^^ 


Q □ 
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r. ' Hr 


<13 ) 3 SIDES 
SEE NOTE 16 


B B : 

t- o-*! o 


h ‘l b 


O .0 




_ f ^ i I * 

• j 1 * vi* - A-fi 

.. ' v / ■>. j. * 

i * 

i r .,>1 

- 1 


’ *» : "iL" 

.. ; ,-V 




!•? 3* 


L MTERPRET ORA WING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER N0I002Q3I. FINO NO. 2 ANO 4 PER NDI00207I, 

ANO FIND NO. S PER NOIOO2206. 

3. SPOT TIE LEAD SET PER N0I002032 USING FIND N0.I2. 

. 4. MOUNTING TORQUE FOR FIND-NO. 8 TO BE 84*8.8 INCH POUNDS. 

St MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 7 TO BE 27*3.0 INCH POUNOS* 

6 .ENCAPSULATE PER NDI002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A A, EXCEPT CURE AT I40°F T5°F. 
MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE PINS ANO WIRES INTERFACE 
WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

7BONO FINO NO. 2 TO FINO NO. I PER N0IQ02004, TYPE 1. 

8 -BONO LEAD SET TO FINO NO. I PER NO 1002004. TYPE I AS REQUIRED. 

• COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED M ACCORDANCE WITH ANO SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070*4. > 

jaOENTlFY WITH PART NO. PER NOKKWOI9. 

ft ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A''CONTACT ANO SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE WCNQ.E_ \ 


'ISBONO FIND NO. » 70 MHO NO. * AT QgD. OF P*NO NO. 9 ON-X, AS SHOWN IN SECTION C-C 
_. *ER TYPE L. OR NOT ALtX>W FINO N0.9 TO OVOB.AP THE HOLE. BEFORE APPLYING 

ACHE it VE, CLAMP FINO NQ.9 TO FINC NO. I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TC 32 IN-LB. 

_ NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF FLANGE. 

|4 FOLLOWING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 6, AOO. QNE LAYER OF TEFLON 
.'PAPE, FIND NO. 10, TO ALL INSIDE EDGES OF FIND NO* V» COVER. T HE AREA BETWEEN 
THE TOP OF THE NOTE S ENCAPSULANT MENISCUS ,T0 SURFACE l~ A -1 . I 

FOAM FILL PER ND 1002002 TO HEIGHT SHOWN 4M PARTIAL SECTION A-A I 

USING FOAM SYSTEM BANC CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN 
fcURED FOAM AND TEFLON TAPE PERMISSIBLE— AVERAGE MBNSlTY Of CURED 

fjQAM SHALL NOT EXCEED.20 P OUNDS PEA CUBIC: EfiOX- 
SJMNT THERMAL WTWFACE, W.ANE T~~X~-~] AND ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT , 

PER ND 1002291. TYPE I, USING ZJfJC CHROMATE PRIMER PER MIL-P-8585 ANO PAINT 
** 1012543-003. DRY AM NT THCKNESS IN PLANE f-A- j TO BE .002 INCH MAX. CLEAN * | 

. . MtmtmOm f) BE AMNrEO USING F REON , ISO-PROPYL ALCOHOL ANO DISTILLED MATER. 

7 iJbSJhmaTiNTERFACE SURFACES IN PLVC 1 ~A~| MUST BE FREE OF ALUMINUM FOIL TAPE. The GAP BETWEEN EDGE p——, 

' * OF FOIL AND INNER WALL .SURFACE OF HEADER MUST NOT EXCEED .03. ALUMINUM FOIL SHAlL BE FLUSH OR BELOW PLANE 


PARTIAL SECTION B'B 

SCALE 4/1 


0 J SEE NOTE 14 



-:8' 2 0 0 S« "OTE 14 


SEE NOTE 6 




AR 1 - 11008937- OO 1 TAPE. PRESSURE SENSlTI VE.ALUM.FOL BfCKiSt 
ARI AR\ 1017W>-007 UAClHG T*kP£_^_ 


PARTIAL SECTION A*A 


27 1010958-001 

I 10*0930-001 

3 1010498-238 

J_ _fe£i±L5£_^_ 

I 6007040 
I 6007019 


PLUG. PROTECTIVE 
' CONNECTOR QFCE 
' RESlSfOH-FIXED 

] SLT Aa_ 

TERMINAL BOARD A 




UNLESS OTHCRWtSC SftCIElfO 

OUKNSIONS AM IN MCHCS INSTWL 

CAMCITON VALUES AM IN .1 c * 

ntsiVon values am m onus - 

tourancu on onawn w 

ERACnONS Of CANALS ANGLES CHECKED \ 

* — - HMNOVfO. 


<| Md%JtPPUCABL€ TV DASH -Oil. ADJACENT STRIPS OF FOIL TO OVSRLAP .15 MINIMUM. 
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SIGNAL CONDITIONER *: 
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REPLACES WORD DW£ REV A 
PER TDRR 2-?Jfr 
' REVISED PEf TDRR 3043* JOB ” 
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&VJS£D PER TDRR 32277 HA i 
" REVISED PER TDRR Y*07| 5® I 
REVISED PER TORR 34549 ^ 
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-SEE NOTE 10 
(FAR SIDE) 


SEE NOTE 23 AND B 
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SEE NOTE 13 


-EPOXY FILLET TO COVER ALL SPOTFACE AREAS 
exposed beyond washer od. 

SEE NOTE 13 


section C-C 

SCALE 4/1 
TYP 8 PLACES 



<13 ) 3 SIDES 
SEE NOTE 16 
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-KEYY44Y POSITION 
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J=G> 



NOTES 

L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY MIL O-70327. 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO I PER N0I00203I, FIND NO. 2 ANO 4 PER NDI00207L 
AND FIND NO. S PER NO 1002206. 

3l SPOT TIE LEAD SET PER NO1002032 USING FIND NCU2. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 8 TO BE 84-84 INCH POUNDS. 

S MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 2J-3.0 INCH POUNDS. 

6. ENCAPSULATE PER N0IOO2236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION AA, EXCEPT CURE AT I40°F t5°F 
— MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I ANO WHERE PINS AND WIRES INTERFACE 

WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

7. BONO FINO NO. 2 TO FIND NO I PER NO1002004, TYPE 1. 

a BONO LEAO SET TO FINO NO. I PER NDI002004, TYPE I AS REQUIRED. 

9. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED M ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070M. , 

DlOENTIFY WITH PART NO. PER N0I0020I*. * 

ft ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE PILLED WITH A CONTACT AND SEALMG PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE RMD NO. 4_ 


OkBOMO FINO NO. ® TO FINO NO. I AT QD. OF FINO NO. 9 ONLY, AS SHOWN « SECTION C-C 
—K* *01002004. TYPE «_D0 NOT ALLOW FIND NO .9 TO OVEBLAP THE HOLE. BEFORE APPLYING 
_ ADHESIVE, CL AMP FINO N0.9 TO FIND NO. I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN-LB. 

_ NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF FLANGE. 

J4.F0LL0WING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 6, ADO^ONE LAYER OF TEFLON 

JAPE, FIND NO. 10, TO ALL INSIDE EOGES OF FIND NO. U COVER. T HE AREA BETWEEN 
THE TOP OF THE NOTE • ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE. 1- A -l t _ „. 

FOAM FILL PER ND 1002002 TO HEIGHT SMQWJA4N) PARTIAL. SECTION .A-A 
USING FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE N0.2' SEPARATION AFTWFFM 
CURED FOAM ANO TEFLON TAPE IS PERMJSSABLE. - ^VERAGE .BfiNSITY Of CURED 
FOAM SHALL NOT EXCEED 20 P OUNDS PER CUBICFOOL 
mmm THERMAL PITER FACE, PLAHE [-A- [ AND ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
PER ND 1002291, TYPE I, USING ZlWfc CHROMATE PRIME R PER MIL'P-8585 ANO PAINT 
1012543-003. DRV MAI NT THICKNESS IN PLANE RTH TO BE .002 INCH MAX. CLEAN * 

(UNPACKS fO BE NAINTED USING F REON , ISO-PROPYL ALCOHOL ANO DISTIL LEO WATER. 

*■ 18.THERMAL INTERFACE SURFACES IN PLANE l~A~l MUST BE FREE OF ALUMINUM FOIL TAPE. THE GAP BETWEEN EDGE _ 

OF FOIL and INNER WALL SURFACE OF HEADER MUST MOT EXCEED .03. ALUMINUM FOIL SHALL BE FLUSH OR BELOW PLANE I -A- I. 
NOT APPLICABLE 70 DASH -Oil. ADJACENT STRIPS OF FOIL TO OVERLAP .£5 MINIMUM. - 1 


PARTIAL SECTION B’B 

SCALE V> 


SEE NOTE 14 



"l020 SEE N0TE 14 


AR - 1008937- 007 TAPE.PRESSURE SENSITIVE, ALUM.FOE. BACHED 113 

AR AR IOttW3-OCyi IJkCiNG TM>E 


PARTIAL SECTION A-A 

SCALE 4/ I 




27 27 1010958 DPI 

J_I 1010930-001 

3 3 1010498-238 

_J_I 6014550 

J_I 6007040-0// 

i _l_ 6007019-0// 


WAS*£P.P_AT 

I SCREW,CAP/ SOCKET HEAD 
. SORE". CAE.SOCKET HEAD 

PLUG.PROTECTIVE _ 

' CONNECTOR, RECEPTAClUT 
. RESISTOR-FIXED 
' LEAD SET AA 
TERMINAL BOARD ASSY. BUFFI 
HEADER 5UI 




UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES ARC IN f) 
RESISTOR VALUES ARE M OHMS 
TOLERANCES ON 
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SIGNAL CONDITIONER 
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-SEE MOTE D 
(EAR S4QE) ... 


SEE NOTE 23 AMO 8 


-EPOXY FILLET TO COVER ALL SPOT FACE AREAS 
EXPOSED BEYOfC WASHER QJ). 

SEE NOTE 13 


section C-C 

SCALE 4/1 
Trp 8 PLACES 



{J3JJ SIDES 
SEE NOTE 16 


B B; 
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-NEYWY POSITION 


o □ 


1 -~C Q REF 



NOTES 

L MTERPRET DRA W ! M G M ACCORDANCE WITH STAM0AR08 PRESCRIBED BY MH.-0-70327 
2. ASSEMBLE LEAO SET TO FlNO NQL I PER NOtOOSQM. FIND MO. 2 ANO 4 FER NO10020TV 
AMO FlNO NO 5 PER NO1002204. 

S. SPOT Tlfc LEAO SET PER N0K3O2032 U*»NG FinO NO, 12. 

A. MOUNTING TORQUE FOR FlNO NO. 8 TO BE 84-84 INCH POUNOS. 

& MOUNT MG TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 27 *3.0 INCH POUNOS. 

SbENCAPSULATE PER RDK902234 TO HEIGHT SHOWN IH Partial SECTION A*A, EXCEPT CURE AT I40»F t5«F. 
MENISCUS PERMITTEO AT SIOCS OF FlNO NO. I ANO WHERE PINS ANO WIRES INTERFACE 
WITH TOP SURFACE OF ENCAPSUt ANT. 

K BONO FIND NO. 2 TO FIND NO. I PER NDI002004. TYPE 1. 

B- BONO LEAU SET TO FlNO NO. I PER NDI002004. TYPE ! AS REQUIRED. 

9 COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED M ACCORDANCE BlTH AMO SMALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS4OO70M. 

RLCENTIFY WITH PART NO. PER MH0020I9. * 

ftmJL UNUSED CONTACT CAVITCS SHALL BE FILED WTM ACONTACT ANO SCALWG PLUB « FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FB9M0.4 


IEBONO FIND NO. 9 TO FMO NO. I XT QD. OF FIND NO. 9 Off .1, AS SHOWN W SECTION C-C 
^BERNRNMMOA. TYPE E» DO NOT ALLOW FI MB MO.9 TO OYCBLAP THE HOLE. BEFORE APPLXiMS 

- ADHESIVE, CL AMP FIND N0.9 TO FIND NO. I WITH A SCREW TORQUE Of 27 TO 32 IN-LB. 

— NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WPS HER OR BEYOND EOGE OF FLANGE. 

^FOLLOWING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 6, ADO JOBS. LAYER OF TEFA.QM TAPE, FIND NO. IB 

TZLTj ALL INSIDE EDGES OF FIND NO. I. COVER THE AREA BETWEEN THE TOP OF THE NOTE G EMCAPSULANT 
"“MENISCUS TO SURFACE EE], W>AM FILL PER HD 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A*A 
~Z USING FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN CURED FDAW AND TEFLON 
Z : TAPI IS PERMlSSlBwl. AVERAGE DENSITY OF CURED FOAM SHALL NOT EXCEED 20 POUNDS PER CUBIC 
- FOOT. FOAM MAY BE FLUSH WITH SURFACE .-A-., .00 TO .0<m INCH WIDE, ALONG INNER WALL . 

. AMD AROJND THERMAL ISLANDS. 

mmm thermal murpace, planeF£H and all exposed surfaces or ehcapsulaht 

PER NO 1002291, TYPE I, USING ZlWfc CHROMATE PRIME R PER MtL-P>§586 ANO RMffT 
102543-OOS. DRY MMWT THICKNESS IN PLANE F7T~1 TO «E .002 INCH MAR. CLEAN * 

, fiURFACK ID BE NMNTCO USING DISTILLED WATER. ISO-PROPYL ALCOHOL, ANO FREON TF. 

• »4TN€**MAC MSTEAFACf SURFACES IM PLANE (~^A-~I MUST B€ FREE OF ALUMINUM FOIL TAPE, the GAP BETWEEN EDGE 

. OF FOIL AND INNER *ALL SURFACE OF HtJUlR MUST HOT EXCEED .07 . ALUMINUM FOIL SHALL BE FLUSH OH BELOW PLANE I-A-1 . 
NOT APPLICABLE TO DASH -Oil. ADJACENT STRIPS OF FOIL TO OVERLAP .25 MINIMUM. 


PARTIAL SECTION B B 

SCALE V* 





*« ROTf 14 


PARTIAL SECTION A-A 


AR - 1 1008937- 007 TAPE,PRESSURE SENSITIVE. ALUM.FPL BAChE 

AR API IOl2W-00ir LACING TAP 6_ 


jWA SH£ R . R_AT _ 

{SCREW,CAP, SOCKET HEAP 
SCREW, CAP, SOCKET HEAD 
PLUG.PROTCTlVE 
‘ CONNECTOR. RECEPTACLE 
" RESISTOR-FIXEO_ 


27 1010953 001 
I 1010930 001 
3 1010498-238 

-L, _ 

I 60C7Q4Q -QU 
I 4007019 -Oil 


UNLESS OTHERWISE STCCIEIEO 

OMENSUNS AM M MCHES W IT H 

CARACfTOR VALUCS AM M H c 

RES*V«R VALUES AM « OHMS . 

tolerances on ommm L 

E RACOONS MCNAALS ANBUS CHECKED 

^ — *02 A ■— ARPROVRO 

00 NOT SCALE TMS ONANNR I 
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REVISIONS 


CMK I OATS I 



SEE NOTE 13 


EPOXY FILLET TO COVER ALL SPOT FACE AREAS 
EXPOSED BEYOND WASHER O.D. 

SEE NOTE 13 


SECTION C-C 

SCALE 4/1 
TYP 8 PLACES 



KEYWAY POSITION 


SEE NOTE 10 



SEE NOTE 7 


L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI00203I, FIND NO. 2 ANO 4 PER NDI00207I, 

AND FIND NO. 5 PER N0I002206. 

3. SPOT TIE LEAD SET PER NDI002032. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 8 TO BE B4-8.8 INCH POUNOS. 

5. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS- 

6. ENCAPSULATE PER NDI002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A*A, EXCEPT CURE AT I40°F T5°F. 
MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE PINS AND WIRES INTERFACE 

WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

7. BOND FIND NO. 2 TO FI NO NO. I PER ND1002004, TYPE 1. 

8. BOND LEAD SET TO FIND NO. I PER N0I002004. TYPE I AS REQUIRED. 

9. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I4. 

(XIDENTIFY WITH PART NO. PER N0I0020I9. 

11. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT ANO SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2, USE FINO NO. 6_ 

12. PAINT PER N DI00229 I TYPE ALL l-A- 1 SURFACES ANO OVERLAP PAINT ONTO ENCAPSULANT 
AROUND ALL | - A- [ SURFACES PER SECTION B-B. TWO MILS MAX PAINT THICKNESS. 

13. B0ND FIND NO. 9 TO FINO NO. I AT QD. OF FIND NO. 9 ONLY, AS SHOWN M SECTION C-C 
PER NDI002004, TYPE 1. 

14. FOLLOW ING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 5, ADD ONE LAYER OF TEFLON 
TAPE. FIND NO. 10, TO ALL INSIDE EDGES OF FIND NO.I. COVER T HE AR EA BETWEEN 
THE TOP OF THE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE I-A -1 . 

FOAM FILL PER ND 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A‘A 
USING FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN 
CURED FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSABLE. AVERAGE DENSITY OF CURED 
FOAM SHALL NOT EXCEED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 


PARTIAL SECTION B'B 

. SCALE y» 


EEL 



SEE NOTE 14 


•|°g SEE NOTE 6 


10 1 2004148-009 I WASHER.FLAT 


PARTIAL SECTION A-A 

SCALE 4/ I 
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES ARE IN , 
RESISTOR VALUES ARE IN 
TOLERANCES ON 
FRACTIONS DECIMALS RUBLES 
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DO NOT SCALE THIS 
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CONNECTOR, RECEPTACLE. ELECTRICAL 
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1. SCOPE 


requirements for complete ideutl- 

called the ^Jly. P^ZT^oT^xl^^ *”* «•»*« 

2. APPLICABLE documents 

shall be the issue In effect on the date of re^Tst for , pZ^o^^r2,^“ ,Catl0 “ 
SPECIFICATIONS 
APOLLO G&N 

ND1002214 G ®°®f al Specification for Preservation, Packaging, Packing 

and Container Marking of APOLLO Guidance and NavigatioT 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Partsand 
Associated Ground Support Equipment. 

STANDARDS 

Military 

MILf> 8TD~202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 

apollo g&n 

6007014 Header Assembly Operational Signal Conditioner 

6014550 Lead Set AA, Electrical - LEM Operational 

(Copies of specifications, standards, drawings k»iu«„o U1 , ^ 

a. The contract 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 
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4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

4.1 PRODUCT PERFORMANCE AND CONFIGURATION REQUIREMENTS/QUALITY 
VERIFICATION CROS8 REFERENCE INDEX. 


Test/Examination 

Requirement 

Method 

Continuity and DC Resistance 

3.1.1 

4.3.3 

Grounding Pin Resistance 

3.1.2 

4.3.4 

Insulation Resistance 

3.1.3 

4.3.5 

Mounting Screw Insert Resistance 

3.1.4 

4.3.6 

Drawing Compliance 

3.2.1 

4.3.1 


4.2 GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the assembly shall be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. 

4.2.1 Test Conditions 

t : 

4.2.1.1 Environmental. Unless otherwise specified, the assemblies shall be tested under 
the following ambient conditions: 

a. Temperature: 25* ±10°C 

b. Relative Humidity: 90% max 

o. Barometric Pressure: 28 to 32 inches of Hg 

4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or test of this speci¬ 
fication shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming unit 
corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the test or 
e x a min a t ion which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant inspector, 
a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units which have not 
been corrected will be considered for acceptance only upon formal application by the contractor 
to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007014. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. For spare units only, the assembly shall be vibrated with 
dummy modules which simulate the respective module weight. The proper connector pins 
shall be wired and monitored for continuity during the vibration test. The assembly shall be 
mounted on the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted in service 
so that it will be vibrated along the simulated command module X, Y, and Z axes. The 
assembly shall be vibrated with simple harmonic motion swept from 10 to 2000 cps at a rate 
of one octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.5g rms limited to a 0.3 inch pp 
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constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. During vibration the continuity 
of the assembly shall be constantly monitored per Drawing 6014550. Any evidence of discon¬ 
tinuity shall be recorded and shall be cause for rejection. The monitoring circuitry shall have 
a response time of 10 Msec or less for any open circuit. Workmanship-vibration testing shall 
be performed on all units other than spares at the higher assembly level with operational 
modules installed. 

4.3.3 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be measured using a 
low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of MIL-STD-202. 
Measurements shall be made from each individual pin to all other pins electrically connected, 
but duplicate tests of pins previously tested need not be made. All readings for pins electrically 
connected per Drawing 6014550 shall be less than 0.5 ohm, with the exception of those pins in 
Table I. Any readings greater t h a n 0.5 ohm for pins electrically connected as per Drawing 
6014550 shall be recorded and shall be cause for rejection. The dc resistance mB asured between 
pins listed to Table I shall be as indicated in Table I. 

4.3.4 Gro un d in g Pin Resistance. With a dc current of 3.042.5 amperes passed through the 
frame and the pin being tested, and the dc voltage measured across the pin and the frame as 
shown in figure 1, tbs dc resistance between each individual pin listed in Table U and the 
frame shall be calculated and recorded. The resistance shall be calculated using the equation 
specified in 4. 1 and the value shall be as specified in 3.1.2. To ensure good electrical connections 
when mea su rin g tbs voltage and current the protective finish of the frame may be penetrated. 

4.3.5 Insulation Resistance. The insulation resistance between each electrically connected 
network and all other networks shall be as specified in 3.1.3 when measured in accordance 
with Method 302 of MIL-STD-202. The megohmmeter used shall have an output voltage 

of 500*100 dc limited to a short circuit current of 2.0 milliamperes or less. Any reading 
of less than 100 megohms shall be recorded and shall be cause for rejection. Spare pins shall 
be included as individual networks. 

4.3.6 Mounting Screw Insert Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through 
each mounting screw insert as shown in Figure 2, the dc current and voltage drop shall be 
measured and the mounting screw inset resistance shall be calculated using the formula speci¬ 
fied in 6.2. a. To insure a good electrical connection to the header frame, the module guide 
pins may be used as a connection point. The parallel resistance of all the inserts surrounding 
each connector shall be calculated using the formula specified in 6.2.b and shall be equal to 

or less than 10 milliohms. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 
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Requirement 

Method 

3.1.1 

4.3.2 

3.1.2 

4.3.3 

3.1.3 

4.3.4 

3.1.4 

4.3.5 

3.2.1 

4.3.1 


4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

**_Lt« roduct PERFORMANCE and CONFIGURATION requirements/quauty 

VERIFICATION CROSS REFERENCE INDEX /VfUAUTY 

Test/Examination 

Continuity and DC Resistance 
Grounding Pin Resistance 
Insulation Resistance 
Mounting Screw Insert Resistance 
Drawing Compliance 

4.2 GENERAL The contractor responsible for the manufacture of the assembly shall be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. * 

4.2.1 Test Conditions 

Vi'.* Knvlro “ nent * 1 - Unte “ otherwise specified, the assemblies shall be tested under 
the following ambient conditions: unaer 

a. Temperature: 25* ±10*C 

b. Relative Humidity: 90% max 

c. Barometric Pressure: 28 to 32 inches of Hg 

4.2. 2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or test of this sued 

L C r^°^ ^ ,t Ut ° matiCaIly Cl “ SUy theUolt “ ““conforming. Each nonconformist 

corrected by the contractor shall be relnspected. Relnspectlon may be limited to the test or 
examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant inspector 
a complete retest and reexamination may be required. Nonconformfng untof which tawS 

totoVSSant NA^ ^ ^ ^ 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for __ .w. 

requirements of Drawing 6007016. Particular attention .half rtc£ 

scratches, burr, dents, encapsulant defects, contaminants, pin mlsdS^S tegibUto 
and appearance of markings. * "giDiuty 
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4.3.2 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be measured us in* 
a low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of MIL-STD-202 
Measurements shall be made from each individual pin to all other pins electrically connected 
but duplicate tests of pins previously tested need not be made. All readings for pins electrlcillv 
connected per Drawing 6014548 shall be less than 0.5 ohm, with the exception of those pins 
listed in Table I. Any readings greater than 0.5 ohm for pins electrically connected as per 
Drawing 6014548 shall be recorded and shall be cause for rejection. The dc resistance 
measured between the pins luted in Table I shall be as Indicated in Table I. 

4.3.3 Grounding Pin Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through the 
frame and the pin being tested, and the dc voltage measured across the pin and the frame as 
shown in Figure 1, the dc resistance between each individual pin luted in Table D and the frame 

"~ r * d - Tbe re8l8tance be calculated using the equation .pacified 
“ d T “ 8peclfied ln 3 - 12 ‘ To 8»od electrical connection, when 

measuring the voltage and current the protective finish of the frame may be penetrated. 

Re8l8tanc *- The ‘““lotion resistance between each electrically connected 
f‘°rj,r^ 0rk8 Bha11 “ 8 P eclfled i" 3-1.3 when measured in accordance 
with Method 302 of MIL-STD-202. The megohmmeter used shall have an output voltase of 
500*00 vdc limited to short circuit current of 2.0 mllltampere. or less, "^rl^of les. 
than 100 megohms shall be recorded and shall be cause for rejection. Spare pins sh*l be 
included as individual networks. 

*-?: 6 “°“ ntln * Scre " lMert Reolotance. With a dc current of 3.0*2.5 ampere, passed through 
each mounting screw Insert as shown ln Figure 2. the dc current and voltage drop shall be ^ 
— 2 ^ “ 1 '**o'T 1 ‘n.ert re8l8tance 8haU be calculated using the formula specl- 

*■ T ° ln8ur ® * good oiootrtcal connecfion to the header frame, the module guldT 
p may be used as a connection point. The parallel resistance of all the Inserts surroundlns 
each connector shall be calculated using the formula specified in 6.2. b and ahall be ~ w ,| to 
or less than 10 milliohms. ^ 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be ln accordance with Specification ND1002214. 
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_ PARTIAL SECTION B-B. 

--SCALE 4/1_ 


1. INTERPRET DRAWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BT MttrD-70327. 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI00203I, FIND NO. 2 AND 4 PER N0I002Q7I 
AND FIND NO. 5 PER NDI002206. 

3 MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.8 TO BE 8A-8.8 INCH POUNDS. 

A. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. ... 

5. ENCAPSULATE PER NO 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A~A, 

EXCEPT CURE AT I40°F l5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIOES OF FIND NO. I ANO WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6. BOND FIND NO.2 TO FIND NQl I PER NO1002004,TYPE I. 

7. EOND LEAD SET TO FIND NO.I PER ND1002004, TYPE I AS REQUIRED. ... 

6. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I6. 

S. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9. 

1C. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT 
ANO SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FINO NO. 6 
IL SPOT TIE LEAD SET PER N0l00203jL_ 

I2.-AINT PER ND1002291 TYPE ALL 1 -A -! SURFACES AND OVERLAP FAINT ONTO 

.ENCAPSULANT AROUND ALL l-A- 1 SURFACES PER SECTION B-B. 2 MILS MAX. FAINT THICKNESS. 
ELjEONO FIND NO. 9 TO FINO NO. I AT O.D. OF FIND NO. 9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
. P; R NO1002004, TYPE 1. 

14.FALLOWING PARTIAL ENCAPSULALATION PER NOTE 5, ADD ONE LAYER OF TEFLON 
TA'E, FIND NO, .0. TO ALL INSIDE EDGES OF FINO NO. I. COVER T HE ARE A BETWEEN 
TH TOP C c "HE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE 1 -A-1 . 

FO.V FILL PER ND 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A*A 
USI 3 FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN 
CuRtD FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSABLE. AVERAGE DENSITY OF CURED 
FOAk SHALL NOT EXCEED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 
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PARTIAL SECTION B-B 

SCALE 4/1 


INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-7C327. 

. ASSEMBLE LEAD SET TO Find NO. I PER NDI00203I, FIND NO- 2 AND 4 PER NDI002C7I 
AND FIND NO. 5 PER NDI0022Q6. 

MOUNTING TORGuE FOR FIND NO-8 TO BE 8.4-8.8 INCH POUNOS. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

ENCAPSULATE PER NC 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A‘A. 

-/CEPT CURE A' I40°F l5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE 
l \S AND WIRES NTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

, BOND FIND NO.2 TO FIND NO. I PER NDI002004,TYPE I. 

BOND LEAD SE T TO C IND NO.I PER NDI002004, TYPE 1 AS REQUIRED. 

.COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60C 7 0I6. 

IDENTIFY WITH =>AP^ NO. PER NDI0020I9. 

all UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT 
AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2 -SE find NO. 6 
I. S=OT TIE LEAD SET PER N0I002032,_ 

2 -A NT PER ND1002291 ALL: -A- j SURFACES AND OVERLAP RAINT ONTO 

tNCAPSULANT AhOuND ALL l-A- 1 SURFACES PER SECTION B-B. 2 MILS MAX. RAINT THICKNESS. 

3. c JMD FIND NO. 9 TO FIND NO. I AT O.D. OF FINO N0.9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
P R ND 1002004, TYPE 1. 

a - LLOWING PA = " AL ENCAPSULALAT ION PER NOTE 5, ADD ONE LAYER OF TEFLON 
'.Toe, FIND NO. C.’0 ALL INSIDE EDGES OF FINO NO.I. COVER T HE ARE A BETWEEN 
-_lr ’top C p NOTE 5 ENCA®SULANT MENISCUS TO SURFACE I ~A- j . 

-GAM FILL PE= "NO 1002002 TO HE.GHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A'A 
aimG FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN 
ruREO FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSA9LE. AVERAGE DENSITY OF CURED 
'OAM SHALL NOT EXCEEO 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 
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NOTES 



I INTERPRET 0RAWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-7G327. 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI00203I, FINO NO. 2 AND 4 PER NOIOO207I 
AND FIND NO. 5 PER NDI002206. 

3 MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 8 TO BE 84-8.8 INCH POUNDS. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

5. ENCAPSULATE PER ND 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A'A, 

EXCEPT CURE AT I40°F 15°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6. BOND FIND NO.2 TO FIND NO. I PER NOI002004, TYPE I. 

7. BOND LEAD SET TO FIND NO.I PER ND 1002004, TYPE I AS REQUIRE0. 

8 . COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS6007QI6. 


9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9. 

D. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT 
AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FIND NO. 6 

11. SPOT TIE LEAD SET PER ND 1002032. 

12. -S 

_ —fc MIL'S MAX. P mN T T W g KNCSS, 

13. 60ND FIND NO. 9 TO FIND NO. I AT O.D. OF FIND NO.9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 


PER ND 1002004, TYPE 1. 

14 FOLLOWING PARTIAL ENCAPSULALATION PER NOTE 5, ADD ONE LAYER OF TEFLON 
tape. FIND NO. 10. TO ALL INSIDE EDGES OF FIND NO.I. COVER T HE ARE A BETWEEN 
THE TOP OF THE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE 1 ~A~ 1 . 

FOAM FILL PER ND 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A'A 
USING FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN 
CURED FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSABLE. AVERAGE DENSITY OF CURED 
FOAM SHALL NOT EXCEED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 



^ B REPLACES REV A WORD DWG E*c u . 

_ PER TDRR _^ 

^ £ REVISED PER TDRR wT 4(/ 

77 REVISED PER TDRR 3CG06 ~ r7^ 






PARTIAL SECTION A-A 


A/R lOO 8895~003 
10 2004148-009 

4 IQ' 3974-009 
6 100 8874-C 02 

27 1010958-001 

I 1010930-001 
3 1010496-238 

I 6014548 _ 

I 6007040 
I 6007016-011 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIEO 
DIMENSIONS ARE IN INCHES INSTRl 

CAPACITOR VALUES ARE IN ,1 c * 

RESISTOR VALUES ARE IN OHMS o 

TOLERANCES ON DRAWN V=_. 

FRACTIONS DECIMALS ANGLES CHECKED j 

± - A .02 * approved 

DO NOT SCALE THIS DRAWING 


TAPE. PRESSURE SENSIT IVE, TEFLON 

WASHER.FLAT 

SCREW,CAP SOCKET HEAP 

SCREW,CAP,SOCKET HEAD _ 

PLUG, PROTECTIVE _ 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRiCAL ~~ 

RESISTOR-FIXED _ 

LEAP SET AA _ 

TERMINAL BOARD ASSY, BUFFER RESISTORS 
HEADER SUBASSEMBLY 


MANNED SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 

HEADER ASSEMBLY” 
SIGNAL CONDITIONER 
LEM FLIGHT QUAL 

CODE IOC NT NO I SIZE I DRAWING NO 

80230 E 6007016 



























6 


5 


4 





l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70B27. 

Z. ASSEMBLE LEAD SET TO find NO. I PER NDI00203I, FIND NO. 2 AND 4 PER NDI002C7I 
AND FIND NO. 5 PER NDIOO2206. 

3 MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 8 TO BE 84-8.8 INCH POUNDS. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

3. ENCAPSULATE PER ND 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION AA, 

EXCEPT CURE AT I40°F T5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6. BONO FIND NO.2 TO FIND NO. I PER NOI002004,TYPE I. 

7. BOND LEAD SET TO FIND NO.I PER ND 1002004, TYPE I AS REQUIRED. 

8. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I6. 

9. IDENTIFY WITH PART NO PER NDI0020I9. 

0. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT 
AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FIND NO. 6 
II. SPOT TIE LEAD SET PER N0I002 0^ 
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13. BOND FIND NO. 9 TO FIND NO. I AT 0.0 OF FIND NO. 9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
PER ND1002004.TYPE 1. DO NOT ALLOW FIND NO. 9 TO OVERLAP THE HOLE. BEFORE 
APPLY IN. ADHESIVE, CLAMP NO 9 TO FIND NO. I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN. LB. 

NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF 

- flange. 

|4. F OL LOW INC PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 5; ADD ONE LAYER OF TEFLON TAPE, 

FiND NO 10 TO ALL INSIDE EDGES OF FIND NO I. COV ER TH E AREA BETWEEN THE TOP 

OF THE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE EH f FOAM FILL PER ND 

1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A-A USING EOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE 

NO 2. SEPARATION BETWEEN CURED FOAM AND TEFLON TAPF IS PERMIT ABLE. AVERAGE 

DENSITY OF CURED Ff^AM dHALL NOT EXCEED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 
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L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY Mtb-D-70327. 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI0Q203I, FINO NO. 2 AND 4 PER NOIOO207I 
_ AND FIND NO. 5 PER NO1002206. 

3 MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 8 TO BE 84-8.8 INCH POUNDS. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

5. -ENCAPSULATE PER ND 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A~A, 

EXCEPT CURE AT I40°F t5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I ANO WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6. BOND FIND NQ.2 TO FIND NO, I PER NOI002004, TYPE I. 

7 .BONO LEAD SET TO FIND NO.I PER ND1002004, TYPE I AS REQUIRED. 

8. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I6. 

8. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9. 

a ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLEO WITH A CONTACT 
AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FIND NO. 6 
II. SPOT TIE lEAD SET PER N0I0020; 

12; _ __ 

LNCAPGULAHT ABOUND. JLLfiO 

13. BOND FINO NO. 9 TO FIND NO. I AT O.D. OF FIND NO. 9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
PER NO1002004.TYPE 1. DO NOT ALLOW FINO NO. 9 TO OVERLAP THE HOLE. BEFORE 
APPLYING ADHESIVE, CLAMP NO. 9 TO FIND NO. I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN.LB. 

NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF 
FLANGE. 

14. FOLLOWING RARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 5; ADD ONE LAYER OF TEFLON TAPE, 

FIND NO. 10 TO ALL INSIDE EDGES OF FIND NO I. COV ER TH E AREA BETWEEN THE TOP 
OF THE NOTE 5. ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE P-A- I T FOAM FILL PER ND 

1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION. A-A USING FOAM SYSTEM B.AND CURING CYCLE, 
i NO 2. SEPARATION BETWEEN CURED FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSIBLE. AVERAGE 

DENSITY OF CURED FQAM SHALL NO T EXCE ED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. I • 

IS P/'NT THERMAL INTERFACE, PLANEEAUJAND ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
PER ND 1002291, TYPE I, USING ZINC CHROMATE PR IMER PER MIL-P-8585 AND PAINT 
I0I2543-0C3. DRY FAINT THICKNESS IN PLANE HOTO BE .002 INCH MAX. CLEAN 
* SURFACES TO BE PAINTED USING FREON, ISO-PROPYL ALCOHOL AND DISTILLED WATER. . 
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MRTIAL SECTION B-8 

-SCALE 4/1 _ 


SEE NOTE 14 


MOTES 



l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH standards PRESCRIBED Bf MIL-0-TO32Z 
t ASSEMBLE LEAD SET TO FINO NO I PER NDKXKOSI. FIND Na 2 AND 4 PER NOIOO207I 
. ANO FINO NO. 3 PER NDI00220G. 

5 MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 6 TO K 8A-OS INCH POUNOS. 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND Na? TO BE 2.7-10 INCH POUNOS. 4 

St .ENCAPSULATE PER NO 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A*A. 

EXCEPT CURE AT I40°F ±5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FINO NO. I AIR) WHEW 
PINS ANO WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OP ENCAPSULANT. 

6 . BONO FINO N0l 2 TO FINO Na I PER N0002004. TYPE 1. 

I BONO LEAO SET TO FINO NO.I PER NDKJ02004, TYPE 1 AS REQUtRCa 
0. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTEO IN ACCORDANCE WITH ANO SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS6007016. 

0 IDENTIFY WITH PART NO. PER NO(002019. 

O. ALL UNUSED CONTACT CAVlTCS SHALL BE PILLED WITH A CONTACT 
AND SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

. CONNECTOR J2. USE FMC NQ « 

IL SPOT TIE LEAD SET PER NO 10020 32. US ING *TNP NO *t. 


BOND FINO NO. 9 TO FINO NQ I AT OO. OF RNO Na9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 

NO ADHESIVE PERMITTED ON OR AOOtfC TOR SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF 
. FLANGE. 

14. FOLLOWING PARTIAL CMC A PS ML AT KM RtRWOTE S, ADO ONE LAYER Of TEFLON TAPE, 

FIND NO 10 TO A4A. INSIDE EDGES Of FINO NO. I. COVER THE AREA BETWEEN THE TOP 
OF THE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE CQ.FQAM FILL PER NO 
1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION. A-A USINQ FOAM SYSTEM B AMO CURING CYCLE. 
4 NO 2. SEPARATION BETWEEN CURED FOAM ANO TEFLON TAPE IS PERMISSIBLE. AVERAGE 
' DENSITY Of CURED FOAM Sl ALL NO T EXCE ED ZQ POUNOS PER CUBIC FOOT. ; • 

|f PUNT THERMAL INTERFACE , PLANE 1-A- I ANO ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
Per NO 1002291, TYPE I, USING ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL-P'8585 AND PAINT 
1012543-003. ORY PAINT THICKNESS IN PLANE E&TO BE .002 INCH MAY. CLEAN 
♦ SURFACES TO BE PAINTED I/S1N6 FREON, ISO-PROPYL ALCOHOL ANO DISTILLED WATER. . 
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PARTIAL SECTION B-B 

SCALE 4/1 


NOTES 

I INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY MltrD-70327. , 

^ 2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO I PER N0I0O203I, FlNO NO 2 ANO 4 PER N0I002C7I 

ANO FIND NO. 3 PER ND1002206. 

-3 MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 8 TO BE 84-8.8 INCH POUNOS. 

4 MOUNTING TORQUE TOR FIND NO. T TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

5. ENCAPSULATE PER NO 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A‘A, 

EXCEPT CURE AT I40°F t5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6 BONO FIND NO2 TO FlNO NO. I PER NO1002004,TYPE I. 

7. BONO LEAD SET TO FlNO NO.I PER NO1002004, TYPE I AS REQUIREO. 

. s. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTEO IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
* MEET ALL REQUIREMENTS OF PS60070I6. 

, 9. IDENTIFY WITH PART NO PER N0IO020I9. 

* D. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLEO WITH A CONTACT 
ANO SEALING PLUG AS FOLLOWS. " 

CONNECTOR J2 USE FlNO NQ 6 

H.SWT Tg^LEAD STT, PER N0K>Q2^,^IN G^FlNt^^ j [ r L T .. . JiltQ 

' ^ fuf^i. amt t - Ti B fc ~~1 mrrr, — a 9 mtr+i mu x. RUNT-TwiC K WFM. 

a. BONO FI NO NO. 9 TO FlNO NO. I AT QQ. OF FIND NO. 9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
I PER NO1002004. TYPE 1. DO NOT ALLOW ft MO NO. 9 TO OVERLAP THE HOLE. BEFORE 
| ARPLYINCAuHES^Vt, lLAIBP NO 9 TO FIND NO I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN.LB. 

1 no ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF 
FLANGE. 

M.FOLLOWING PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE 5; ADD ONE LAYER Of TEFLON TAPE, 

. . FIND NO. 10 TO ALL INSIDE EDGES Of FIND NO I. COV ER TH E AREA BETWEEN THE TOP 

V* - * OF THENCre s ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE PTr~I T F0AM FILL PER ND 

' ‘ 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION. A-A USING FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE 

■*£* fl ***»•< * NO 2 SEPARATION BETWEEN CUBED FOAM ANO TEFLON TAPE IS PERMISSIBLE. AVERAGE 
. ^ * DfNSlTY Of CURED F^AM SHALL NO T EXC EED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 

THERMAL interface . PLANE r -a - I aNO ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
-I f>EP NO 1002291, TYPE r, using 2INC CHROMATE P° »M£R PFR MIL-P-8S85 AND FAINT 
' 543-C03. DRY BAftfirTHICKNESS IN PL ANE fgUlTOBE 002 INCH MAX. CLEAN 

SURFACESTO 6S PMNTED OSiNB FR£QN/lS^-PRaPYL 40COH&W5TM.LC0 WATER. - 

Bil 
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PARTIAL SECTION A-A 

SCALE 4/1 




IS-THERMAL INTERFACE SURFACE PLANE I -A- j MUST BE FREE OF AUJMINUNI FOIL TAPE. 
GAP BETWEEN EDGE OF FOIL AND INNER WALL SURF ACE OF HEADER MUST NOT EXCEED .03. 
aluminum poil shall be flush or below PlaneG*Z]> not applicable to da sm -oil. 
ADJACENT STRIPS OF FOIL TO OVERLAP .25 MINIMUM. 
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NOTES 


l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BT Mlb-0-70327. 
t ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI00203I, FlNO Na 2 AND 4 PER NOKXJ207I 
AND FIND NO. 5 PER NO10022OS. 

3 MOUNTING TORQUE FOR FIND NO- 8 TO BE 8A-8.8 INCH POUNOS 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

5. ENCAPSULATE PER ND 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A*A, 

EXCEPT CURE AT I40°F t5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6 BONO FIND NO. 2 TO FlNO Na I PER NO1002004, TYPE 1. 

7. BONO LEAD SET TO FIND Nai PER ND 1002004, TYPE I AS REQUIRED 
0. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS Of PS60070I6. 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9. 

D. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLEO WITH A CONTACT 
ANO SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FIND NO. 6 

■***+**-.> H *»T AWANWft M | MOW Wrtnm * mn MM* »uw 

a BONO FlNO NO. 9 TO FlNO NO- I AT aD. OF FlNO NO. 9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
PER ND1002004.TYPE 1. DO NOT ALLOW FIND NO. 9 TO OVERLAP THE HOLE. BEFORE 
APPLYING ADHESIVE, CLAMP NO. 9 TO FIND NO. I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN.LB. 

NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYOND EDGE OF 
- FLANGE. 

14.FOLLOWING RARTIAL ENCAPSULATION PER MOTE 5; AOO ONE LATER OF TEFLON TAPE, 

FIND NO. 10 TO ALL INSIDE EDGES OF FlNO NO. I. COV ER TH E AREA BETWEEN THE TOP 
OF THE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS TO SURFACE I ,FOAM FILL PER ND 
1002002 TOHElGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION. A-A USINQ FOAM SYSTEM B AND CURING CYCLE. 
- | NO 2. SEPARATION BETWEEN CURED FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSIBLE. AVERAGE 

PEUSITY OF CURED FQAM SHALL NO T EXC EED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. 

, It FAINT THERMAL INTERFACE , PLANE Pa^I anO ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
Per NO 1002291, TYPE r, USING ZINC CHROMATE PR IMER PER MIL-P-8S8S and BAINT 
to12543-003. DRY F*INT THICKNESS IN PLANE F^l TO BE .002 INCH MAX. CLEAN 
t SURFACES TO BE PAINTED USING FREON, ISO-PROPYL ALCOHOL MlO DISTILLED WATER. . 





PARTIAL SECTION A-A 

SCALE 4/1 


16.THERMAL INTERFACE SURFACE PLANE FaH MUST BE FREE OF ALUMINUM FOIL TAPE. 
GAP BETWEEN EDGE OF FOIL AND INNER WALL SURF ACE OF HEADER MUST NOT EXCEED .03. 
ALUMINUM FOIL SHALL BE FLUSH OR BELOW PLANE 1~-A-~1 . NOT APPLICABLE TO DASH -Oil 
ADJACENT .STRIPS OF FOIL TO OVERLAP .05 MINIMUM. 
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PARTIAL SECTION B-B 

SCALE 4/1 


l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ASSEMBLE LEAD SET TO FIND NO. I PER NDI0G203I, FIND NO. 2 ANO 4 PER NO1002071 
ANO FIND NO. S PER NDI002206. 

3 MOUNTING TORQUE FOR FIND NO 8 TO BE 84-8.8 INCH POUNOS 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.7 TO BE 2.7-3.0 INCH POUNDS. 

5. ENCAPSULATE PER NO 1002236 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A*A. 

EXCEPT CURE AT I40°F t5°F. MENISCUS PERMITTED AT SIDES OF FIND NO. I AND WHERE 
PINS AND WIRES INTERFACE WITH TOP SURFACE OF ENCAPSULANT. 

6. BONO FIND NO2 TO FIND NO I PER NO1002004, TYPE 1. 

1 BOND LEAD SET TO FIND NO I PER NO1002004, TYPE I AS REQUIRED. 

8. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTEO IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL REQUIREMENTS OF PS6007016. 

9. IDENTIFY WITH PART NO. °ER NDI0020I9. 

0. ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH A CONTACT 
ANO SEALING PLUG AS FOLLOWS. 

CONNECTOR J2. USE FIND NO 6 

11. SPOT TIE LEAD SET PER NO10020 32. US ING FIND NO. 12. 

12 . MIWT w ici ooawr ■ all I a I tum w cM a >i> w h i rr w h i t n i ne 
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PARTIAL SECTION A-A 


16.THERMAL INTERFACE SURFACE PLANE PaH MUST BE FREE OF ALUMINUM FOIL TAPE. 
GAP BETWEEN EDGE OF FOIL AND INNER WALL SURF ACE OF HEADER MUST NOT EXCEED .07. 
ALUMINUM FOIL SHALL BE FLUSH OR BELOW PLANE 1~-A-~1 . NOT APPLICABLE TO DASH -Oil 
ADJACENT STRIPS OF FOIL TO OVERLAP j2S MINIMUM. * 


(3.60N0 FIND NO. 9 TO FIND NP-1 AT OD. OF FIND NO. 9 ONLY AS SHOWN IN SECTION C-C 
■_ PER NO1002004.TYPE 1. DO NOT ALLOW FIND NO. 9 TO OVERLAP THE HOLE. BEFORE 
APPLYING ADHESWE, CLAMP NO. 9 TO FIND NO. I WITH A SCREW TORQUE OF 27 TO 32 IN.LB 
NO ADHESIVE PERMITTED ON OR ABOVE TOP SURFACE OF WASHER OR BEYONO EDGE OF 
; FLANOE. 

14. FOLLOW INC PARTIAL ENCAPSULATION PER NOTE S; ADO ONE LAYER Of TEFLON TAPE. FIND HO ID TO 
ALL INSIDE EDGES OF FIND NO. I. COVER THE AREA BETWEEN THE TOP OF THE NOTE 5 ENCAPSULANT MENISCUS 
TO SURFACE EH!. FOAM FILL PER NO 1002002 TO HEIGHT SHOWN IN PARTIAL SECTION A-A USING FOAM SYSTEM B 
AND CURING CYCLE NO. 2. SEPARATION BETWEEN CURED FOAM AND TEFLON TAPE IS PERMISSIBLE. AVERAGE 
( DENSITY OF CURED FOAM SHALL NOT EXCEED 20 POUNDS PER CUBIC FOOT. FOAM MAY BE FLUSH WITH SURFACE 
HR . .00 TO .06 INCH WIDE. ALONG INN ER WA LL AND AROUND THERMAL ISLANDS. 

IS PRINT THERMAL INTERFACE, PLANE E2I>ND ALL EXPOSED SURFACES OF ENCAPSULANT 
PER NO 1002291, TYPE I, USING ZINC CHROMATE PR IMER PER MIL-P-8585 AND PAINT 
- 1012543-003. DRY PRINT THICKNESS IN PLANE G?r~lTO BE .002 INCH MAX. CLEAN 

* SURFACES TO BE PAINTED USlN6 DISTILLCO WATER, ISO-PROPYL ALCOHOL AND FREON TF. 
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APOLLO GftN Specification 
PS6007016 REV - 


1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Header Assembly Flight Qual Signal Conditioner, hereafter 
called the assembly. Part Number 6007016-011. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified. Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

APOLLO G&N 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packagiig, Pacldig 

and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 


APOLLO G&N 

6007016 Header Assembly Flight Qual Signal Conditioner 

6014548 Lead Set AA, Electrical - Flight Qual 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by 
suppliers in connection with specific procurement functions should be obtained from the 
procuring activity or as directed by the contracting officer). 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS, hi event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO, 
Management of the conflict. . . ....... _ 

a. The contract 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 
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3. REQUIREMENTS 

3.1 PERFORMANCE 

3.1.1 Continuity and DC Resistance. Contimlty shall be as specified on Drawls 6014648. 

All pins electrically connected except those shown in Table I.shall exhibit dc resistance of 
0.5 ohms or less. The do resistance between pins listed in Table I shall be as shown in 
Table L 

TABLE I 
DC RESISTANCE 


FROM PIN 

TO PIN 

RESISTANCE (ohms) 

32-41 

38-49 

10. OK ±2% 

32-41 

33-26 

10. OK 42% 

32-41 

31-C17 

10. OK 42% 

32—65 

33-20 

10. OK 42% 

32-45 

J1-B16 

2. OK 42% 

32-42 

38-2 

10. OK 4g% 

J1-C17 

32-66 

29.4 45% * 

J1-C17 

32-67 

29.4 46% 

J1-C17 

32-68 

29.4 46% 


3.1.2 Grounding Pin Resistance. Each pin listed in Table U shall exhibit a do resistance 
of 15 milliohms or less to the frame. 

TABLED 
GROUNDING PINS 


PIN 

PIN 

31-B17 

31-G14 

31-C35 

3341 

J1-C36 

34-1 

J1-F19 

35-1 

31-F20 

36-1 


37-1 


" 38-1 * 


3.1.3 Insulation Resistance. The resistance between each network and all other networks shall 
be greater than or equfcl to 100 megohms. 

8.1.4 Mounting Screw Insert Resistance. The parallel resistanoe, from mounting screw to 
header frame, of all mounting screw inserts surrounding connector J1 shall be equal to or 
less thaw io milliohms. 

8.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with Drawing 6007016 
and all drawings and engineering data referenced thereon. 
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4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

4.1 PRODUCT PERFORMANCE AND CONFIGURATION REQUIREMENTS/QUALITY 
VERIFICATION CROSS REFERENCE INDEX 


Test/Examination 

Requirement 

Method 

Continuity and DC Resistance 

3.1.1 

4.3.3 

Grounding Pin Resistance 

3.1.2 

4.3.4 

Insulation Resistance 

3.1.3 

4.3.5 

Mounting Screw Insert Resistance 

3.1.4 

4.3.6 

Drawing Compliance 

3.2.1 

4.3.1 


4.2 GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the assembly shall be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. 

4.2.1 Test Conditions 

4.2.1.1 Environmental. Unless otherwise specified, the assemblies shall be tested under the 
following ambient conditions: 

i. .a. Temperature: 25* ±10*C 

b. Relative Humidity: 90% max 

c. Barometric Pressure: 28 to 32 inches of Hg 

4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or test of ***<« speci¬ 
fication shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming unit 
corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the test or 
examination which defined the nonconformance, or, when directed by the cognizant inspector, 
a complete retest and reexamination may be required. Nonconformity units which have not 
been corrected will be considered for acceptance only upon formal application by the contractor 
to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007016. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. For spare units only, the assembly shall be vibrated with 
dummy modules which simulate the respective module weight. The proper connector 

shall be wired and monitored for continuity during the vibration test. The assembly shall be 
mounted on the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted in service 
so that it will be vibrated along the simulated command module X, Y, and Z axes. The 
assembly shall be vibrated with simple harmonic motion swept from 10 to 2000 cps at a rate 
of one octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.5g rms limited to a 0.3 inch pp 
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constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. During vibration the continuity 
of the assembly shall be constantly monitored per Drawing 6014648. Any evidence of discon¬ 
tinuity shall be recorded and shall be cause for rejection. The monitoring circuitry shall have 
a response time of 10 psec or less for any open circuit. Workmanship-Vibration testing shall 
be performed on all units other than spares at the higher assembly level with operational 
modules installed. 

4.3.3 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be measured using a 
low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of MILr-STD-202. 
Measurements shall be made from each individual pin to all other pins electrically connected, 
but duplicate tests of pins previously tested need not be made. All readings for pins electrically 
connected per Drawing 6014548 shall be less than 0.5 ohm, with the exception of thosei pins 
listed in Table I. Any readings greater than 0.5 ohm for pins electrically connected as per 
Drawing 6014548 shall be recorded and shall be cause for rejection. The dc resistance measured 
between the pins listed in Table I shall be as indicated in Table L 

4.3.4 Grounding Pin Resistance. With a dc current of 3.042.5 amperes passed through the 
frame and the pin being tested, and the dc voltage measured across the pin an d the frame as 
shown in Figure 1, the dc resistance between each individual pin listed in Table U and the frame 
shall be calculated and recorded. The resistance shall be calculated using the equation specified 
in 6.1 and the value shall be as specified in 3.1.2. To ensure good electrical connections when 
measuring the voltage and current the protective finish of the frame may be penetrated. 

4.3.5 Insulat ion Resistance. The insulation resistance between each electrically connected 

network and all other networks shall be as specified in 3.1.3 when measured in accordance 
with Method 302 of MIL-STD-202. The megohm meter used shall have an output voltage of 
5004100 vdc limited to short circuit current of 2.0 milliamperes or less. Any readiig of less 
than 100 megohms shall be recorded and shall be cause for rejection. Spare pins shall be 
included as individual networks. , j i ^ v , o, : , . i. 

4.3.6 Mounting Screw Insert Resistance. With a dc current of 3.042.5 amperes passed through 
each mounting screw insert as shown in Figure 2, the dc current and voltage drop shall be 
measured and the mounting screw insert resistance shall be calculated using the formula speci¬ 
fied in 6.2.4. To insure a good electrical connection to the header frame, the module guide 
pins may be used as a connection point. The parallel resistance of all the inserts surrounding 
each connector shall be calculated using the formula specified in 6.2.b and shall be equal to 

or less than 10 milliohms. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 
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6. NOTES 

6* 1 GROUNDING PIN RESISTANCE EQUATION* Grounding pin resistance shall be calculated 
using the following equation: 

R«y milliohms 

where: E is the millivoltmeter indication 
I is the ammeter indication 

6.2 MOUNTING SCREW INSERT RESISTANCE 

a. The resistance of each mountiig screw insert shall be calculated using the following 
formula: 

»-! 

where: E is the voltmeter indication 
I is the ammeter indication 


b. The parallel resistance of all the mounting screw inserts surrounding the connector 
shall be calculated using the following formula: 

R Total’ 


4 + «2 + 


% 


where: Rj, Rg* Rj are the resistance of each of the inserts surrounding 
the connector. 
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-SEE NOTE 4 
(AFTER FAINTING) 


l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327. 

2. ASSEMBLE FIND NO. 2^6 A NO 7 TO FIND NO I PER NDI002I36. 

3. SEAL FI NO NOZ34.G AND 7 TO FIND NO. I PER NDI002I87 TYPE HI 
SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

4. MARK JOO/JAO HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

5. MARK 060/J00 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

6. MARK .I00/J40 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NO1002019 A NO NDI002I22 TYPE H 
CLASS 2 USING INK 1006271 -K).NO PROTECTIVE COATING REQUIRED.CENTRALIZE AS SHOWN. 

7. MARK jOGO/JOO HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 AND N0IOO2I22 TYPE H 
CLASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

B.PAINT EDGE SURFACES ANO INDICATED AREAS PER N0I002289.T YPE H, PRIOR TO THL 
, N5"AlLA t, 0N OC ANY FIND NUF 6ERS IN HEAOER, ALL AROUND BETWEEN VIEWING 
PLANES EXCEPT SF^OTFACEC AREAS,TAPPED HOLES AND THE AREA UNDER 
HNC NC.3 ANC 70F j: AND EXTE .DING .06 MAXIMUM BEYOND THEIR OUTER PERIPHERY 

S.IDENTlFy WITH PART NO. PER NO 1002 .019 

IQ. PAINT THERMAL INTERVALE, PLANE j-A-1 AND OVERLAP ADJACENT VERTICAL 
SURFACE .10^0.20 INCHED PER NO I002Z9I , TYPE HI, USING INC CHROMATE 

PRIMER PEP MlL-P-8565 AND PAINT IO1Z.54-3-003. ALL TAPPED HOLES TO BE _ 

FREE or PANT. DRY PAINT THICKNESS TO BE. 00 Z.INCH MAXIMUM, IN PLANE |-A~~| 0 MLX. 
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L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2 ASSEMBLE FIND NO. 2.3,6AND 7 TO FIND NO. I PER NDI002I36. 

3.SEAL FIND N02.3,4,6 AND 7 TO FIND NO. I PER NDl002l87 TYPE HI 
SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

4. MARK .I00/I40'HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI002019. CENTRALIZE AS SHOWN. 

5. MARK 060^100 HIGH BLACK CHARACTERS PER N0I0020I9- CENTRALIZE AS SHOWN. 

6. MARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER N0I0020I9 AND NDI002I22 TYPE H 
CLASS 2 USING INK 100627 -10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

7. MARK .060/ 00 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 ANO NDI002I22 TYPE E 
ClASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUiREC. CENTRALIZE AS SHOWN. 
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PRIMER PER MIL-P-8585 AND PAINT 1012.54-3 003. ALL TAPPED HOLES 

TO BE FREE OF PAINT. DRY PAINT THICKNESS TO I3E. .002. INCH 
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L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327. 

% v "i" 1' ASSEMBLE FIND NO. 2^,6 ANO 7 TO FIND NO I PER NDI002I36. 

Y3l3EAL find N02AA6 AMD 7 TO FIND NO. I PER NO1002187 TYPE IH 
*t >..• . DEALING-COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

f"\jiARK JQOfaQ HIGH BLACK CHARACTERS PER N0I0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

D-Mark j06C/kx> high black characters per NO 1002019 . centralize as shown. 

i JT r - BtMARK .KX>/>40 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NO1002019 AND NOI002I22 TYPE II 

. CLASS 2 USING INK I00627l-I0.N0 PROTECTIVE COATING REQUIRED.CENTRALIZE AS SHOWN. 

‘ . P. MARK 060/100 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER N0I0020I9 AND N0I002I22 TYPE E 

CLASS 2 USING INK 1006271*10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

PAINT EDGE SURFACES AND INDICATED AREAS PER N0I002289,TYPE H f PRIOR, TO THE 
, * ^ INSTALLATION OF ANY FIND NUMBERS IN HEAOER, ALL AROUND BETWEEN VIEWING* 

, PLANES EXCEPT SPOT FACED AREAS,TAPPED HOLES AND THE AREA UNDER 

- FIND NO.3 AND 70F J| AND EXTENDING .06 MAXIMUM BEYOND THEIR OUTER PERIPHERY 
9. IDENTIFY WITH PART NO. per NO 1002.019 
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l INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MltD-70327. 

2.ASSEMBLE FIND NO. 2,3,6 AND 7 TO FINO NO. I PER NDI002I36. 

3.SEAL FINO N023A.6 ANO 7 TO FIND NO. I PER NDI002I87 TYPE HI 
SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

4. MARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

5. MARK X36C/IOO HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

■ 6JAARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 ANO NDI002I22 TYPE H 
-XLASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 
tMARK X6Q^00 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 ANO NDI002I22 TYPE H 
Xi_ASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 
8.RAINT EDGE SURFACES ANO INDICATED AREAS PER NDI002289,TYPE II PRIOR TO THE. 

-INSTALLATION OF AMY FIK3 NUMBERS IN HEADER, ALL AROUND BETWEEN 
- VIEWING PLANES EXCEPT SPOTFACED AREAS, TAPPED HOLES AND 
THE AREA UNDER FIND N03AND7 OF Ji AND EXTENDING .QG MAXIMUM 
JBEYDND. THEIR OUTER PERIPHERY. 

-:5LIDEAr.lFY WITH PART kO. PER NDIQ0E019 


It PAINT MODULE MOUNTING SURFACES PER ND IOOE291 TYPE IB, USING 
"ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL*P"8585 AND PAINT 1012543*003. DR 1 PAINT 
THICKNESS TO BE 002 INCH MAX. PARTING LINE WITH PAINT IN ADJACENT 
AREAS TO BE TOUCHED IP PER ND 1002291. ALL HOLES TO BE FREE OF PAINT, 
It. SEAL FIND NOS. 3 AND7 TO FIND NO.I PER ND 1002004 TYPE I. SEALANT 
TO BE APPLIED COMPLETELY AROUND FIND NO 7 AND TO THE PERIPHERY OF 
EACH GROUP OF FIND NO.3 (SEE “PARTIAL SECTION A-A" FOR DIMENSIONS) AT 
THE INTERFACE WlTfH FINDNO-I EXCEPT IN Jl AND J2. ROOM TEMPERATURE 
CURE PERMITTED PROVIDED SEALING COMPOUND IS NOT DISTURBED . 

FOR A MINIMUM OF & HOURS. 
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SEE NOTE 3 
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L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327. 

2. ASSEMBLE FIND NO. 23£ANC 7 TO FIND NO I PER NDI002I36. 

3. SEAL FI NO N0.2A46 AND 7 TO FIND NO. I PER NDI002I87 TYPE IH 
* SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

4LMARK J0C/J40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

5. MARK 060/100 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

6. MARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 AND N0I0O2I22 TYPE II 

, CLASS 2 USING INK I00627l-I0.N0 PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

7 MARK 060/100 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 AND NOI002I22 TYPE H 
CLASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

8.PAINT EDGE SURFACES AND INDICATED AREAS PER NDI002289,TYPEH,PRIOHTO THE. 
INSTALLATION OF ANY FIND NUMBERS IN HEADER, ALL AROUND BETWEEN VIEWING 
PLANES EXCEPT SPOTFACED AREKS,TAPPED HOLES AND THE AREA UNDER 
FIND NO.3 AND 70F J| AND EXTENDING .06 MAXIMUM BEYOND THEIR OUTER PERIPHERY 
9.IDENTIFY WITH PART NO. PER NO 1002019 
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COMPOUNO IS NOT DISTURBED FOR A MINIMUM OF 8 HOURS, S * AUNfi 


.093 MAX TYP- 
SEE NOTE 3 




-j093 MAX TYP 
SEE NOTE 3 


PARTIAL SECTION A’A 

_SCALE 4/1 


PARTIAL SECTION B'B 

SCALE/4 I 


10 

1008819-001 

10 

1008818-008 

2 

MSI6555-627 

9, 

1010620-7 

366 

100 6774 “ 

366 

1006781-10 

1 

J&008056 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

DIMENSIONS ARE IN INCHES MSTRUMI 

CAPACITOR VALUES ARE IN ,1 CAM»| 

RESISTOR VALUES ARE IN OHMS ’ . c 

TOLERANCES ON DRAWN fc. TY 

FRACTIO^ DEaMALS ANCLES CHECKED .L, 

TO^NOT S&PiW&AnZr Amtma 

UiTrpiu APPROVED /w 


_ SLEEVE.MINIATURE GROUNDING,FEMALE 
" CONTACT, WRAPOST-MINIATURE FEMALE GROI 

" PIN. STRA!GHT.HEAOLESS(DOWEL^ _ 

PIN, GUIDE _ 

" INSULATOR.WRAPOST-FEMALE. MINIATURE 
CONTACT. W RAPOST- FEMALE ■ MIN IATU RE 
' HEAOER INSEP ASSY_ 


"I LIST OF MATERIALS 

instrumentation lab MANNED SPACECRAFT CENTER 

c«wmocc. ma»» _ HOUSTON. TEXAS 

HEADER SUBASSEMBLY 

proved.... SIGNAL CONDITIONER “ 
«oved/^EII- LEM OPERATIONAL 

cooc IDCNT "° I ** ’ 

80230 E 6007019 . 






























—SEE NOTE 7 
(AFTER PAINTING) 


-THESE SURFACES TO 
BE FREE. .OF PAINT 


5FF NOTE 6- 

NEAR SIDE ONLY 


SEE NOTE ?- 

NEAR SIDE ONLY 


•*H3NOIilONOO TVN9IS* 
SH0dd3 3NIJ ncD 
22 91 

_44 46_53 


B3N0KLI0N00 “IVN9IS 
Aide ns Vdld A021 *8 
Sd3AlOS3d dVOVU 


0 27 a ^5 

SIGNAL CONDITIONER 
TORQUE MOTOR 8 IX SINE 
6IMBAL RESOLVER 
J8 


10 19 

i h i n i'i rn o 


SIGNAL CONDITIONER 
6IMBAL RESOLVER 
<15 


( 9 

a ,o f Hinin ,. 


* SVlRASrz 
0NVdW31 Vdld DVO 
B3NOHIQNOO TVN9l«r 


m ..U 


3.80 

SEE NOTE 8 


SIGNAL CONDITIONER 
IRIG8PIRA 
- 43 



O 

00600000000 


□ B - ” ■ □ 
if 

_ _ 53 45 44 


-SEE NOTE 5 
.NEAR SIDE ONLY 


—5EEN0TE 4 
(AFTER PAINTING) 



oSbooooo $ooooooo<U 

p'ocongoop 9 oooooooooow 

IV 08880 * » *18 


-SEE NOTE 4 
REAR SIDE ONLY 


J\±l 


Q O 


% 20 15 10 5 1 


oi?IZ] Soooooooi^ 

o / 


R3 •$> 

2 I 

RE + 

\ 2 e 
Y * *» $ 


-.60 SEE NOTE 8 


—THIS-SURFACE TO 
BE FREE OF PAINT 


— SEE NOTE 4 
-(AFTER PAINTING) 



L INTERPRET DRAWING INACCOROANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BIT Mi LtD-70327. 

2.ASSEMBLE FIND NO. 2,3,6 AND 7 TO FIND Na I PER NDI002I36. . 

3.SEAL FIND NQZ3A.6 AND 7 TO FIND NO. I PER NDI002I87 TYPE III .... 

SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

4LMARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. . 

5.MARK O6(/l00 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

ClMARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 ANO NDI002I22 TYPE H 
-CLASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

7. MARK .060/00 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 AND NDI002I22 TYPE H 
CLASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

8. PAINT EDGE SURFACES ANO INDICATED AREAS PER NDI002289 ALL AROUND 
BETWEEN VIEWING PLANES EXCEPT SPOTFACED AREAS AND ALL TAPPED HOLES. 

OIOENTIFY WITH PART Na PER NDl0020ta 
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SEE NOTE 3 
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MOTES 

L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. ASSEMBLE FIND NO. Z^SAND 7 TO FIND NO I PER N0I002I36. 

3. SEAL FINO NOZ3A.6 ANO 7 TO FIND NO. I PER NDI002I87 TYPE IH 
SEALING COMPOUND SHALL NOT OBSCURE THE MARKINGS. 

MARK .100/140 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

MARK 060/J00 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN. 

MARK .I00/J40 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 AND NDI002I22 TYPE II 
CLASS 2 USING INK (006271-10,NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

7. MARK J060/J00 HIGH BLACK CHARACTERS IN INK PER NDI0020I9 AND NDI002I22 TYPE E 
CLASS 2 USING INK 1006271-10, NO PROTECTIVE COATING REQUIRED. CENTRALIZE AS SHOWN. 

8. PAINT EDGE SURFACES AND INDICATED AREAS PER NDI002289,TYPE H, PRIOR. TO Tut 
•NS'ALLAT-ON OF ANY FIND NUMBERS IN H E \DE R, ALL AROUND BETWEEN VIEWING 
PLANES EXCEPT SF*OTPLACED AREAS,TAPPED HOLES AND THE AREA UNDER 
F.ND NO.3 AND 70F Ji AND EXTENOtMS .06 MAXIMUM BEYOND THEIR OUTER PERIPHERY 

9. iDENTIF y W TH PART NO. PER NO iOOZ.019 

10. PAINT THERMAL INTERFACE, PLANE ! -A-! AMD OVERLAP ADJACENT VERTTCAL 
SURFACE .I0T0.2D INCHES. PER NO I002.2L9I, TYPE m, USING, Z.IMC CHROMATE 

PRIMER PER MIL-P-8'55 AND FAINT I0IZ.54-V003. ALL TAPP EO HOLES TO BE _ 

FREE OF PA ^T. DRY PAiNT THICKNESS TO BE .002.INCH MAXIMUM, IN PLANE pA^ ONLY. 
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.81 NO 

• 81 NO 

.81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

.81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 
.81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 


NOTE REMARKS 

ONE, ACCESSORY 
FIG ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 8C230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 15 OF 














































LEAD SET AA 


6007033 


Me note list OF materials 


NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 


3 

1 

1 

1010807- 5 

WIRE, 

24AWG, 

WHITE 

3 

2 

1 

1010807- 19 

WIRE, 

24AWG, 

RED 

3 

3 

1 

1010007- 20 

WIRE, 

24AWG, 

BLUE 

3 

4 

1 

1010807- 21 

WIRE, 

24AWG, 

YELLOW 


mil 2084 9-65 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6007033 


j^SCALE-NONE 


REV LTR 


A 


SHEET 


3 OF 16 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

AA 

13 

3 


Xl-152 

X4-2C4 

AA 

14 

3 


X1-152 
X4-2C4 

AA 

15 

3 


X1-161 

X4-205 

AA 

16 

3 


X1 — 161 

X4-205 

AA 

17 

3 


X3-216 

X4-210 

AA 

18 

3 


X4-210 

X3-224 

AA 

19 

3 

' 

X53-236 

X4-217 

AA 

20 

3 


X53-236 

X4-217 

AA 

21 

3 


X53-436 

<4-218 

AA 

22 

3 


X53-436 

X4-218 

AA 

23 

3 


X53-238 

X4-219 

AA 

24 

3 


X53-238 

X4-219 


LEAD SET AA » 


6007033 


TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

.81 NO 

• 81 NO 

.81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

‘ .81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

.81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 61 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

60230 

6007033 


A 








LEAD SFT AA 


60C7033 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAC MATL LEAD FROM (A) 
IDEM ITEM LG TO IB) 


AA 

25 

3 

X53-119 

X4-220 

AA 

26 

3 

X53-119 

X4-220 

AA 

27 

3 

X4-211 

X51-141 

AA 

28 

3 

X51-141 

X4-212 

AA 

29 

3 

X4-212 

X51-341 

AA 

30 

3 

X51-341 

X4-213 

AA 

31 

3 

X4-213 

X51-242 

AA 

32 

3 

X51-242 

X4-214 

AA 

33 

3 

X4-214 

X51-143 

AA 

3*1 

3 

X51-143 

X4-215 

AA 

35 

3 

X4-215 

X51-343 

AA 

36 

3 

X51-343 

X4-216 


TERM, 

► JKT 

SHLD 

LEAD 

INS 


NOTE 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 





.81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






.81 

NO 






.81 

NO 






• 61 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 61 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






.81 

NO 






• 81 

NO 






• 81 

NO 






.81 

NO 






• 61 

NO 






.81 

NO 






• 81 

NO 



REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

8C230 

6007033 


I^SCALE-NONE 


REV LTR 


A SHEET 


LEAC 

I DENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

AA 

49 

3 


X14-136 

X14-134 

AA 

50 

3 


X14-134 

X8-236 

AA 

51 

3 


X8-236 

X8-136 

AA 

52 

3 


X8-136 

X8-134 

AA 

53 

3 


X8-134 

X4-2C6 

AA 

54 

3 


X4-2G8 

X6-136 

AA 

55 

3 


X6-136 

X6-236 

AA 

56 

3 


X6-236 

X5-245 

AA 

57 

3 


X5-245 

X5-166 

AA 

58 

3 


X5-166 

X6-160 

AA 

59 

3 


X6-160 

X6-260 

AA 

6C 

3 


X6-260 

X8-160 


LEAD SET AA T _ 

TERM.JKT SHLD LEAO INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO* LG LG LG LG 

• 81 
• 81 

.81 
• 81 

• 81 
.81 

• 81 
• 81 

.81 

.81 

.81 
• 81 

.81 
• 81 

.81 
• 61 

• 81 
• 81 

• 81 

• 61 

• 81 
• 81 

.81 
• 81 


_ 6007033 

NOTE REMARKS 

ONEt ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

8C230 

6007033 


SCALE-NONE | REV LTR A fsHEET 0 


LEAD SET AA 


6007033 


LEAO 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB1 

AA 

37 

3 


X4-216 

X51-244 

AA 

38 



DELETEO 

AA 

39 

3 


X4-206 

X6-112 

AA 

40 

3 


X6-112 

X6-212 

AA 

41 

3 


X6-212 

X8-112 

AA 

42 

3 


X8-112 

X8-212 

AA 

43 

3 


X8-212 

X12-112 

AA 

44 

3 


XI2-112 

X12-212 

AA 

45 

3 


XI2-212 
X14-112 

A A 

46 

3 


X14-112 

X14-212 

AA 

47 

3 


XI4-212 

X14-236 

AA 

48 

3 


X14-236 

X14-136 


TERM.JKT SHLD LEAO INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG TIN 

• 61 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 


NOTE REMARKS 

ONE, ACCESSORY 
FIG ITEMS 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 


| SCALE-NONE j REV LTR 


6007033 


A SHEET 7 OF 16 


LEAO SET AA T _ 6007033 _A 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LF AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A} 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


AA 

61 

3 


X8-160 





• 81 

NO 








X8-260 





• 81 

NO 




AA 

62 

3 


X8-260 





• 81 

NO 








X4-208 





• 81 

NO 




AA 

63 

3 


X4-207 





• 81 

NO 








X12-136 





• 81 

NO 




AA 

64 

3 


X12-136 





• 81 

NO 








X12-236 





• 81 

NO 




AA 

65 

3 


X12-236 





• 81 

NO 








X11-245 





• 81 

NO 




AA 

66 

3 


X11-245 





• 81 

NO 








X11-166 





• 81 

NO 




AA 

67 

3 


X11-166 





• 81 

NO 








X12-160 


« ' 



• 81 

NO 




AA 

68 

3 


X12-160 





• 81 

NO 

* 







X12-260 





• 81 

NO 




AA 

69 

3 


XI2-260 





• 81 

NO 








XI4-160 





• 81 

NO 




AA 

70 

3 


X14-160 





.61 

NO 








X14-260 





• 61 

NO 




AA 

71 

3 


X14-260 





• 81 

NO 








X4-207 





• 81 

NO 




AA 

72 

2 


X1-140 





• 81 

NO 








X4-107 





• 81 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

8 02 30 

6007033 

A 



SCALE-NONE REV LTR 


A 


SHEET 9 OF 16 
























LEAD SET AA 


6007033 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MAIL 

ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 1 A) 

TO < 8 ) 

TERM*JKT 
AREA STRI 
NO. LG 

AA 

73 

* 2 


X1-140 
X4-107 


AA 

74 

2 


X 1-247 
X4-108 


AA 

75 

2 


X1 -247 
X4-1C8 


AA 

76 



DELETEO 


AA 

77 

2 


X2-124 

X2-224 


AA 

78 

2 


X2-224 

X4-1G6 


AA 

79 

2 


X4-105 

X2-248 


AA 

80 

2 


X2-248 

X2-148 


AA 

81 

2 


X2-148 

X3-260 


AA 

62 

2 


X4-1C9 

X51-340 


AA 

83 

2 


X51-340 

X4-110 


AA 

84 

2 


X4-110 

X51-241 



SHLD LEAO INS NOTE 

P STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

LG LG LG TIN FIG ITEMS 

• 81 NO 
.81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 61 NO 

• 81 NO 


.81 NO 

• 61 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

.81 NO 

• 81 NO 
.81 NO 

• 81 NO 

• 61 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 


REMARKS 



6007033 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLD LEAD 

INS 


LEAD 

MAIL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

AA 85 

2 


X51-241 


• 81 

NO 




X4-111 


• 81 

NO 

AA 86 

2 


X4-111 


• 81 

NO 




X51-142 


• 81 

NO 

AA e7 

2 


X51-142 


• 81 

NO 




X4-112 


• 61 

NO 

AA 88 

2 


X4-112 


• 81 

NO 




XS1-342 


• 81 

NO 

AA 89 

2 


X51-342 


• 81 

NO 




X4-113 


• 81 

NO 

AA 90 

2 


X4-113 


• 81 

NO 




X51-243 

,. 

• 81 

NO 

AA 91 

2 


X51-243 


• 81 

NO 




X4-114 


• 81 

NO 

AA 92 

2 


X4-114 


• 81 

NO 




X51-144 


.81 

NO 

AA 93 

2 


X4-101 


• 81 

NO 




X14-224 


• 81 

NO 

AA 94 

2 


X14-224 


• 81 

NO 




X14-124 


• 81 

NO 

AA 95 

2 


XI4-124 


• 81 

NO 




X12-224 


• 81 

NO 

AA 96 

2 


X12-224 


• 61 

NO 




X12-124 


• 81 

NO 


ONE. 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


| SCALE-NONE REV LTR 


6007033 

[sheet 11 


LEAD SET AA 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 

AKfcA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• 61 NO 

• 81 NO 


• 81 NO 

• 81 NO 


• ei NO 

• 81 NO 


6007033 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6007033 

[sheet 13 OF 









LEAD SET AA 


6007033 


LEAC 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM < A) 

TO (B) 

TERM.JKT SHLO 

AREA STRIP STRIP 
NO. LG LG 

LEAD 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

AA 121 

* 


X15-208 

X15-24* 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 122 

* 


X 15-2*4 

X16-2 10 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 123 

* 


X16-210 

X16-250 



.81 NO 
• 81 NO 




AA 12* 

* 


X16-250 

X16- 163 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 125 

* 


X15-171 

X16-1*0 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 126 

* 


X9-243 

X9-233 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 127 

* 


X9-233 

X9-126 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 128 

* 


X9-126 

X9-209 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 129 

* 


X9-209 

X7-120 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 130 

* 


X7-120 

X5-14* 



• 81 NO 

• 61 NO 




AA 131 

* 


X9-26* 

X9-260 



• 81 NO 

• 81 NO 




AA 132 

* 


X9-260 

X9-250 



• 81 NO 

• 81 NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6007033 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET Ik flF 


LEAP SET AA T 6007033 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (31 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



AA 145 

3 


X3-113 




• 81 

NO 








X3-105 




• 81 

NO 





AA 146 

3 


X3-105 




• 81 

NO 








X3-103 




• 81 

NO 





AA 147 

3 


Xi-228 




• 81 

NO 



SEE NOTE 

5 




X2-236 




• 81 

NO 





AA 148 

3 


Xl-230 




• 81 

NO 



SEE NOTE 

5 




X2-150 




.81 

NO 





AA 149 

3 


Xl-229 




• 81 

NO 



SEE NOTE 

6 




Xl-228 




• 81 

NO 



SEE NOTE 

6 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

6007033 


| SCALE-NONE | REV LTR B JsHEET 16 OF 


LEAC 

IDEM 

AA 133 

AA 13* 

AA 135 
AA 136 

AA 137 

AA 138 

AA 139 

AA 1*0 
AA 1*1 

AA 1*2 
AA 1*3 

AA 1** 


WIRE 

MATL LEAD 
ITEM LG 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 

1 

3 

3 

3 

3 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 18) 

X9-250 

X9-208 

X9-208 

X9-2** 

X9-2A* 

XI0-2 10 

XI0-210 
X10-250 

X10-250 
X10-163 

X9-171 

X10-l*0 

X53-136 

XA-131 

X53-336 

XA-231 

X3-13* 

X3-132 

X3-132 

X3-22* 

X3-216 

X3-213 

X3-213 
X3-113 


LEAD SET AA * _ 

TERM.JKT SHLO LEAD INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 

• ol 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 

• 81 
• 81 


__ 6007033 

NOTE REMARKS 

ONE, ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

<*G 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO ’ 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

i 

6007033 


SCALE-NONE REV LTR 


A 


SHEET 15 OF 16 


















535 


NOTE 

NUMEER 

I 



IE AO SET AA *m 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NOTE ONE IS NOT APPLICABLE * , 

,M A WOROANCE MITH STANOAROS PRESCRIBE* 1Y 

NIL-0-70327• 

vmx» ITBI - SBB SOURCI CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 
LEAD TOLERANCE CHART 

LEAD JRT SHIELO LIAO INS 

11Mn .. _ L ® STRIP Lfl STRIP LO CUT LS STAIR LO 

S t I N ? H “ ♦ ♦.06-.06 +.06-.06 ♦.06-.06 ♦.06-.00 

5 INCH TO 3 ET ♦ .50-.00 ♦•25-.25 «.2S*.U ♦.25-.15 

3 RT TO 10 RT ♦1.00-.00 
10 RT ANO OVER +2.00-.00 


6007033 


SRACKtATT 

CMR 

HOUSTON. WAS 

SCALE - NONE 


6007033 


SEE NOTE 

NUMBER ITEN QTV 


LEAP SET AA w 
LIST OF MATERIALS * 

PART NO. DESCRIPTION : 

1010807- 5 ' WIRE# 2l|AMG* WHITE 

1010807- 19 ’ s ' MIRE* 26AMG* REO 

1010807- 20 MIRE* 26AMG* SLUE 

1010807- 21 MIRE* 26AMG* YELLOM 


LEAD SET AA 


■ SHEET 2 OF 15 


6007033 


MANNED 

SPACECRAFT 

CENTER 

HO U STON, TEXAS 

SCALE-NONE 


6007033 


I SHEET 3 OF 15 




MIRE 


CIRCUIT RT 

TERMo 

JRT 

SHLO 

LEAO INS 

NOTE 


RENARKS 

■- fr 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM tA! 

AREA 

STRIR 

STRIP 

CUT STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


f 

IOENT 

ITEM 

L8 

TO (01 

NO* 

LO 

LG 

LG LG 

TIN FIG 

ITENS 


; f-, 

V ^ 

AA 

\ 



X2-236 




«G1 

NO 



e ff, 





*2-136 




*81 

NO 



*• & ' 

AA 

a 



*2-136 




• 81 

NO 



‘ i 





X2-122 




*81 

NO 



•. ^ 

AA 

3 



*2-122 




• 81 

NO 


> 






XT-122 




• 81 

NO 




AA 

6 

1 


XI-122 




• 81 

NO 



• 





X1-121 




• 81 

NO 




AA 

5 

3 


XI-121 




• 81 

NO 








X2-112 




• 81 

NO 



. . -jf 

AA 

6 



X2-112 




.81 

NO 



‘S 





X2-212 




• 81 

NO 




AA 

7 

3 


X2-212 




• 81 

NO 



f; ■ 





X6-209 




• 81 

NO 



1 

AA 

E 



X6-209 




• 81 

NO 








*2-160 




• 81 

NO 




AA 

0 

3 


*2-160 




• 81 

NO 








X2-260 




•81 

NO 




AA 

10 

3 


X2-260 




• 81 

NO 








X3-160 




• 81 

NO 




AA 

11 



X 3-160 




• 81 

NO 








X3-167 




• 81 

NO 




AA 

12 

3 


X3-16T 




.81 

NO 








X1-263 




- .81 

NO 












MANNID 

SIZE 












SPACECRAFT 



6007033 










CENTER 

A 











HOUSTON. TEXAS 






_ 







1 SCALE-NONE j REV LTR 

♦ 

| SHEET 

6 OF 15 



4? t *£»**Ji 







































+.,**%*■ a.-. » **• v* 


LEAO 

IOENT 

HIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
PROM (A) 

TO (8| 

AA 13 

3 


X1-152 

X4-204 

AA 14 

3 


X1-152 

X4-204 

AA IS 



X1-161 
X4-20S 

AA 

14 

3 


X1-141 

X4-205 

AA 

IT 

3 


X3-117 
X4-210 

AA 18 

3 


X4-210 

X3-224 

AA 

10 

3 


X53-236 

X4-2I7 

AA 20 

3 


XS3-23* 

*4-2«? 

AA 21 

3 


XS3-436 

X4-218 

AA 22 

3 


X53-436 

X4-218 

AA 23 

3 


X53-2 38 
X4-210 

AA 

24 

3 


X53-238 


LEAO SET AA 


AREA STRIP STRIP CUT STRIP 


NO. 16 


.61 NO 
• 81 NO 


• 31 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 61 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 

• 81 NO 


ACCESSORY 

IT8NS 


4007839 

REMARKS 


- mire circuit pt 

LEAO NATL LEAD PROM 1AI 
10ENT ITER 16 TO 181 


MANNKO Sl££ 

SPACECRAFT 

CENTER A 

HOUSTON, HXAS 

SCALE-NONE REV LTR 


I AA 23 
AA 24 
AA 2? 
AA 28 
AA 20 
AA 30 
AA 31 
I AA 32 

I AA 33 
AA 34 
AA 93 
AA 34 


4007033 

! SHEET Top iT 


K33-110 
X4-220 


24 


X33-I10 

X4-220 


9 

X4-211 

X51-141 


9 

X51-141 

X 4-212 


9 j 

X4-212 

X51-941 


9 

X51-941 

X4-219 

31 

9 

X4-21S 

X91-242 



' X51-242 

; K«i-2!4 


9 

X4-214 

X51-143 


9 

X51-14J 

X4-215 

95 

9 

X 4-215 
X91-949 
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APOLLO GAN Specification 
PS500T10* REV — 


1. SCOPE 


1.1 PURPOSE. Thia specification establishes the detail requirements for complete 
identification and acceptance of the Header Assembly PTA (LEM), hereafter called the 
assembly, Part Number 6007102-011. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS * 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified. Military Standards and Specifications 
shall be the issue In effect on the date of request for proposal or Invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

APOLLO GAN 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packaging, 

Packing and Container Masking of APOLLO Guidance 
and Navigation Major Assemblies, Assemblies, Sub- 
assemblies, Parts and Associated Ground Support 
Equipment 

STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 

APOLLO GAN 


6007102 Header Assembly PTA (LEM) 

6014522 Interconnect List for PTA Header 


(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications 
required fay suppliers In connection with specific procurement functions should 
be obtained from the procuring activity or as directed by the contracting officer.) 


2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In event of a conflict between requirements, the following 
order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO Management 
of the conflict. 


a. The contract 


b. This specification 

c. Documents listed In this section. 
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S. REQUIREMENTS , 

1.1 PERFORMANCE 

3.1.1 Coattaaitj and DC Resistance. Continuity shall be as specified on Drawing 6014522. 
All pin* electrically connected except A2J19-A22 and A2J19-B22 shall exfalbtt dc resistance 
of 0.5 ohms or loss. The do resistance from A2A9-ASS to A2J10-B22 shall bo 1.5K ohihs 
to 16. OK ohms. 

1.1.2 Grounding Pin Resistance. Each pin listed In Table 1 shell exhibit a do resistance of 
less than 15.0 milliohms to the frame. - - 

3 . 1.1 insolation Resistance. The reststanoe b etwe en each network and all other networks 
shall be greater than or equal to 100 megohms. The chassis is a network* 

TABLE X 

GROUNDING PINi 
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0.3 Inch pp constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. During vibration 
the continuity of the assembly shall be constantly monitored per Drawing 6014522. Any 
evidence of discontinuity shall be recorded and shall be cause for rejection. The monitoring 
circuitry shall have a response time of 10 pseconds or less for any open circuit. Workmanship- 
vibration testing shall be performed on all units other than spares, at the higher assembly level 
with operational modules Installed. 

4.3.3 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be measured using 
a low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of Standard 
MIL-STD-202. Measurements shall be made from each individual pin to all other pins 
electrically connected, but duplicate tests of pins previously tested need not be made. All 
readings for pins electrically connected per Drawing 6014522 shall be less than 0.5 ohm, 
with the exception of pins A2J19-A22 and A2J19-B22. Any readings greater than 0.5 ohm 
for pins electrically connected as per drawing 6014522 shall be recorded and shall be cause 

for rejection. The dc resistance measured from pin A2J19-A22 to A2J19-B22 shall be 1.5K ohms 
to 16. OK ohms when measured with a low current resistance measuring device. This measure¬ 
ment shall be made passing 2.50 ma or less current through pins A2J19-A22 and A2J19-B22. 

4.3.4 Grounding Pin Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through 
the frame ami the pin being tested, and the dc voltage measured across the pin and the 
frame as shown in Figure 1, the dc resistance between each individual pin listed in Table I 
and the frame shall be calculated and recorded. The resistance shall be calculated using 
the equation specified in 6.2 and the value shall be as specified in 3.1.2. To ensure good 
electrical connections when measuring the voltage and current the protective finish of the 
frame may be penetrated. 

4.3.5 Insulation Resistance. The insulation resistance between each electrically connected 
network and all other n etw o r k s shall be as specified in 3.1.3 when measured in accordance 
with Method 302 of Standard MUr*STfr*202. The megohmmeter used shall have output 
voltage of 500*100 vdc limited to a short circuit current of 2.0 milliamperes or less. Any 
reading of less than 100 megohms shall be recorded and shall be cause for rejection. Spare 
pins shall be Included as individual networks. Megger voltage shall not be applied to the pins 
specified in 6.1. 

4.3.6' Mounting Screw Insert Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed 
through each mounting screw insert as shown in Figure 2, the dc current and voltage drop 
shall be measured and the mounting screw insert resistance shall be calculated usizg the 
formula specified in 6.3a. To insure a good electrical connection to the header frame, the 
module guide pins may be used as a connection point. The parallel resistance of all the inserts 
surrounding each connector shall be calculated using the formula specified in 6.3.b and shall 
be equal to or less than 10 milliohms. 
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NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 
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1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Header Assembly PSA (LEM), hereafter called the assembly, 
Part Numbers 6007103-011 and 6007103-021. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified, Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the (tote of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

APOLLO G&N 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packaging, Packing 

and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 

APOLLO G&N 

6007103 Header Assembly PSA (LEM) 

6014521 Interconnect List for PSA Header 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by 
suppliers in connection with specific procurement functions should be obtained from the 
procuring activity or as directed by the contracting officer.) 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 

a. The contract 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 
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3. REQUIREMENTS 

3.1 PERFORMANCE 

3.1.1 Continuity and DC Resistance. Continuity shall be as specified on Drawing 6014521. 
All pins electrically connected except 45J19-B23 and 45J19-A23 shall exhibit dc resistance 
of 0.5 ohms or less. The dc resistance from 45J19-B23 to 45319-A23 shall be 5.75k ohms 
SO. 85k ohms at a temperature of 22.542.5*C. 

3.1.2 Grounding Pin Resistance. Each pin listed in Table I shall exhibit a dc resistance 
of 15 millishms or less to tbs frame. 


TABLE 1 


GROUNDING PINS 


PIN . . 

PIN 

PIN 

4531-1 

4537-1 

45312-1 

4532-1 

4538-1 

45313-1 

4533-1 

4539-1 

45314-1 

4535-1 

45310-1 

45317-1 

4536-1 

45311-1 

' 45319-D9 


3.1.3 Insulation Resistance. The resistance between each network and all other netwbffca 
shall be greater than or equal to 100 megohms. The chassis Is a network. 

1.4 Mounting Screw Insert Resistance. The parallel resistance, from mounting screw 
header frame, of all mounting screw inserts surrounding connector 45319 shall be equal 
or less than 10 milllohms. . . 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with Drawing 
6007103 and all drawings and engineering data referenced thereon. 
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4.3.2 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be measured using a 
low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of Standard MIL-STD-202. 
Measurements shall be made from each individual pin to all other pins electrically connected, 

but duplicate tests of pins previously tested need not be made. All readings for pins electrically 
connected per Drawing 6014521 shall be less than 0.5 ohm, with the exception of pins 45J19-B23 
and 45J19-A23. Any readings greater than 0.5 ohm for pins electrically connected as per 
Drawing 6014521 shall be recorded and shall be cause for rejection. The dc resistance measured 
from pin 45J19-B23 to 45J19-A23 shall be 5.75K ohms *0.85K ohms at a temperature of 22.5*2.5°C 
when measured with a low current resistance measuring device. This measurement shall be made 
by passing 2.50 ma or lees current through pins 45J10-B23 and 45J19-A23. 

4.3.3 Grounding Pin Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through the 
frame and the pin being tested, and the dc voltage measured across the pin and the frame as 
shown in Figure 1,- the dc resistance between each individual pin listed in Table 1 and the frame 
shall be calculated and recorded. The resistance shall be calculated using the equation specified 
in 6.2 and the value shall be as specified in 3.1.2. To ensure good electrical connections when 
measuring the voltage and current the protective finish of the frame may be penetrated.. 

4.3.4 Insulation Resistance. The insulation resistance between each electrically connected 
network and all other networks shall be as specified in 3.1.3 when measured in accordance 
with Method 302 of Standard MIL-STD-202. The megohmmeter used shall have an output 
voltage of 500*100 vdc limited to a short circuit current of 2.0 milliamperes or less. Any 
reading of less than 100 megohms shall be recorded' and shall be cause for rejection. Spare 
pins shall be included as individual networks. Megger voltage shall not be applied to the pins 
specified in 6.1. 

4.3.6 Mounting Screw Insert Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through 
each mounting screw insert as shown In Figure 2, the dc current and voltage drop shall be 
measured and the mounting screw insert resistance shall be calculated using the formula speci¬ 
fied in 6.3. a. To insure a good electrical connection to the header frame, the modile guide 
pins may be used as a connection point. The parallel resistance of all the inserts surrounding 
each connector shall be calculated using the formula specified in 6.3. b and shall be equal to 
or less than 10 milliohms. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification NDl002214. 
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NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. ASSEMBLE LEAD SET FIND N&2 TO FIND NO. I OR FIND NO 5. 

3. SPOT TIE LEAD SET PER. NO 100 2.032. USING* FIND NO. 6 OR FIND NO.8, AS APPLICABLE 

4 . IDENTIFY WITH PART NUMBER PER ND 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

5. PROCURE PER PS6007 103 

6. BOND FIND NO.3 TO FIND NO. I,OR FlNO NO.5, APPLY A TWN COAT OF ADHESIVE PER NO 1002004 TYPE I 
OVER FIND NO.3 AND THE AOJACENT AREA. BOND FIND NO. 4 TO FIND NO. 3 

PER ND 1002004 , T Y PE I 

7. SOLDER LEADS OF FIND Ntt 4 FROM APPLICABL E CHA RT PER NDI00207I 

8. ENCAPSULATE PER ND 1002236. SURFACES IN PLANE Fa^H SHALL BE FREE OF ENCAPSULANT. 

ENCAPSULATE ALL SIDES ADJACENT TO VOIDS .062/. 125. 

ENCAPSULATE BOTTOM OF HEADER VOIDS .062/.094 . 

9. BOND LEAD SET FIND NO. 2 TO FIND NO. I OR FIND NO. 5 PER ND 1002004, TYPE I, AS REQUIRED. 

10. ALL WIRES INCLUDING SPOT TIES MUST BE COVERED WITH ENCAPSULANT AND MUST BE 
BELOW THE PuANE ESTABLISHED BY THE TOP SURFACE OF THE ENCAPSULANT. 

11. .13 « 49* CHAMFERS PERMISSIBLE ON ALL INTERNAL CORNERS OF VOIDS . 

12. APPLY FIND NO 7 TO ENCAPSULANT SURFACE AND IT MUST NOT EXTEND ABOVE COLDPLATE INTERFACE 
SURFACE. FIND NO. 7 TO EXTEND FLUSH TO .04 FROM THE SIDES OF THE HEADER AND FROM EDGES 
OF ANY OF THE COLDPLATE INTERFACE SURFACES. OVERLAP EDGES OF ADJOINING STRIPS OF 

FOIL BY .25 OF AN INCH MINIMUM. FIND NO.7 TO COVER EXPOSED CORNERS OF ENCAPSULATION. SEE DETAIL B 
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MOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. ASSEMBLE LEAD SET FIND N(X 2 TO FINO NO. I OR FIND NO 5. 

3. SPOT TIE LEAD SET PER NDIOOEOB* USING FIND NO. 6 OR FIND NO. 8, AS APPLICABLE. 
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1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANQAROS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. ASSEMBLE LEAD SET FIND NO. 2 TO FIND NO. I 

3. SPOT TIE LEAD SET FIND NO.2 PER NO 1002032 

4. MARK .I00/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NOI0020IS. CENTRALIZE AS SHOWN 

5. PROCURE PER PS6007I03 

$. BOND FIND NO.3 TO FIND NO. I, APPLY A THIN COAT OF ADHESIVE PER NO 1002004 TYPE Z 
OVER FIND NO.3 AND THE ADJACENT AREA. BOND FIND NO. 4 TO F IND NO. 3 
PER ND1002004 ,TYPE I ^ 

7. SOLDER LEADS OF FINO NOl 4 FROM APPLICABL E CHAR T PER N0I00207I 
B. ENCAPSULATE PER NO 1002236. SURFACES IN PLANE |-A- | SHALL BE FREE OF ENCAPSULANT. 
ENCAPSULATE SIDES OF ALL .482 HEIGHT BOSSES AOJACENT TO VOIOS .032/.125 . 


ENCAPSULATE BOTTOM OF HEADER VOIDS .032/.062 . 

ENCAPSULATION OPTIONAL ON SIOES OF ALL .670 HEIGHT SURFACES IN VOlO AREAS .OOQ^.125 
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1. SCOPE 

1. i PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Header Assembly PSA (LEM), hereafter called the assembly. 
Part Number 6007103-011. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified, Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

APOLLO GAN 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packaging, Packing 

and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 

APOLLO GAN 

. 6007103 Header Assembly PSA (LEM) 

6614621 Interconnect List for PSA Header 

f 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required fay 
suppliers in connection with specific procurement functions should be obtained from the 
procuring activity or as directed by the contracting officer.) 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS, hi event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 


a. The contract 

b. This specification 

o. Documents listed in this section 
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3. REQUIREMENTS 

9.1 PERFORMANCE 

3.1.1 Continuity and DC Resistance. Continuity shall be as specified on Drawing 6014521. 
All pins electrically connected except 45J19-B23 and 45J19-A23 shall exhibit dc resistance 
of 0.5 ohms or less. The do resistance from 45319-B23 to 46319-A23 shall be 1.5K nhms 
to 16. OK ohms. 

3.1.2 Grounding Pin Resistance. Each pin listed In Table I shall exhibit a do resistance 
ef 15 milllekms crleeet* tbeframe.- 

TABLE 1 

GROUNDING PINS 


PIN 

PIN 

PIN 

45J1-1 

45Jf-l 

45312-1 

4532-1 

4538-1 - 

45313-1 

4533-1 

4530-1 

46314-1 

4535-1 

46310-1 

45317-1 

45J6-1 

453111-1 

45319-DO 


3.1.3 Insulation Resistance. The resistance b etwee n each network and all other networks 
shall be greater than or equal to 100 megohms. The ohassls is a network* 

1.1.4 Moun t i n g Screw Insert Resistance. The parallel resistance, from mounting screw 
tee header frame, of all mounting screw inserts surrounding connector 45319 be equal 
to or less than 10 milliohms. 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with Drawing 
6007103 and all drawings and engineering data referenced thereon* 
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4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

4.1 PRODUCT PERFORMANCE AND CONFIGURATION REQUIREMENTS/QUALITY 
VERIFICATION CROSS REFERENCE INDEX 


Test/Examination 

Requirement 

Method 

Continuity and DC Resistance 

3.1.1 

4.3.3 

Grounding Pin Resistance 

3.1.2 

4.3.4 

Insulation Resistance 

3.1.3 

4.3.5 

Mounting Screw Insert Resistance 

3.1.4 

4.3.6 

Drawing Compliance 

3.2.1 

4.3.1 


4.2 GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the assembly shall be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. 

4.2.1 Test Conditions 

4.2.1.1 Environmental. Unless otherwise specified, the assemblies shall be tested under 
the following ambient conditions: 

a. Temperature: 25* ±10*C 

b. Relative Humidity: 90% max 

c. Barometric Pressure: 28 to 32 inches of Hg 

4.2.2 Nonconforming Units. Failure of the unit to pass any examination or test of this speci¬ 
fication shall automatically classify the unit as nonconforming. Each nonconforming 
corrected by the contractor shall be reinspected. Reinspection may be limited to the test or 
e x a min at i on which defined the nonconformance, or, when directed by the oognizant inspector, 
a complete retest and reexamination may be required. Nonconforming units which have not 
been corrected will be considered for acceptance only upon formal application by the contractor 
to the cognizant NASA representative. 

4.3 TESTS 

4.3.1 Drawing Compliance. The assembly shall be visually examined for compliance to the 
requirements of Drawing 6007103. Particular attention shall be given to inspection for nicks, 
scratches, burrs, dents, encapsulant defects, contaminants, pin misalignment, and legibility 
and appearance of markings. 

4.3.2 Workmanship-Vibration. For spare units only, the assembly shall be vibrated with 
dummy modules which simulate the respective module weight. The proper connector pins 
shall be wired and monitored for continuity during the vibration test. The assembly be 
mounted on the vibration fixture in a manner similar to the way it will be mounted in service 
so that it will be vibrated along the simulated command module X, Y, anrf z axes. The 
assembly shall be vibrated with simple harmonic motion swept from 10 to 2000 cps at a rate 
of one octave/15 sec. The magnitude of vibration shall be 3.5g rms limited to a 0.3 inch pp 
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constant displacement from 10 cps to the crossover frequency. During vibration the continuity 
of the assembly shall be constantly monitored per Drawing 6014521. Any evidence of discon¬ 
tinuity shall be recorded and shall be cause for rejection. The monitoring circuitry shall have 
a response time of 10 /isec or less for any open circuit. Workmanship-vibration testing shall 
be performed on all units other than spares at the higher assembly level with operational 
modules installed. 

4.3.3 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be measured using a 
low voltage resistance measuring device in accordance with Method 303 of Standard M1L-STD-202. 
Measurements shall be made from each individual pin to all other pins electrically connected, 

but duplicate tests of pins previously tested need not be made. All readings for pins electrically 
connected per Drawing 6014521 shall be less than 0.5 ohm, with the exception of pins 45J19-B23 
and 45J19-A23. Any readings greater than 0.5 ohm for pins electrically connected as per 
Drawing 6014521 shall be recorded and shall be cause for rejection. The dc resistance measured 
from pin 45J19-B23 to 45J19-A23 shall be 1.5K ohms to 16. OK ohms when measured with a low 
current resistance measuring device. This measurement shall be made by passing 2.50 ma or 
less current through pins 45J19-B23 and 45J19-A23. 

4.3.4 Grounding Pin Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through the 
frame and the pin being tested, and the dc voltage measured across the pin and the frame as 
shown in Figure 1, the dc resistance between each individual pin listed in Table I and the frame 
shall be calculated and recorded. The resistance shall be calculated using the equation specified 
in 6.2 and the value shall be as specified in 3.1.2. To ensure good electrical connections when 
measuring the voltage and current the protective finish of the frame may be penetrated. 

4.3.5 Insulation Resistance. The insulation resistance between each electrically connected 
network and all other networks shall be as specified in 3.1.3 when measured in accordance 
with Method 302 of Standard MIL-STD-202. The megohmmeter used shall have an output 
voltage of 500*100 vdc limited to a short circuit current of 2.0 milliamperes or less. Any 
reading of less than 100 megohms shall be recorded and shall be cause for rejection. Spare 
pins shall be included as individual networks. Megger voltage shall not be applied to the pins 
specified in 6.1. 

4.3.6 Mounting Screw Insert Resistance. With a dc current of 3.0*2.5 amperes passed through 
each mounting screw insert as shown in Figure 2, the dc current and voltage drop shall be 
measured and the mounting screw insert resistance shall be calculated using the formula speci¬ 
fied in 6.3. a. To insure a good electrical connection to the header frame, the modile guide 
pins may be used as a connection point. The parallel resistance of all the inserts surrounding 
each connector shall be calculated using the formula specified in 6.3. b and shall be equal to 

or less than 10 xnilliohms. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 
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S. NOTES 

S. 1 THEHMBTOB POWER DISSIPATION. R la imperative that the eurrei* utilised la 
measuring he dc resistance from pin 46J16-B22 to 45J19-A23 shall not exceed 2.90 ma. 

Any current greater than 2.50 ma will result la evoeeding the reslataaoe tolerance of the 
thermistor. — 

6.2 GROUNDING PIN RESISTANCE EQUATION. Grounding pin resistance shall be c*ic»lated 
using the following equation: 

R» ® mllllahms * 

where: E Is the millivoltmeter indication 
I la the ammeter Indlcatloa 

. ‘ ■■■ - ■ , " ■: - '■ ■- - \ 

6.2 MOUNTING SCREW INSERT RESISTANCE 

a. The reeiataaoe of each mounting screw Insert shall be calculated using the followii^c 
■ formula: .. . .. . . .. . 



where: E Is the voltmeter indication 
I Is the ammeter Indlcatloa 

b. The parallel reeiataaoe of all the mountin g screw Inserts surrounding the connector 
shall be calculated using the following formula: 



R^, R are the resistance of each of the inserts surrounding 
connector. 


1 


where: R , 
the 


RJM:lr 















SEE NOTE 16 
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TO BE USED WITH RI3 ONLY- 
(2ND LEVEL) 



SECTION C-C 

TYP Cl THRU C4 


1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBEDBY MIL-D-70327 

2. WELO PER NO 1002005 

3. INICATED AREAS TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

4. ASSEMBLE FIND NO. 4 TO FINO N0.5 PER NO 1002136 

5. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRIN6 INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
S. WHITE OOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

7. ENCAPSULATE PER NDI002002 BLACK.REMOVE ALL FLASHING 


8. 

9 . 


STWE P R S 3 THRU R6"rB^B,WI THRU RI3 OR RI4, Cl THRU C4 PER NO 1002009 METHOO C OR D. COMPONE NTS 
HAVING BUTT WELDED LEADS MUST BE POSITIONED SO RIBBON WELD OCCURS ON WELDABLE 


PORTION OF LEAD 

K> MARK J00/060 WHITE CHARACTERS PER NO 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

11. APPLY WM ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL-P- 8585 TO FINO N0.6 AT INSTALLATION 

12. AR DENOTES AS REQUIRED 

IS. FT DENOTES FEEDTHRU _ 

14. AFTER FINAL ADJUSTMENT, SEAL ADJUSTING SCREW PER NO 1002009 METHOO COR D 

15. VALUE OF Q5 AND R6.R1 l,RI2,RI3 OR RI4,C3 AND C4 TO BE SELECTED AT FINAL TEST FROM 
APPROPRIATE CHART PER ATP 

IS. MARK J40/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023. 
CENTRALIZE AS SHOWN 

17. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NOI002069 
IB. BOND FIND NO. 14 TO FIND NO. 4 PER NDI002237 
19. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
20STAKE FTI.FT2.FT3.FT4ANDFT8 PER NDI002009 METHOO C OR D 

21 . COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL OF 
THE REQUIREMENTS OF R S. 
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SECTION B-B 

TYPICAL FOR ALL FEEDTHRUS 
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NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL'D-70327 

2. WELD PER ND 1002005 

3. INICATED AREAS TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

4. ASSEMBLE FIND NO. 4 TO FIND NO. 5 PER ND 1002136 

5. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRIN6 INDICATES UPPER LEVEL WIRIN6 

6. WHITE OOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

7. ENCAPSULATE PER ND 1002002 BLACK.REMOVE ALL FLASHING 
8 ENCAPSULATE PER NDI002II7 

f STAKE R3 THRU R6,R8,R9,RII THRU RI3 OR RI4, Cl THRU C4PER ND 1002009 METHOOC OR D. COMPONENTS 
HAVING BUTT WELDED LEADS MUST BE POSITIONED SO RIBBON WELD OCCURS ON WELDABLE 
PORTION OF LEAD 

10 MARK JOQ/.060 WHITE CHARACTERS PER ND 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 
, II. APPLY WET ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL-P-8585 TO FIND N0.6 AT INSTALLATION 
' 12. AR OENOTES AS REOUIREO 
13. FT DENOTES FEEDTHRU 

14 AFTER FINAL ADJUSTMENT, SEAL ADJUSTING SCREW PER ND 1002009 METHOD C OR D 

15. VALUE OF R5 ANO R6.R11,RI2,RI3 OR RI4,C3 AND C4 TO BE SELECTED AT FINAL TEST FROM 
APPROPRIATE CHART per ATP 

16. MARK J40/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023. 

CENTRALIZE AS SHOWN 

17. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NOI002069 

18. 

19. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
20STAKE FTI FT2,FT3,FT4ANDFT8PERNDI002009 METHOOC ORD 

21. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL OF 
THE REQUIREMENTS OF R S. 
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NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBEDBY MIL'D-7032? 

2. WELO PERND 1002005 

3. INICATED AREAS TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

4. ASSEMBLE FIND NO. 4 TO FINO NO. 5 PER ND 1002136 

5. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRIN6 INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
G. WHITE OOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

7. ENCAPSULATE PER NOI002002 BLACK.REMOVE ALL FLASHING 

8. ENCAPSULATE PER NDI002II7 

9. STAKE R3 THRU R6, R8,R9, RlI THRU RI3 OR RI4 Cl THRU C4 PER ND 1002009 METHOO J. COMPONENTS 
HAVING BUTT WELOED LEADS MUST BE POSITIONED SO RIBBON WELD OCCURS ON WELDABLE 

PORTION OF LEAD 

10. MARK JOQ/.060 WHITE CHARACTERS PER NO 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

,11. APPLY WET ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL-P-8585 TO FIND N0.6 AT INSTALLATION 

12. AR DENOTES AS REQUIREO 

13. FT DENOTES FEEDTHRU 

14. AFTER FINAL ADJUSTMENT, SEAL ADJUSTING SCREW PER ND 1002009METHOO J 

15. VALUE OF R5 AND R6,RI l,RI2,RI3 OR RI4,C3 AND C4 TO BE SELECTED AT FINAL TEST FROM 
APPROPRIATE CHART PER APPLICABLE P.S. 

16. MARK .I40/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019 ANO SERIALIZE PER ND 1002023. 

CENTRALIZE AS SHOWN 

17. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NO1002069 

18. 

19. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
20STAKE FTI.FT2,FT3,FT4 ANDFT8 PER ND1002009 METHOO J 

21. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL OF 
THE REQUIREMENTS OF RS.60070I5 

22. CLEAN MOOULE WHERE POSSIBLE BY DECREASING WITH FREON ANO ISO-PROPYL 
ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSULATION 

2&EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE, PAINT ALL SURFACES PER NDI002279, 

USING 1010992 PRIMER AND 1008809-4 PAINT. CONNECTOR PIN BLADES AND INSULATORS 
TO BE FREE OF PAINT 
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TO BE USED WITH RI3 ONLY 
(2 NO LEVEL) 
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SECTION A-A 

TYP 2 PLACES Rl < R2 
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SECTION C-C 

TYP Cl THRU C4 


NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PR ESCRIBED BY MIL*0-7032? 

2. WELD PER NO 1002005 

3. INICATED AREAS TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

4. ASSEMBLE FIND NO. 4 TO FIND NO. 5 PER ND 1002136 

5. BLACKDOT AND CROSS HATCHED WIRIN6 INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

6. WHITE OOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

7. ENCAPSULATE PER ND 1002002 BLACK.REMOVE ALL FLASHING 

8. ENCAPSULATE PER NDI002117 

9. STAKE R3 THRU R6, R8,R9.RIITHRURI30RRI4, Cl THRU C4 PER ND 1002009 METHOD J. COMPONENTS 
HAVING BUTT WELOEO LEADS MUST BE POSITIONED SO RIBBON WELD OCCURS ON WELDABLE 

PORTION OF LEAD 

10. MARK J0Q/.060 WHITE CHARACTERS PER ND 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

, II. APPLY WET ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL~P-8585 TO FIND N0.6 AT INSTALLATION 
’ 12. AR DENOTES AS REQUIRED 

13. FT DENOTES FEEDTHRU 

14. AFTER FINAL ADJUSTMENT, SEAL ADJUSTING SCREW PER NO 1002009 METHOD J 

15. VALUE OF 95 AND R6,Rl I,RI2,RI3 OR RI4.C3 AND C4 TO BE SELECTED AT FINAL TEST FROM 
APPROPRIATE CHART PER APPLICABLE PS. 

16. MARK .I40/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023. 

CENTRALIZE AS SHOWN 

17. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI002069 

18. 

19. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE l*-20 INCH OUNCES 
20STAKE FT I FT2.FT3 FT4 AND FT8 PER NDIC02009 METHOD J 

21. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL OF 
THE REQUIREMENTS OF RS.6007105 

22. CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREASING WITH FREON AND ISO-PROPYl 
ALCOHOL PRIOR TO ENCAPSULATION 

23. EXCEPT FOR MODULE MOUNTING SURFACE, PAINT ALL SURFACES PER NDI002279, 

USING 1010992 PRIMER AND 1006809-4 PAINT. CONNECTOR PIN BLADES AND INSULATORS 
TO BE FREE OF PAINT 
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TYPICAL FOR ALL FEEDTHRUS 
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TO BE USED WITH RI3 ONLY- 
(2ND LEVEL) 


SECTION A-A 

TYP 2 PLACES Rl i R2 


TO BE USED WITH RI4 ONLY- 
(2ND LEVEL) 





SECTION C-C 

TYP Cl THRU C4 


N0TE L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PR ESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. WELO PER ND 1002005 ^ _ 

3. INICATED AREAS TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 

4. ASSEMBLE FIND NO. 4 TO FIND NO. 5 PER ND 1002<36 

5 BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRIN 6 INDICATES UPPER LEVEL WIRIN 6 
6 . WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 
1. ENCAPSULATE PER ND 1002002 BLACK.REMOVE ALL FLASHING 

S' STOE^THRU R 6 R R 8 D R 9 . RUTHRU RI3 OR RI4, Cl THRU C4 PER ND 1002009 METHOD C. COMPONENTS 
HAVING BUTT WELDEO LEADS MUST BE POSITIONED SO RIBBON WELD OCCURS ON WELDABLE 

10 SS^cSS^lTE CHARACTERS PER ND 1002019. CENTRALIZE AS SHOWN 

11 . APPLY wS- ZINC CHROMATE PRIMER PER MIL-P-8585 TO FIND N0.6 AT INSTALLATION 
12. AR DENOTES AS REQUIRED 

14 AFTER FINAL ADJUSTMENT,SEAL ADJUSTING SCREW PER ND 1002009METHOD C 

15. VALUE OP R5 AND R 6 ,RI I,RI2,RI3 OR RI4.C3 AND C4 TO BE SELECTED AT FINAL TEST FROM 

16. MARK°I40/J00 C HIGH T VIHI^CHARACTERS PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023. 

17. UNLESS^OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NDI002069 

18. BOND FIND NO. 14 TO FIND NO. 4 PER ND 1002237 

19. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 7 TO BE 15-20 INCH OUNCES 

20STAKE FTI.FT2.FT3.FT4 ANDFT 8 PERNDI002009 METHOD C 

21 .COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL OF 
THE REQUIREMENTS OF R S. 
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SEE NOTE 4 


notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

2. AR DENOTES AS REQUIREO 

3. + DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 

4. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO.3 TO BE 15-20 INCH OUNCES 

5. ASSEMBLE FIND NO.4 AND FIND NO. 5 TO FIND NO.I PER NDI002I36 

6. MARK .060/.IOO HIGH WHITE CHARACTERS PER N0I0020I9. CENTRALIZE AS SHOWN 

7. MARK .I0C/.I40 HIGH WHITE CHARACTERS PER ND1002019 AND SERIALIZE PER 
ND 1002023. CENTRALIZE AS SHOWN 

a WELD PER NDI002005 

9. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE 
WITH ND 1002069 

10. SOLDER PER ND 1002071 

11. BLACK DOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

12. BOND FIND NO. 2 TO FINO NQ.I PER NO 1002187, TYPE I. 

13. ENCAPSULATE PER ND 1002002. REMOVE FLASHING 

14.INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUNO 
I5.C0MPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL 
MEET ALL THE REQUIREMENTS OF P.S.6007113 
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OF ENCAPSULATION 


15) SEE MOTE 20 


. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WJTH STANDARDS PRESCRIBED BY Ml.-0-70327 
. AR DENOTES AS REQUIRED 
. + DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 
.K DENOTES CATHODE SlOE OF OlODE . 

. MOUNTING TORQUE FOR FIND N0.5 TO BE 15-20 INCH OUNCES 
. MOUNTING TORQUE FOR FINO N0.2I TO BE 12-14 INCH POUNDS 
.ASSEMBLE FIND NO .6 AND FIND NO .7 TO FIND NOJ PER NO 1002136 
.MARK .060/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019 CENTRALIZE AS SHOWN 
.MARK .100/.140 HIGH WHITE CHARACTERS PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER 
ND 1002023.CENTRALIZE AS SHOWN 
I. WELD PER ND 1002005 • 

• SOLDER PER ND 1002071 

!. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ND 1002069 
l .BOND FIND N0.3 TO FIND NO I PER ND 1002187 T y PE L 

I. APPLY SEALING COMPOUND MIL-S-22473 GRADE A V TO FIND N0.2I 
5. ENCAPSULATE PER ND 1002002. REMOVE FLASHING 

b. ENCAPSULATE PER NO 1002 117 

7.BLACK DOT AND CROSSHATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 
B. WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

J. BLACK DOT AND BLACK WIRING INDICATES SPECIAL LEVEL WIRING 

0. STAKE FIND N0.2., |7 ANC FTI TO FIND NO.l PER ND I002009,METHOD 4 
I. INDICATED AREA*TC BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUNO 

l .CLEAN MODULE WHERE POSSIBLE BY DEGREaSING WITH FRFON ANO ISO-PROPYL ALCOHOL 
PRIOR Tw ENCAPSULATION 

3. EXCEPT FOR THE MODULE MOUNTING SURFACE, PAINT ALL SURFACES PER NO 1002279, 
US*G 1010992 PRIMER ANO 1008809"4 PAINT. CONNECTOR PIN-BLADES AND INSULATORS 
TO BE FREE OF PAINT 

4. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET ALL 
THE REQUIREMENTS OF PS 6007114 
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PARTIAL 
SECTION C-C 


notes: 

• .INTERPRET ORAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE V^lTH ND1002069 

3. WELD PER NO 1002005 

4. WHITE OOT AND CLEAR WIRING INDICATES LOWER LEVEL WIRING 

5. BLACK OOT AND CROSS HATCHED WIRING INDICATES UPPER LEVEL WIRING 

6. ASSEMBLE FINO NO*25 TO FIND N0.26 PER NDI0C?I36 

7. 

8. ENCAPSULATE PER NOI002002. REMOVE ALL FLASHING. 

9. INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATING COMPOUND 
lOlMARK J00/JD60 HIGH WHITE CHARACTERS PER NDI0020I9 

ILMARK .140/.100 HI6H WHITE CHARACTERS PER NDI0020I9 ANO SERIALIZE PER NDI002023. CENTRAL ZE AS S«0*N 
12.AR DENOTES AS REQUIREO 
13*FT DENOTES FEEO THRU 

14. K DENOTES CATHODE SlOE OF DIODE 

15. (+)DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 

16. MOUNTING TORQUE FOR FINO N0.4I TO BE IS TO 20 INCH OUNCES 

17. COMPONENTS HAVING BUTT WELDED LEADS MUST BE POSITIONED SO THAT RIBBON 
WELD OCCURS ON WELDABLE PORTION OF LEAD 

181 SOLDER PER ND 1002071 

I9lMOUNTING TORQUE FOR FINO N0.37 TO BE 12 TO 14 INCH POUNOS 
2d APPLY SEALING COMPOUNO Ml L-S-22473 GRAOE A TO FINO N0.37 
2LENCAPSULATE PER N0IOO2II7 

22.BOND FIND N0.I8 TO FIND NOJ PER NDI002004/TYPET 
23.STAKE FINO NO-2 THRU FIND NO* 17 FINO NO.22*23,24.33,35 ANO 42 PER 
ND 1002009, ME THOO C OR D 

2^BOND FIND N0.38 TO FIND NO. 15, 22,23 AND 24 PER MIL-X-ISI26 CONDITION C-2/23/50 
BEFORE ASSEM8LIN6 TO FIND NO. I 

25. TYPICAL SLEEVIN6 FOR FIND NdlO,l 1,12,14,16,17,22,23 ANO 24 

26 . typical sleeving for find no. 5 , 6,8 and 9 

27.SELECT R7 AND R8 PER APPLICABLE P.S. FROM APPROPRIATE CHART 

28. COMPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTEO IN ACCORDANCE WITH AND SHALL MEET 
ALL OF THE REQUIREMENTS OF P.S. 2007119 

29. BOND FIND N0.22 TO FINO NO.I PER NO 1002004 TYPE Z „i 
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notes: 

• .INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL WIRING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH NO 1002069 

3. WELD PER ND1002005 

4. WHITE DOT AND CLEAR WIRING INDICATES lOWER LEVEL WIRING 

5. BLACK DOT AND CROSS HATCHEO WIRING INDICATES U°PER LEVEL WIRING 

6. ASSEMBLE FIND N0.25 TO FIND N0.26 PER NDI0Cri36 

7. 

8 . ENCAPSULATE PER NDI002002. REMOVE ALL FLASHING. 

9. INDICATED AREA TO BE FREE OF ENCAPSULATE COMPOUND 
IQ.MARK .IOO/J060 HIGH WHITE CHARACTERS PER NDI0020I9 

ILMARK .140/.I00 HIGH WHITE CHARACTERS PER NDI0020I9 ANO SERIALIZE PER NDI002023. CENTAL ZE AS ShOwN 

12. AR DENOTES AS REQUIRED 

13. FT DENOTES FEED THRU 

14. K DENOTES CATHODE SIDE OF DIODE 

15. (+)DENOTES POSITIVE SIDE OF CAPACITOR 

16. MOUNTING TORQUE FOR FIND N0.4I TO BE 15 TO 20 INCH OUNCES 

17. COMPONENTS HAVING BUTT WELDED LEAOS MUST BE POSITIONED SO THAt RIBBON 
WELD OCCURS ON WELDABLE PORTION OF LEAD 

IQ,SOLDER PER ND 1002071 

19lMOUNTING TORQUE FOR FIND N0.37 TO BE 12 TO 14 INCH POUNOS 
2& APPLY SEALING COMPOUNO Ml L-S-22473 GRADE A TO FINO N0.37 

21. ENCAPSULATE PER NDI002II7 

22. BOND FINO N0.I8 TO FIND NOJ PER NDi002004,TYPE I 

23,STAKE FINO NO. 2 THRU FIND NO* 17 FINO NO. 22,23^4,33,35 ANO 42 PER 
NDI002009, METHOD C OR D 

24. BOND FIND N0.38 TO FIND NO. 15, 22,23 ANO 24 PER MIL-1-1 5126 CONDITION C-2/23/50 
BEFORE ASSEMBLING TO FIND NO. I 

25. TYPICAL SLEEVING FOR FIND NOUO,11,12,14.16,17,22,23 ANO 24 

26. TYPICAL SLEEVING FOR FIND NO.5,6,8 ANO 9 

27.SELECT R7 AND R8 PER APPLICABLE P.S. FROM APPROPRIATE CHART 

28. C0MPLETED ASSEMBLY SHALL BE TESTED IN ACCORDANCE WITH ANO SHALL MEET 
ALL OF THE REQUIREMENTS OF P.S. 2007119 

29. BOND FINO N0.22 TO FIND NO.! PER NO 1002004 TYPE Z * * 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL -D-70327 
MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I3 AND 1EP1ALIZE PER NO IC02C23 
BOND FIND NO. 21 TO FIND NO. I ,27, £9, 31,38 OR 40 PER ND1002217. 

APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND NO.4 
THRU FINO NO. 14 ^ FIND N0.3G AND 41, EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANING IS PERMITTED. 

FIND NO. 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55-<fcO INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 22-27 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.23 OR 35 PRIOR TO INSTALLATION >N FIND NO. 3 OR 33 RESPECTIVELY. 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD 1008835, TO THE RUBBER 
SEALING SURFACES OF FIND NOS. 2 OR 32 AND FIND NO. lb. REMOVE ANY EXCESS QREA5E. 
, MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND 30 TO BE 17-19 IN. LBS. 


N07E5 CONT. - 

15. APPLY 1010300 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER NO >002 009 TYPE D TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS. TOP 
SURFACE OF FIND NO. 17 MUST BE FREE OF 5EALANT.SEALED SURFACES TO BE 
CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO 
3EAUWG. THIS NOTE DOES NOT APPLY CONFlGuRATION-OairOe/j-Ofl AND-OfeU 

16. APPLY SEALANT 1006338-003 TO COAT FIND NO'S. 30 AND 25 WITH A MINIMUM 
OVERALL THICKNESS OF .06 AND EXTEND BEYOND THE SPOTFACE AND OVERLAP 
THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF.12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
THE EDGE OF THE COVER. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING 
USING FREON AND I50-PR0PYL ALCOHOL PRIOR TO SEAUNQ. THIS NOTE DOSS 
NOT APPLY TO CONR4URAT|ON'03l,-02l,-OII AND-Otl. 

17. APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND N0.37 TO SCREW 
THREADS. 

18. APPLY A UNIFORM “TWIN FILM OF FIND WO.39 TO 5CE6VV 
TWEEADS OF FIUD NOS. 20,30 AND IT.. 
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APOLLO GAN Specification 
PS6007200 EEV A 


1. SCOPE 


1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Power and Servo Assembly. Part Numbers 6007200-011 
6007200-021, and 6007200-031, hereafter called the assembly. * 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 


2wl EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified. Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 


Military 

MIL-T-21038 
APOLLO GltN 
ND1002214 


ND1002273 

ATP6015497 

STANDARDS 


Transformers, Pulse, Low Power, General Specification for 


General Specification for Preservation, Packaging, Packing 
and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment • 

Test Specification, Power and Servo Assembly, 

Workmanship-V ibration 

Assembly Test Procedure for APOLLO LEM Inertial Subsystem 


Military 

M1L-STD-202C 

DRAWINGS 


Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 


APOLLO GAN 


6007200 


Power and Servo Assembly 


(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by suppliers 
In connection with specific procurement functions should be obtained from the procuring activity 
or as directed by the contracting officer. 


2 2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In the event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 


a. The contract • 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 












APOLLO GAN Specification 
PS6007200 REV A 


4.3.11 Temperature Out of Limits Detection. With 30.1±0.1 vdc applied to 45J19-A8 (Hi) 
and 45J19-A5 (Lo), the following tests shall be performed: 

a. With a dc ground applied to 45J19-G18, the output between 45J19-H18 (Hi) and 
45J19-A5 (Lo) shall be 20.7±1.7 vdc. 

b. With a dc input of 18.0±0.1 vdc applied to 45J19-G18, the output between 45J19-H18 
(Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be less than or equal to 1.0 vac. 

4.3.12 Workmanship-V lb ration. The assembly shall be Workmans hip-Vlbration tested in 
accordance with Specification ND1002273 with the exception that Prior Compliance shall not 
require that the assembly be calibrated and tested in accordance with Specification ATP6015497. 
This test shall be performed prior to all other tests specified in 4.3. 

4.4 SUBSYSTEM TEST. In lieu of testing in accordance with 4.3, the assembly may be 
tested in accordance with Specification ATP6015497. Compliance with the requirements of 
Section 3 shall be considered fulfilled when the tests of ATP6015497 are satisfactorily completed. 

5. PREPARATION FOR DELIVERY 

5.1 GENERAL. Preparation for delivery shall be in accordance with Specification ND1002214. 

6. NOTES. None. 
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PS6007200 REV B 


1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Power and Servo Assembly, Part Numbers 6007200-011, 
6007200-021, 6007200-081, and 6007200-041, hereafter called the assembly. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified, Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 


Military 

MIL-T-21038 
APOLLO GAN 
ND1002214 


ND1002273 

ATP6015497 
STANDARDS 


Transformers, Pulse, Low Power, General Specification for 


General Specification for Preservation, Packaging, Packing 
and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

Test Specification, Power and Servo Assembly, 
Workmanship-Vibration 

Assembly Test Procedure for APOLLO LEM Inertial Subsystem 


Military 

MIL-STD-202C Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 
DRAWINGS 


APOLLO GltN 

6007200 Power and Servo Assembly 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by suppliers 
in connection with specific procurement functions should be obtained from the procuring activity 
or as directed by the contracting officer. 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In the event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 

a. The contract • 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 2 
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APOLLO G&N Specification 
PS6007200 REV C 


(2) With the 800 pps (0* and 180* ) reference inputs removed, the output between 
45J19-H10 (Hi) and 45J19-K10 (Lo) shall be 28.0Al.5V rms and it shall lose '* 
synchronization. 

(3) The output between 45J19-D11 (Hi) and 45J19-F11 (Lo) shall be such that a gain of 
1.00*0.04 V/V is obtained by dividing the output at these pins by the output obtained 
in 4.3.5.b(2). 

(4) The output between 45J19-G11 (Hi) and 45J19-F11 (Lo) shall be such that a gain of 
1.00*0.04 V/V is obtained by dividing the output at these pins by the output obtained 
in 4.3.5.b(3). 

c. With the dc supply voltage adjusted to 30.1*0.1 vdc, outputs shall be as specified in 
4.3.5. a. 


4.3.6 Power Supply, -28 VDC. With the dc supply voltage applied to 45J19-A4 (Hi) and 
45J19-A5 (Lo) and with a dc test input signal applied to 45J19-G29 (Hi), 45J19-G30 (Hi), 45J19-G31 
(Hi) and 45J19-G28 (Lo), the -28 VDC Power Supply tests shall be as follows: 

a. With the dc supply voltage adjusted to 25.1*0. lvdc and the dc test signal adjusted to 
+250 mv dc minimum, the output between 45J19-F8 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be -23.0 
to -31.3 vdc, and the monitor point voltage across a 10K ohm *1 percent resistance 
between 45J19-F9 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be -13.5*2.1 vdc. 

b. With the dc supply voltage adjusted to 30. ^*0.1 vdc and the dc test signal adjusted to 
-250 mv dc minimum, the output between 45J19-F8 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be 
-23.0 to-31.3 vdc. 

c. With the dc supply voltage at 30.1*0.1 vdc, the dc test signal adjusted to *250 mv dc 

minimum and the 25.6K pps reference input signal removed from 45J19-H23 (Hi) and ' \ 

45J19-K23 (Lo), the output between 45J19-F8 (Hi) *nd 45J19-A5 (Lo) shall be -28 to -30 vdc. 

4.3.7 ISS TUrn On Detection. With a dc supply voltage of 26.1*0.1 vdc applied between 45J19-A4 
(Hi) and 45 J19-A5 (Lo), the following tests shall be performed. With a dc supply voltage of 
30.1*0.1 vdc applied to these same pins, the following tests shall be repeated. 

a. With the dc supply voltage momentarily (1 minute minimum) removed from 45J19-A4 (Hi) 
and then reapplied, the voltage between 45 J19-G20 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be greater 
than +11.3 vdc, and the dc resistance between 45J19-A21 and 45J19-B21 and between 
45J19-B8 and 45J19-B7 shall be less than or equal to 1.5 ohms. 

b. With the dc supply voltage also applied to 45J19-H16 (Hi), the voltage between 45J19-G20 (Hi) 
and 45J19-A5 (Lo) shall be less than or equal to +1.5 vdc, the dc resistance between 
45J19-A21 and 45J19-B21 shall be less than or equal to 1.6 ohms, and the dc resistance 
between 45J19-B8 and 45J19-B7 shall be greater than or equal to 5 megohms. Upon sub¬ 
sequent removal of the dc supply voltage from 45J19-H16 (Hi), the voltage between 45J19-G20 
(Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall remain less than or equal to +1.5 vdc, and the dc resistance . 
between 45J19-A21 and 45J19-B21 and between 45J19-B8 and 45J19-B7 shall be greater than 
or equal to 5 megohma. 
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notes: SECTION A~A 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 SCALE 2/1 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 AND FIND NO. 20 TO BE 18-22 INCH POUNDS 

S. IDENTIFY WITH FART NO. PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 

4. BOND FIND NO. 21 TO FIND NO. I PER NDI0022I9 

5. APPLY ATHIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FINO NO.4 THRU FIND NO. I5,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANIN6 IS PERMITTED . 

6 . FIND NO. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

7. PROCURE PER PS 6007200 

8 . LEAK TEST PER NO TYPE 

9. M0UNTIN6 TORQUE FOR FIND NO. 23 BODY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

K>. M0UNTIN6 TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS .i 
II. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS • 
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APOLLO GAN Specification 
PS6007200 KEY » 


1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Power and Servo Assembly, Part Numbers 6007200-011, 
60O7200-021, 6007S00-SS1, SA07200*041 r md 6AMSMH*i^lhai<mrflm> called .the assembly. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified, Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

Military 

MIL-T-21036 

APOLLO GAN 

ND1002214 

ND1002273 

ATP6015497 
STANDARDS 
Military 

MIL-STD-202C Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 
DRAWINGS 

APOLLO GAN 

6007200 Power and Servo Assembly 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by suppliers 
in connection with specific procurement functions should be obtained from the procuring activity 
or as directed by the contracting officer. 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In the event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 

a. The contract • 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 


Transformers, Pulse, Low Power, General Specification for 


General Specification for Preservation, Packaging, Packing 
and Container M a rkin g of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

Test Specification, Power and Servo Assembly, 

Workmanship-V ibration 

Assembly Test Procedure for APOLLO LEM Inertial Subsystem 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL -0-70327 
MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 AND FIND NO. 20 TO BE 18-22 INCH POUNDS 
_ IDENTIFY WITH PART NO- PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 

BOND FINO NO. 21 TO FIND HO. I PER NDI0022I9 __ 

APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FINO NO. 4 THRU FINO N0.I5,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANING IS PERMITTEO 

FINO NOl 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

PROCURE PER PS 6007200 

LEAK TEST PER NO TYPE 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 28 BODY. TO BE 95-60 INCH POUNOS . 

MOUNTIN6 TORQUE FOR PLUG TO BODY Of FINO NO. 28 TO BE 22-27 INCH POUNOS t 1 
MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 17 TO BE 190-200 INCH POUNDS 
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INTERPRET 0RAWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MU.-0-7032? 
MOUNTING TORQUE FOR FINO N0.I8 AND FIND NO. 20 TO BE 16-22 INCH POUNDS 
IDENTIFY WITH PART NO- PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 
BOND FIND NO. 21 TO FINO NOl I PER N0I0022I9 

APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FIND NO.4 THRU FINO NO. I5,EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED.CLEANING IS PERMITTED 

FIND Na 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

PROCURE PER PS 6007200 

LEAK TEST PER ND TYPE 

M0UNTIN6 TORQUE FOR FIND Na 23 BODY TO BE 35-60 INCH POUNOS 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BOOY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNOS * 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 160-200 INCH POUNDS 
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APOLLO GAN Specification 
PS6007200 REV F 


1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Power and Servo Assembly, Part Numbers 6007200-011, 

6007200-021, 6007100-031, 6007200-041 r 60Q7200-051 T 60Q7200-061 and 6607200-071 here¬ 
after called the assembly. * 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified. Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

Military 

MIL-T-21038 Transformers, Pulse, Low Power, General Specification for 

APOLLO GAN 

ND1002214 General Specification for Preservation, Packaging, Packing 

and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 

ND1002273 Test Specification, Power and Servo Assembly, 

Workmanship-Vibration 

ATP6015497 Assembly Test Procedure for APOLLO LEM Inertial Subsystem 

STANDARDS 
Military 

M1L-STD-202C Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 
DRAWINGS 

APOLLO GAN 

6007200 Power and Servo Assembly 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by suppliers 
in connection with specific procurement functions should be obtained from the procuring activity 
or as directed by the contracting officer. 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In the event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 

a. The contract • 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 
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notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL -D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 AND FIND NO. 20 TO BE 18-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 

4. BOND FINO NO. 21 TO FIND NO. I PER NDI0022I9 

5. APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FIND NO. 4 THRU FIND NO. I5,.EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANIN6 IS PERMITTED 

6 . FIND NO. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

7. PROCURE PER PS 6007200 

8 . LEAK TEST PER ND TYPE 

9. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 BODY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

10. MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

11. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180*200 INCH POUNDS 

12. ApDLY SEALING COMPOUND PER MILtS-22473,GRADE C-TO THREADS | 

OF FIND NO.23 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NQ.3— -— 
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notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MH. —D —70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 AND FIND NO. 20 TO BE IB -22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFv with part NO. PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 

4. BOND FIND NO. 21 TO FIND NO. I PER NDI0022I9 

5. APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE M0UNTIN6 SURFACES OF 

FIND NO.4 THRU FINO NO. I5,EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSEO. CLEANING 1$ PERMITTEO 

6. FIND Na 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

7. PROCURE PER PS 6007200 

8. LEAK TEST PER ND TYPE 

9. MOUNTING TORQUE FOR FIND Na 23 BODY TO BE 55-GO INCH POUNDS 

10. MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS 
— M. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE IB0-200 INCH POUNDS 
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APOLLO GfiN Specification 
PS6007200 REV — H 

3.1.8.4 OG Coarse Alglnment Gain. The OG C/A signal gain shall be 61.6415.4 amp/volt. 

A nero phase OG C/A signal shall produce a positive dc output, and a * phase OG C/A signal 
shall produce a negative dc output. 

3.1.9 IMU Failure Detection. The IMU fail output shall be 0 to 1.5 vdc when a gimbal error 
signal is less than or equal to 5.5V rms. The IMU fail output shall be greater 4*11 vdc 
when a gimbal error signal is greater than or equal to 7.5V rms.< 


3.1.10 Temperature Out of Limits Detection. Temperature out of limits outputs shall be as 
specified below: 

a. An output of 20.7*1.7 vdc when there is a temperature within limits input. 

b. An output less than or equal to 1.0 vdc when there is a temperature out of limit# 
input. 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with APOLLO 
GftN Drawing 6007200 and all drawings and engineering data iwfOreaoed thereon. 

3.2.2 Standards of Manufacturing, Manufacturing Process unrf Production 

3.2.2.1 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance shall be in accordance 
with Table L 

TABLE I 
DC RESISTANCE 
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notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NC. 18 AND FIND NO. 20 TO BE 16-22 INCH POUNDS 

3. IDENTIFY WITH FART NO. PER NDI0020I9 AND SERIALIZE PER NC 1002023 

4 - — :v c -»-C >1 TC F.r.'u NO.”I PtR NDICOZ^IB 

5. APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE I0C6879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FIND NO. A THRU FIND NO. !5,E XCESS GREASE SHALL NOT fe E EXPOSED. C LEANING IS PERMITTED 

6. FIND NO. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

7. PROCURE PER PS 6007200 

8. LEAK TEST PER ND TYPE 

9. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 BODY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

10. MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

11. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

12. APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 
OF FIND NO.23 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-7G227 
MOUNTING URQUE FOR FIND NC. 19 TO BE 18*22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY VVITH PART NO. PER NC 100201? ANQ SERIALIZE PER NC 1002021 
BON FIND NC ?! TC FIND NC. I Pl-R NU00??!9 

APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE I0C6679 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FIND NO. 4 THRU FIND NO. 15,EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSEO. CLEANING IS PERMITTED 

FIND NC. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

PROCURE PER PS 6007200 

LEAK TEST PER NO 1002290, TYPE I. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 BODY TO BE 55-GO INCH POUNDS 
MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BOOY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS 
MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 
APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 
OF FIND NO.23 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD I0088S5, TO THE RUBBER 
SEALING SURFACES OF FIND NOS. 2 AND 16. REMOVE ANY EXCESS QREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 TO BE 17*19 IN POUNDS. 
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1. INTERS T DRAW INC- IN ACCORDANCE MTh STANDARDS PRESCRIBED BY MIL -Q - 7032 7 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. IS TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

V ID?N T,rv A’ Tl - <-1*1 ' <' Drt - 100201-' and SFRialCE t E c \C IOC2CZ2 
A. EON CtLO VC ?' TC FIND NO. I PFR N!.1002019 
. APPLY A^HIN r, LV 0 r SILICONE CREASE ICCC679 TC THE VCJNTINS SURFACES OF 
FIND NO. 4 THRU FIND NO. 15,EXCESS GREASE SHALL NOT feE EXPOSED. CLEANING IS PE 
t. -INC VC. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 
7. Pa-CCURE PER PS 6007200 
6. LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I. 

3. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 EDDY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

10. MO-JNTING TOCQUF FOR PLJG TO BCDY OF FIND NO. 23 TC BE 22-27 INCH POUNDS 

11. MOUNTING TOPQjE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

12. APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 
OF FIND NO.2 3 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 

13. APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE QREASE , PER SCD I0088S5, TO THE RUBBER 
SEALiNQ SURFACES OF FIND NOS. 2 AND 16. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 


14. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND 26 TO BE IT-19 IN. LBS. 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS DESCRIBED BY MIL-D-70327 
N'- ”ORQuE FOP F'NDNO.lP TO BE 18-22 INCH POUNDS 
IDENTIPV W ITH PART NO. PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023 
n^\r. Ci» n VO FIND NO * PFR Nni00??t9 

AFmYATHIN FILM OF SILICONE GREASE I0C6879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

FIN-: NO. 4 THRU FIND NO. 15,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANIN6 IS PERMITTED 

FIND NO. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

PRC CURE PER PS 6007200 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 BODY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22 27 INCH POUNDS 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

APPLY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.22 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD I0088S5, TO THE RUBBER 
SEALING SURFACES OF FIND NO’S. 2 AND 16. REMOVE ANY EXCESS QREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND 28 TO BE 17-19 IN. LBS. 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-7Q327 
MOUNTING t ORQUE FOR FIND NO. IS TO BE 18*22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY VVITm I-AHT ,0 P"K NDI0020I9 AND SERIALIZE PEP ND 1002023 
B til.J f,C 21 TO FIND NO. I PER Nl ICC?.-19 

APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE I0C6879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 

find NO. 4 THRU FIND N0.I5,EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANING IS PERMITTED 

-INC NC. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 

PROCURE PER PS 6007200 

leak TEST PEP ND 1002290, Typf I. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 BODY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

MOUNTING TORQUE FQR FIND NO. 17 TO BE 100-200 INCH POUNDS 

apply SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.23 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE QREASE , PER SCO I0088S5, TO THE RUBBER 
SEALING SURFACES OF FIND NO’S. 2 AND 16. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND 30 TO BE IT-19 IN. 185. 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

vaunting ~ irque for F'ndno.iR to be ib-?2 inch pounds. 

IDENTIC vVITH CART NO. PER NDI0020I9 AND SERIALIZE PER ND 1002023 
ci* 0 » < -71 TO PINO NO • pep NP100? 3 ’9 
apply A thin EluM OF SILICONE GREASE I0C6879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 
PiND NO. 4 THiib FIND NO. IS,EXCESS GREASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANING IS PERMITTED 
FIND \C. 22 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY 
PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 EGDY TO BE 55-60 INCH POUNDS 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 TO BE 22-27 INCH POUNDS 

MOUNTING TORQUE FOP find NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

AP^LY SEALING COMPOUND PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF find NO.23 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE QREASE , PER SCO I0088S5, TO THE RUBBER 
SEALINQ SURFACES OF FIND NO'S. 2 AND 16. REMOVE ANY EXCESS QREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND 30 TO BE IT-19 IN. LBS. 
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23.325 REF 


A 


notes: 

• I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FINDNO.I8 TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 

4. BOND FIND NO. 21 TO FIND NO. 1,27,29 OR 31 PER ND 100 2219. 

5. APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND NO. 4 
THRU FIND M0.I5 % FIND N0.36,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANING IS PERMITTED 

6. FINO NO. 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

7. PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

8. LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

9. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55*60 INCH POUNDS. 

tO. MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 22-27 INCH POUNDS. 

- II. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 160-200 INCH POUNDS 
12. APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.23 OR 35 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 OR 33 RESPECTIVELY. 


NOTES CONT. - 

15. APPLY 1010900 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER ND 100 2 009 TYPE D TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS. TOP 
oURFACE OF FIND NO. 17 MUST BE FREE OF 5E ALA NT. SEALED SURFACES TO 
CLEANED BY DECREASING USING FREON AND ISO-PROPYl ALCOHOL PRIOR TO 
SEAUWQ. THIS NOTE DOES NOT APPLY CONFIGURATION 031,OS/, ANO OH. 

16 APPLY SEALANT 1006338-000 TO COAT FIND NO'S. 30 AND 25 WITH A MlNMUM 

Overall thickness of .oe and extend beyond the spotface and overlap 

THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF.IZ. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING 
S. E 5*1^ K !S. '50/PROPYL ALCOHOL PRIOR TO SEALING. THIS NOTE DOSS 
NOT APPLY TO CONFIGURATION 031, 021 AND Oil. 


13. APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD 1008855, TO THE RUBBER 

SEALING SURFACES OF FIND NO*S. 2 OR 32 AND FIND NO. Ife. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

14. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 2Q AND 30 TO BE 17-19 IN. LBA._ 
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SECTION A-A 
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A 


notes: 

L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 AND SERIALIZE PER ND 1002023 

4. BOND FIND NO. 21 TO FIND NO. 1,27,29 OR 31 PER ND 100 22 19. 

^ APPLY* WIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND N0.4 
THRJFI. ONO.I5 % FIND N0.36,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSED. CLEANING IS PERMITTED 

6. FIND NOl 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

7. PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

8. LEAK TEST PER NO 1002290, TYPE I 

9. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55 -GO INCH POUNDS. 

10. MOUNTING TORQUE FOR PLU6 TO BODY OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 22-27 INCH POUNDS. 

**• MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180 - 200 INCH POUNDS 

*2. APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND N0.23 0R25 PRIOR TO INSTALLATION »N FIND NO. 3 OR 33 RES - vELY. 

J3. APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER 5CD 1008655, TO THE RUBBER 

SEALING SURFACE3 OF FIND NO*S.^ OR 32 AND FIND NO. 16. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 
14. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND'30 TO BE 17-19 IN. LBS, - 


NOTES CO NT. - 

,5 * £5!£L 10,0900 PRIMER AND 10067 20 SEALANT PER ND 1002009 TYPE D TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 HOURS TOP 
17 Me 57 BE FREE 0F SEALANT.SEALED SURFACFS TO fit 
CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYl ALCOHOL PRIOR TO 
SEAUMG. THIS NOTE DOES NOT APPLY CONFlQURAT10N-03l r 02/,VoUAN?-oil. 

16 SE ALANT 1006339-000 TO COAT FIND NO'S. 30 AND 2S WITH A MINIMUM 

THICKNESS OF .06 AND EXTEND BEYOND THE SPOT FACE AND OVERLAP 

N <” E ^ 
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notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MOUNTING TORQUE FOR FiNDNO.18 TO BE 18*22 INCH POUNDS. 

3. IDENTIFY WITH PART NO. PER ND 1002019 AND SERIALIZE PER NO 1002023 

4. BOND FIKO NO. 21 TO FIND NO. I , 27,29 OR 31 PER ND 100 22 19. 

5. AP*-|_Y4THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FINO NO.4 
TMRwF DN0.I5 * FIND N0.38,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSED.CLEANING IS PERMITTED 

6. FINO NOl 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OP THIS ASSEMBLY. 

7. PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

6. LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

9. M0UNTIN6 TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 33 BODY TO BE 55*60 INCH POUNDS. 

10. MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BOOY OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 22-27 INCH POUNDS. 

11. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 17 TO BE IB0-200 INCH POUNDS 

12. APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREAOS 

OF FIND N0.23 0R35 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 OR 33 RESPECTIVELY. 


NOTES CONT. - 

15. APPLY 1010900 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER NO 1002009 TYPE 0 TO 
INDICATED AREAS AND CURE AT ROOM TEMPERATURE FOR AT LEAST 24 UOURS. TOP 
jjRFACE OF FiND NO. 17 MUST BE FREE OF 5EALA NT. SEALED SURFACES TO B£ 
CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO 
SEALfrlG. THIS NOTE DOES NOT APPLY C0NFU»uRAT10N-0Sl r Ot/,-OH AND-Ofcl. 

18 APPLY SEALANT 1006339*000 TO COAT FIND NO'S. 30 AND 25 WITH A MINIMUM 

Overall thickness of .oe and extend beyond the spotface and overlap 

THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF. 12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
THE EDGE OF THE COVER. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEOREASinG 
USING FREON AND 150-PROPYL ALCOHOL PRiOR TO SEALING. THIS NOTE DOSS 
NOT APPLY TO CONFIGURATION "051 ,"0£ 1,-011 AMD-061. 


17 APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND N0.37 TO SCREW 
THREADS. 


13. APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD 1008855. TO THE RUBBER 

SEALING SURFACES OF FIND NO*S. Z OR 32 AND FIND NO. ife. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

14. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 20 AND 30 TO BE 17-19 IN. LM. 
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INTER-nET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
MOUN T -NG TORQUE FOR FIND NO. 19 TO 9E 18*22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY WITH part NO. PER ND1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023 

BOND find NC ?« TC FIND NC. 1,27,29 OR 31 PER ND ICO 22 19. 

apply A TWIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND NO 4 

TMRLFI. ONO.I5 L FIND N0.38,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSEO. CLEANING IS PERMITTED 

FIND NO. 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OP THIS ASSEMBLY. 

PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55*GO INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 AND 35 _r 0 SE 22-27 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR FI NO NO. 17 TO BE 180 - 200 INCH POUNDS 

APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.23 DR 35 r R OR TO INSTALLATION >N FIND NO. 3 OR 33 RESPECTIVELY. 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCO 1008855, TO THE RUBBER 

SEALING SURFACES OF FIND NO‘S. Z OR 32 AND FIND NO 16 . REMOVE ANY EXCESS GREASE, 

MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 20 AND 30 70 BE 17-19 IN. LAB. 




NOTES CONT. - 

15. APPLY 1010900 PRIMER AW I0067EO SEALANT PER ND 1001009 TYPE 0 TO 
INDICATED AREAS AMD -.9E AT ROOM TEMPERATURE C DRA T LEAST 24 R* TOP 
SURFACE OF FIND NO. 17 MUST BE FREE OF SEALANT.SEALED SURFACES TO BE 
cleaned By DEGREASING USING freon AND ISO-PROPYL alcohol PRIOR TO 
3EAUMQ. this NOTE DOES NOT APPLY C0NFlGuRAT10N-03lrOE;,-O/lA|sC-Ofcl. 

»* APPLY SEALANT 1006338*003 TO COAT FIND N0*5. 30 AND 25 WITH A MiNMUM 
overall thickness of .oe and extend beyond the spotface and overlap 

-r^J rf^ T ^P A MAXIMUM of. 12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 

SURFACES TO BE CLEANED BY DCOREASlNtG 
2°/ P £. 0P I L ALCOHOL PRIOR tQ SEALING. THIS NOTE DOES 
NOT APPLY TO CONFIGURATION-031,-021-Oil ANP-Obl, 

17 APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND N0.37 TO SCREW 
THREADS. 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
MOUNTING tqrquE FOR FIND NO. 18 TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY WITH FART NO. PER NO 1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023 

BOND FIND NO 2« TO FIND NO. I ,27, 29, 31, OR 38 PER ND 1002219 

APPLY AWIN FILM OF SILICONE GREASE 1006079 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND NO.4 

THRU find NO. 15 % FIND NO.36,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSEO. CLEANING IS PERMITTED 

FINO NO 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OP THIS ASSEMBLY- 

PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55-60 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 22*27 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.23 OR 35 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 3 OR 33 RESPECTIVELY. 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCO 1006655, TO THE RUBBER 

SEALIMQ SURFACES OF HMD NO’S. 2 OR 32 AND FIND NO- 16. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AMD SO TO BE 17-19 IN. LM. _ _. 
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NOTES CONT. - 

15. APPLY 1010900 PRIftCR ANO 1006710 SEALANT PER NO 1002 009 TYPE O TO 
INDICATED AREAS ANO CuRE AT ROOM TEMPERATURE FOR A7 LEAST 24 HOURS. TOP 
SURFACE OF FIND NO. 17 MUST BE FREE OF 5EALANT.SEALED SURFACES TO BE 
CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYl ALCOHOL PRIOR TO 
SIAUMQ. THIS NOTE DOES NOT APPLY C0NFlQuRAT10N-03l T OH,-OMAND-O6l. 

*• SEALANT 1006333-003 TO COAT FIND NOB. 30 AND 29 WITH A MINIMUM 

Overall thickness of .oe and extend beyond the spot-face and overlap 

HE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF. 12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
surfaces TO BE CLEANED BY DEGREASING 
‘SO-PROPYL ALCOHOL prior to SEAUNQ. THIS NOTE DOES 
NOT APPLY TO CONFIGURATION-031,-021-Oil AND-061. 

17 APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND N0.37 TO SCREW 
THREADS. 


SECTION A-A 

SCALE 2/1 


6007200 ^1 





5 





























































KE NOTE 14 (20 
SEE NOTES 14 ^ 14 


o • o 


f rm-onzoozv 

*3ldndMV %l SdD 008 


ZZZZZ3 M/S 


rzzs-mzooz 

MBtdlldMV %i SdD 008 




£» rrrT-viuoos 
«3lfllJ ADddns 
W31SX68HS n$9 


6IMBAL SERVO 
AMPLFER 


+ GIMBAL SERVO 
AMPLIFIER 
2007114— CZZ-- 

S/N L.ZZZZI 


GtMBAL SERVO 
^ AMPLIFER 
(& £/ 2007114 — cm 

S/N 


|T RELAY MOOULE JH IMU AUXILIARY 

dp J 007 '"-- 3 ^p 


O :HH 


AAC FILTER £ I 

MULTIVIBRATOR 3200 CPS I* R 

V 3200 CPS ^AMPLIFIER /Sfe\ 

> 2007109-C“3<S g)2007l08-L"^g), 


'2007109-CZI3 

VMc^-rra 


(800 CPS 5*4 AMPLIFIER 
2007111 - UZZZ 


s/w 


POWER SUPPLY 
- 28 VOC 
2007107-cr^ 

S/M CT-Tim 


SEE NOTE 3 AMO 4 


O O 



SEE NOTE 2 
ANO 17 


[»—2389 RCf —J 



. ^ •«» 

♦02 TlR I "1 .51 



INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
MOUNTING TORQUE FOR FiNDNO.18 TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY WITH PART NO. PER ND1002019 AND SERIALIZE PER ND 1002023 

BONO FIND NO. 21 TO FIND NO. I ,27, 29, 31, OR 36 PER NO 1002219 

AP-LYATW1N FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND NO.4 

TH3UFINPN0.I5 % FIND N0.38,EXCESS 6REASE SHALL MOT BE EXPOSED.CLEANING IS PERMITTED 

FI NO NO. 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART Of THIS ASSEMBLY. 

PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

M0UNTIM6 TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55-GO INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FINO NO. 23 AND 35 TO BE 22-27 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 17 TO BE 180-200 INCH POUNDS 

APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FINO M0.23 OR 35 PRIOR TO INSTALLATION IN FIND NO. 9 OR 33 RESPECTIVELY. 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD 1008655, TO THE RUBBER 

SEALING SURFACES OF FIND NO*S. 2 OP 32 AND FIND NO. 16. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 20 AND 30 TO BE 17-19 (N.kM*—__ 


NOTES CCNT. - 

l5 * <0067 10 SEALANT PER ND 100*009 TYPE 0 TO 

i uRE AT ROOM TEMPERATURE rpRAT L6Avr 24 «ov9*. T» 
of FJNO NO.17 MUST BE F*£fc OF 5EALAN7.SEAU.D SURTACfJ TO 66 
O-EANEO BY DEGREASING USING FREON ANO ISO-PROPYL ALCOHOL PPU>* TO 
SEALAIG. THIS NOTE DOES NOT APPLY C0NF»GuRAT10N-O3ItO1A^<> , ‘mS-^«. 

16 APPLY SEALANT 1004338*003 TO COAT FIND NOS JO AND 29 miTM a 

•miCKUESS OF .0. A«) eSSw,’ BEY”b™rSw?«™ie^S^W 
THEEl^l MAX,MUM 0f ‘ IZ - SEALANT not TOEK^END CH t» 

THE EDGE OF THt COVER. SEALED 3URPACU TO Bft CLiANID flfr DKMt 

OW AND iSO-PROPVl. ALCOHOL PRIOR TC 5EAUN0. THIS NOTE Dd|* 
NOT APPLY TO CONP<4URATfON-OSi,-02t-Oil AND-Ofcl, 

17 APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FIND N0.57 TO SCRCW 
THREADS. 
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L INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY Mtt. -0-70327 
2. MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 18 TO BE 18*22 INCH POUNDS. 

S. IDENTIFY WITH PANT NO. PER NDI002CM3 AND SERIALIZE PER ND 1002023 

4. BOND FINO NO ?l TO FIND NO. I ,27, 29, 3l, OR 36 PER NO 1002219 

5. APPLY A THIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF FIND NO. 4 

THRU find no. is % find no. as, excess grease shall not be EXPOSEO. CLEANIN6 IS PERMITTED 

6. FINO NO 22 Oft 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OF THIS ASSEMBLY. 

7. PROCURE SPARE ASSEMBLIES PE* PS 6007200. 


NOTES CONT- - 

15. APF’LY i0«0900 PRIMER ANO iOO*7tO SEALANT PER NO <00 2 009 TYPE D TO 
INDICATED AREAS AND Cure at room TEMPERATURE for at LEAST 24 HOURS. TOP 
.SURFACE OF FINO NO. 17 MUST BE FREE OF 5EALANT.SEALED SURFACE’S TO BE 
CLEANED BT DEGREASING USING freon ano iso-propyl alcohol prior to 
3EALMG. THIS note POES NOT APPLY C0NFlQURAT10N-O3lrOtJ,-O/lAND-Ofcl. 

I*. APPLY SEALANT 1006336*009 TO COAT FIND NOB. 30 ANO 29 WITH A MiNAfUM 

Overall thickness of .or and extend beyond the spotface and overlap 

" f HE OAINTED SURFACE TO A MAXIMUM Cf.iZ- SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
THE EDGE OF THE COVER. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEOREASIN6 
USING FREON AND tSO-PROPYU ALCOHOL PRIOR TO SEAuNQ. THIS NOTE DOES 
NOT APPLY TO CONFIGURATION'0Si y -02 t.*Dl i AND-OM. 


B, LEAK TEST PER NO 1002280, TYPE I 

9. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 23 AND 35 BODY TO BE 55*60 INCH POUNDS. 

10. MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BOOT OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 2 2-27 INCH POUNDS. 

11. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. IT TO BE 180-200 INCH POUNDS 

12. APPLY SEALING COMPOUNO PER M»L-S-22473,6RA0E C TO THREADS 

OF FINO NO.23 OR 35 PR'OR t O INSTALLATION IN FIND NO. 9 OR 33 RESPECTIVELY. 

13. APPLY A LIGHT FILM OF SR. 1C ONE GREASE , PER SCO 1006655, TO THE RUBBER 

SEAUNQ SURFACES OF FIND NO*S. Z OR 32 AND FIND NO ife. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

14. MOUNTING TORQUE FOR FINO NO. 80 MO SO TO BE IT-19 IN. LB6. 


17. APPLY A UNIFORM THIN FILM OF FINO N0.S7 TO SCREW 
THREADS. 

ia APPLY A UNIFORM TMIN FILM OF FINO NO.99 TO 5CRSW 
THREADS OF FlUO MOB 20,50 AUD FT. 
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INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
MOUNTING TORQUE FOR FiNDNO.18 TO BE 18-22 INCH POUNDS. 

IDENTIFY VVITH FART NO. PER ND 1002019 AND SERIALIZE PEP NO 1002023 
BOND FIND NO. 21 TO FIND NO. 1,27,29 OR 31 PER ND 100 22 19. 

APPLY A TNIN FILM OF SILICONE GREASE 1006879 TO THE MOUNTING SURFACES OF 
FINON0.4 THRU FIND NO. 15,EXCESS 6REASE SHALL NOT BE EXPOSEO. CLEANING IS PERMITTED 

FIND NO. 22 OR 34 SHALL BE SUPPLIED AS PART OP THIS ASSEMBLY. 

PROCURE SPARE ASSEMBLIES PER PS 6007200. 

LEAK TEST PER ND 1002290, TYPE I 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 23 AND 33 BODY TO BE 55*60 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR PLUG TO BODY OF FIND NO. 23 AND 35 TO BE 22-27 INCH POUNDS. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. IT TO BE 100 - 200 INCH POUNDS 

APPLY SEALING COMPOUNO PER MIL-S-22473,GRADE C TO THREADS 

OF FIND NO.23 OR 35 PRIOR to INSTALLATION IN FIND NO. 3 OR 33 RESPECTIVELY. 

APPLY A LIGHT FILM OF SILICONE GREASE , PER SCD I0088S5, TO THE RUBBER 

SEALING SURFACES OF FIND NO'S. 2 OR 32 AND FIND NO. ife. REMOVE ANY EXCESS GREASE. 

MOUNTING TORQUE FOR FIND NO. 20 AND 30 TO 62 11-19 IN. LB6. 


NOTES CCNT. - 

15. APPLY 10(0900 PRIMER AND 1006720 SEALANT PER NO 1008 009 TYPE D TO 
indicated areas and cure at room temperature FOR AT LEAST 24 HOURS. TOP 
3URFACE OF FIND NO. 17 MUST OE FREE OF SEALANT.SEALED SURFACES TO BE 
CLEANED BY DEGREASING USING FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO 
3EAUWG. THIS NOTE DOES NOT APPLY CONFIGURATION 031,Oil, AND Oil. 


SECTION A-A 

SCALE 2/1 



16 APPLY SEALANT 10063 38*000 TO COAT FIND N0*5 .30 AND 25 WITH A MINIMUM 

Overall thickness of .oe and extend beyond the spotface and overlap 

THE PAINTED SURFACE TO A MAXIMUM OF.12. SEALANT NOT TO EXTEND OVER 
THE EDGE OF THE COVER. SEALED SURFACES TO BE CLEANED BY DEGREASING 
USING FREON AND ISO-PROPYL ALCOHOL PRIOR TO 3EAUNQ. THIS NOTE D0S5 
NOT APPLY TO CONFIGURATION OSi, 021 AND Oil . 
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1. SCOPE 

1.1 PURPOSE. This specification establishes the detail requirements for complete identi¬ 
fication and acceptance of the Power and Servo Assembly, Part Numbers 6007200-011, 
6007200-021, and 6007200-031, hereafter called the assembly. 

2. APPLICABLE DOCUMENTS 

2.1 EFFECTIVE ISSUES. The following documents form a part of this specification to the 
extent specified herein. Unless otherwise specified, Military Standards and Specifications 
shall be the issue in effect on the date of request for proposal or invitation to bid. 

SPECIFICATIONS 

Military 

MIL-T-21038 

APOLLO GAN 

ND1002214 


Transformers, Pulse, Low Power, General Specification for 


General Specification for Preservation, Packaging, Packing 
and Container Marking of APOLLO Guidance and Navigation 
Major Assemblies, Assemblies, Subassemblies, Parts and 
Associated Ground Support Equipment 


STANDARDS 

Military 

MIL-STD-202C Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts 

DRAWINGS 

APOLLO GAN 

6007200 Power and Servo Assembly 

(Copies of specifications, standards, drawings, bulletins, and publications required by suppliers 
in connection with specific procurement functions should be obtained from the procuring activity 
or as directed by the contracting officer.) 

2.2 CONFLICTING REQUIREMENTS. In the event of a conflict between requirements, the 
following order of precedence shall apply. The contractor shall also notify MIT/IL APOLLO 
Management of the conflict. 

a. The contract 

b. This specification 

c. Documents listed in this section 
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3. REQUIREMENTS 

3.1 PERFORMANCE 

3.1.1 IMU Operate G&N Subsystem Power Supply Filter Outputs. The assembly shall supply 

a filtered +27. ^.ilyd'033'v'fo output.:J1i* leakage currt * of the diodes ahall not exceed «Qft- 
migroamparBR atZ7.5 jjl l, -o. 3 vdc. 

3.1.2 Power Amplifier Output, 3.2 KC. The assembly shall supply an output voltage of 
28.50*0.35V rms synchronized to the 3.2 kc reference input signal and it shall also supply 
a nonsynchronized output of 28.5+1.5V rms. 

3.1.3 IMU 800 CPS Power Supply Outputs. The assembly shall supply a 1 percent, 800 cps, 

output of 28.00+0.38V rms, synchronized with the 800 pps reference input signals or tfctel 7 .". 
shaU euppjy aa 8»0 eoe j san av e ++r +nized cn+ptrt w smi •ijy ^ qrr iy , i - 

5 percent, 800 cps phase A and phase B outputs. The gain of the phase A and the phase B 
amplifiers shall be 1.00+0.04 V/V. The phase A output shall be 270° +3* with respect to the 
output of the 1 percent, 800 ops amplifier. The phase B output shall be 270* +3* with respect 

to the phase A output. The 5 percent, 800 cps phase A and phase B output monitor point 
voltages shall be 14.0+1.4V rms across 10K ohm resistances between the monitor points 
and ground. 


3.1.4 Power Supply, -28 VDC.' The assembly shallpwsvide a synchronized output of -23.0 to 
-31.3 vdc, and a monitor point voltage of -14.5+1.0 vdc across a 10K ohm resistance between 
the monitor point and ground. The assembly shall provide a nonsynchronized output of -28 to 
-30 vdc. 

3.1.5 ISS Turn On Detection 

a. The ISS turn on delay request output shall be greater than + 11 .3 vdc and the cage 
relay shall be energized when the IMU operate and standby bus is energized. 

b. The ISS turn on delay request output shall be equal to or less than 1.5 vdc and the 
cage relay shall be energized when a cage command input is applied. The output shall 
remain equal to or less than 1 .5 vdc and the cage relay shall deenergize upon sub¬ 
sequent removal of the cage command input. 

c. The ISS turn on delay request output shall be greater than +11.3 vdc and the cage relay 
shall be energized after the IMU operate bus has been momentarily (1 minute minimum) 
deenergized and then energized. 

d. The ISS turn on delay request output shall be equal to or less than l. 5 vdc and the cage 
relay shall be deenergized when the ISS turn on delay request complete input is applied. 
The output shall remain equal to or less than 1.5 vdc and the cage relay shall remain 
deenergized upon subsequent removal of the ISS turn on delay request complete input. 
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3.1.6 Inner Global (K2) Servo Amplifier 

3.1. 6 .1 1G Cfcitput Nall. The 1G servo amplifier output shall be nulled to 0*5 ma do.with an 
Input signal of le e s, than or equal to *200 mv dc. 

3.1. 6 .2 IG Error Gala. The 1G error signal gain shall be 20.5*6.1 amp/volt. A zero 
phase IG error signal shall produce a positive dc output, and a w phase IG error signal 
shall produce a negative do output. 

3.1. 6.8 IG Cage Gala. The IG cage signal gain shall be 20.5*6.1 amp/volt. A sero phase 
IG cage signal shall produce a positive dc output, and a * phase idcage signal shall produce a 
negative dc output. ... 

3.1. 6 .4 IG Coarse Alignment Gain. The IG coarse alignment (C/A) signal gain shall be 
20.5*5.1 amp/volt. A zero phase IG C/A signal shall produce a positive do output, and a 
ir phase IG C/A signal shall produce a negative dc ou jp uft . 

3.1.7 Middle Gimbal (MG) Servo Amplifier 

3.1.7.1 MG Output Null. The MG servo amplifier shall be nulled to 0*6 ma dc wtth an triput 
signal of less than or equal to *200 mv do. 

3.1.7.2 MG Error Gain. The MG error signal gain shall be 41.0*10.2 amp/volt. A zero 
phase MG error signal shall produce a positive dc output, and a t phase MG error signal 
shall produce a negative dc output. 

3.1.7.3 MG Cage Gain. The MG cage signal gain shall be 41.0*10.2 amp/volt. A zero 
phase MG cage signal shall produce a positive dc output, and a r phase MG cage signal shall 
produce a negative do output. 

3.1.7.4 MG Coarse Alignment Gain. The MG C/A signal gain shall be 41.0*10.2 amp/volt. 

A zero phase MG C/A signal shall produce a positive do output, and a v phase MG C/A signal 
shall produce a negative dc output. 

3.1.8 Outer Gimbal (OG) Servo Amplifier 

3.1.8.1 OG Output Null. The OG servo amplifier shall be nulled to 0*5 ma da .with iminput 
signal less than or equal to *200 mv dc. 

3.1. 8 .2 OG Error Gain. The OG error signal gain shall be 61.6*15.4 amp/volt. A zero 
phase OG error signal shall produce a positive dc output, and a v phase OG error signal 
shall produce a negative dc output. 

8 .1.8.3 OG Cage Gain. The OG cage signal gain shall be 61.6*15.4 amp/volt. A zero phase 
OG cage signal shall produce a positive dc output, and a w phase OG cage signal shall produce 
a negative dc output. 
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3.1.8.4 OG Coarse Alginment Gain. The OQ C/A signal gain shall be 61.6A15.4 amp/volt. 

A zero phase OG C/A signal shall produce apesttfare dc output, and a r phase OQ C/A signal 
shall produce a negative dc output. 

3.1.9 IMU Failure Detection. The IMU fail output shall be 0 to 1.5 vdc when a girabal error 
signal is less than or equal to 6 .5V rms. The IMU fail output shall be greater than +11 vdc 
when a gimbal error signal is greater than or equal to 7.5V rms.r; -V; zz: >. 

i:.it wo:!!. . 

3.1.10 Temperature Out of limits Detection. Temperature out of limits outputs shall be as 
specified below: 

a. An output of 20.7*1.7 vdc when there is a temperature within limits input. 

b. An output less than or equal to 1.0 vdc when there is a temperature out of limits 

input. . . ■ *•* 

3.2 PRODUCT CONFIGURATION 

3.2.1 Drawings. The configuration of the assembly shall be in accordance with APOLLO 
GAN Drawing 6007200 and all drawings and engineering data referenced there#*. 

3.2.2 Standards of Manufacturing, Manufacturing Process and Production 

3.2. 2.1 Continuity and DC Resistance. Continuity and dc resistance be in accordance 
with Table L 


TABLE I 
DC RESISTANCE 


FROM 

TO 

! RESISTANCE fohmsl 1 

- 

TLo)__ 

Minimum 

Maximum 

45J 

(19-A21 

45J 

I19-B21 
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t -B8 


k -B7 


1.0 
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-H29 

19J8K 

J0.2K 


-A26 


-A27 

499.8 

♦810.2 


-B27 


-B26 

98 

, HQ8 


-K30 


-H30 

19J9K . 

m2K 


-A28 


-A29 

499.8 

810.2 


-B29 


-B28 

98 

H02 


-K31 


-H31 

19J8K 

JBL2K 

\ 

' -A30 

> 

r -A31 

499.9 ^ 

810.2 

45J19-B31 

45J19-B30 

98 ^ 

192 
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4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS 

4.1 PRODUCT PERFORMANCE AND CONFIGURATION REQUIREMENTS/QUALITY 
VERIFICATION CROSS REFERENCE INDEX 


Test/Examination 

Requirement 

Method 

IMU Operate GAN Subsystem Power Supply Filter Outputs 

3.1.1 

4.3.3 

Power Amplifier Output, 3.2 KC 

3.1.2 

4.3.4 

IMU 800 CPS Power Supply Outputs 

3.1.3 

4.3.5 

Power Supply, -28 VDC 

3.1.4 

4.3.6 

ISS Turn On Detection 

3.1.5 

4.3.7 

Inner Gimbal Servo Amplifier and IMU Failure Detection 

3.1.6 

4.3.8 

IG Output Null 

3.1.6.1 

4.3.8.1 

IG Error Gain and IMU Failure Detection 

3.1.6.2, 3.1.9 

4.8.8.2 

IG Cage^Gain 

3.1.6.3 

4.3.8.3 

IG Coarse Alignment Gain 

3.1. 6.4 

4.3.8.4 

Middle Gimbal Servo Amplifier and IMU Failure Detection 

3.1.7 

4.3.9 

MG Output Null 

3.1.7.1 

4.3.9.1 

MG Error Gain and IMU Failure Detection 

3.1.7.2, 3.1.9 

4.3 9.3 

MG Cage Gain 

3.1.7.3 

4.S.9.3 

MG Coarse Alignment Gain 

3.1.7.4 

4.3.9.4 

Outer Gimbal Servo Amplifier and IMU Failure Detection 

3.1.8 

4.3.10 

OG Output Null 

3.1.8.1 

4.3.10.1 

OG Error Gain and IMU Failure Detection 

3.1.8.2, 3.1.9 

4.3.10.2 

OG Cage Gain 

3.1.8.3 

4.3.10.3 

OG Coarse Alignment Gain 

3.1.8.4 

4.3.10.4 

Temperature Out of Limits Detection 

3.1.10 

4.3.11 

Drawing Compliance 

3.2.1 

4.3.1 

Continuity and DC Resistance 

3.2.2.1 

4.3.2 


4.2 GENERAL. The contractor responsible for the manufacture of the assembly be 
responsible for the accomplishment of each test required herein. 

4.2.1 Test Conditions 

4.2.1.1 Environmental. Unless otherwise specified, the assemblies shall be tested under 
the following ambient conditions: 

a. Temperature: 25* *10*C 

b. Relative Humidity: 90% max 

o. Barometric Pressure: 28 to 32 Inches of Hg 

4.2.1.2 Inputs. The following inputs are necessary for performance of the tests specified herein: 
a. DC Supply Voltage: 28.3 vdc adjustable 12.5 vdc, 20 amp minimum. 
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(2) With the 800 pps (0* and 180* > reference inputa removed, the output between 

45J19-H10 (Hi) and 46J19-K10 (Ld) shall be 28.0*1.5V rms and it shall lose : 
synchronisation, # 

(8) The output between 46J19-M1 (Wi) and 48.J19-F11 (Ld) shall be dbefc that a gain of. 
1.0040.04 V/V is obtained by dividing the output it these pins by the output obtained 
in4.3.#.b(2). 

(4) The output between 45J19-G11 (Hi) and 45J19-F11 (Lo) shall be such that a gain of 
1 . 0040 .04 V/V is obtained by dividing the output at these pins by the output obtained 
In 4.3.5.b(S). 

c. With the dc supply voltage adjusted to to. 140.1 vde, outputs shall be as specified la 
4.3.6.a. 

4.3. d Power ftipply, -28 VbC. With the do supply voltage applied to 45J19-A4 (HI) and 
45J19-A5 (lo) and with a dc test input signal applied to 45J19-G29 (Hi), 46J19-G30 (Hi), 46J19-G31 
(Hi) and 45J19-G28 (lo), the -28 VDC Power Supply tests shall be as follows: 

a. With the dc supply voltage adjusted to 13. 1*0.1 vde and the dc test sigial adjusted to 
*£50 mv dc, minimum; the output between 4Sfl9**F« (Hi)and 45419-Ad (Lo) shall b»-22.# 
to -31. 3 vde^and the monitor poiah voltage across irtftil it hi si piTfisaf rsalsUmoa ?' 
betweaa 46419-F9 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) aWl be -14.54a. O vdc. 

b. With the dc supply voltage adjusted to ydc and the dc test signal adjusted to 

-250 my dc minim um, the outputhetveo'n 45Jl9rF8 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be ^ 

-23.0to-3l.3 vdc. " ' *' v -■ --- 

o. With the dc Supply voltage at 30.1*0.1 vde, the dc test signal adjusted to 4250 mv de 

minimum and the 25* 8 K pps refetence input signaLremokred from 4$J$9-H23 (Hi) ai* (* , 

46Jl9-E23 (Lo)* the output betw*^ 44J19-F8 (i*i> *^ (Lo) efasfi be -28 to -30 vde. 

4.3.7 1SS Tiirn (hi Detection. With a do supply voltage of 26.1*0.1 vde applied between 45J19-A4 
(Hi) and 45J19-A5 (lo), the following tests shall be performed. With a dc supply voltage of 
30.1*0.1 vde applied to these same pins, the followii* teats shall *e repeated. 

* ' 

a. With the dc supply voltage momentarily (1 minute minimum) removed from 46J19-M (Hi) 
and then reapplied, the voltage between 45J19-G20 (Hi) and 46J19-A6 (Lo) shall be greater 
than 4 U. 3 vde, and the dc resistance between 45J19-A21 and 46J19-B21 and between 
45J19-B8 and 45J19-B7 shall be less than or equal to 1 .6 ohms. 

b. With the do supply voltage also applied to 45J19-H16 (Hi), the voltage between 45J19-G20 (HI) 
end 45J19-A5 (lo) shall be less than or equal to 41.6 vde, the do resistance between 
45J19-A21 and 45J19-B2X shall be lest thandr equal to Ltwha*, and the dc resistance 
between 45J19-B8 and 46J19-B7 shall be greater Hum or equal is b m eg ohms* Wjm ' 
sequent fcemovel of tbe dc supply voltage from 45J19-H16 (Hi)., tbs voltage between 45J19-G20 
(Hi) and 46J19-A6 (Lo) shall remain less than oreqfcal to .+1.3 vde, and the dc resistance . 

between 45 J19-A21 and 45J19-B21 and between 45J19-B8 and 45J19-B7 shall be greater than 
or equal to 5 magohma. 
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c. With the conditions in 4.3.7. a re-established and with a resistance of 2K ohms 
a5 percent connected between 45J19-H20 and 45J19-A5, the voltage between 
45J19-G20 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shaU be less than or equal to +1.5 vdc, and 
shall remain less than or equal to +1.5 vdc after subsequent removal of the 
resistance between 45J19-H20 and 45J19-A5. 

4.3.8 Inner Gimbal Servo Amplifier and IMU Failure Detection. With 25.1*0.1 vdc 
applied between 46J19-A4 (Hi) and 45«I19-Ab (Lo), the toilowing tests shall be performed. 

With 30.1*0.1 vdc applied to these pins andwlthi30.1*0^1 vdpapplisd vdc 

in 4.3.8.3. a, the following tests shall be repeated. 

4.3.8.1 IG Output Null. With a dc test signal applied to 45J19-G29 (Hi) and 45J19-G28 (Lo), 
and varied as necessary in amplitude and polarity to obtain an output voltage null of 0±5 mv 
dc between 45J19-B26 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) the test signal voltage shall be less than or 
equal to ±200 mv dc. 

4.3.8.2 IG Error Gain and IMU Failure Detection. With the output nulled as specified In 

4.3.8.1 and the connection removed from between 45J19-K29 (Hi) and 45J19-K28 (Lo), error 
signal gain and IMU failure detection shall be checked as follows: 

a. With a 3200 cps, 10*1 mv rms, 0* phase test signal applied between 45J19-K29 (Hi) 
and 45J19-K28 (Lo), the output between 45J19-B26 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) stall be 
measured 45*15 seconds after the test signal is applied. The gain from input to 
output shall be 20.5*5.1 amp/volt, and the output shall be positive do. 

b. With the test signal in 4.3.8.2. a removed and the output nulled as specified in 

4.3.8.1, a 3200 cps, 10*1 mv rms, 180* phase test signal shall be applied between 
45J19-K29 (Hi) and 45J19-K28 (Lo). The output between 45J19-B26 (Hi) and 
45J19-G28 (Lo) shall be measured 45*15 seconds after the test signal is applied. 

The gain from input to output shall be 20.5*5.1 amp/volt, and the output shall be 
negative dc. 

c. With the 3200 cps test signal (applied in 4.3.8.2.b) adjusted in amplitude to 5. 5Y 
+0.0, -0.1 Vrms, the output between 45J19-A22 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be 
0 to +1.5 vdc. 

d. With the above 3200 cps test signal adjusted in amplitude to 7.5 *0.1, -O.Wnns, , 
the output between 45J19-A22 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall he greater than +11 vdc. 

e. With the 3200 cps test signal removed from 45J19-K29 (Hi) and 45J19-K28 (Lo), and 
the pins connected together, the output between 45J19-A22 (Hi) and 45J19-45 (Lo) 
shall be 0 to +1.5 vdc. 

4.3.8.3 IG Cage Gain. ■ With the conditions specified below established and the output between 
45J19-B26 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) measured 45*15 seconds after the 800 cps test signal is 
applied, the gain from input to output shall be 20.5*5.1 amp/volt, and the output shall be 
positive dc. 
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a. A 25. 1*0. 1 vdc input applied to 45J19-H16 (Hi) and 45J19-A5 (Lo). 

b. DC ground applied to 45J19-B17. 

o. The output between 45J19-B26 (HI) end 45J19-G28 (Lo) nulled as specified in 4.3.8.1. 

d. An 800 cps, 10±lnnrrm* 0* phase test signal applied between 45J19-B35 (Hi) end 
45B19-B34 (Lo). 

4.3.8.4 KTCoarse Alignment Gain. With the following conditions established and the output 
between 45J19-B26 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) measured 45*16 seconds after the 800 ope test «*g nal 
is applied, the gain from input to output shall be 20.5*5.1 amp/volt, and the output shall be 
negative dc. 

a. DC ground applied to 45J19-B17. 

b. The output between 45J19-p26 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) nulled as specified in 4.3.8.1. 

o. An 800 ops, 10*1 mv rms, 180* phase test signal applied between 45J19-C35 (Hi) and 
45J19-C34 (Lo). 

4.3.9 Middle Gimbal Servo Amplifier and 1MU Failure Detection. With 25.1*0.1 vdc applied 
between 45J19-A4 (Hi) and 45J19-A5 (Lo), the following tests shall be performed. With 30.1*0.1 
vdc applied to these pins and with 30.1*0.1 vdc applied in place of 25.1*0.1 vdc in 4.3.9.3. a, the 
following tests shall be repeated. 

4.3.9.1 MG Output Null. With a dc test signal applied to 45J19-G30 (Hi) mid 45J19-G2I (Lo), 
and varied as necessary in amplitude and polarity to obtain an output null voltage of 0*5 mv dc 
between 45J19-B28 (Hi) and 45J19-G28 (Lo), the test signal voltage shall be less than or equal 
to *200 mv do. 

4.3.9.2 MG Error Gain and IMU Failure Detection. With the output nulled as specified in 
4.3.9.1, failure detection shall be checked as follows: 

a. With a 3200 ops, 5*1 mv rms, 0* phase test signal applied between 45J19-K30 (Hi) 
and 45J19-K28 (Lo), the output between 45J19-B28 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) shall be 
measured 45*15 seconds after test signal is applied. The gain from input to output 
shall be 41.0*10.2 amp/volt, and the output shall be positive do. 

b» With the test signal in 4.3.9.2. (a) removed and the output nulled as specified in 
4.3.9.1, a 3200 cps, 5*1 mv rms, 190* phase test signal shall be applied between 
45J19-K30 (Hi) and 49J19-K28 (Lo). The output between 45J19-B28 (Hi) and 
45J19-G28 (Lo) shall be measured 45*15 seconds after the test signal is applied. 

The gain from input to output shall be 41.0*10.2 amp/volt, and the output shall be 
negative dc. 
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c. With the 3200 ops test signal (applied in 4.3.9.2. b) adjusted in amplitude to ft, 5+<),o,- 
^aVjraa^ th e entp t rf botw * M 4»Jl9*A32flHM***6Ji0*^(L^ be 0 to +1.5 vdo. 

d. With the 3200 test signal adjusted in amplitude to 7.5>0.1, -0.0 V rms, the output 
between 45J19-A22( (ffi) and 45J19-A5 (Lo) shall be greater than +11 vde. 

0 . With the 3200 ops test signal removed from 45J19-K30 (Hi) and 45J19-G28 (Lo), and 
the pins connected together, the output between 45J19-A22 (Hi) and 46J19-A5 (Lo) shall 
be 0 to+1.5 vdc. 

4.3.9.3 MG Cage Gain. With the conditions specified below established, and the output between 
45J19-B28 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) measured, 45+15 seconds after the 800 cps test signal in 
applied, the gain from input to output shall be 41.0+10.2 amp/volt, and the output shall be positive 
do. 

a. A 25.1+0.1 vdc input applied to 45J19-H1& (Hi) and 45J19-A5 (Lo). 
h. DC ground applied to 45J19-B17. 

c. The output between 45J19-B28 (Hi) and 45J19-G98 (Lo) nulled as specified in 4.3.9.1. 

d. An 800 cps, 5+lnnmla, 0* phase test signal applied between 45J19-D35 (Hi) and 
45J19-D34 (Lo). 

4.3.9.4 MG Coarse Alignment Gain. With the following oonditions established, and the output 
between 45J19-B28 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) measured 45+15 seconds after the 800 cps test 
signal is applied, the gain from input to output shall be 41.0+10.2 amp/volt and the output shall 
be negative do. 

a. DC ground applied to 45J19-B17. 

b. The output between 45J19-B28 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) nulled as specified in 4.3.9.1. 

e. An 800 cps, 5+1 mv rms, 180* phase test signal applied between 46J19-F35 (Hi) and 
4,vr4BmrfB4 (Lo). 

4.3.10 Outer Gimbal Servo Amplifier and IMU Failure Detection. With 25.1+0.1 vdc applied 
between 45J19-A4 (Hi) and 45J19-A5 (Lo), the following tests shall be performed. With 39.1+0.1 
applied to these pins and with 30.1+0.1 vdc applied in place of 25.1+0.1 vdc in 4.3.10.3.a, the 
following tests shall be repeated. 

4.3.10.1 OG Output Null. With a dc test signal applied to 45J19-G31 (Hi) and 45J19-G28 (Lo), 
and varied as necessary in amplitude and polarity to obtain an output null voltage of 0+5 mv dc 
between 45J19-B30 (Hi) and 45J19-G28 (Lo), the test signal voltage shall be less than or equal 
to +200 mv dc. 

4.3.10.2 OG Error Gain and IMU Failure Detection. With the output nulled as specified in 
4.3.10.1 and the connections removed from 45J19-K31 (Hi) and 45J19-K28 (Lo), the error 
signal gain and IMU failure detection shall be checked as follows. 
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a. With a 3200 cpa, Sal mv not, 0* phase teat signal applied between 45J19-K31 (Hi) 
and 45J19-K28 (Lo), the output between 46J19-B*Q( <i^> and 4W19 mG 2$ (Lp) shall*? 
measured 45a 15 seconds after the test signal is applied. The gain from input to 
output shall be 61.6*15.4 amp/volt, and the output shall be positive dc. 

b. Witti the tefct signal in 4.3.10.2.a removed and the output nulled as specified la 

4.3.10.1, a 3200 ops, 5*1 mv rms, 180* phase test signal shall be applied between 
45J19-K31 (HI) and 45J19-K28 (Lo). The output botwo&n 45JT3-B3Q (Hi) and 43<J 19-K28 
(Lo) shall be measured 45*15 seconds after the test signal is applied. The gain from 
input to output shall be 61.6*15.4 amp/volt, and the output shall be negative do. 

o. With the 3200 cps test signal (applied in 4.3.10.2;%) adjusted in amiditadfe , 

-d. IV rms tho output between 45Jfc9-A23 (Hi).and.4§J18-Afi( (ip) sbiU be Ctte+1.5 vdc. 

d. With the 3200 ops test signal adjusted in amplitude to 7.5 +0.1, -0.0V rms, the output 
between 45J19-A22 (Hi) and 45J19-A5 (Lo) shall be greater than +11 vdc. 

e. With the 3200 ops test signal removed from 45J19-K31 (Hi) and 45J19-K28 (Lo), and 
the pins connected together, the output between 45J19-A22 (Hi) and 46J19-A5 (Lo) 
shall be 9 to 1.5 vdc. 


4.3.10.3 OG Cage Gain. With the eonditions specified below established, and the output between 
45J19-B30 (Hi) and 46J19-G28 (Lo) measured 45*15 seconds after the 800 cps test signal is applied, 
the gain from input to output shall be 61.6*15.4 amp/volt, and the output shall be positive do. 

a. A 25.1*0.1 vdc input applied to 46J19-H16 (Hi) and 45J19-A5 (Lo). 

b. DC ground applied to 45J19-B17. 

e. The output between 45J19-BS0 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) nulled as specified in 

4.3.10.1. 

d. An 800 cps, 5*1 mv rms, 0* phase signal applied between 45J19-G36 (Hi) and 
45J19-G34 (Lo). 

4.3.10.4 OG Coarse Alignment Gain. With the following conditions established, and tha 
output at 45J19-B30 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) measured, 45*15 seconds after the 800 cps 
signal is applied, the gain from input to output shall be 61.6*15.4 amp/volt, and the output 
shall be negative do. 

a. DC ground applied to 45J19-B17. 

b. The output between 45J19-B30 (Hi) and 45J19-G28 (Lo) nulled as specified in 

4.3.10.1. 


e. An 800 cps, 5*1 mv rms, 180* phase test signal applied to 46J19-H35 (Hi) and 
45J19-H34 (Lo). 
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SECTION F-F 

SCALE 4/1 


notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED 
BY MIL-D-70327 

2. MATERIAL: MAGNESIUM HK3IA-H24 PER MIL-M -2G075,TEMP H24 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .010 MAX 

4. REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

5. ALL SURFACES l2 & UNLESS OTHERWISE SPECIFIED __ 

6. FINISH: ANOOIZE PER MIL-M-45202 , TYPE I,CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. COAT THREADS OF FIND NO. 1,2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR V 
ne. INSTALL FIND NO. 1,2 ft3 PER MS33646. REMOVE DRIVING TANG. 

FOR FIND NO.3, THE HELICAL INSERT SURFACES MATIN6 WITH SCREW SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTA' LAT'ON 
CLEANING OF HELICOIL INSERT, A STANDARD SCREW SHALL BE ENGA6ED AND 
AND DISENGAGED FULL LENGTH OF HELICOIL INSERT AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF HELICOIL INSERT THREADS 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 

10. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANOOIZING, IRIDITE 
HOLES PER NO 1002040 

||. Q THIS DIMENSION IS CONTROLLED 8fY ICO LID-340-10000 
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H MIL-P-8585, COLOR V 
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rt» MATING WITH SCREW SHALL 
»TS. AFTER POST INSTALLATION 
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INSERT AS FINA.. STEP IN 
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SECTION 

SCALE 4/1 


F 


F 


notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
BY MIL"D -70327 

2. MATERIAL: MAGNESIUM HK3IA-H24 PER MIL - M -26075,TEMP H24 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .010 MAX 

4. REMOVE BURRS ANO SHARP EDGES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

5. ALL SURFACES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

G. FINISH: ANODIZE PER MIL- M-45202 , TYPE I,CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. COAT THREADS OF FIND NO. 1,2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR Y 
Q8. INSTALL FIND I>28r3 WET PER MS33646. REMOVE DRIVING TANG. 

FOR FIND N0.3, THE HELICAL INSERT SURFACES MATIN6 WITH SCREW SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION 
CLEANING OF HELICOIL INSERT, A STANDARD SCREW SHALL BE EN6A6ED ANO 
AND DISEN6AGED FULL LEN6TH OF HELICOIL INSERT AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF HELICOIL INSERT THREADS 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 

10. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANODIZING, IRIDITE 
HOLES PER NO 1002040 

11. Q THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY ICO LID-340-10000 
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SECTION A-A 


N STAN»AOS PRESCRIBED 

ri-MH24 
(T5 A HO RADII TO BE .010 MAX 
L$40 UNUtl • ' MERWlSE 

, ^ccinco 

TPt I.CLASS C m UNLESS OTHERWISE SPECIFIEO 
p tTM MH-P-HS** , COLOR V 
RCMOVC OR WING TAN6. 

«#C(S MATIN* m ItH screw shall 

**<%• AFTER PC £X INSTALLATION 

*0 ¥.n* SHAU BE EH6A6E0 ANO 
INSERT A* P RALSrCP IN 


i arrtR aroou m, irioite 


ICO MO'MO- 40000 


6003000 
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UNLESS OTHONNSE SRECmO 
DIMENSIONS ARE M INCHES 
CAPACITOR VALUES ARE M *1 
RESISTOR VALUES ARE M OHMS 
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SECTION F-F 

SCALE V* 


^lI^NTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
2. material: Magnesium hk 5 «-h2« mu« l-i“J o max 

4 S ; ‘.STE -RRLOOES F So A U^e\ A S 0 I OT T H °e^IsT 

t e .UNLESS OTHERWISE specified 

7* COAT THREADS OF FIND NO. 1,2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR V 
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notes: 

». INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
BY MIL-D-70327 

2. MATERIAL: MAGNESIUM HK3IA-H24 PER MIL* M-26075, TEMP H24 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .010 MAX 

4. REMOVE BURRS ANO SHARP ED6ES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

5. ALL SURFACES '2^ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH: ANODIZE PER MIL-M-45202 , TYPE I,CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. COAT THREADS OF FIND NO. 1,2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR Y 
□ 8. INSTALL FIND 1,28*3 WET PER MS33646. REMOVE DRIVING TANG. 

FOR FINO NO.3, THE HELICAL INSERT SURFACES MATING WITH SCREW SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION 
CLEAN!N6 OF HELICOIL INSERT, A STANOARO SCREW SHALL BE ENGA6ED ANO 
AND DISEN6A6ED FULL LEN6TH OF HELICOIL INSERT AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF HELICOIL INSERT THREADS 
9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NO 1002019 

K>. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANOOIZING, IRIDlTE 
HOLES PER NO 1002040 

u. □ THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY ICO LID-340-10000 
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NOTES. 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESRI8E0 BY MIL-D-70327 

2. MATERIAL; MAGNESIUM ALLOY HK3IA, CONDITION H24 PER MIL-M-26075 AND 
CAPABLE OF MEETING THE CLASS 6 REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM 
ASSOCIATIONS ULTRASONIC STANDARDS FOR PLATE , EXTRUSIONS AND FORGINGS. 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND HADll TO BE .010 MAX 

4. REMOVE BURRS ANO SHARP EDGES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

5. ALL SURFACES l2 & UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH: ANODIZE PER MIL-M-45202 , TYPE I,CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. COAT THREADS OF FIND NO. 1,2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR Y - 
He. INSTALL FIND l,2&3 WET PER MS33646. REMOVE DRIVING TANG. 

FOR FIND NO. 3, THE HELICAL INSERT SURFACES MATIN6 WITH SCREW SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION 
CLEANIN6 OF HELICOIL INSERT, A STANDARD SCREW SHALL BE EN6A6ED ANO 
AND DISENGAGED FULL LEN6TH OF HELICOIL INSERT AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF HELICOIL INSERT THREADS 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 

10. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANOOIZING, IRIDITE 
HOLES PER ND1002040 
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(. INTERPRET DRAWING in ACCORDANCE with STANDARDS PRESCRIBED BY mil-D-70327 

2. MATERIAL: 606I-T6-AL PER QQ-A-250/11,TEMP 6 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS ANO RAOII TOBE.OlO MAX 
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He. INSTALL FIND NUMBERS I, 2 ANO 3 PER MS 33646. REMOVE DRIVING TANG. 
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FIND NO. 2 THREADS 
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NOTES: 

I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327. 

2. MATERIAL: MAGNESIUM AZ3IB-H24 PER QQ-M-44 AND CAPABLE OF MEETING THE 
CLASS B REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM ASSOCIATION’S STANDARDS FOR PLATE, 
EXTRUSIONS ANO FORGINGS- 
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DO NOT EPOXY COAT. 
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SURFACES MATING WITH SCREW SHALL BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. 
AFTER POST-INSTALLATION CLEANING OF INSERTS, A STANDARD SCREW SHALL BE 
ENGAGED AND DISENGAGED FOR FULL LENGTH OF INSERT AS A FINAL STEP IN 
CLEANING INSERT THREADS. 

II. INSTALL FIND NO. 6 WET PER NDI002I2I. 

12. IDENTIFY WITH PART NO. PER NO 1002019- 

13.0 THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY IC0-LID-340-10000. 
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I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

t.MATERIAL: MAGNESIUM AZ3IB-H24 PER QQ-M-44 AND CAPABLE OF MEETING THE 
CLASS A REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM ASSOCIATION'S STANDARDS FOR PLATE. 

* EXTRUSIONS AND FORGINGS. 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .010 MAX. 

4. REMOVE ALL BURRS AND BREAK SHARP EDGES .015 TO .040. 

5. ALL SURFACES 12V" UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
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! SURFACES MATING WITH SCREW SHALL BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. 

, AFTER POST-INSTALLATION CLEANING OF INSERTS, A STANDARD SCREW SHALL BE 
ENGAGED AND DISENGAGED FOR FULL LENGTH OF INSERT AS A FINAL STEP IN 
CLEANING INSERT THREADS. 
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notes: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. ORIGINAL OF THIS DRAWING OR REPRODUCTION MADE BY A PROCESS OR METHOD 
SHALL INSURE DIMENSIONAL STABILITY 

3. MAKE MASTER PATTERN POSITIVE FILMS TO DIMENSIONS SHOWN 
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notes: 

I. INTERPRET OR AWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70S27 
2 . MATERIAL» PLASTIC SHEET .031 THICK PER MIL-P-I8I77 TYPE GEE 

3. PREPARE BOARD FOR PHOTOGRAPHY PER ND 1002133 

4. MARK BLACK CHARACTERS PER ND 1002019 

5. BROKEN LINE DENOTES SLEEVING 
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NOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2. MATERIAL PLASTIC SHEET .031 THICK PER MIL-P-18177 TYPE GEE 

3. PREPARE BOARD FOR PHOTOGRAPHY PER ND1002133 

4. MARK BLACK CHARACTERS PER ND 1002019 
3. BROKEN LINE DENOTES SLEEVING 
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NOTES: 

I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 
t. MATERIAL PLASTIC SHEET .031 THICK PER MIL-P-18177 TYPE GEE 

3. PREPARE BOARD FOR PHOTOGRAPHY PER ND1002133 REF 

4. MARK BLACK CHARACTERS PER ND 1002019 ' , DRAWING NO. 2008051 FOR PHOTOGRAPHIC MASTER 

3. BROKEN LINE DENOTES SLEEVING 
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MOTES: 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

' *2. MATERIAL: MAGNESIUM AZ3IB-H24 PER QQ-M-44 AND CAPABLE OF MEETING THE 
CLASS B REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM ASSOCIATION’S STANDARDS FOR PLATE, 
EXTRUSIONS AND FORGINGS . 

' S. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED^ALL FILLETS ANO RADII TO BE .010 MAX 

4. REMOVE ALL BURRS AND BREAK SHARP EDGES .015 TO .040 

5. ALL SURFACES I2y UNLESS OTHERWISE SPECIFIED _ 

§. FINISH: AMQOIZE PER MIL-M-45202. TYPE X, CLASS C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. SPOTFACE DIAMETERS ANO INDICATED SURFACES SHALL BE FREE OF ANODIZE. COAT 
DIAMETERS AND SURFACES INDICATED PER ND1002040 USING .MIL-M-SI7I, TYPE XL 
DO NOT EPOXY COAT 

B. HOLES INDICATED SHALL BE FREE OF ANOOlZE. COAT RER NO1002040 USING 
MIL-M-3171, TYPE XI. DO NOT EPOXY COAT. 

9. COAT THREADS OF HOLES FOR FIND NOS. 2. 3,4,5 AM) 6 WITH MN.-P-B5BS. COLOR V 

AND INSTALL PER NOTE 10 OR 11 WHILE PRIMER IS WET. 

* 10. INSTALL FIND NOS. 2. 3, 4. AND 5 (SEE NOTE NO. 9) PER MS S3646. REMOVE DRIVING 

TANG. INSERT SURFACES MATING WITH SCREW SHALL BE FREE Of PRIMER OR OTHER CON¬ 

TAMINANTS. AFTER POST-INSTALLATION CLEANNG OF, INSERTS. A STANDARD SCREW SHALL 
BE ENGAGED AND DISENGAGED THE FULL LENGTH OF EACH INSERT. BEFORE PRIMER IS 
FIRMLY SET, AS A FINAL STEP IN CLEANING INSERT THREADS. 

11. INSTALL FIND NO. 6 (SEE NOTE NO. 9) PER ND 1002121. INSERT SURFACES MATING WITH 
SCREW THREAD SHALL BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER PCST-IN- 

• STALLATION CLEANING OF INSERTS. A STANDARD SCREW SHALL BE ENGAGED AND DISEN¬ 
GAGED FOR THE FULL LENGTH OF EACH INSERT. BEFORE PRIMER IS FIRMLY SET. AS A 
FINAL STEP IN CLEANING INSERT THREADS. 

12. IDENTIFY WITH PART NO. PER NO >002019 

IS.Q THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY ICD-LID-S40-IOOOO. , 
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NOTES: 

I. INTERPRET ORAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL -0* 70327 

2. MATERIAL: ALUMINUM 5052-H32 PER QQ -A-250/8 .040 THICK 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .015 MAX 

4. REMOVE BURRS AND SHARP ED6ES .005 TO .015 

5. ALL SURFACES 12^ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ANOOIZE PER MIL-A-8625 TYPE I CLEAR. 
APPLY PAINT PER NO 1002289 

7. INDICATED AREAS SHALL BE FREE OF ANODIZE AND PAINT. COAT 

NDICATcq AREAS PER ND 1002040. DO NOT EPOXY COAT 

8. IDENTIFY WITH PART NO. PER ND 1002019 

9. WELDING PERMITTED. WELD PER MIL-W-8604 

10. SPOTWELD PER MIL-W-6858, CLASS B 

11. ; pluhinum 6oei - T6 n£m QQ-/r-zas/// 
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I. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-0-70327 

2. MATERIAL: ALUMINUM 5052-H32 PER QQ-A-250/8 .040 THICK 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .015 MAX 

4. REMOVE BURRS AND SHARP E06ES .005 TO .015 

5. ALL SURFACES 12^ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ANODIZE PER MIL- A-8625 TYPE Z CLEAR. 
APPLY PAINT PER ND1002289 

7. INDICATED AREAS SHALL BE FREE OF ANODIZE AND PAINT. COAT 
INDICATED AREAS PER ND 1002040. DO NOT EPOXY COAT 
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NOTES. 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESRieED 6Y MIL-D-70327 

2. MATERIAL. MAGNESIUM ALLOY HK3IA. CONDITION H24 PER MIL-M-26075 ANO 
CAPABLE OF MEETING THE CLASS 6 REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM 
ASSOCIATIONS ULTRASONIC STANDARDS FOR PLATE , EXTRUSIONS AND FORGINGS. 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND HAUII TO BE .010 MAX 

4 . REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

5. ALL SURFACES ,2 ^ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH: ANODIZE PER MIL- M- 45202 , TYPE I,CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. ' COAT THREADS n F FIND NO. 1,2 AND 3 WITH MIL-P-8585, COLOR Y 
08. INSTALL FIND 1,28.3 WET PER MS33646. REMOVE DRIVING TANG. 

FOR FIND NO 3, THE HELICAL INSERT SURFACES MATIN6 WITH SCREW SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION 
CLEANIN6 OF HELICOIL INSERT, A STANDARD SCREW SHALL BE ENGA6ED ANO 
AND DISENGAGED FULL LENGTH OF HELICOIL INSERT AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF HELICOIL INSERT THREADS 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 

10. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANOOIZING.COAT 

HOLES PER NO 1002040 USING MATERIAL PER MU-M-3I7I TYPE 11,00 NOT EPOXY COAT 

11. Q THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY ICO 
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SCALE 4/i 




NOTES. 

J. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESRIBED BY MlL-D-70327 

2. MATERIAL. MAGNESIUM ALlOY HK3IA. CONDITION H24 PER MIL-M-26075 AND 
CAPABLE OF MEETING THE CLASS B REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM 
ASSOCIATIONS ULTRASONIC STANDARDS FOR PLATE , EXTRUSIONS AND FORGINGS. 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .010 MAX 

4. REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

5. ALL SURFACES UNLESS OTHERWISE SPECIFIEO. 

6. FINISH- ANODIZE PER MIL-M-45202, TYPE I, CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

7. COAT THREADS OF HOLES FOR FIND NOS 1,2, AND3 WITH MIL-P-8585, COLOR Y 
AND INSTALL PER NOTE 8 WHILE PRIMER IS WET. 

Q8. INSTALL FIND 1,283 (SEE NOTE NO 7) PER MS 33646. 

REMOVE DRIVING TANG. INSERT SURFACES MATIN6 WITH SCREW THREAD SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION 
CLEANIN6 OF INSERTS, A STANDARD SCREW SHALL BE ENGAGED AND DISENGAGED 
THE FULL LENGTH OF EACH INSERT, BEFORE PRIMER IS FIRMLY SET, AS A 
FINAL STEP IN CLEANING INSERT THREADS. 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER N0I0020I9 

10. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANOOIZING.COAT 

HOLES PER NO 1002040 USING MATERIAL PEP MIL-M-3I7I type YL , DO NOT CPOXy COAT 
II- □ THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY ICO 
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SECTION F-F 

SCALE 4/1 


1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANOARDS PRESRIBED 6Y MIL-0-70327 

2. MATERIAL. MAGNESIUM ALLOY HK3IA, CONOlTlON H24 PER MIL-M-26075 ANO 
CAPABLE of meeting THE CLASS 6 REQUIREMENTS of the aluminum 
ASSOCIATIONS ULTRASOMC STANDARDS FOR PLATE , EXTRUSIONS ANO FORGNGS. 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS ANU HAUll TO BE .010 MAX 

4 . REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .0I5/.040 UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED 

5. ALL SURFACES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH: ANODIZE PER MIL-M-45202 , TYPE I,CLASS C , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. * COAT THREADS OF FIND NO. 1,2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR V 
fl8. INSTALL FIND I.2&3 WET PER MS33646. REMOVE DRIVING TANG. 

FOR FIND NO 3, THE HELICAL INSERT SURFACES MATING WITH SCREW SHALL 
BE FREE OF PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION 
CLEANING OF HELICOIL INSERT, A STANDARD SCREW SHALL BE EN6A6E0 AND 
AND DISEN6AGED FULL LEN6TH OF HELICOIL INSERT AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF HELICOIL INSERT THREADS 

9 . IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020IB 

10. INDICATED HOLES TO BE FREE OF ANODIZE. AFTER ANOOI ZING,COAT 

HOLES PER NO 1002040 USING MATERIAL PER Mll-M-3171 TYPE H,00 NOT EPOXY COAT 

11. □ THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY ICO 
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NOTES 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MILrO”70327 

2. MATERIAL: MAGNESIUM ALLOT HK 3IA CONDITION H24 PER MIL-M—26075 AN 0 
CAPABLE OF MEETING THE CLASS B REQUIREMENTS OF THE ALUMINUM 
ASSOCIATIONS ULTRASONIC STANDARDS FOR PL ATE, EXTRUSIONS A NO FORGINGS 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS ANO RADII TO BE.OlO MAX 

4 . REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .015/.040 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

5. ALL SURFACES 12^ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

6. FINISH* ANODIZE PER MIL-M-45202,TYPE I, CLASS C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

7. COAT THREADS OF FIND NUMBERS I, 2 ANO 3 WITH MIL-P-8585, COLOR Y 

THE SURFACES OF FIND NO. 2 MATIN6 WITH 5CHEW SHALL BE FKtt Uf 
PRIMER OR OTHER CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION CLEANING 
OF FIND NOt 2,A STANDARD SCREW SHALL BE ENGAGED AND DlSENGAGEO 
The FULL LENGTH of FIND NOi 2 AS FINAL STEP IN CLEANING OF 
FIND NO. 2 THREADS 
a IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 
ia HOLES MARKED B ANO E SHALL BE FREE FROM ANOOIZE. 

IRIOITE HOLES PER NO1002040 
a□ THIS DIMENSION IS CONTROLLED BY LI0-280-I0004 
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1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MATERIAL: MAGNESIUM ALLOY HK3IA CONDITION H24 PER MIL-M-2607S AND 
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NOTE* : 

1- INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2- MATERIAL MAGNESIUM AZ 31 B-H24 PER QQ-M-44 

3- FINISH ANODIZE PER MIL-M-45202.TYPE I, CLASS C 

4- MU57 BE FREE FROM BURRS. 

5- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED *. 

A. ALL CORNERS TO BE .005 TO .OlB R. OR CHAMFER. 

B. SURFACE ROUGHNESS NOT TO EXCEED 1 

Q >-IDENTIFY WITH PART NUMBER PER ND10020IS. 

7-COAT THREAD OF ITEM (z) WITH MIL-P-8505 COLORY 

6- INSTALL ITEM (if)WET PER M5-33&46, REMCYE TANG 

9- MARX .060 - .100 HIGH BLACK CHARACTERS PER 
NDI0020I9, CENTRALIZE AS SHOWN 

10- MARK .100-.140 HIGH BLACK CHARACTERS PER 

IN D1002019, CENTRALIZE AS SHOWN 

11- MARX .060-100 HIGH BLACK CHARACTERS PER NO 1002019 
USING INK 1006271-10. DO NOT APPLY PROT ECTIVE 
COATING, CENTRALIZE AS SHOWN ON 

12- INDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. COAT PER 

ND1002040. DO NOT EPOXY COAT E N0TE g 


mmM 


I DATE | APPROVED | 


.INITIAL REuEASE PER TDRR 
_ 


-^g-X.WOEEP 
V CSX 82* TO .165 DlA. 

\ 2 HOLES 


.345 BSC 


.250 BSC- 


.460—| 


.375 BSC 



7 SPACES AT .125 BSC -.675 BSC 


-SEE NOTE II 
.221 

•ZIT' , 


8-32 UNC-2B THRU 1-73 —, 
CSK 82° TO MAJOR 01A 
MOD MINOR DIA .l43-.t48 

I w .01C D1 Ai . 


+ WJ 

l-t. + rT ^ I 

T 


4.375 

B5C 


In +♦•►♦♦ 4 . 4 -*. 

I! 1 +++4++++ 

I* i ♦♦♦♦♦♦♦♦ 

| ♦ ♦♦♦♦♦-♦+ j 


5.437 


IDENTIFICATION MARK' 


SEE MOTE 10 


-.165 R 
2 PLACES 

I0-.OIO DlA] 


T)5EE MOTES 7^6 
' o PLACES 


*070 * 

CSK 82 # ;gg§ OlA 
DOTH SIDES 
262 HOLES 


Sio TYP ■ 


34 SPACES 
0.125 DSC* 
4.250 DSC 


14 ++♦•*-*-rH- 
L5H- + 4 + 4+t4 
U+++1-+T-*- 


II |4-+ + + tT-» » 
•I +♦+•*♦♦+* 


2.032 
TVP | 
2.468 
f TYP 


PARTIAL SeCTIOKI A-A 

scale e: i 

Z PLACES . 


5.000 

BSC 


4.500 

TYP 


.size 

TYP 


.203 THRU” 
4 HOLES 
10.010 PI A] 


SEE NOTE 12- 
4 PLACES 


' 2 . 000 ” 


.06 TYP 
.063 5 SC - 


-.156* 

8 PLACES 

le.OIQ PAl 


-•!H 4 PLACES 
.075 4 PLACES 


—H K- .400 MAX 

PARTIAL SECTION B~B 
SCALE z : \ 

6 PLACES 


Z 8 10 10957-008 
SEE MOTE 2 l I 6010650-001 


I ITEM I NO. I 

MO IreqoI 


WWT OR IDENTIFYING 


lNSE.gr, see THO. LOCKING 
BASE. r 

NOMENCLATURE 

OR DESCRIPTION _ 


UST OF PARTS AND MATERIALS 


L .2I» 

^\<2I5 


£014-331 

NEXT ASSY 1 USED 0N~ 
APPLICATION_ 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 


DO NOT SCALE THIS DRAWING 


SEE NOTE £ 


WWTMUMCINTATtOM LAO 
. Contract NAS »-497 

-<W— 

CkviC-Jz .a c core 


MANNED 

SPACECRAF T CENTER 
HOUSTON. TEXAS 


BASE. ELECTRICAL 

connector -rs6Pe) 

(INSEPARABLE assembly) 

COOE I DENT NO. SIZE 

80230 o 6010650 



















NOTES : 

1- INTERPRET DRAW IMG IV) ACCORDANCE. WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-703Z7. 

2- MATERIAL ‘.MAGNESIUM AZ Si B-H24 PER QQ-M-44 

3- FINI5H ANODIZE PER MIL-M-45202, TYPE I, CLASS C 

4- MUST BE FREE FROM BURRS. 

5- UNLESS OTHERWISE. SPECIFIED 
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NOTES : 

/. /* TBRPRET Off A WINS IN ACCORDANCE WITH 
STANDARDS PRESCRIBED BY M/l-D- 70327. 
NJA7ER/AI - MAGNESIUM. AZ3IB -H24- PER QQ-M-44 
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NOTES: 

(.INTERPRET DR AW IK) 6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 
BY MIL-D-70327. 

^•KUkTERtAi. i « 

A. .06 THICK 5052-H32 AL PER OQ-A-260/8 . 

B. 606I-T65I AL PER QQ-A-225/8 (TG5I) ___ 

3. REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .005/.OI5. 11 
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NOTES'. 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BV M!L~D- 70327. 

2. MACHINED METALLIC SURFACES TO BE FINISHED 
PER ND<002040. 

3. THERMOCOUPLE LEADS TO BE CUT TO LENGTH OF 
15 TO 17 INCHES ,, MEASURED FROM WHERE THEY 
EMERGE AT THE HEADER. 

d, THERMOCOUPLE LEADS TO BE BELOW SURFACE “A *' 
AHD COMPLETELY COVERED AND EMBEDDED IN 
EHCAPSULANT. FILL WITH ENCAPSULANT FLUSH TO 
.030 BELOW SURFACE PER NO 1002236 . 
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68R 


P3-116 

P9-25 

68Y 


P3-216 
P9-11 

69 

16 


69A 

5 

SHLO A69 
E14 

69B 

5 

P9-51 

SHLO A69 

69R 


P 3-316 
P9-29 


• 13 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

1.00 .75 

1.75 1.50 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 
.13 NO 

1.00 •75 

1*75 1.50 

.20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

•.19 NO 

• 13 NO 



30 



34 

BRANCH 5 


30 



34 

BRANCH 5 


30 


6B 

37 


6B 

37 




30 



34 

BRANCH 5 


30 



34 

BRANCH 5 


30 


6B 

37 


6B 

37 



30 


34 BRANCH 5 

30 




SIZE 
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NO. 

80230 
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LFAO MATL 
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AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 
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IOENT ITEM 

LG 

TO (BI 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


69Y 



P3-416 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 




P9-50 




• 13 

NO 


30 


70 

16 



1.00 

.75 




6B 

37 






1.75 

1.50 




68 

37 


70A 

5 


SHLO A70 




• 20 

NO 







E14 




• 19 

NO 




70S 

5 


P9-13 




• 13 

NO 


30 





SHLO A70 




• 20 

NO 




7CR 



P 3—516 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 




P9-27 




• 13 

NO 


30 


70Y 



P3-616 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 




P9-28 




• 13 

NO 


30 


71 

16 



1.00 

.75 




68 

37 






1.75 

1.50 




6B 

37 


71A 

5 


SHLO A71 




• 20 

NO 







E14 




• 19 

NO 


70 


71B 

5 


P9-9 




• 13 

NO 


30 





SHLO A71 




.20 

NO 




71R 



P3-117 

* 



.19 

NO 


34 

BRANCH 




P9-22 




• 13 

NO 


30 


71Y 



P3-217 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 




P9-23 




• 13 

NO 


30 


72 

15 



1.00 

.75 




6B 

37 






1.75 

1.50 




6B 

37 



SIZE 
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NO. 
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HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO IB) 

A 25IY 


P4-454 

P7-73 

A 252 9 



A 2 52R 


P4-353 

P7-48 

A 252Y 


P4-453 

P7-28 

A 256 9 



A 256R 


P4-127 

PI 2-66 

A 256Y 


P4-227 

PI2-67 

A 258 9 



A ?68R 


P4-348 

P12-27 

A 258Y 


P4—448 

Pi 2-28 

A 259 9 



A 259R 


P4-347 


PI2—47 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG TIN 

.19 NO 

• 13 NO 


.19 NO 
• 13 NO 

.19 NO 
.13 NO 


.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 


.19 NO 
.13 NO 

.19 NO 
• 13 NO 


NOTE REMARKS 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 

34 EtBRANCH 10 

29 

E,BRANCH 10 


34 E,BRANCH 10 

29 

34 E,8RANCH 10 

29 

G 


34 G,BRANCH 9 

30 

34 G.BRANCH 9 

30 

G 


34 G*BRANCH 9 

30 

34 G,BRANCH 9 

30 

G 


34 G,BRANCH 9 

30 


.19 NO 
• 13 NO 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

111 

z 

0 

z 
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HARNESS A T 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MAIL LEAD FROM (A| 
IOENT ITEM LG TO IB) 


TERM.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE REMARKS 

ONE, ACCESSORY 
TIN FIG ITEMS 


A 

263Y 


P4-224 

.19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




.P12—44 

• 13 NO 

30 



266 

9 




G 


266R 


P4-344 

.19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-70 

• 13 NO 

30 



266Y 


P4-444 

.19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-71 

• 13 NO 

30 



267 

9 




G 


267R 


P4-343 

.19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




PI2-45 

• 13 NO 

30 



26 7Y 


P4-443 

.19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




PI2-46 

• 13 NO 

30 



268 

9 




G 


26 8R 


P4-342 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-25 

• 13 NO 

30 



268V 


P4-442 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-26 

• 13 NO 

30 



269 

9 




G 


269R 


P4-341 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-24 

• 13 NO 

30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


zA 


SHEET 


73 OF !C1 


SCALE-NONE REV LTR 


REMARKS 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAD MATL LEAO FROM I A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

IOENT ITEM LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 



259V 


P4-447 

• 19 NO 

34 

GrBRANCH 9 




Pi2-48 

• 13 NO 

30 



260 

9 




G 


260R 


P4-346 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-72 

• 13 NO 

30 



260Y 


P4-446 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-73 

• 13 NO 

30 



261 

9 




G 


26IR 


P4-345 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-13 

• 13 NO 

30 



261Y 


P4-445 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




Pi2-29 

• 13 NO 

30 



262 

9 




G 


262R 


P4-125 

• 19 NO 

34 

• G,BRANCH 9 




P12-68 

• 13 NO 

30 



262V 


P4-225 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




Pi2-69 

• 13 NO 

30 



263 

9 




G 


263R 


P4—124 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12—4 3 

• 13 NO 

30 
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80230 
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HARNESS A 

▼ 
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_ A 

WIRE 
LEAO MATL 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM I A) 

TERM.JKT SHLO 

AREA STRIP STRIP 

LEAO 

CUT 

INS 

STRIP 

Note 

one. 

REMARKS 

ACCESSORY 



IOENT ITEM LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

26 9Y 


P4-441 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12-10 

• 13 NO 

30 


A 

270 

9 




G 


270R 


P4-340 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




P12—4 

• 13 NO 

30 



27C3Y 


P4-440 

• 19 NO 

34 

G,BRANCH 9 




PI2-14 

• 13 NO 

30 



272 

9 




M 


272R 


P4-133 

.19 NO 

34 

M,BRANCH 9 




P10-51 

• 13 NO 

30 



272Y 


P4-233 

• 19 NO 

34 

M, BRANCH 9 




P10-29 

• 13 NO 

30 



273 

9 




M 


273R 


P4-132 

• 19 NO 

34 

M,BRANCH 9 




P10-75 

• 13 NO 

30 



273Y 


P4-232 

.19 NO 

34 

M, BRANCH 9 




P10-74 

• 13 NO 

30 



2 74 

9 




N 

A 

274R 


P4-130 

.19 NO 

34 

M,BRANCH 9 




P10-49 

• 13 NO 

30 
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IOENT ITEM LG TO Id) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 



274Y 


P4-230 

• 19 NO 

34 

M.BRANCH 9 




PI0-73 

• 13 NO 

30 



275 

9 




M 


275R 


P4-352 

.19 NO 

34 

M,BRANCH 9 




P10-72 

• 13 NO 

30 



275Y 


P4-452 

.19 NO 

34 

M.BRANCH 9 




PI0-71 

.13 NO 

30 



276 

9 




E 


276R 


P4-358 

• 19 NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-74 

• 13 NO 

29 



21 ty 


P4-458 

• 19 NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-49 

• 13 NO 

29 



277 

9 




E 


277R 


P4-357 

• 19 NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-50 

• 13 NO 

29 



277Y 


P4-457 

• 19 NO 

34 

E.BRANCH 10 




P 7—29 

• 13 NO 

29 


A 

278 

9 




E 

A 

278R 


P4-356 

• 19 NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-76 

• 13 NO 

29 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

A 

295 

4 


P4-502 





• 19 

NO 





P5-28 





• 13 

NO 

A 

296 

4 


P4-402 





.19 

NO 





P5-46 





• 13 

NO 

A 

297 

4 


P4-404 





• 19 

NO 





P5-2 





• 13 

NO 

A 

298 

4 


P4-304 





.19 

NO 





P5-9 





• 13 

NO 

A 

299 

4 


P4-204 





• 19 

NO 





P5-22 





• 13 

NO 

A 

300 

4. 


P4-605 





• 19 

NO 





P5-41 





• 13 

NO 

A 

301 

4 


P4-505 





• 19 

NO 





P5-66 





.13 

NO 

A 

302 

4 


P4-405 





.19 

NO 





P5-3 





• 13 

NO 

A 

303 

4 


P4-305 





• 19 

NO 





P5-10 





• 13 

NO 

A 

304 

4 


P4-205 





.19 

NO 





P5-23 





• 13 

NO 

A 

305 

4 


P4-606 





.19 

NO 





P5-42 





• 13 

NO 

A 

306 

4 


P4-506 





.19 

NO 





P5-67 





• 13 

NO 


NOTE 

ONE. 


ACCESSORY 

ITEMS 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


34 

29 


REMARKS 

A.BRANCH S 

A. BRANCH 8 

B. BRANCH 8 

B.BRANCH 8 
8.BRANCH 8 

8.BRANCH 8 

8.BRANCH 8 

B. BRANCH 8 

8.BRANCH 8 
B. BRANCH 8 
8.BRANCH 8 

B.BRANCH 8 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 
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MATL 
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CUT 
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ONE. 
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LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 




278V 


P4-456 

.19 

NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-75 

.13 

NO 

29 



279 

9 





E 


279R 


P4-355 

• 19 

NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-30 

• 13 

NO 

29 



279Y 


P4-455 

• 19 

NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-51 

• 13 

NO 

29 



282 

4 

P2-H17 

• 19 

NO 

34 

P.BRANCH 4 




P4-522 

• 19 

NO 

34 

BRANCH 9 


284 

4 

P2-A22 

.19 

NO 

34 

P.BRANCH 4 




P4-623 

• 19 

NO 

34 

BRANCH 9 


289 

4 

P4-603 

.19 

NO 

34 

A.BRANCH 8 




P5-51 

• 13 

NO 

29 



290 

4 

P4-503 

.19 

NO 

34 

A.BRANCH 8 




P5-78 

.13 

NO 

29 



291 

4 

P4-403 

.19 

NO 

34 

A.BRANCH 8 




P5-77 

• 13 

NO 

29 



292 

4 

P4-303 

• 19 

NO 

34 

A.BRANCH 8 




P5-76 

.13 

NO 

29 



293 

4 

P4-203 

• 19 

NO 

34 

A.BRANCH 8 




P5-79 

• 13 

NO 

29 



294 

4 

P4-103 

• 19 

NO 

34 

A. BRANCH 8 




P5—49 

• 13 

NO 

29 
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.JKT SHLO 

LEAO 

INS 
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LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

307 4 


P4-4C6 




• 19 

NO 


34 

B. BRANCH 

8 




P5-12 




• 13 

NO 


29 



A 

308 4 


P4-306 




.19 

NO 


34 

B. BRANCH 

8 




P5-11 




• 13 

NO 


29 



A 

309 4 


P4-206 




• 19 

NO 


34 

B. BRANCH 

8 




P5-24 




• 13 

NO 


29 



A 

310 4 


P4-607 




• 19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5-43 




• 13 

NO 


29 



A 

311 4 


P4-507 




• 19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5-68 




• 13 

NO 


29 



A 

312 4 


P4-407 




.19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5-27 




• 13 

NO 


29 



A 

313 4 


P4-307 




• 19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5-26 




” .13 

NO 


29 



A 

314 4 


P4-207 




.19 

NO 


34 

B*BRANCH 

8 




P5-25 




• 13 

NO 


29 



A 

315 4 


P4-608 




• 19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5—44 




• 13 

NO 


29 



A 

316 4 


P4-508 

* 



.19 

NO 


34 

B» BRANCH 

B 




P5-69 




• 13 

NO 


29 



A 

317 4 


p4-408 




.19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5-18 




• 13 

NO 


29 



A 

318 4 


P4-308 




.19 

NO 


34 

B.BRANCH 

8 




P5-47 




• 13 

NO 


29 
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601066 V 



















WIRE 

LEAD HATL LEAD 
10ENT ITEH LG 

A 531 4 

A 532 4 

A 533 4 

A 534 4 

A 535 4 


A 534 4 


A 537 14 


A 537A 5 


A 5316 5 


A 539 4 


A 540 4 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

to m 

P4-555 

P6-49 

P4-556 
P6—28 

P4-602 

P6-22 

P4-101 

P6-41 

P4-113 

P9-32 


_ HARNESS A r 

TERM.JKT - SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


P4-112 

P9-16 


SHLO A537 
E43 


P14-69 
SHLO A537 


P2-G18 

P14-25 


P4-538 
P4-637 


P4-613 
P 7-66 


1.00 .75 

1.75 1.50 


INS NOTE 
STRIP ONE* 
LG TIN FIG 


6010659 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


18 

NO 

34 

J*BRANCH 10 

13 

NO 

29 


18 

NO 

34 

JtBRANCH 10 

13 

NO 

29 


16 

NO 

34 

<1* BRANCH 10 

13 

NO 

29 


18 

NO 

34 

J*BRANCH 10 

13 

NO 

29 


18 

NO 

34 

C*BRANCH 6 

13 

NO 

29 


18 

NO 

34 

C*BRANCH • 

13 

NO 

30 



68 37 

68 37 


20 

NO 



30 

NO 


LARGE ENlU 

19 

NO 

30 


20 

NO 



18 

NO 

33 

BRANCH 4 

13 

NO 

30 


18 

NO 

34 



0*BRANCH 9 
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REMARKS 
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AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 
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ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO 16) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

562 

17 


E16 



NO 


80 

0 





E37 



NO 


80 


A 

563 

17 


E43 



NO 


80 

LARGE ENO*P 





E37 



NO 


80 


A 

564 

17 


P1-F19 


• 18 

NO 


80* 33 

0 





E 34 



NO 


70* 80 


A 

565 

2 


P8-D 


.22 

NO 








P8-F 


• 22 

NO 




A 

566 

2 


P8-D 


• 22 

NO 


32 






P8-F 


• 22 

NO 




A 

567 

2 


P8-E 


• 22 

NO 








P8-F 


.22 

NO 





568 

2 


P8-E 


• 22 

NO 


32 






P8-F 


• 22 

NO 


32 


A 

569 

2 


P8-H 


• 22 

NO 








P8-M 


• 22 

NO 




A 

570 

2 


P8-H 


.22 

NO 


32 






P8-M 


• 22 

NO 




A 

571 

2 


P8-J 


• 22 

NO 








P8-M 


• 22 

NO 




A 

572 

2 


P8-J 


• 22 

NO 


32 






P8-M 


• 22 

NO 


32 


A 

573 

4 


P4-628 


• 18 

NO 


34 

J, BRANCH 10 





P6-83 


• 13 

NO 


29 
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HARNESS A 


6010659 


LIMA 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER ND100207I FOR FIGURE 6A ANO 6B 
AND N01002G32 FOR FIGURE 7. 

INTERPRET ORArt ING IN ACCORDANCE «ITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL-D-/0327. 


INTERCONNECT LIST FUR THIS HARNESS IS 6014504* 

PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHORN. PREFIX WITH UNIT NUMBER 56 
FOR COMPLETE CIRCUIT POINT 

THE SUrFIX LETTER OF A CONDUCTOR I DENT 1FICAT1UN NUMBER I0EN1IFIES 
A SHIELD LEAD. COLOR* OK MARKED LETTER. 

A- FROM END 0F SHIELD 

6- TU END OF ShltLO 

G- GREEN 

K- BLACK 

L- BLUE 

N- BROWN 

R- RFD 

W- WHITE 

V- YELLOW 


ASTERISK DENOTES LOWER CASE LETTER. 


GRID MODULE QN PICTURE SHEET IS 1 INCH TRUE POSITION 

UNLESS OTHERWISE SPLCIFIEO FEATURE CENTERLINES ON PICTURE SHEET 
ARE LOCATED WITHIN ♦ OR - .25. ENOS OF HOOKUP WIRES OR ACCESSORIES 
ARE LOCATEO WITHIN .12. 

VFNDUR ITEM-SEE SOURCE CONTROL LR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 60230 601 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 3 OF /O 


HARNESS A 



GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

A. INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 100 MEGOHMS WITH 
500 VOC APPLIED BETWEEN 

1. THE ASSEMBLY PINS ANO STRUCTURE GROUNO* WITH THE EXCEPTIUN OF 
THOSE PINS ELECTRICALLY CONNECTED TO STRUCTURE GROUNO ANO THOSE 
PINS SPECIFIED IN PARA e. 

2. EACH PIN AND ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED. 
INCLUDING ALL SPARE PINS. 

TEST PER MIL-SfD-202• METHOO 3C2* EXCEPT ELECTRIFICATION TIME NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE LIMITED TO 15 MA. 


ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS PER N01002236 
USING ITEMS 46 ANO 57. 

CONDUCTORS LISTEO WITH A LETTER A THROUGH 0 IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TO BE ASSEMBLED AS SHOWN UN THE CONFIGURATlUN DRAWING. 

GRCUP SHIELDING - THREAD UNE CONTINUOUS LENGTH OF GROUND WIRE* 

ITEM 17, THROUGH CENTER CE EMI/KFI SHIELDING TAPE. ITEM 62. ALLOW 
6 INCHES CE GROUND WIRE TO EXTENO BEYUNO ENOS OF SHIELDING TAPE. 
WRAP CABLE WITH ONE CONTINUOUS LENGTH OF PREPAREO SHIELDING. 
SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE WIDTH OF 
THE TAPE* WITH A MINIMUM OF RIDGES AND FOLDS. 

C0MP1ETFLY COVER SHIELO WITH ONE CONTINUOUS WRAP UF INSULATION 
TAPE* ITEM 45* SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 
THE WIDTH OF THE TAPE WITH A MINIMUM OF RIDGES ANO FOLDS. 

ASSEMBLE INSULATION TUBING ITEM 80* OVER GROUNO WIRE AS REQUIRED 
TO REACH TERMINATION. ASSEMBLE SHRINK SLEEVING AS SHOWN. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 80230 
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HARNESS A 
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GENERAL NOTES 1 

DESCRIPTION 

CRIMP CONTACTS PER NG1002032. / 4 

ALL UNUSED CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WI/TH SEALING PLUGS AS 
FOLLOWS 

CGNNECTOR 56P8* USE ITEM NUMBER 36 ' 

CONNECTOR 56P11* USE ITEM NUMBER 62 1 

CONNECTOR 56P5* 6* 7* 9* 10* 12* 13* ANO 14 UStf ITEM NUMBER 35 


LACE HARNESS PER N01002032 USING ITEM 44. 

* 

APPLY BONDING MATERIAL PER N01002187* TYPE I* USING ITEMS 53* ANO 
54 TO THE THREAOEO PORTION OF CONNECTOR ANO TO THE JlHREADEO 
PORTION OF THE AOAPTER PRIOR TO ASSEMBLY. V 

ALL SHIELOEO TERMINATIONS SHALL BE LOCATEO BELOW REFERENCE LINE A. 
THERE SHALL BE NO EXPOSEO CONDUCTORS OR ACCESSORIES 41 THE SURFACE 
OF THE POTTING COMPOUND. 

BEFORE LACING HARNESS* APPLY 2 TURNS OF TAPE TO INDICATE CABLE 
CLAMP LOCATION. 

WRAP TAPE AROUND HARNESS IN AREA SHOWN* AS REQUi^EO* TO BUILO UP 
OIAMETER TO FIT SHELL HOLE. 

MARK CONNECTOR WITH REFERENCE DESIGNATION AS SHOWN .12 HIGH* 

BLACK* PER N01002019* CENTRALIZE. 

NARK CHARACTERS .12 HIGH* BLACK* PER N01002019* SERIALIZE PER 
NO1002023. 

CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 
1/2 OHM. TEST PER MIL-STD-202* METHOO 303. 


! 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 ’ 

i 
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101266 ‘ _ HARNESS A y _ 6010659 _B 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

CONDUCTORS SHALL ENTER CONNECTORS 56P1*2*3* ANO 4 THROUGH THE 
BRANCH SPECIFIEO IN THE REMARKS COLUMN. 


PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION. 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G RMS. LIMITED TO 0.3 INCH PEAK TO PEAK 
DISPLACEMENT* FROM 10 TO 2000 CPS AT A RATE OF 4 OCTAVES PER 
MINUTE. 

B. VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FOR DISCONTINUITIES OF 10 MICRO SECONDS OR .GREATER 

OURING VIBRATION. - 

0. COMPLETE CONTINUITY ANO INSULATION RESISTANCE TESTING MUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION. 

MARK CHARACTERS .10 -.14 HIGH* BLACK* PER ND1002019. CENTRALIZE 
AS SHOWN 

ASSEMBLE INSULATION SLEEVE* ITEM 93* OVER EACH ELECTRICALLY 
CONNECTED PIN OF CONNECTORS PI* P2* P3 ANO P4. POSITION SLEEVING 
FLUSH TO TOP OF NYLON INSULATOR. 

SOLOER PER ND1002071 USING ITEM 94 OR ITEMS 95 ANO 96. 

BONO TERMINAL LUG ANO SCREW TO THE ADAPTER PER ND1002187* TYPE III 
USING ITEMS 53* 54* 97 AND 98. 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 
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IMA_ 


SFE NOTE 

NUMBER ITEM OTY 
57 Al 


_101266___ HARNE 


LIST OF MATERIALS 
rEM OTY FART NO* 

57 AR 1012504 

58 1 6014531-021 

59 1 6014532-021 

60 1 2014741-021 

61 1 2014749-021 

62 7 1010958— 2 

70 17 MS25036-52 

71 17 1006783- 18 

76 9 2021203 

77 9 MS35333-69 

78 9 1006783- 93 

79 AR 1010989 

80 AR 10C6776- 19 

89 4 2014670- 11 

90 1 2014670- 13 

91 1 1010490-286 

92 1 1010945- 1 

93 866 1010490-114 


description 
PRIMER* METAL PARTS 
CONNECTOR ASSY. ELECT. C56P1I 
CONNECTOR ASSY* ELECT. C56P2! 

CONNECTOR PLUG* ELECT. 

CONNECTOR PLUG* ELECT. 

PLUG* PROTECTIVE 
TERMINAL LUG 
SCREW* BUTTON HO 
TERMINAL LUG* SOLOER 
WASHER* LOCK 
SCREW* BUTTON HO 

TAPE* SHIELDING* EMl/RFI• 300 FT TOT LG 
SLEEVE* INSULATION. 10 FT TOT LG 
ADAPTER* CONNECTOR 
ADAPTER* CONNECTOR 

SLEEVING* INSULATION IHEAT SHRINKABLE! 
SPUCE-REOUCER. 

INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINK! 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 60230 
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WIRE CIRCUIT PT 

LEAO HATL LEAD FROM (A! 
IDENT ITEM LG TO CB! 


SHLD Al 
P3-340 

P14—6 
SHLO Al 

P3-140 
P14—17 

P3-240 
P14—16 


IY 

2 16 


SHLO A2 
P3-640 


P14-15 
SHLD A2 


P 3-440 
P14-5 


P3-540 
P14-14 


SHLD A3 
Pi-341 


HARNESS A 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

i.CO .75 
1.75 1.50 



l.GO .75 
1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 



TIN 

FIG 

ITEMS 



bB 

37 



6B 

37 

• 20 

NO 



• 19 

NO 


33 

• 13 

NO 


30 

• 20 

NO 



• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 

• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


3C 



6B 

37 



68 

37 

• 20 

NO 



• 19 

NO 


33 

.13 

NO 


30 

• 20 

NO 



.19 

NO 


34 

• 13 

NO 


3Q 

.19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 



6B 

37 



68 

37 

• 20 

NO 



.19 

NO 


33 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 
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LIMA 


1C1266 


HARNESS A 


6010659 


SEE NOTE LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 


94 

AR 

SN60WRAP 

SOLOER 00-S—571 


95 

AR 

SN 60 MS 

SOLDER QO-S-571 


96 

AR 

MIL—F-14256 

TYPE A OR M' 

FLUX* 

9 

97 

AR 

1008822 

COLORANT* EPOXY BASE 

9 

98 

AR 

1006277 

SILICA* PULVERIZED PYROGENIC 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 
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HARNESS A T 




6010659 

WIRE 
LEAD MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA! 

TO (b! 

TFRN.JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

38 5 


P14-2I 

SHLO A3 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 


3R 


P 3—141 

P14-8 


.19 NO 
• 13 NO 


30 

BRANCH 6 

3Y 


P3-241 
P14-20 


• 19 NO 
.13 NO 


30 

BRANCH 6 

4 16 



1.00 .75 : . 

1.75 1.50 


6B 

66 

37 

37 


4A 6 


SHLO A4 
P3-641 


.20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 7 

4B 5 


PI4—19 

SHLO A4 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 


4R 


P3-441 

PI 4-7 


• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

4Y 


P3-541 

PI4-18 


• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

5 16 



1.00 .75 

1.75 1.50 


6B 

68 

37 

37 


5A 5 


SHLO A5 
P3-342 


• 20 NO 

• 19 NU 


33 

BRANCH 6 

58 5 


PI4—11 

SHLO A5 


.13 NO 
• 20 NO 


30 


A 5R 


P3-142 

P14—10 


• 19 NO * 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 6 



SIZE 

COD£ IDENT 




NO. 

80230 

6010659 

• 

A 


■-^-r— 


* A 
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WIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAD FROM < Al 

IDENT ITEM LG TO «») 

A 10R P3-444 

P14-30 

A '10Y P3-544 

P14-51 


HARNESS A 


TERM* JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


1.00 .75 

1.75 1.50 


A 11A 6 


SHLO A11 
P3-345 


.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 
.19 NO 


6B 37 
6B 37 


BRANCH 7 


BRANCH 7 


BRANCH 7 


A 1 IB 5 


A 12 16 


P14-57 
SHLO All 

P3-145 
P14-34 

P3-245 
PI4-56 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 
.13 NO 


6B 37 
6B 37 


BRANCH 7 


BRANCH 7 


A 12A 6 


A 12B 5 


SHLO A12 
P3-645 

P14-33 
SHLO A12 

P3-445 
P14-32 

P3-545 
P14-S5 


.20 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


BRANCH 7 


BRANCH 7 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


HARNESS A 


6010659 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAH MATL 

LEAO 

FROM 1 A! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


8A 

6 


SHLO A8 




• 20 

NO 







P3-643 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

6B 

5 


P14—27 




• 13 

NO 


30 





SHLO A6 




• 20 

NO 




8R 



P3-443 




.19 

NO 



BRANCH 7 




P14-12 




• 13 

NO 


30 


BY 



P3-543 




.19 

NO 



BRANCH 7 




P14-26 




.13 

NO 


30 


9 

16 



l.CO 

.75 




6B 

37 






1.75 

1.50 




6B 

37 


9A 

5 


SHLO A9 




• 20 

NO 







P3-344 




.19 

NO 


33 

BRANCH 7 

98 

5 


P14—54 




• 13 

NO 


30 





SHLO A9 




• 20 

NO 




9R 



P3-144 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 7 




P14-31 




• 13 

NO 


30 


9V 



P3-244 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 7 




P14-53 




• 13 

NO 


30 


10 

16 



* 1.00 

.75 




6B 

37 






1.75 

1.50 




6B 

37 


10A 

5 


SHLO A10 




• 20 

NO 







P3-644 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

10B 

5 


P14-52 




• 13 

NO 


30 





SHLO A10 




• 20 

NO 







WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM I A) 
10ENT ITEM LG TO IB) 

A 13 16 


SHLD A13 
P3-346 


P12-57 
SHLO A13 


P3-146 

P12-81 


P3-246 

P12-56 


SHLO A14 
P3-646 


P12-83 
SHLO A14 


P3-446 
P12-82 


P3-546 
P12-58 


TERM.'IKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


SHLO A15 
P3-347 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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HARNESS A • 



* 

6010659 

WIRE 


CIRCUIT FT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD NATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


10ENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


A 41Y 



F3-211 



.19 NO 


34 

6RANCH 5 




P4-615 



• 19 NO 


34 

6RANCH 6 

A 42 

16 



1.00 

.76 


66 

37 






1.00 

.75 


6B 

37 


A2A 

5 


SHLO A42 



• 20 NO 







P3-410 



• 19 NO 


33 

0RANCH 5 

428 

5 


E7 



• 19 NO 







SHLO A42 



• 20 NO 




42R 



P3-610 



.19 NO 


34 

6RANCH 5 




P4-332 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

42V 



P3-510 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-432 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

43 

16 



1.00 

.75 


66 

37 






1.00 

.75 


66 

37 


43A 

5 


SHU) A43 



• 20 NO 







P3-110 



• 19 NO 


33 » 

BRANCH 5 

436 

5 


E 7 



• 19 NO 







SHLO A43 



• 20 NO 




43R 



P3-310 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-330 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

43Y 



P3-210 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-430 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

44 

16 



1.00 

.73 


66 

37 






1.00 

. ?5 


66 

37 
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A 
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NO. 
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6C10659 

MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM 4 At 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


10ENT ITEM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


44A 

5 


SHLO A44 



• 20 NO 







P3-409 



‘ .19 NO 


33 

BRANCH 5 

44B 

5 


E6 



• 19 NO 







SHLO A44 



• 20 NO 




44R 



P 3—609 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-329 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

44Y 



P3-509 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-429 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

45 

16 



l.CO 

.75 


66 

*37 






1.00 

.75 


60 

37 


45A 

5 


SHLO A45 



• 20 NO 







P3-109 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

45B 

3 


€6 



• 19 NO 







SHLO A45 



• 20 NO 




45R 



P3-3C9 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-320 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

45Y 



P3-2P9 



.19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-428 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

46 

16 



1.00 

• 73 


66 

37 



7 



1.00 

.75 


60 

37 


46A 

5 


SHLO A46 



• 20 NO 







P3-406 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

460 

3 


E7 



• 19 NO 







SHLO A46 



• 20 NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (At 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO (61 

NU« LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


46R 


P3-608 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-334 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

. 46V 


P3-5C6 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-434 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

47 16 



1.00 

.75 




68 

37 





1.00 

.75 




6B 

37 


47A * 5 


SHLO A47 




• 20 

NO 






P3-108 




.19 

NO 


33 

BRANCH 5 

47B 5 


E7 




• 19 

NO 


70 




SHLO A47 




• 20 

NO 




47R 


P3-308 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-333 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

47Y 


P3-208 




.19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-433 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

48 16 



1.00 

.75 




66 

37 





1.00 

• 75 




68 

37 


48A 5 


SHLO A48 




• 20 

NO 






P3-40? 




• 19 

NO 


31 

BRANCH 9 

486 5 


E8 




• 19 

NO 






SHLO A46 




• 20 

NO 




4fiR 


P3-607 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-338 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

48Y 


P3-507 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-438 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 
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HARNESS A * 




6010659 

WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (At 

TO (Bt 

TERM*JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 

IMS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 49 

16 



1.00 *75 

1.00 .75 


68 

68 

37 

37 


A 49A 

5 


SHLO A49 

P3-107 


• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

A 49B 

5 


E8 

SHLO A49 


.19 NO 
• 20 NO 




A 49R 


• 

P3-307 

P4-337 


• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 

A 49Y 



P3-207 

P4-437 


• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 

A 50 

16 



1.00 .75 

1.00 .75 


68 

6B 

37 

37 


A 50A 

5 


SHLO A50 

P3-406 


• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

A 50B 

5 


€7 

SHLO A50 


.19 NO 
.20 NO 




A 5CR 



P3-606 
P4-336 


.19 NO 
• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 

A SOY 



P3-506 

P4-436 


.19 NO 
• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 

A 51 

16 



1.00 .75 

1.00 .75 

• 

6B 

6B 

37 

37 


A 51A 

5 


SHLO* A51 

P3-106 


• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
T40. 

80230 

6010659 
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T- 
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HARNESS* 


&0106S9 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

t JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 

LFA0 

HATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

I0ENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 


RENARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 




516 

5 

ET 



• 19 NO 






SHLO A51 



• 20 NO 




51R 


P3-306 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-335 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

51Y 


P3-206 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-435 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 

52 

4 

P3-213 



• 19 NO 


34 

0. BRANCH 5 



P4-624 



.19 NO 


34 

BRANCH 8 

53 

4 

P 3—313 



• 19 NO 


34 

0* BRANCH 5 



P4-525 



• 19 NO 


34 

BRANCH 8 

54 

16 


1.00 

.75 


6B 

37 





1.00 

.75 


68 

37 


54A 

5 

SHLO A54 



• 20 NO 






P3-405 



• 19 NU 


33 

BRANCH 5 

548 

5 

E10 



• 19 NO 






SHLO A54 



.20 NO 




54R 


P3-609 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-146 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

54Y 


P3-509 



• 19 NU 


34 

BRANCH 5 



P4-246 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

55 

16 


1.00 

.75 


68 

37 





1.00 

.75 


68 

37 


55A 

5 

SHLO A55 



• 20 NO 






P3-105 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 




SIZE 

A 


CODE I DENT 
NO. 
80230 


|^SCALE-NONE 


REV LTR 


6010699 


jr/f jsHEET 31 Qf. IQJ 


HARNESS A 


6010699 


HIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAD FROM (Aft 
lOfcNT ITEM LG TO IBI 


TERH.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 
STRIP ONE* 
LG TIN FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


57Y 


P3-204 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-243 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

.56 

16 


1.00 

.75 


6B 

37 





l.OC 

.75 


6B 

37 


5bA 

5 

SHLO A5B 



• 20 NO 






P3-403 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

58b 

5 

E* 



• 19 NO 






SHLO A5B 



• 20 NO 




58R 


P3-603 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-148 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

58V 


P3-503 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-24B 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1C 

59 

16 


1.00 

0 75 


66 

37 





1.00 

.75 


6B 

37 


59A 

5 

SHLO A59 



• 20 NO 






Pi-103 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

598 

5 

E 1C 



• 19 NO 






SHLO A59 



• 20 NO 


• 


59R 


P3-303 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-147 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

59V 


P3-203 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 * 



P4-247 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

60 

16 


# 1.00 

.75 


68 

37 





1.00 

.75 


68 

37 







SIZE 

CODE IDENT 










NO. 






• 

* 


A 

80230 



6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


{SHEET 33 OF K>7 


HARNESS A 


6010659 



HIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM <A> 
I0ENT ITEM LG TO IBI 


60A 5 

608 5 

60R 

60V 

61 16 

61A 9 


62 16 

62A 5 

62B 9 


SHLO A60 
P3-402 


E9 

SHLO A60 


P3-602 
P4-152 


P3-5C2 

P4-252 


SHLO A61 
P3-102 

F9 

SHLO A61 

P3-3C2 

P4-151 

P3-2C2 

P4-251 


SHLO A62 
P 3-401 

E9 

SHLO A62 


HARNESS A 


TERH.JKT SHLO LEAD INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG TIN 

• 20 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

.20 NO 


NOTE 

ONE. ACCESSORY 
FIG ITEMS 


6010659 


REMARKS 


19 NO 


34 . 

BRANCH 5 

19 NO 


34 

BRANCH 10 

19 NO 


34 

BRANCH 5 

19 NO 


34 

BRANCH 10 


6B 

37 



6B 

37 


20 NO 




19 NO 


33 

BRANCH 5 

19 NO 


70 


20 NO 




19 NO 


34 

BRANCH 5 

,19 NO 


34 

BRANCH 10 

,19 NO 


34 

BRANCH 5 

19 NO 


34 

BRANCH 10 


68 

37 



6B 

37 


,20 NO 




,19 NO 


33 

BRANCH 5 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 34 OF 10 









harness a 


6010659 


WIRE 
LEAO NATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO (61 

TERM.JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

72A 5 


SHLO A72 

E12 


.20 NO 
.19 NO 




72B 5 


PI 3-17 

SHLO A72 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 


t 72R 


P4-325 

PI3-16 . 


.19 NO 
• 13 NO 


33 

30 

BRANCH 9 

\ m 


P4-425 

PI3-33 


.19 NO 
• 13 NO 


33 

30 

BRANCH 9 

\ 73 16 



1.00 .75 

1.75 1.50 


66 

66 

37 

37 


k 73A 5 


SHLO A73 
Ell 


• 20 NO 
.19 NO 




A 736 5 


P13-9 

SHLO A73 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 


A 73R 


P4-139 

P13-22 


.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 73Y 


P4-239 

P13-21 


.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 74 16 



1.00 .75 

1.79 1.50 


66 

6B 

37 

37 


A 74A 5 


SHLO A74 
Ell 


• 20 NO 

• 19 NO 




A 746 5 


P13-24 

SHLO A74 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 



SIZE 


CODE IDENT 


NO. 
60230 


SCALE-NONE REV LTR 


6C10659 


SHEET 39 OF 


T 


HARNESS A T 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
LEAD NATL LEAD FROM IA) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
10ENT ITEM LG TO <61 NO. LG LG L6 LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


77’ 16 


77A 

5 

SHLO All 
Ell 

77B 

5 

PI 3-30 
SHLO All 

77R 


P4-135 

P13-14 

77Y 


P4-235 

PI 3—29 

78 

16 


78A 

5 

SHLO A78 
Ell 

76B 

5 

PI 3-32 
SHLO A78 

78ft 


P4-134 

PI 3-15 

78Y 


P4-234 

P13-31 

79 

16 

- 

79A 

5 

SHLO A79 
E13 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


66 97 

6B 37 


• 20 NO 





• 19 NO 





• 13 NO 


30 



.20 NO 





• 19 NO 


34 


BRANCH 9 

• 13 NO 


30 



• 19 NO 


34 


BRANCH 9 

• 13 NO 


30 




68 

37 




68 

37 



• 20 NO 





• 19 NO 


70 



• 13 NO 


30 



• 20 NO 





• 19 NO 


34 


BRANCH 9 

• 13 NO 


30 



• 19 NO 


34 


BRANCH 9 

• 13 NO 


30 




68 

37 




68 

37 




• 20 NO 

• 19 NO 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 41 OF 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

EAO NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUI 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


06NT ITEM 

LG 

TU (81 

NO. LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


74R 


P4-138 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



P13-10 



. .13 NO 


30 


74Y 


P4-236 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



PI 3-23 



• 13 NO 


30 


75 16 



1.00 

• 75 


68 

37 




1 

1.75 

1.30 


66 

37 


75A 5 


SHLO A75 



• 20 NO 






Ell 



• 19 NO 




756 5 


P13-26 



.13 NO 


30 




SHLO A75 



• 20 NO 




75R 


P4-137 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



P13-11 



• 13 NO 


30 


75Y 


P4-237 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



PI 3-25 



• 13 NO 


30 


76 16 



1.00 

.75 


66 

37 





1.75 

1.50 


68 

37 


76A 5 


SHLO A76 



• 20 NO 



- 



Ell 



• IV NO 




766 5 


P13-13 



• 13 NO 


30 




SHLO A76 



• 20 NO 




76R 


P4-136 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



P13-12 



• 13 NO 


30 


76V 


P4-236 



• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



P13-27 



• 13 NO 


30 





SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

6010659 

[ SCALE-NONE | REV LTR 

SHEET 4C 


A 




=--— 

W "*•' •*>» 

HARNESS A 

▼ 


"" - **' 


- ~ • ■ 4- • ’ 

6010659 

WIRE 
LEAO MATL 
10ENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO 181 

TERM. 

AREA 

NO. 

JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 

798 5 


P13-38 

SHLO A79 





• 13 NO 

• 20 NO 


30 


A 

79R 


P4-11T 

P13-63 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 8 

A 

79Y 


P4-217 

PI3-62 





• 19 NO 

• 13 NU 


34 

30 

BRANCH 8 

A 

80 9 











A 

BOR 


PI-A17 

P13-81 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 

ROY 


P1-A18 

P13-56 





• 19 NO 

• 13 NU 


34 

30 

BRANCH 1 


81 9 







• 




A 

SIR 


P1-A24 

P13-2 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 

A 

81V 


P1—824 
P13-1 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 

A 

82 9 











A 

82R 


PI-C24 

P13-3 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 

A 

82Y 


Pi-024 

P13-4 





.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 


CODE IDENT 
NO. 
60230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 


jr/f [SHEET A; 












WIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAO FRCM (A) 
IDENT ITEM LG TO I a) 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN PIG ITEMS 


6010659 


REMARKS 


83 

9 


83R 


P1-F24 

P13-5 

83V 


P1-G24 

P13-6 

84 

15 


84A 

5 

SHLO i 
E12 

84B 

5 

PI 3-36 
SHLO / 

84R 


P4-327 

P13-18 

B4Y 


P4-427 
PI 3-35 

85 

15 


85A 

5 

SHLO i 
E12 

856 

5 

P13-20 
SHLO i 

85R 


P4-326 
P13—19 


1.00 .75 

1.79 1.90 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 
•20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


BRANCH 2 

BRANCH 2 


BRANCH 9 

BRANCH 9 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

* 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010699 

+A [SHEET 63 OF 10 J 



WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 4 A) 

TO (81 

A 698 5 


Pi 3-42 

SHLO A89 

A > 89R 


P4-317 

P13—41 

A 89Y 


P4-417 

PI3—66 

A 90 16 



A 90A 5 


SHLO A90 
E5 

A 90B 5 


P13-71 

SHLO A90 

A 90k 


P4-320 

P13-46 

A 90Y 


P4-420 

P13-70 

A 91 16 



A 91A 5 


SHLO A91 
E5 

A 91B 5 


PI 3-47 
SHLO A91 

A 91R 


P4—321 


• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 60230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


HARNESS A 


6010699 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM I A) 
IOENT ITEM LG TO IB» 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


85Y 


P4-426 
P13-37 

66 

8 


86R 


PI-G25 
P13—85 

86 Y 


P1-F25 

P13-61 

87 

6 


87R 


P1-G26 

P13-84 

87Y 


P1-F26 

P13-59 

88 

a 


88R 


P1-G27 

P13-82 

88Y 


P1-F27 

P13—58 

•9 

16 


89A 

5 

SHLO < 


E5 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


.19 

NO 

33 

BRANCH 9 

• 13 

NO 

30 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

2 

• 13 

NO 

30 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

2 

• 13 

NO 

30 




.19 NO 


33 

BRANCH 2 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

.13 NO 


30 


.19 NO 


33 

BRANCH 2 

• 13 NO 


30 



66 

37 



68 

37 



• 20 NO 

• 19 NO 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

80230 

6010659 


l ----——j-— 

SCALE-NONE | REV LTR [SHEET 44 OF ICJ 


—- sr 


— 


.-rr»r~r 

HARNESS A * 

■»•• .T -w- 1 —r—> .-rr- 

' 



6010659 

WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM tA) 

TO <B) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. L6 

SHLO LEAO 
STRIP CUT 

LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 

91Y 



P4-421 

P13-48 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 


BRANCH 6 

A 

92 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


68 

6B 

37 

37 



A 

92A 

5 


SHLO A92 
£13 



• 2C NO 

• 19 NO 





A 

92B 

5 


PI 3-80 

SHLO A92 



• 13 NO 

• 20 NO 

s. 

30 



A 

92R 



P4-118 

PI3-55 

» 


.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 


BRANCH 8 

A 

92Y 



P4-218 

P13-T9 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 


BRANCH 8 

A 

93 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


6B 

68 

37 

37 



A 

93A 

5. 


SHLO A93 

E13 



• 20 NO 

• 19 NO 





A 

93B 

5 


PI 3-40 

SHLO A93 



.13 NO 
• 20 NO 


30 



A 

93R 



P4-119 

P13-64 



.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 


BRANCH 8 

A 

93V 



P4-219 

PI 3-65 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 


BRANCH 8 

A 

94 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


68 

6B 

37 

37 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 46 OF to 












HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAO HATL 
I0ENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (AI 

TO (8) 

TERM, 

AREA 

NO# 

, JKT SHLO LEAO 

STRIP STRIP CUT 

LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE# 

FIG 

accessory 

ITEHS 

REMARKS 

t 94A 

5 


SHLO A94 

E13 



• 20 NO 

• 19 NO 




I 948 

5 


PI3-52 

SHLO A94 



.13 NO 
• 20 NO 


30 


1 94R 



P4-120 

PI 3-77 



• 19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 94 Y 



P4-220 

P13-76 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 95 

16 




1.00 #75 

1.75 1.50 


68 

68 

37 

37 


A .9 5 A 

5 


SHLO A95 
E13 



• 20 NO 
.19 NO 


TO 


A 95B 

5 


PI 3-54 

SHLO A95 



• 13 NO 

• 20 NU 


30 


A 95R 



P4-121 

P13-53 



• 19 NO 

• 13 NU 


34 

30 

BRANCH 

A 95Y 



P4-221 

P13-78 



.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 96 

16 




1.00 .75 

1.75 1.50 


68 

68 

37 

37 


A 96A 

5 


SHLO A96 
E5 



• 20 NO 

• 19 NO 


70 


A 96B 

5 


P13-68 

SHLO A96 



• 13 NO 

• 20 NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV L 

-TR M/f |SHEET *7 Of l<>7 


T 


HARNESS A y 


WIRE 
LEAO HATL 
IDENT 1 TEH 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRGH (AI 

TQ (Bl 

TfcRN.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

A 

lOOfe 


P2-K31 

P14—4 





A 

IOCN 


P2-K30 

P14-3 





A 

10 OR 


P2-K29 

P14— I 





A 

100V 


P2-K28 

P14-2 





* A 

10 i 13 







A 

101G 


PI-G39 

P2-H31 





A 

10 IN 


P1-G38 

P2-H30 





A 

101R 


P1-G37 

P2-H29 





A 

10IV 


PI-G36 

P2-H28 





A 

102 7 







A 

102R 


P2-K6 

Pil-E* 





A 

102Y 


P2-K7 

P11-M6 






6010659 _^ 


INS 


NOTE 


REMARKS 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 


LG 

TIN 

FIG 

ITEHS 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

• 13 

NO 


30 



.19 NO 

34 

BRANCH 2 

• 19 NO 

34 

BRANCH 4 

• 19 NO 

34 

BRANCH 2 

• 19 NO 

34 

BRANCH 4 

• 19 NO 

34 

BRANCH 2 

• 19 NO 

34 

BRANCH 4 

• 19 NO 

34 

BRANCH 2 

• 19 NO 

34- 

BRANCH 4 


.19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

• 19 

NO 

31 



.19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

• 19 

NO 

31 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 



'A 1 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 49 OP Jg 





HARNESS A 

▼ .. 




6010659 

MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE# 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO* LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEHS 


96R 


P4-319 . 




• 19 NO 


34 

BRANCH B 



P13-43 




• .13 NO 


30 


96V 


P4-419 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



P13-67 

. 



• 13 NO 


30' 


97 16 



1.00 

.75 



6B 

37 





1.75 

1.50 



66 

37 


97A 5 


SHLO A97 




• 20 NO 






E5 




• 19 NO 




978 5 


P13-45 




• 13 NO 


30 




SHLO A97 




• 20 NO 




97R 


P4-3IB 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



P13-44 




• 13 NO 


30 


97Y 


P4-418 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



PI 3—69 




• 13 NO 


30 


98 3 


P2-G19 




• 19 NO 


33 

P»BRANCH 4 



P4-524 




• 19 NO 


33 

BRANCH 9 

99 7 










99R 


P2-A24 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



P14-60 




• 13 NO 


30 


A 99Y 


P2-A25 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



P14-61 




• 13 NU 


30 



100 12 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 


6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR 


SHEET 48 Of JOJ | 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (AI 
I0ENT ITEM LG TO (Bl 


HARNESS A T _ _ _ 6010659 

TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE RENARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# ACCESSORY 

NO# LG LG LG LG TIN FIG ITEHS 




A 

103 

7 





A 

I03R 


P2-06 

P11-F6 

.19 NO 
• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

A „ 

10 3 Y 

i,. 

P2-07 

P11-G6 

• 19 NO 

• 19 NU 

33 

BRANCH 3 

A 

104 

7 





A 

104R 


P2-C6 

Pll-Y 

• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

104V 


P2-C7 

PI 1-2 

• 19 NO 
.19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

105 

2 

P2-F8 

Pil-A 

• 19 NO 
. .19 NO 

33 

31 

BRANCH 3 

A 

107 

7 



• 


A 

10 7R 


P8-L 

Pll-N 

• 19 NO 

• 19 NO 

31 


A 

10 7Y 


P8-H 

P11-B6 

• 19 NO 

• 19 NO 

31 


A 

106 

1C 





A 

1086 


P2-F12 

• 19 NO 

.IQ NO 

33 

BRANCH i 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


. 


SHEET 50 O F 10 

























HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAD HATL 
I0ENT ITEM 

A 106R 

A 1C8V 

A 109 7 

A 1C9R 

A 109V 

A 110 7 

A 110R 

A 110V 

A ill 2 

A 112 9 

A 112R 

A 112V 


CIRCUIT PT 
LEAO PROM (A) 

LG TO IB) 

P2-012 

Pii-B 

P2-G12 

Pii-C 


P2-A14 

Pll-S 


P2-B14 

Pll-T 


P2-H13 

Pil-P 

P2-K13 
PI l-R 

€43 

Pll-K 


P1-G15 

P2-H14 


PI-GI6 

P2-K14 


TERM.JRT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.19 NO 
.19 NO 

.19 NO 
.19 NO 


• 19 NO 
.19 NO 


NOTE 

ONE* 

FIG 


ACCESSORY 

HEMS 

33 

33 


33 

31 


.19 NO 
.19 NO 


33 

31 


REMARKS 

BRANCH 3 
BRANCH 3 

BRANCH 3 
BRANCH 3 


19 NO 

19 NO 

33 

BRANCH 3 

ii 

9 0* 
«■« 

33 

BRANCH 3 

30 NO 
>25 NO 


LARC C END BR3 


19 

NO 

34 

BRANCH I 

19 

NO 

34 

BRANCH 3 

19 

NO 

34 

BRANCH 1 

19 

NO 

34 

BRANCH 3 


' 

size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV 1 

-TR AT A 

SHEET 51 OF IOJ 1 


1 - 


HARNESS A y _ 6010659 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM I A! 

AHEA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


124R 


P2-A26 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



P14-35 




• 13 NO 


30 


124V 


P2-B26 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



P14-36 




• 13 NO 


30 


125 7 










125k * 


P2-A28 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



PI4-37 




• 13 NO 


30 


.125Y 


P2-B2B 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 

8.. - 


P14-38 




• 13 NO 


30 


126 7 










126R 


P2-A30 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



PI 4-39 




• 13 NO 


30 


126V 


P2-B30 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



P14-40 




• 13 NO 


30 


127 9 










12 7R 


P1-A15 




• 19 NO 


34 

BRANCH l 



P2-B24 




• 19 NO 


34 

BRANCH 4 

A 127V 


PI-A16 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 



P2-B25 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 


126 8 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 


* 

A 

60230 

_, .. 

6010659 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 53 OF 



















harness* 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT TERN*JRT SHLO LEAD INS NOTE RENARKS 

LEAD HATL LEAD FROM 4 AI AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# ACCESSORY 

IOENT ITEM LG TO (81 NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

163 

8 







A 

163R 


P1-F32 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

2 



P4-102 

• 19 

NO 

33 

8KANCH 

• 

A 

16 3Y 


P1-G32 

.19 

NO 

33 

BRANCH 

2 



P4-202 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

8 

A 

166 

7 







A 

164R 


P1-C32 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

2 




Pi 3-7 

• 13 

NO 

30 



A 

164Y 


P1-032 

.19 

NO 

33 

BRANCH 

2 




P13-8 

• 13 

NO 

30 



A 

165 

8 







A 

165R 


P1-A32 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

2 



P2-B23 

.19 

NO 

33 

BRANCH 

4 

A 

I65Y 


PI-832 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

2 




P2-A23 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

4 

A 

169 

9 







A 

169R 


PI-C19 

• 19 

NO 

34 

BRANCH 

1 




P14-47 

• 13 

NO 

30 



A 

169V 


P1-C20 

.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 




P14-48 

• 13 

NO 

30 







SIZE 

1 CODE 

IDENT I 









NO. 








A 

80230 


6010659 






SCALE-NONE | REV LTR AT/} 

(sheet 

63 OF toj 




HARNESS A t _’_ 6010659 _ 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


i 182 

4 


Pl-Oi 




• 19 NO 


34 

BRANCH L 




P10-64 




• 13 NO 


30 


183 

4 


Pl-Fl 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-65 




• 13 NO 


30 


184 

4 


P1-D2 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-40 




• 13 NO 


39 


185 

4 


PI-C2 




• 19 NO 


34 

BRANCH I 




P10-39 




• 13 NO 


30 


186 

4 


P1-A3 

- 



• 19 NO 


34 

BRANCH l 




P10-65 




• 13 NO 


30 


187 

4 


P1-B3 




• 19 NO 


34 

BRANCH l 




P10-61 




• 13 NO 


30 


188 

4 


PI-C3 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-37 




• 13 NO 


30 


\ 189 

4 


P1-A4 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-84 




• 13 NO 


30 


190 

4 


P1-A5 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-83 




• 13 NO 


30 . 


191 

4 


PI-C4 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-59 




• 13 NO 


30 


192 

4 


P1-B4 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-60 




• 13 NO 


30 


193 

- 4 


P1-D8 




• 19 NO 


34 

BRANCH I 




P10-8 




• 13 NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE | REV LTR jx/f (SHEET 65 OF toj | 


HARNESS A 


6010059 


MIRE 

EAO MATL LEAD 
IDENT ITEM LG 


CIRCUIT PT TERM*JRT SHLO LEAO INS NOTE 

FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

TO (8) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


A 

170 

4 

P1-F14 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 




PI4-49 

• 13 NO 

30 


A 

171 

10 





A 

171G 


PI-017 

• 19 NO 

33 

BRANCH 1 




P2-F9 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

171R 


PI-C18 

• 19 NO 

33 

BRANCH 1 




P2-G8 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

I71Y 


Pi-018 

.19 NO 

33 

BRANCH 1 




P2-G9 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

174 

4 

PI-F17 

• 19 NO 

34 

* g v BRANCH 1 




P4-652 

• 

• 19 NO 

34 

BRANCH 10 

A 

175 

4 

P1-F18 

• 19 NO 

34 

0« BRANCH 1 




P4-551 

• 19 NO 

34 

BRANCH 10 

A 

176 

4 

P1-G17 

• 19 NO 

34 

Q, BRANCH 1 




P4-651 

.19 NO 

34 

BRANCH 10 

A 

177 

4 

PI-GIB 

• 19 NO 

34 

0, BRANCH 1 




P4-552 

• 19 NO 

34 

BRANCH lO 

A 

179 

4 

PI—81 

• 19 NO 

34 

BRANCH i 




P10-62 

• 13 NO 

30 


A 

180 

4 

PI-B2 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 




PIC—38 

• 13 NO 

30 


A 

181 

4 

Pi-Cl 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 




P10-63 

• 13 NO 

30 






SIZE 

CODE IDENT 








NO. 







A 

60230 


6010659 





SCAL 

E-NONE | REV LTR 

|SHEET 64 OF tof 

„ IL 

*C4 ... 



k 









__-___ 

------ ----- 


HARNESS A 


6010659 


LFAO 

IDENT 

MIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
PROM (At 

TO (81 

A 194 

4 


Pl-O? 

PI0-20 

A 199 

4 


Pi—FT 
R10-2L 

A 194 

4 


P1-G8 

PIG-10 

A 198 

4 


Pi-07 

PlO-23 

A 199 

4r 


PI-F8 

PIC-9 

A 200 

4 


P1-C5 

PIG-34 

A. 201 

4 


Pi-04 

PlO-35 

A 202 

4 


P1-F4 

P10-17 

A 203 

4 


Pl-05 

P10-19 

A 204 

4 


PI-G5 

PIC-7 

A 2C5 

4 


P1-G4 

P10-6 

A 204 

4 


P1-F5 

P10-18 


VtRM.JUT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 

NOTE 


REMARKS 

Sf RIP 

ONE* 

ACCESSORY 


LG TIN 

FIG 

ITEMS 


• 19 NO 


. 

#34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


.19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


.19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19* NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR . 

SHEET 66 OF tcj \ 

















HARNESS A 


6010659 


MIRE 
LEAO MAIL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IAl 

TO IB! 

A 251Y 


P4-454 

P 7—73 

A 252 9 



A 252R 


P4-353 

P7-48 

A 252Y 


P4-453 

P7-28 

A 256 9 



A 256R 

- 

P4-127 

P12-66 

A 256Y 


P4-227 

PI2-67 

A 258 9 



A 25 8R 


P4-348 

P12-27 

A 25 8Y 


P4-448 

P12-28 

A 259 9 



A 259R 


P4-34? 


P12-47 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG TIN 


NOTE 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


REMARKS 


• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10 

• 13 NO 

29 




E*BRANCH 10 

• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10 

.13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10 

• 13 NO 

29 




G 

• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 

• 13 NO 

30 




G 

• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 

• 13 NO 

30 




G 

.19 NO 

34 

G* BRANCH 9 

• 13 NO 

30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

$0230 

6010659 


SCALE-NONE 


REV LTR 


±A- 


[SHEET 


TI OF t»7 J 


A 


WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (Al 

IDENT ITEN 

LG 

TO 181 

A 263V 


P4-224 

P12-44 

A 266 9 

A 266R 


P4-344 
P12-70 

A 266Y 


P4—444 
P12-71 

*A 267 9 

A 2 67R 


P4-343 

PI2-45 

A 26 7Y 


P4-443 

P12-46 

A 268 9 

A 268R 


P4-342 

P12-25 

A 268V 


P4-442 

P12-26 

A 269 9 

A 269R 


P4-34I 

P12-24 


HARNESS A 

▼ ..... 




6010659 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 





• 19 NO 


34 

G* BRANCH 9 




• 13 NO 


30 








G 




• 19 NO 


34 

G* BRANCH 9 




• 13 NO 


30 





• 19 NO 


34 

G*BRANCH 9 




• 13 NO 


30 








G 




• 19 NO 


34 

G*BRANCH 9 




• 13 NO 


30 





• 19 NO 


34 

6*BRANCH 9 




• 13 NO 


30 








G 




• 19 NO 


34 

6.BRANCH 9 




• 13 NO 


30- 





• 19 NU 


34 

G*BRANCH 9 




• 13 NO 


30 








G 




• 19 NO 


34 

G»BRANCH 9 




• 13 NO 


30 



size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

60106S9 

| SCALE-NONE | REV LTR [SHEET 73 OF fO J 


HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (A) 
10ENT ITEM LG TO CBI 


A 

259V 


P4-447 
P12-48 


260 

. 9 



260R 


P4-346 
P12-72 


260V 


P4-446 

P12-73 


261 

9 



261R 


P4-345 
P12-13 


261Y 


P4-445 

P12-29 


262 

9 



262R 


P4-125 
P12-68 


262V 


P4-225 

P12-69 


263 

9 


A 

263R 


P4—124 


P12-43 


TERM*JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NU* LG LG LG LG 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


34 

30 


34 


REMARKS 

G*BRANCH 9 

G 


19 

NU 

34 

G*BRANCH 9 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

G.BRANCH 9 

13 

NO 

30 



19 

NU 

34 

G*BRANCH 9 


13 

NU 

30 



19 

NO 

34 

G*BRANCH 9 


13 

NO 

30 




19 

NO 

34 

G*BRANCH 

9 

13 

NO 

30 



19 

NO 

34 

G*BRANCH 

9 

13 

NO 

30 




6.BRANCH 9 



• 13 NO 


30 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 


6010659 

| SCALE-NONE | REV LTR 


SHEET 72 OF toy 


MIL <0*4 • •» 


HARNESS A 


6010659 




MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO ERUM (A* 
IDENT ITEM LG TO IB) 


TERM*JKT SHLO LEAO INS *OTE 

AREA SIRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


269Y 


P4-441 

• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 



P12-10 

• 13 NO 

30 


270 

9 




G 

270R 


P4-340 

• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 



Pi 2-4 

• 13 NO 

30 


27CY 


P4-440 

• 19 NO 

34 

G*BRANCH 9 



P12-14 

• 13 NO 

30 


272 

9 




N 

272R 


P4-133 

• 19 NO 

34 

M*BRANCH 9 



PiO-51 

• 13 NO 

30 


272Y 


P4-233 

• 19 NO 

34 

M*BRANCH 9 



P10-29 

• 13 NO 

30 


273 

9 



' 

M 

27 3R 


P4-I32 

.19 NO 

34 

N.BRANCH 9 



P10-75 

• 13 NO 

30 


273V 


P4-232 

• 19 NO 

34 

N*BRANCH 9 



P10-74 

• 13 NO 

30 


274 

9 




M 

274R 


P4-130 

• 19 NO 

34 

M*BRANCH 9 



P10-49 

• 13 NO 

30 



SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 


SHEET 74 OF 


i£l 


















HARNESS A 


6010639 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAD NATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

IOENT ITEN LG TO 131 NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 



274Y 


P4-230 

• 19 NO 

34 

M* dRANCH 9 




PIO-73 

• 13 NO 

30 



275 

9 




N 


275R 


P4-352 

• 19 NO 

34 

M,BRANCH 9 




PiO-72 

• 13 NO 

30 



275Y 


P4-452 

.19 NO 

34 

M,BRANCH 9 




P10-71 

• 13 NO 

30 



276 

9 




£ 


276R 


P4-358 

.19 NO 

34 

E*BRANCH 10 




P7-74 

• 13 NO 

29 



276Y 


P4—458 

• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10* 




P7-49 

• 13 NO 

29 



271 

9 




E 


277R 


P4-357 

.19 NO 

34 

E« BRANCH 10 




P7-50 

• 13 NO 

29 



277Y 


P4-457 

• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10 




P7-29 

• 13 NO 

29 


A 

278 

9 




E 

A 

278R 


P4-356 

• 19 NO 

34 

E»BRANCH 10 




P7-76 

• 13 NO 

29 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6040659 

SCAL 

E-NONE | REV LTR Jr/) |SHEET 75 OF IOj | 


T 


HARNESS A y 6010659 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

295 

4 


P4-502 





• 19 

NO 


34 

A*BRANCH 

8 




P5-28 





• 13 

NO 


29 



A 

296 

4 


P4-402 





• 19 

MU 


34 

A*BRANCH 

8 





P5-46 





• 13 

NO 


29 



A 

297 

4 


P4-404 





• 19 

NO 


34 

B*BRANCH 

8 





P5-2 





• 13 

NO 


29 



A 

298 

<4 


P4-304 





• 19 

NO 


34 

8*dRANCH 

8 





P5-9 





• 13 

NO 


29 




299 

4 


P4-204 





• 19 

NO 


34 

8*BRANCH 

8 





P5-22 





• 13 

NO 


29 



A 

300 

4 


P4-605 





• 19 

NO 


34 

B*BRANCH 

8 





P5-41 





• 13 

NO 


29 



A 

301 

4 


P4-505 





• 19 

NO 


34 

S*BRANCH 

8 





P5-66 





.13 

NO 


29 



A 

302 

4 


P4-405 





.19 

NO 


34 

8*BRANCH 

8 





P5-3 





• 13 

NO 


29 



A 

303 

4 


P4-305 





• 19 

NO 


34 

B. BRANCH 

8 





PS-10 





• 13 

NO 


29 



A 

304 

4 


P4-205 





• 19 

NO 


34 

8*BRANCH 

8 





P5-23 





• 13 

NO 


29 



A 

305 

4 


P4-606 





.19 

NO 


34 

8*BRANCH 

8 





P5-42 





• 13 

NO 


29 



A 

306 

4 


P4-506 





• 19 

NO 


34 

8*BRANCH 

8 





P5-67 





• 13 

NO 


29 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE I REV LTR vK A IsHEET 77 OF \ol 


REMARKS 


WIRE CIRCUIT PT TERM*JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAO MATL LEAO FROM (At AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

IOENT ITEM LG TO Id) NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

278V 


P4—456 

• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10 




P7-75 

.13 NO 

29 



279 

9 




E 


279R 


P4-355 

• 19 NO 

34 

E.BRANCH 10 




P7-30 

• 13 NO 

29 



279Y 


P4-455 

• 19 NO 

34 

E*BRANCH 10 




P7-51 

• 13 NO 

29 



282 

4 

P2-H17 

• 19 NO 

34 

P*BRANCH 4 




P4-522 

• 19 NO 

34 

BRANCH 9 


284 

4 

P2-A22 

• 19 NO 

34 

P*BRANCH 4 



- 

P4-623 

.19 NO 

34 

BRANCH 9 


289 

4 

P4-603 

.19 NO 

34 

A*BRANCH 8 




P5-51 

• 13 NO 

29 



290 

4 

P4-503 

• 19 NO 

34 

A,BRANCH 8 




P5-78 

• 13 NO 

29 



291 

4 

P4-403 

• 19 NO 

34 

A*BRANCH 8 




P5-77 

• 13 NU 

29 



292 

4 

P4-303 

• 19 NO 

34 

A*BRANCH 8 




P5-76 

• 13 NU 

29 



293 

4 

P4-203 

• 19 NO 

34 

A*dRANCH 8 




P5-79 

• 13 NO 

29 


A 

294 

4 

P4-103 

• 19 NO 

34 

A*BRANCH 8 




P5-49 

• 13 NO 

29 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR AT/f |SHEET 76 OF IC'J \ 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 


IOENT 

ITEM LG 

TO IB) 

A 307 

4 

P4—406 
P5-12 

A 308 

4 

P4-306 

P5-11 

A 309 

4 

P4-206 

P5-24 

A 310 

4 

P4-607 

P5-43 

A 311 

4 

P4-507 

P5-68 

A 312 

4 

P4-407 

P5-27 

A 313 

4 

P4-307 
P5-26 

A 314 

4 

P4-207 

P5-25 

A 315 

4 

P4-608 

P 5—44 

A 316 

4 

P4-508 

P5-69 

A 317 

4 

P4-408 
P5—18 

A 318 

4 

P4-308 
P5-47 


HARNESS A w 

TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


Ml 





6010659 


INS 


NOTE 



REMARKS 


STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




• 19 

NO 


34 


8*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




.19 

NO 


34 


8* BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 


8*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 


B*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 


B*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 


6*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 

- 

34 


8.BRANCH 

8 

.13 

NO 


29 




.19 

NO 


34 


B.BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 


d*BRANCH 

0 

• 13 

NO 


29 




.19 

NO 


34 


0*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




.19 

NO 


34 


fi.BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 


B*BRANCH 

8 

.13 

NO 


29 





SIZE 

CODE. IDENT 
NO. 


A 

80230 

6010659 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 78 OF !C 













HARNESS A 


6010659 


LEAD 

IDENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRGM (A) 

TO 48) 

A 407 

4 


P4-110 

P9—18 

A 408 

4 


P4-I11 

P9-35 

A 409 

4 


P4-612 

P9-38 

A 410 

4 


P4-21I 

P9-36 

A 411 

4 


P4-512 
P9-37 

A 412 

4 


P4-511 

P9-59 

A 413 

4 


P4-411 

P9-61 

A 414 

4 


P4-611 

P9-58 

A 415 

4 


P4-311 

P9-6G 

A 417 

4 


P1-D20 

P14-46 

A 418 

3 


P2-H18 

P10-2 7 

A 420 

4 


P2-G20 

P4-625 


TERH.JKT 

SHLO LEAD 

INS 


NOTE 

ACCESSORY 

REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE. 


NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




.19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• li 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• 13 

NO 


29 




.19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• 13 

NO 


29 




.19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• 13 

NU 


29 




• 19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



• 13 

NU 


29 




.19 

NO 


34 

H.BRANCH 6 



• 13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 

H.BRANCH 8 



.13 

NO 


29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



• 13 

NO 


30 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 * 



• 13 

NO 


30 




• 19 

NU 


34 

P»BRANCH 4 



• 19 

NU 


34 

BRANCH 9 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE | REV LTR JsHEET 87 OF ItJ | 




__ HARNESS A T 

WIRe CIRCUIT PT TERH.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
LEAD MATL LEAD FRGM IA) AREA STRIP STRIP CUT STRIP UNE. 
IDENT ITEM LG TO IB) NO. LG LG LG LG TIN E1G 


6010659_X 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 

428V 


P4-360 

• 19 NU 

33 

N.BRANCH 10 




P8-G 

• 19 NU 




429 

10 




N 


429G 


. P4-261 

• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 




. P8-D 

• 19 NO 




42 9R 

' 

P4-259 

.19 NO 

33 

N.BRANCH 16 




P8-F 

• 19 NO 




429Y 


P4-260 

• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 




P8-G 

• 19 NO 




430 

10 




M 


43GG 


P4-161 

• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 




- P8-F 

• 19 NO 




430R 


P4-159 

• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 




P8-E 

• 19 NO 




43GY 


PA-160 

.19 NO 

33 

N»BRANCH 10 




P8-G 

• 19 NO 

• 


A 

432 

4 

Pi-88 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 




P6-54 

• 13 NO 

29 


A 

433 

4 

P1-A9 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 




P6-53 

• 13 NO 

29 


A 

434 

4 

P1-A8 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 




P6-78 

• 13 NO 

29 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

B0230 

L--— -- 

6010659 

---. ---— 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 69 Of !C 


HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM I A) 
IDENT ITEM LG TO IB) 


421 

4 

P2-H20 

P4-114 

423 

11 


42 3G 


P1-C15 

P4-214 

42 3R 


Pi-015 

P4-215 

423V 


P1-C16 

P4-216 

427 

1C 


427G 


P4-461 

P8-D 

42 7R 


P4-459 

P8-0 

427V 


P4-460 

P8-G 

428 

10 


42 6G 


P4-361 

P8-0 

426R 


P4-359 

P8-0 


TERH.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 
STRIP ONE. 
LG TIN FIG 


REMARKS 


SIZE 

A 


• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

34 

P.BRANCH 4 

.19 NO 

34 

BRANCH 9 



0 

• 19 NO 

34 

0.BRANCH I 

• 19 NO 

34 

BRANCH 10 

• 19 NO 

34 

U.BRANCH 1 

• 19 NO 

34 

BRANCH 10 

• 19 NO 

34 

0.BRANCH 1 

.19 NO 

34 

BRANCH 10 



N 

• 19 NO 

33 

N,BRANCH 10 

• 19 NO 

- 


• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 

• 19 NO 



• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 

• 19 NO 





N 

• 19 NO 

33 

N.BRANCH 10 

• 19 NO 



• 19 NO 

33 

N.BRANCH IQ 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 


A * 


SHEET 88 OF 107 




HARNESS A 


6010659 




WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FRGM I A) 
I0EN1 ITEM LG 


435 

436 

437 


438 


439 

440 

441 

442 

A 442A 5 

A 4428 6 


16 


A 442R 


A 442Y 


PI—021 
P3-446 


P1-022 
P3-546 


TERH.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 


INS 

STRIP 


NOTE 

ONE. 


P 3-646 
SHLO A442 


• 19 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 19 NU 


34 

33 


• 19 
.19 


NO 

NO 


34 

33 


REMARKS 


ACCESSORY 


TO IB) 

NO. LG 

LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



P1-C10 

. 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 

i 

P6-14 



• 13 

NO 


29 



P1-C9 


' 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

P6-15 



• 13 

NO 


29 



P1-C8 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

P6-32 



• 13 

NO 


29 



Pi-89 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

P6-31 



• 13 

NO 


29 



Pl-Cil 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

i 

P6-79 



• 13 

NO 


29 



Pi-Oil 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

P6-80 



• 13 

NO 


29 



PI-C12 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

P6-55 



• 13 

NO 


29 




1.00 

.75 



66 

37 




1*00 

• 75 



68 

37 



SHLO A442 



• 20 

NO 





P1-D23 



• 19 

NU 


33 

BRANCH 

1 


BRANCH 7 


BRANCH 1 
BRANCH T 


BRANCH 1 
BRANCH 7 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



80230 

6010659 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 90 OF 10 








HARNESS A 


i 


6010659 


WIRE 

LEAD HAIL LEAD 
IDENT ITEM LG 

A 493 16 

A 44 3 A 5 

A 443B 6 

A 443R 

A 443Y 

A 444 16 

A 444A 5 

A 444B 6 

A 444R 

A 444Y 

A 445 16 

A 445A 5 


CIRCUIT PI 
FROM (A) 

TO 4 61 


SHLD A443 
P1-F23 

P3-348 
SHLD A443 

P1-F21 

P3-148 

PI-F22 

P3-248 


SHLD A444 
P1-C23 

P3-648 
SHLD A444 

PI-C21 

P3-448 

PI-C22 

P3-548 


SHLD A445 
P1-823 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 
i.00 


.75 

.75 


INS NOTE 

STRIP ONE. 

LG TIN FIG 

6B 

68 


REMARKS 


.20 

NU 

• 19 

NO 

.19 

NO 

• 20 

NO 

.19 

NO 

• 19 

NO 

• 19 

NO 

• 19 

NO 

• 20 

NO 

.19 

NO 

.19 

NO 

• 20 

NO 

.19 

NO 

• 19 

NU 

• 19 

NO 

• 19 

NO 

• 20 

NO 

• 19 

NO 

size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 


6B 

6B 


6B 

6B 


ACCESSORY 

ITEMS 


3? 

37 


33 


34 

33 

34 

33 

37 

37 


33 


34 

33 


34 

33 


37 

37 


33 


SCALE-NONE 


BRANCH I 
•RANCH 7 


BRANCH I 
BRANCH 7 

BRANCH I 
BRANCH 7 


BRANCH I 
BRANCH 7 


BRANCH l 

BRANCH 7 

BRANCH I 
BRANCH ? 


BRANCH I 


6010659 


REV LTR 


[sheet 91 UF /o7 


HARNESS A T _ 6010659 _ 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO l 

MAIL 

LFAO 

FROM 4AI 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO 4 81 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 449R 



P1-C31 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P2-A29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 449Y 



Pl-031 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P2-B29 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

A 45C 

9 











A 450R 

* 


P1-F31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P2-A31 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 450Y 



P1-G31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P2-B31 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

A 451 

2 


P6-85 




• 13 

NO 


29 





E18 





NO 




-A 452 

4 


Pl-Gil 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P6-74 




• 13 

NO 


29 


A 453 

4 


Pi-Fll 




.19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P6-75 




• 13 

NO 


29 


A 454 

4 


P1-G9 




.19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P10—24 




• 13 

NO 


30* 


A 455 

4 


PI-C13 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P10-26 




• 13 

NO 


30 


A 456 

4 


P1-C7 




.19 

NO 


34 

BRANCH 1 




PlO-33 




• 13 

NO 


30 


A 457 

4 


P1-B7 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




PIC-56 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

BG230 

6010659 


SCALE-NONE I REV LTR Jr* A IsHEET 93 OF IOJ 


-r 



11 ■ 



' .. * - 

HARNESS A 

▼ 



**— —— 

... - 

6010659 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LFAO MATL 

LEAO 

FROM 4 A) 

AREA STRIP 

STRIP 

COT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG 

TO 4 B) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

4456 

6 


P 3-346 




. .19 

NO 



BRANCH 

7 





SHLO A445 




• 20 

NO 





A 

445R 



PI-B21 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P3-146 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 

A 

445Y 



P1-622 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

I 





P 3-246 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 

A 

446 

16 



1.00 

.75 




6B 

37 








l.CO 

.75 




68 

37 



A 

446A 

5 


SHLO A446 




• 20 

NO 









PI-017 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

1 

A 

4466 

5 


E4 




.19 

NO 


70 







SHLO A446 




• 20 

NO 





A 

446R 



P1-BI6 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

I 





P4-316 




.19- 

NO 


33 

BRANCH 

8 

A 

446V 



P1-B15 




.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P4-416 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

8 

A 

4441 

4 












A 

44 BR 



PI-A31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





P2-A27 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

4 

A 

44 BY 



P1-B3I 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





P2-B27 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

4 

A 

449 

9 













SIZE 

CODE IDENT 





NO. 




A 

60230 



6010459 

| SCALE-NONE | REV LTR 


[SHEET 92 OF / 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRCM 4A! 

TO 4 B) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO* LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 456 

4 


PI-A7 

P10-81 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 460 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



68 

6A 

37 

37 


A 460A 

5 


SHLO A460 
E6 




• 20 NO 

• 19 NO 




A 460B 

5 


E19 

SHLO A460 




• 19 NO 

• 20 NO 




A 46 OR 



P4-129 

P6-62 




.19 NO 
• 13 NO 


29 

BRANCH 9 

A 46CV 



P4-229 

P6-38 




.19 NO 
• 13 NO 


29 

BRANCH 9 

A 461 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



68 

6A 

37 

37 


A 46IA 

5 


SHLO A461 
E6 




.20 NO 
.19 NO 




A 4618 

5 


E19 

SHLO A461 




.19 NO 
• 20 NO 


76 


A 461R 



P4-128 

P6-64 




.19 NO 
• 13 NO 


29 

BRANCH 9 

A 461Y 



P4-228 

P6-39 




.19 NO 
• 13 NO 


29 

BRANCH 9 

A 462 

16 



1.00 

.75 



7 

38 

17 



1.00 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6C10659 

. ..1 - 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 94 OF 












HARNESS A 


6010659 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NUT 6 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO (8) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


4628 5 


F6 



• 

.19 

NO 






SHLO A462 




• 20 

NO 




462R 


P1-035 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-129 




.19 

NO 


33 

' BRANCH 9 

462V 


P1-F35 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-229 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 9 

46 3 16 



1.00 

.75 




7 

38 





1.00 

• 75 




6B 

37 


4638 5 


E6 




.19 

NO 


70 




SHLO A463 




• 20 

NO 




4&3R 


Pi-036 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-128 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 

46 3V 


P1-F36 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-220 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 

464 16 



1.00 

.75 




68 

37 





1.75 

1.50 




6A 

37 


464A 5 


SHLO A464 




• 20 

NO 






£8 




• 19 

NO 


70 


4648 5 


E21 




.19 

NO 






SHLO A464 




• 20 

NO 




464R 


P4-351 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 



P9-21 




• 13 

NO 


30 


464V 


P4-451 




• 19 

NO 


34 

8RANCM 10 



P9-40 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE | REV LTR [SHEET 95 OF /£/ | 


LIMA_101266 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (81 

A 468V 



P4-660 

PB-6 

A 469 

4 


P2-B8 

P14-50 

A 471 

2 


P2-K4 

P8-F 

A 472 

9 



A 472R 



P2-C8 

P5-14 

A 472V 



P2-08 

P5-32 

A 474 

4 


P2-A6 

P8-L 

A 475 

2 


P5—13 

A 476 

2 


P5-74 

A 477 

15 



A 477A 

5 


SHLO A477 
E43 

A 4778 

5 


E20 

SHLO A477 


HARNESS A ▼ 6010659 , 8 


TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP 

SIRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 


MO. LG 

LG 

LG 

L6 

TIN 

FIG 

,ITEMS 





• 19 

NO 


* 33 

M# BRANCH 10 




• 19 

NO 


! u 





• 19 

NO 


} 34 

BRANCH 3 




• 13 

NO 


; 30 





.19 

NO 


* 33 

BRANCH 3 




.19 

NO 





1 


1.00 .75 

1.75 1.50 


t 


19 

NO 

A 34 

BRANCH 

3 

13 

NO 

j 29 



19 

NO 

1 ' 34 

BRANCH 

3 

13 

NO 

* * 29 



19 

NO 

34 

BRANCH 

3 

19 

NO 

32 

h 



13 

NO 

29 

8 




i 93 



.13 

NO 

, 29 

8 



l 93- 

68 37 

6A • 37 


• 20 NO 

•30 NO LARGE ENO 


• 19 NO 

• 20 NO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

. 6010659 

--,-P— 


SCALE-NONE REV LTR 


B 


SHEET 97 gf 1Q7 


HARNESS A 


6010659 


MIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

LEAO MATL LEAO FROM I A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE• ACCESSOR* 

IOENT HEM LG TO IB) NO* LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

466 

16 


1.00 

.75 


68 

37 






1.75 

1.50 


6A 

37 


A 

466A 

5 

SHLO A466 



• 20 NO 







E4 



• 19 NO 





4668 

5 

E22 



.19 NO 







SHLO A466 



• 20 NO 





466R 


P4-516 



• 19 NO 


34 

BRANCH 8 




PIG—77 



.13 NO 


30 



466V 


P4-616 



• 19 NO 


34 

BRANCH 8 




P10—76 



• 13 NO 


30 



467 

10 







N 


46 7G 


P4-561 



• 19 NO 


33 

N«BRANCH 10 




P8-E 



• 19 NO 





46 7R 


P4-559 

- 


• 19 NO 


33 

N#BRANCH 10 




P8-E 



• 19 NO 





467V 


P4-560 



• 19 NO 


33 

N#BRANCH 10 




P8-G 



• 19 NO 





468 

10 







N 


46 BG 


P4—661 



• 19 NO 


33 

N.BRANCH 10 




P8-E 



• 19 NO 




A 

46 BR 


P4-659 



• 19 NO 


33 

N#BRANCH 10 




P8-E 



• 19 NU 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

0 

> 

r 

E-NONE 

REV LTR 

SHEET 96 OF loj \ 


HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO <BI 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# 
NO. LG LG LG LG TIN FlG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEM* 




A 477R 

A 477V 

A 478 18 

A 478A 5 

A 4788 5 

A 4706 

A 478R 

A 478V 

A 479 4 

A 480 4 

A 481 4 

A 482 4 


P2-H16 

P7-61 

P2-G16 

P7-62 


SHLO A478 
E9 

E21 

SHLO A47e 

PA-656 
P9—3 

P4-532 

P9-2 

P4-632 

P9-1 

P4-542 

P6-45 

P4-646 

P6-46 

P4-546 

P6-70 

P4-539 

P6-7 


1.00 

1.75 



• 18 NO 


33 

BRANCH 3 


• 13 NU 


29 



• 18 NO 


33 

BRANCH 3 


• 13 NU 


29 


.75 


68 

37 


1.50 


6A 

37 



• 20 NO 



• 19 NO 



• 19 NO 

76 


• 20 NO 



• 18 NO 

33 

BRANCH 10 

• 13 NO 

30 


• 18 NO 

33 

BRANCH 10 

• 13 NO 

30 


• 16 NU 

33 

BRANCH 10 

• 13 NO 

30 


• 18 NO 

34 

J#BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


.18 NO 

34 

J#BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


• 18 NO 

34 

J v BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


• 18 NO 

34 

J.BRANCH 10 

• 13 NO 

29 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



80230 

6010659 

A 

-.-,- 


SCALE-NONE REV LTR 


JT/\ , [SHEET 90, OF /<? 










HARNESS A 


6010659 




MIRE 


CIRCUIT FT 

TERM, 

• JKT shlo 

LE AO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAD 

NATL 

LEAD 

FROM (At 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



10ENT 

ITEM 

LG 

TO IBI 

NU. 

LG Lb 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

483 

4 


P 4-64 5 



. 

• 18 

NO 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-18 




• 13 

NO 


29 




464 

4 


P4-545 




• 18 

NU 


34 

J*BRANCH 

10 





P6-19 




• 13 

NO 


29 




485 

4 


P4-635 




• 16 

NO 


. 34 

J* BRANCH 

10 





P6-23 




.13 

NU 

• 

29 




486 

4 


P4-644 




• 18 

NO 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-9 




• 13 

NO 


29 




467 

4 


P4-544 




• 18 

NU 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-10 




• 13 

NU 


29 




486 

4 


P4-535 




• 16 

NO 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-26 




• 13 

NO 


29 




489 

4 


P4-643 




• 10 

NO 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-11 




• 13 

NO 


29 




490 

4 


P4-543 




• 16 

NO 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-12 




• 13 

NO 


29 




491 

4 


P4-520 




• 18 

NO 


34 

C*BRANCH 

6 





P9-56 




• 13 

NO 


30 




492 

4 


P4-212 




.18 

NO 


34 

C*BRANCH 

8 





P9-33 




• 13 

NO 


30 




493 

4 


P4-213 




• 16 

NO 


34 

C*BRANCH 

8 





P9-55 




• 13 

NO 


30 




494 

4 


P4-553 




• 18 

NO 


34 

3*BRANCH 

10 





P6-27 




• 13 

NO 


29 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

802 30 

• 

601C659 


SCALE-NONE 

REV LTR 

_ dA _ 

SHEET 99 OF U7 


T 


HARNESS A y _ 6010659 _ 



MIRE 


CIRCUIT PI 

TERM.3KT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM 4 A t 

AREA STRIP SCRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B> 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



507’ 

4 


P4-630 



• 18 

NO 


34 

F.BRANCH 

9 




P12-30 



• 13 

NO 


30 



508 

4 


P4-530 



• 18 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




P12-51 



• 13 

NO 


30 



, 509 

4 


P4-657 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-8 



• 13 

NO 


29 



, 510 

4 


P4-534 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-20 



• 13 

NO 


29 



i 511 

4 


P4-537 



• 18 

NU 


34 

0*BRANCH 

10 




P6-21 



• 13 

NU 


29 



i 512 

4 


P4-550 



• 18 

NO 


34 

4*BRANCH 

10 




P6-43 



• 13 

NO 


29 



k 513 

4 


P4-620 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-44 



• 13 

NO 


29 



k 514 

4 


P4-549 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-68 



• 13 

NO 


29 



k 515 

4 


P4-548 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-69 



• 13 

NO 


29 



k 516 

4 


P4-647 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-4 



• 13 

NU 


29 



l 517 

4 


P4-636 



• 18 

NO 


34 

J,BRANCH 

10 




P6-3 



• 13 

NO 


29 



k 516 

4 


P4-558 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-1 



• 13 

NO 


29 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 


6010659 


I SCALE-NONE | REV LTR 

/\ [sheet ici OF \cj 


HARNESS A 


6C10659 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM 4 At 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (8) 

NU. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



495 

4 


P4-654 



• 16 

NO 


34 

J«BRANCH 

10 




P6-50 



’ .13 

NO 


29 



496 

4 


P4-554 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-29 



• 13 

NO 


29 



497 

4 


P4-653 * 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6—13 



• 13 

NO 


29 



458 

4 


P4-649 



• 16 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




P12-74 



• 13 

NO 


30 



494 

4 


P4-629 



• 18 

NO 


34 

F.BRANCH 

9 




P12-49 



• 13 

NO 


30 



500 

4 


P4-529 



• 18 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




P12-75 



• 13 

NO 


30 



5C1 

4 


P4-648 



• 10 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




PI2-50 



• 13 

NO 


30 



502 

4 


P4-633 



• 18 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




P12-53 



• 13 

NO 


30 



503 

4 


P4-650 



• 18 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




PI 2-54 



• 13 

NO 


30 



504 

4 


P4-648 



• 18 

NO 


34 

F.BRANCH 

9 




PI2—31 



• 13 

NO 


30 



505 

4 


P4-547 



• 18 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




P12-78 



• 13 

NU 


30 



506 

4 


P4-533 



• 18 

NO 


34 

F*BRANCH 

9 




P12-52 



.13 

NO 


30 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR ^r/) [SHEET 100 Of 1C 7 I 


J ■ umm <m 


——- 

a . -TT’BUT-J *'* 

mi— ii ' it — w-r-r 

HARNESS A 

■».. »• 

▼ 


TT «| 



6010659 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM (At 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO 18) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 519 

4 


P4-640 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-2 



• 13 

NO 


29 



A 520 

4 


P4-639 

- 


• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 , 




P6-17 



• 13 

NO 


29 



A 521 

4 


P4-541 



• 18 

NO 


34 

J«8RANCH 

10 




P6-16 



• 13 

NO 


29 



A 522 

4 


P4-536 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-S 



• 13 

NO 


29 



A 523 

4 


P4-641 



.16 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-6 



• 13 

NO 


29 



A 524 

4 


P4-540 



• 18 

NO 


34 

0*BRANCH 

9 




P7-3 



• 13 

NO 


29 



A 525 

4 


P4-642 



• 18 

NO 


34 

0*BRANCH 

9 




P7-1 



• 13 

NO 


29 



A 526 

4 


P4-557 



• 18 

NO 


34 

0*BRANCH 

9 




P 7—4 

• 


• 13 

NO 


29 



A 527 

4 


P4-201 



• 16 

NO 


.54 

J*BRANCH 

10 




P6-67 



• 13 

NO 


29 



A 528 

4 


P4-301 



• 10 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-66 



• 13 

NO 


29 



A 529 

4 


P4-401 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-42 



• 13 

NO 


29 



A 530 

4 


P4-655 



• 18 

NO 


34 

J*BRANCH 

10 




P6-48 



• 13 

NO 


29 
















HARNESS A t _ 6010669 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


10ENT 

ITEH 

LG 

TO (Bt 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 531 

6 


P6-555 




• 18 

NO 


36 

J*BRANCH 10 




P6-69 




• 13 

NO 


29 


i 53 2 

6 


P4-556 




• 18 

NO 


36 

J*BRANCH 10 




P6-28 




• 13 

NO 


29 

• 

1 533 

6 


P4-602 




• 18 

NO 


36 

J.BRANCH 10 




P6-22 




• 13 

NO 


29 


* 536 

6 


P4-101 




• 18 

NO 


36 

BRANCH 10 




P6-61 




• 13 

NO 


29 


1 535 

6 


P6-113 




• 18 

NO 


36 

C*BRANCH 6 




P9-32 




• 13 

NO 


29 


1 536 

6 


P6-112 




• 16 

NO 


36 

C.BRANCH 0 




P9-16 




• 13 

NO 


30 


* 53? 

16 



1.00 

.75 




68 

37 






1.75 

1.50 


• 


68 

37 


( 537A 

5 


SHLD A537 




• 20 

NO 







E-.3 




• 30 

NO 



LARGE END. 

* 537B 

5 


P16-69 




• 19 

NO 


30 





SHLD A537 




«2C 

NO 




1 537V 



P2-G18 




• 18 

NO 


33 

BRANCH 6 




P16-25 




• 13 

NO 


30 


i 539 

6 


P4-538 




• 18 

NO 


36 





P6-637 




• 16 

NO 


36 


1 560 

6 


P6-613 




• 18 

NO 


36 

D.BRANCH 9 




P7-66 




• 13 

NO 


29 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

8C230 


6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 


SHEET 103 Of !C 


HARNESS A ^ 6010639 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LE AO 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


iOENT 

HEM 

LG 

TO (61 

Nil* LG 

LG . 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

HEMS 


562, 

17 


E16 





NO 


80 

0 




E37 





NO 


80 


563 

17 


E63 





NO 


80 

LARGE END.P 




E 37 





NO 


60 


566 

17. 


P1-F19 




• 18 

NO 


80* 33 

0 




E 36 





NO 


70* 80 


565 

>2 


P8-D 




.22 

NO 







P8-F 




• 22 

NO 




566 

2 


P8-0 




• 22 

NO 


32 





P8-F 




• 22 

NO 




567 

2 


P8-E 




• 22 

NO 







P8-F 




• 22 

NO 




568 

? 


P8-E 




• 22 

NO 


32 





P8-F 




• 22 

NO 


32 


569 

2 


P8-M 




• 22 

NO . 







P8-M 




• 22 

NO 




570 

2 


P8—H 




• 22 

NO 


32 





P8-M 




.22 

NO 




571 

2 


P8-J 




• 22 

NO 







P8-M 




• 22 

NO 




57? 

2 


P8-J 




• 22 

NO 


32 





P8-M 




• 22 

NO 


32 


573 

6 


P4-628 




• 18 

NO 


36 

J* BRANCH 10 




P6-83 




• 13 

NO 


29 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

601G659 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 105 OF 


HARNESS A 


6010659 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

IFAD 

MATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


1 

[DENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



561 

6 


P6-513 




. .18 NO 


36 

0*BRANCH 9 





P7-67 




• 13 NO 


29 



551 

17 


El 7 




NO 


80 

A 





E 35 




NO 


80 



552 

17 


El 7 




NO 


7b* 80 

6 





E35 




NO 


6C 



553 

17 


E35 




NO 


60 

C 





E38 




NO 


80 



556 

17 


E20 




NO 


80 

0 





E37 




NO 


00 



555 

17 


E20 




NO 


76* 80 

E 





E36 




' NO 

„. 

80 



556 

17 


f 37 




NO 


80 

F 





E39 




NO 


80 



557 

17 


E 36 




NO 


6C 

G 





E 35 




NO 


76* 80 

- 


558 

17 


E35 




NO 


70* 60 

H 





E38 




NO 


76* 80 



559 

17 


E19 




NO 


80 

J 





E36 




NO 


70* 00 



560 

17 


E22 




NO 


o 

00 

2 

M 





E 36 




NO 


80 



561 

17 


E 36 




NO 


70* 80 

N 





E62 




NO 


76* 80 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR ^T/\ 

SHEET IC6 OF ICJ 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT Pf 
FROM (A) 

TO (81 

1 576 

6 


P6-528 

P6-59 

1 575 

6 


P6-626 

P6-36 

1 576 

6 


P6-526 

Pb-35 

I 577 

6 


P4-519 

P6-36 

1 576 

2 


E63 

P2-D9 

1 579 

6 


~P6-627 
P6-57 

1 580 

6 


P6-527 

P6-33 


HARNESS~A 

Y 

- * 



- -- - •' 

"6010659 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




• 18 

NO 


36 

J* BRANCH 10 



• 13 

NO 


29 


- 


• 16 

NO 


36 

J* BRANCH 10 



• 13 

NO 


29 




• 18 

NO 


36 

J* BRANCH 10 



• 13 

NO 


29 




• 18 

NO 


36 

J* BRANCH 10 



• 13 

NO 


29 




• 30 

NO 


91* 92 

SMALL ENO* 



• 18 

NO 


33 




.10 

NO 


34 

J* BRANCH 10 



• 13 

NO 


29 




• 18 

NO 


34 

J* BRANCH 10 



• 13 

NO . 


29 



SIZE 

A 

CODE!' IDENT 
NO. 

60230 

j SCALE-NONE 

REV L 




6010659 

SHEET 106 OF JO 7 

























































































'• n p g g 








































































CYZMOURE 


SEE NOTE 


11 


110366 


HARNESS A 


6010659 


LIST OF MATERIALS 


58 

1 

6014531—C21 

. CONNECTOR ASSY* ELECT. (56P1I 

59 

1 

6014532-021 

CONNECTOR ASSVt ELECT. I56P21 

60 

1 

2014741-C21 

CONNECTOR PLUG* ELECT. 

61 

1 

2014749—C21 

CONNECTOR PLUG* ELECT. 

62 

7 

101095e- 2 

PLUG* PROTECTIVE 

70 

17 

MS25036—52 

TERMINAL LUG 

71 

17 

1006783- 18 

SCREW* BUTTON HO 

76 

9 

2021203 

TERMINAL LUG* SOLOER 

77 

9 

MS35333-69 

WASHER* LOCK 

78 

9 

10067e3- 93 

SCREW* BUTTON HO 

79 

AR 

1010989 

TAPE* SHIELDING* EMI/RFI, 300 FT TOT LG 

80 


1006776- 19 

OELETED 

89 

4 

2C1467C- 11 

ADAPTER, CCNNECTOR 

90 

1 

2014670- 13 

ADAPTER* CONNECTOR 

91 

1 

1010490-286 

SLEEVING, INSULATION IHEAT SHRINKABLE! 

92 

1 

1010945- l 

SPLICE-REDUCER. 

93 

€66 

1010490-114 

INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINK! 

94 

AR 

SN60WRAP 

SOLDER QQ-S-571 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 


SHEET 11 QF 


CYZMOURE _110366_ HARNESS A t 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

CTV 

PART NO. 

DESCRIPTION 


95 

AR 

SN 60.WS 

SCLDER CG-S-571 


96 

AR 

MIL-F-14256 

TYPE A CR W 

FLUX* 

9 

97 

AR 

1008822 

COLORANT* EPCXY BASE 

9 

98 

AR 

10C6277 

SILICA* PULVERIZEO PYROGENIC 

9 

99 

28 

101C811-CC2 

BAND* CABLE 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

▲ 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 12 OF 


I 


CYZMOURE 


110366 


WIRE 
LEAO MATL 
ICENT ITEM 

Ail 16 

A 1A 5 

A IB 5 

A 1R 

A 1Y 


2 

2A 

2B 

2R 

2Y 

3 


16 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO C BI 


SHLO A1 
P3-340 

P14—6 
SHLO A1 

P3-140 

P14-17 

P3-240 
P14—16 


SHLO A2 
P3-640 

P14-15 
SHLO A2 

P3-440 
P14-5 

P3-540 

P14-14 


16 


3 A 6 


SHLO A3 
P3-341 


HAPNESS A 


6010659 


- c —1 


TERM.JKT SHLO LF AD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NC. LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


INS 
STRIP 
LG TIN 


• 20 NO 
.19 NO 


.13 NC 
• 20 NO 


.19 NO 
.13 NO 


.19 NO 
.13 NO 


• 20 NO 
.19 NC 


.13 NO 
• 20 NG 


.19 NC 
.13 NC 


.19 NC 
.13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


NOTE 
ONE « 
FIG 

6B 

6B 


6B 

6B 


68 

6B 


33 

30 


34 

30 


34 

30 


37 

37 


33 

30 


34 

30 


34 

30 


37 

37 


33 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


37 

37 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

80230 


SCALE-NONE 


BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 


6010659 


SHEET 13 OF 


YZMOURE_11C366_ HARNESS A T 


WIRE 

EAO MATL 
DENT ITEM 

LEAO 

LC 

CIRCUIT PT 
FROM (A! 

TO IB! 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NC. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

3B 5 


P14-21 

SHLO A3 




.13 NO 
• 20 NO 


30 


3R 


P3-141 

P14-B 




.19 NC 
.13 NC 


30 

BRANCH 6 

3Y 


P3-241 

P14-20 




.19 NC 
• 13 NC 


30 

BRANCH 6 

4 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6B 

6B 

37 

37 


4A 6 


SHLO A4 
P3-641 




.20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 7 

4B 5 


P14-19 

SHLO A4 




.13 NO 
• 20 NO 


30 


4R 


P3-441 

P14-7 




.19 NO 
• 13 NC 


30 

BRANCH 7 

4Y 


P3-541 

P14-18 




.19 NC 
.13 NO 


30 

BRANCH 7 

5 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6B 

6B 

37 

37 . 


5A 5 


SHLO A5 
P3-342 




.20 NC 
.19 NC 


33 

BRANCH 6 

5B 5 


P14-11 

SHLO A5 




.13 NC 
• 20 NO 


30 


5R 


P3-142 

P14—10 




.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 6 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

▲ 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 14 OF | 


L_ 


FORM 20*14 9 63 





















CYZMOURE 


1103*6 


HARNESS A 


6010655 


HIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO «BI 


5Y 

6 16 

6A 5 

6B 5 

6R 

6Y 

7 16 

7 A 6 

7B 5 

7R 

7Y 

8 16 


P3-242 

P14-24 


SHLO A6 
P3-642 


P14-23 
SHLO A6 


P3-442 

P14-9 


P3-542 

P14-22 


SHLO A7 
P3-343 


P14—29 
SHLO A7 


P3-143 

P14-13 


P3-243 

P14-28 


TERM* JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 

STRIP 


NOTE 

ONE* 


REMARKS 


ACCESSORY 


LG TIN 

FIG 

ITEMS 


.19 NO 


34 

BRANCH 6 

.13 NC 


30 



6B 

37 



68 

37 


• 20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 7 

.13 NC 
• 20 NO 


30 


.19 NO 


34 

BRANCH 7 

.13 NO 


30 


.19 NO 


34 

BRANCH 7 

.13 NC 


30 



6B 

37 



68 

37 


• 20 NO 
.19 NC 


33 

BRANCH 7 

• 13 NC 
.20 NC 


30 


.19 NO 
• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

.19 NO 
• 13 NO 


30 

BRANCH 7 


66 

37 



6B 

37 



SIZE 

A 


CODE I DENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


6010659 

C SHEET 15 OF 


WIRE 
EAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LC 

CIRCUIT PT 
FROM IA) 

TO IB) 

BA 

6 


SHLO A8- 
P3-643 

8B 

5 


P14-27 

SHLO A8 

SR 



P3-443 
P14-12 

BY 



P3-543 

P14-2 6 

9 

16 



9A 

5 


SHLO A9 
P3-344 

9B 

5 


P14-54 
SHLO A9 

9R 



P3-144 

P14-31 

9Y 



P3-244 

P14-53. 

10 

16 



10A 

5 


SHLO A10 
P3-644 

10B 

5 


P14—52 


FORM 2004 0-6S 


SHLO A10 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


LG 


IS 


NOTE 


REMARKS 


RIP 


CNE. 

ACCESSORY 




TIN 

FIG 

ITEMS 



• 20 

NO 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 

• 13 

NO 


30 



• 20 

NG 





.19 

NO 



BRANCH 

7 

.13 

NC 


30 



.19 

NO 



BRANCH 

7 

.13 

NO 


30 





6B 

37 





68 

37 



• 20 

NC 





.19 

NG 


33 

BRANCH 

7 

.13 

NO 


30 



• 20 

NO 





.19 

NO 


34 

BRANCH 

7 

.13 

NO 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

7 

.13 

NO 


30 





6B 

37 





6B 

37 



• 20 

NC 





.19 

NO 


33 

BRANCH 

7 

• 13 

NO 


30 



• 20 

NC 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

▲ 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 16 OF | 


L. 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


"1 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM f AI 
IOENT ITEM LG TO IB) 


16 


A » 10R 

A 10Y 

A II 

A 11A 6 

A 11B 5 

A UR 

A 11Y 

A 12 16 

A 12A 6 

A 12B 5 

A 12R 

A 12Y 


P3-444 
PI 4-30 


P3-544 

P14-51 


SHLO All 
P3-345 

PI 4—57 
SHLO All 

P3-145 
P14-34 

P3-245 
PI4—56 


SHLO A12 
P3-645 

PI 4—33 
SHLO A12 

P3-445 

P14-32 

P 3-545 
PI 4—55 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NC. LG LG LG 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 
.19 NO 


.13 NO 
• 20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NC 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


NOTE 

CNE» ACCESSURY 
FIG ITEMS 

, 34 
30 

34 

30 

6B 37 

6B 37 


33 

30 


30 


30 


6B 37 
6B 37 


33 

30 


30 


30 


REMARKS 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV L 

_TR C 

SHEET 17 OF 


VZMOURE 


110366 


HAFNESS A 


6010659 


WIRE 
EAO MATL 
ICENT ITEM LG 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM I A) 

TO IB) 


13 


16 


13A 6 

13B 5 

13R 

13Y 

14 16 

14A 6 

14B 5 

14R 

14Y 

15 16 

15A 6 


SHLO A13 
P3-346 

P12-57 
SHLO A13 

P3-146 

P12-91 

P3-246 
PI 2—56 


SHLO A14 
P3-646 

PI 2-83 
SHLO A14 

P3-446 
P12-82 

P3-546 
P12—58 


SHLO A15 
P3-347 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

i.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 
STRIP 
LG TIN 


• 20 NO 
.19 NO 

.13 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 
.13 NC 


• 20 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 
.19 NO 


NOTE 

CNE. ACCESSORY 
FIG ITEMS 

6B 37 
6B 37 


33 

30 


REMARKS 


30 


30 


6B * 37 

6B 37 


33 

30 


30 


30 


6B 37 
6B 37 


33 


BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 


FORM 2084 9 69 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

_i 

< 

8 4 

E-NONE | REV LTR C | 

SHEET 18 OF 1 





















SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 21 OF 






















CYZMOURE 

110366 

HAPNESS A T 




6010659 

WIRE 
LEAO MATL 
10ENT ITEM 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LO TO «B) 

TERM.JKT SHLD LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NC. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 25Y 

P2-C3A 

P3-530 


.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 6 

A 26 16 


1.00 .75 

1.00 .75 


6B 

6B 

37 

37 


A 26A 5 

SHLO A26 
P2-F33 


.20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 4 

A 26B 5 

P3-331 

SHLO A26 


.19 NO 
.20 NO 


33 

BRANCH 6 

A 26R 

P2-F35 

P3-131 


.19 NC 
.19 NC 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 6 

A 26Y 

P2--F34 

P3-231 


.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 6 

A 27 16 


1.00 .75 

1.00 .75 


6B 

6B 

37 

37 


A 27 A 5 

SHLD A27 
P2-H33 


.20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 4 

A 27B 5 

P3-631 

SHLO A27 


.19 NO 
• 20 NO 


33 

BRANCH 6 

A 27R 

P2-H35 

P 3-431 


.19 NC 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 6 

A 27Y 

P2-H3A 

P3-531 


.19 NO 
• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
8RANCH 6 

A 28 16 


1.00 .75 

1.75 1.50 


68 

6B 

37 

37 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 


SCAL 

E-NONE 

REV LTR C |SHEET 23 OF 

■ 



CYZMOURE 


1103*6 


HARNESS A 


601065*? 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LC 

CIRCUIT PT 
FRUM (A) 

TO IB) 

A 

28A 

5 


SHLD A28 
E15 


286 

5 


P7-54 

SHLD A28 


28R 



P3-132 
P7-78 


28Y 



P3-232 
P7-53 


29 

16 




29A 

5 


SHLO A29 
E16 


29B 

5 


P 7-80 

SHLO A29 


29R 



P3-432 

P7-79 


29Y 



P3-532 

P 7-55 


30 

16 



A 

30A 

5 


SHLD A30 
E15 

A 

30 B 

5 


P7-33 


SHLO A30 


TERM•JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.20 NC 
.19 NC 

.13 NO 
.20 NO 

.19 NC 
.13 NO 

.19 NC 
• 13 NO 


.20 NO 
.19 NO 

.13 NO 
• 20 NO 

.19 NO 
.13 NO 

.19 NO 
.13 NO 


.20 NO 
.19 NC 

• 13 NO 

• 20 NC 


NOTE 

ONE* 

FIG 


68 

68 


68 

68 


ACCESSORY 

ITEMS 


29 

29 

29 

37 

37 

29 

29 

29 

37 

37 

29 


REMARKS 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


FORM 20.4 ...S 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

A- 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 24 OF 


110366 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

A i 30R 

A 30 Y 

A 31 16 

A 31A 5 

A 318 5 

A 31R 

A 31Y 

A 32 16 

A 32A 5 

A 32 B 5 

A 32 R 

A 32Y 


LEAO 

LC 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

P3-133 

P7-16 

P3-233 
P7-32 


SHLD A31 
E16 

P7-57 
SHLO A3i 


P3-433 

P7-81 


P3-533 

P7-56 


SHLO A32 
E 15 

P7-35 
SHLO A32 

P3-134 

P7-34 

P3-234 

P7-17 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 
STRIP 
LG TIN 

.19 NO 
.13 NC 

.19 NO 
.13 NC 


• 20 NC 

• 19 NO 

.13 NC 

• 20 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 
.13 NO 


.20 NO 

.19 NC 

• 13 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 


NOTE 
ONE « 
FIG 


68 

68 


68 

68 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

80230 


ACCESSORY 

ITEMS 


29 


29 


37 

37 


29 

29 

29 

37 

37 

29 

29 

29 


REMARKS 

BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


6010659 


'1 


HARNESS A 


6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 25 OF 


WIRE 
LEAfc MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

A 

33 

2 


P2-H8 

P3-136 

A 

34 

2 


P2-K8 

P3-336 

A 

35 

4 


P3-113 

P4-514 

A 

36 

4 


P3-612 

P4-314 

A 

37 

4 


P3-512 

P4-414 

A 

38 

4 


P3-412 

P4-614 

A 

39 

4 


P3-312 

P4-313 

A 

40 

4 


P3-112 

P4-412 

A 

41 

16 



A 

41A 

5 


SHLO A41 
P3-111 

A 

416 

5 


E4 

SHLO A41 


A AIR 


P3-311 

PA-515 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE. 


REMARKS 


ACCESSORY 


SIZE 

A 


TIN 

FIG 

ITEMS 



.19 NO 


33 

BRANCH 3 


.19 NO 


33 

BRANCH 6 


• 19 NO 


33 

BRANCH 3 


.19 NO 


33 

BRANCH 6 


• 19 NO 


34 

0, BRANCH 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 8 


• 19 NO 


34 

0« BRANCH 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 8 


.19 NO 


34 

0 V BRANCH 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 8 


.19 NC 

, 

34 

0 9 BRANCH 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 8 


.19 NO 


34 

0, BRANCH 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 8 


• 19 NO 


34 

0» BRANCH 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 8 



6B 

37 




6B 

37 



• 20 NO 





.19 NO 


33 

BRANCH 5 


.19 NO 





• 20 NO 





.19 NC 


34 

BRANCH 5 


.19 NO 


34 

BRANCH 8 



CODE IDENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 


SHEET 26 OF 


FORM 2084 .-.9 
































CYZMCURE 


110366 


HAFNESS A 


6C1C659 


WIRE 

L EAO MATL LEAD 
IOENT ITEH LC 

41Y 

42 16 

42 A 5 

42 B 5 

42 R 

42 Y 

43 16 

43A 5 

435 5 

43R 

43Y 

44 16 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (8) 

P3-211 

P4-615 


SHLD A42 
P3-410 


ET 

SHLO A42 


P3-610 

P4-332 


P3-510 

P4-432 


SHLO A43 
P3-110 


€7 

SHLD A43 


P3-310 

P4-330 


P3-210 

P4-430 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NC. LG LG LG 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


INS NOTE 

STRIP ONE, 

LG TIN FIG 

.19 NO 
.19 NO 

6B 

6B 

.20 NC 
.19 NO 


.19 NO 
• 20 NO 


.19 NO 
.19 NO 


.19 NO 
.19 NO 


.20 NC 
.19 NO 


.19 NC 
• 20 NO 


.19 NO 
.19 NO 


.19 NC 
.19 NO 


6B 

6B 


6B 

6B 


ACCESSORY 

ITEHS 


34 

34 


37 

37 


33 


34 

34 


34 

34 


37 

37 


33 


34 

34 


34 

34 


37 

37 


REMARKS 


BRANCH 5 
BRANCH 8 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

*8 

> 

r 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 27 OF | 


CYZMOURF 


110366 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAD MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA) 

TO IB) 

44 A 

5 


SHLO A44 
P3-409 

446 

5 


F6 

SHLO A44 

44R 



P3-609 

P4—329 

44Y 



P3-509 

P4-429 

45 

16 



45A 

5 


SHLO A45 
P3-109 

45P 

5 


E6 

SHLO A45 

45R 



P3-309 

P4-328 

45Y 



P3—209 
P4-428, 

46 

16 



46A 

5 


SHLO A46 
P3-40F 

A 46 B 

5 


E7 


SHLO A46 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


INS 
STRIP 
LG TIN 

• 20 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

.19 NO 
.19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

• 19 NC 


• 20 NG 
.19 NO 

.19 NO 

• 20 NO 


NOTE 
ONE * 
FIG 


6B 

6B 


6B 

6B 


ACCESSORY 

ITEMS 


33 


34 

34 


34 

34 


37 

37 


33 


34 

34 


34 

34 


37 

37 


33 


REMARKS 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 

BRANCH « 


BRANCH 5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

802 30 

6010659 

SCAL 

A 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 28 CF | 


L- 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


CYZMQURE 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAC MATL LEAO FROM IA> 
IOENT ITEM LG TO IB) 


46P 


P3-608 

P4-334 

46 Y 


P3-508 

P4-434 

-7 

16 


47A 

5 

SHLO 1 
P3-108 

47B 

5 

E7 

SHLO / 

47R 


P3-308 

P4-333 

47Y 


P3-2C8 

P4-433 

48 

16 


46 A 

5 

SHLD ) 
P3-407 

486 

5 

E8 

SHLD l 

48R 


P3—607 
P4-338 

48Y 


P3-507 

P4-438 


A48 


A48 


TERM.JKT SHtO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


SIZE 

A 


CODE I DENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE 


6010659 


INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

CNEt 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 


1 

L 

1 

WIRE 
EAC MATL 
OENT ITEM 

.19 NQ 


34 

BRANCH 5 

i 

! 

A 

49 

16 

.19 NO 


* 34 

BRANCH 9 






.19 NO 


34 

BRANCH 5 



A 

49A 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 9 







6B 

37 




A 

49 B 

5 


6B 

37 







.20 NO 
• 19 NO 


33 

BRANCH 5 



A 

49R 


.19 NO 
• 20 NC 


70 




A 

49Y 


.19 NO 


34 

BRANCH 5 



A 

50 

16 

• 19 NO 


34 

BRANCH 9 






• 19 NO 


34 

BRANCH 5 

- 4 - 


A 

50 A 

5 

.19 NC 


34 

BRANCH 9 







6B 

37 




A 

50B 

5 

* 

6B 

37 







.20 NC 
.19 NC 


33 

BRANCH 5 



A 

•OR 


*19 NO 
• 20 NO 






A 

50Y 


• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



A 

51 

16 

• 19 NO 


34 

BRANCH 9 






.19 NO 


34 

BRANCH 5 



A 

51A 

5 

.19 NO 


34 

BRANCH 9 







SHEET 29 OF 


110366 


HARNESS A 


6010659 


LG 


CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO IB) 


SHLO A49 
PJ-10? 


A49 


€8 

SHLO 

P3-307 

P4-317 

PW07 

P4-437 


SHLO A50 
P3-406 

E7 

SHLO A50 

P3-606 

P4-336 

P3-506 

P4-436 


SHLO A51 
P3-106 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


INS 
STRIP 
LG TIN 


• 20 NC 

• 19 NC 


.19 NO 
• 20 NC 


• 19 NO 
.19 NO 


.19 NO 
• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

.19 NC 
.20 NC 

• 19 NO 

• 19 NC 

.19 NC 

• 19 NC 


.20 NO 
.19 NO 


NOTE 
ONE « 
FIG 

6B 

68 


6B * 
6B 


6B 

6B 


33 


34 

34 


34 

34 


37 

37 


33 


34 

34 


34 

34 


37 

37 


33 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


37 

37 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCALE-NONE 

A 

REV LTR C 

SHEET 30 OF 


J 

















CYZMOURE 


11036* 


harnfss a 


6010659 


mire circuit pt 

LEAD MATL LEAD FROM «AI 
IDENT ITEM LG TO 10) 

516 5 


E7 

SHLD A51 


P3-306 

P4-335 


P3-206 

P4-435 


P3-213 

P4-624 


P3-313 

P4-525 


TERM.JKT SHLO LEAO IKS NOTE ___ ccnow 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. ACCESSORY 
NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


0. BRANCH 5 
BRANCH 8 


0. BRANCH 5 
BRANCH 8 


1 54 16 

1 54A 5 

k 54B 5 

A 54R 

A 54 Y 

A 55 16 

A 55 A 5 


SHLO A54 
P3-405 


El C 

SHLO A54 


P3-605 

P4-146 


P3-505 

P4-246 


SHLO A55 
P 3-10 5 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

M 802 30 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 31 OF 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO IB) 


A , 57Y 


P3-204 
P4-243 


HARNESS A 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT SIRIP ONE. 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


58 

16 


58A 

5 

SHLO A 
P3-403 

586 

5 

F9 

SHLO A 

58R 


P 3-603 
P4-148 

58Y 


P3-503 

P4-248 

59 

16 


59A 

5 

SHLO I 
P3-103 

59B 

5 

E10 

SHLO 4 

59R 


P3-303 
P4-147 

59Y 


P3-203 
P4-247 

60 

16 



.19 NO 
• 19 NO 


.19 NO 
.19 NO 


.20 NO 
.19 NO 


.19 NO 
• 20 NO 


.19 NO 
• 19 NO 


.19 NC 
• 19 NO 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 33 OF 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 



MIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO IB) 


55B 

5 

E 1C 

SHLO A 

55R 


P3-305 

P4-145 

55Y 


P3-203 
P4-245 

56 

16 


56A 

5 

SHLO 4 
P3-404 

56 B 

5 

E10 

SHLO 4 

56R 


P3-604 

P4-144 

56Y 


P3-504 

P4-244 

57 

16 


57A 

5 

SHLO i 
P3-104 

57B 

5 

E8 

SHLD i 

57R 


P3-304 

P4-143 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NG. LG LG LG 


1.00 .75 

l.OC .75 


INS NOTE 
STRIP ONE. 
LG TIN FIG 

.19 NO 
• 20 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 1C 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 32 CF 


WIRE 
LEAC MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM IA) 

LG TO IB) 


_ HARNESS A T __ 

TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 

NG. LG LG LG LG TIN FIG 


6010655 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


60A 

5 

SHLO A 
P3-402 

60B 

5 

E9 

SHLO A 

BOR 


P3-602 

P4-152 

60Y 


P3-502 

P4-252 

61 

16 


61A 

5 

SHLO 4 
P3-102 

61B 

5 

E9 

SHLO 4 

61R 


P3-302 

P4-151 

61Y 


P3-202 

P4-251 

62 

16 


62A 

5 

SHLD i 
P3-401 

62 B 

5 

E9 

SHLO - 


.19 NO 
• 20 NO 


19 

NO 


34 

BRANCH 

5 

19 

NO 


34 

BRANCH 

10 

,19 

NO 


34 

BRANCH 

5 

,19 

NO 


34 

BRANCH 

10 



6B 

37 





6B 

37 



>20 

NO 

. 




,19 

NO 


33 

BRANCH 

5 

.19 

NO 


70 



.20 

NG 





.19 

NO 


34 

BRANCH 

5 

.19 

NO 


34 

BRANCH 

10 

.19 

NO 


34 

BRANCH 

K 

.19 

NO 


34 

BRANCH 

10 



6B 

37 





66 

37 



• 20 

NG 





.19 

NC 


33 

BRANCH 

5 


.19 NO 
• 20 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

BO 2 30 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 34 OF 
















CYZMOURE 


litmfc 


HAPNESS A 


6C1C65S 


C 



mire circuit pt 

LEAD MATL LEAD FROM Ul 
IDENT ITEM LG TO (81 


T6RM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG IG TIN FIG ITEMS 


A . 

676 

5 

P9-14 
SHLD A 

A 

67R 


P3-515 
P9-4 

A 

67Y 


P3-615 
P9-5 

A 

68 

16 


A 

68A 

5 

SHLO A 
E14 

A 

68B 

5 

P9-24 
SHLD A 

A 

68R 


P3-116 

P9-25 

A 

68Y 


P3-216 

P9-11 

A 

69 

16 


A 

69A 

5 

SHLD i 
E14 

A 

696 

5 

P9-51 
SHLD t 

A 

69R 


P3-316 
P9-29 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


.19 NO 
• 13 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


• 20 NO 
.19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


.19 NO 
.13 NO 


.19 NO 
.13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


.13 NO 
.20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


BRANCH 5 
BRANCH 5 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NQNE | REV LTR 


C 


SHEET 37 OF 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010655 


MIRE CIRCUIT PT 

LFAO MATL LEAD FROM 1A1 
IDENT ITEM LG TO € BI 


65 

16 


65A 

5 

SHLD A 
£14 

65B 

5 

P9-26 * 
SHLD A 

65P 


P3-U5 

P9-46 

65Y 


P3-215 

P9-47 

66 

16 


66 A 

5 

SHLO 4 
E 14 

666 

5 

P9—15 
SHLO t 

66R 


P3-315 

P9-30 

66Y 


P3-415 
P9—31 

67 

16 


67A 

5 

SHLO t 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE• ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

1.00 .75 6B 37 

1.75 1.50 68 37 

• 20 NO 
.19 NO 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


BRANCH 5 

BRANCH 5 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 36 OF 


L_ 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM 4 AI 
IDENT ITEM LG TO IB! 


69Y 


P3-416 
P9-50 

70 

16 


70A 

5 

SHLD A 
E14 

70B 

5 

P9-13 
SHLO A 

70R 


P3-516 

P9-27 

70Y 


P3-616 
P9-28 

71 

16 


71A 

5 

SHLD 4 
E14 

716 

5 

P9-9 
SHLO i 

71R 


P3-117 

P9-22 

71Y 


P3-217 

P9-23 

72 

15 



HAPNESS A v 


TERM.JKT SHLD LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.75 1.50 


NOTE 
CNE* 
TIN FIG 


.19 NO 
.13 NO 


• 20 NO 

.19 NO 


.13 NO 
• 20 NO 


.19 NO 
.13 NO 


.19 NO 
.13 NC 


• 20 NO 
.19 NC 


.13 NO 
• 20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


1.75 1.50 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 38 OF 





























6010659 


c 


CYZMOURE 110366_ HARNESS A T 


WIRE 
LEAC MATL 
ICENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB I 

TERM. 

AREA 

NC. 

JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

CNE, 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

A 

54A 

5 


SHLO A94 
E13 





.20 NO 
.19 NO 

- 


A 

54 B 

5 


PI 3-52 

SHLO A94 





.13 NO 
• 20 NO 


30 

A 

54F 



P4-120 

P13-77 





.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

A 

94Y 



P4-220 

P13-76 





.19 NO 
.13 NC 


34 

30 

A 

95 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6B 

6B 

37 

37 

A 

55A 

5 


SHLO A95 
E13 





.20 NO 
.19 NC 


70 

A 

55B 

5 


P13—54 

SHLO A95 





.13 NO 
• 20 NO 


30 

A 

55k 



P4-121 
P13-53 





.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

A 

55Y 



P4-221 

P13-78 





.19 NC 
.13 NC 


34 

30 

A 

96 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6B 

6B 

37 

37 

A 

56 A 

5 


SHLO A96 
E5 





.20 NC 
.19 NO 


70 

A 

96 B 

5 


P13-68 

SHLO A96 





.13 NO 
• 20 NO 


30 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 


SCAL 

E-NONE 

REV l 

_TR C 


REMARKS 


BRANCH 8 


BRANCH 8 


BRANCH 8 


BRANCH 8 


6010659 


SHEET A7 OF 


CYZPQURE 


A ilOOG 

A ICON 

A 100R 

A 100Y 

A 101 13 

A 101C 

A 1C1N 

A 101R 

A 101Y 

A 102 7 

A 102R 

A 102 Y 


110366_ 

CIRCUIT PI 
FROM (A) 

TO (BI 

P2-K31 
PI 4-4 

P2-K30 
P14-3 

P2-K29 
P14-1 

P2-K28 
Pi 4-2 


P1-G39 

P2-H31 

P1-G38 

P2-H30 

PI-G37 

P2-H29 

P1-G36 

P2-H28 


P2-K6 

Pll-E* 

P2-K7 

Pll-H* 


MIRE 

LEAD MATL LEAO 
ICENT ITEM LG 


HARNESS A T ___ 6010655 


TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 

ACCESSORY 

REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE, 


NO. LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


* 

.19 

NO 


33 

BRANCH 4 


• 13 

NO 


* 30 



.19 

NO 


33 

BRANCH 4 


.13 

NO 


30 



.19 

NO 


33 

BRANCH 4 


.13 

NO 


30 



.19 

NO 


33 

BRANCH 4 


.13 

NO 


30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

2 

.19 

NC 

34 

BRANCH 

4 

.19 

NO 

34 

eRANCH 

2 

.19 

NO 

34 

BRANCH 

4 

.19 

NC 

34 

BRANCH 

2 

.19 

NC 

34 

BRANCH 

4 

• 19 

NO 

34 

BP ANCH 

2 

.19 

NC 

34 

BRANCH 

4 


.19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

.19 

NO 

31 



.19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

.19 

NO 

31 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80210 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV L 

_TR C 

SHEET 45 OF 


CYZM3URE _ 

WIRE 

LEAC MATL LEAO FROM (A» 
ICENT ITEM LG TO (Bl 

* 56 R 


11C366 _ 

CIRCUIT PT 


HAP NESS A 


TERM.JKT SHLO LEAC INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NC. LG LG LG LG 


NOTE 
ONE, 
TIN FIG 


60 10655 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


P4-315 
PI 3-43 


.19 NO 
.13 NC 


P4-415 
P13-67 


.19 NC 
• 13 NO 


BRANCH 8 

BRANCH 6 


1.00 .75 

1.75 1.50 


SHLO A97 
E5 


.20 NO 
.19 NO 


PI 3-45 
SHLO A97 


.13 NO 
.20 NO 


P4-318 
PI 3-44 


.19 NO 
• 13 NO 


P4-418 
P13-69 


.19 NO 
• 13 NU 


BRANCH 8 

BRANCH 8 


P2-G19 

P4-524 


.19 NO 
.19 NO 


P,BRANCH 4 
BRANCH 9 


P2-A24 

P14-60 


P2-A25 

P14-61 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

ISHEET 48 OF 


HAFNESS A 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 

LEAO FROM |A| AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

LC TO (81 NO. LG LG LG LG 


NOTE 
CNE, 
TIN FIG 


6010655 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


IC3 7 

103R 

IC3Y 

1C4 7 


105 2 

1C7 7 


IC7Y 

1C8 10 


P2-06 

P11-F4 

.19 NO 
.19 NC 

33 

BRANCH 3 

P2-07 

Pii-G* 

.19 NO 
.19 NO 

33 

BRANCH 3 

P2-C6 

Pil-Y 

.19 NC 
.19 NC 

33 

BRANCH 3 

P2-C7 

Pli-Z 

.19 NO 
.19 NC 

33 

BRANCH 3 

P2-F8 

Pll-A 

.19 NO 
.19 NC 

33 

31 

BRANCH 3 

P8-L 

Pli-M 

.19 NO 
• 19 NO 

31 


P8-H 

Pll-B* 

.19 NC 
.19 NC 

31 


P2-F12 

Pll-V 

.19 NO 
.19 NO 

33 

BRANCH 3 


SIZE CODE IDENT 

NO. 

80230 

A 


6010659 


SCALE-NONE | REV LTR 

C 

SHEET 







I: r’ZFwR 

























































CVZHOURE 


11C366 


HAPNFSS A 


60 10659 


LEAD 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

A 113 

2 


P1-G14 .* 

Pll-X 

A 114 

4 


P1-B33 

P3-620 

A 115 

4 


P1-B34 

P3-121 

A 116 

4 


P1-C33 

P3-221 

A 117 

4 


P1-C34 

P3-321 

A 118 

4 


P1-033 
P3-421 

A 119 

4 


Pl-034 

P3-521 

A 120 

4 


P1-F33 

P3-621 

A 121 

4 


P1-F34 

P3-122 

A 122 

4 


P1-G33 

P3-222 

A 123 

4 


P1-G34 

P3-322 


A 124 7 


TERM# JKT SHLO LEAD IKS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NC. LG LG LG LG TIN 

• 19 NO 
.25 NO 

.19 NO 

• 19 NO 

.19 NO 
.19 NO 

.19 NO 
.19 NO 

.19 NO 
.19 NO 

.19 NO 
.19 NO 

.19 NO 

• 19 NC 

.19 NO 
.19 NC 

.19 NO 
.19 NO 

.19 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

• 19 NO 


NOTE 


REMARKS 


ONEt 

ACCESSORY 



FIG 

ITEMS 




33 

BRANCH 

1 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

eR ANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

MR ANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 


34 

BRANCH 

2 


34 

BRANCH 

6 








































CYZMOURE 

110366 

WIRE 

CIRCUIT 

LEAD MATL 

LEAD FROM (A] 

10ENT ITEM 

LG TO i 8 

A 251Y 

PA-45* 

P7-73 

A 252 9 

A 252R 

P4-353 

P7-48 

A 252Y 

PA-453 

P7-28 

A 256 9 

A 256R 

P.4-127 


PI 2—66 

A 256Y 

P4-227 
PI 2-67 

A 258 9 

A 258R 

P4-348 
PI 2-27 

A 258Y 

P4-448 

P12-28 

A 259 9 

A 259R 

P4-347 
P12—47 



CYZMOURE 

110366 


_ HARNESS A t ___ 


TERM.JKT SHLD * LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP UNE# 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.19 NO 
.13 NO - 


ACCESSORY 

ITEMS 


.19 NO 
.13 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


6010659 _ 

REMARKS 

EtBRANCH 10 
Et BRANCH 1G 
EtBRANCH 10 
E v BRANCH 10 

G 

GtBRANCH 9 
G*BRANCH 9 

G 

GtBRANCH 9 
Gt BRANCH 9 

G 

Gt BRANCH 9 


SHEET 71 OF 


HARNESS A 



WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAD MATL LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONEt 

IDENT ITEM LG TO 16! NO. LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


259Y 


P4-447 
PI 2—48 

260 

9 


260R 


P4-34* 
PI 2-72 

260Y 


P4-446 

P12-73 

261 

9 


261R 


P4-345 

P12-13 

261Y 


P4-445 
PI 2-29 

262 

9 


262R 


P4-12 5 
P12—68 

262Y 


P4-225 
PI2-69 

263 

9 


263P 


P4-124 


.19 NO 
• 13 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 


REMARKS 

GtBRANCH 9 

G 

GtBRANCH 9 
GtBRANCH 9 

G 

G v BRANCH 9 
GtBRANCH 9 

G 

GtBRANCH 9 
GtBRANCH 9 

G 

GtBRANCH 9 

6010659 

[sheet 72 OF 


HAPNESS A 



























RFMARKS 



CVZMOURE 


110 36 6 


HAPNFSS A 


6010659 


MIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD LEAD INS 

LEAD HATL LEAD FROM IAI AREA STRIP STRIP CUT STR 

I DENT ITEM LG TO IB) NC. LG LG LG LG 

A 278Y P*-456 . 

P7-75 


P4-35* 

P7-30 

P4-455 

P7-51 

P2-H17 

P4-522 

P2-A22 

P4-623 

P4-603 

P5-51 

P4-503 

P5-78 

P4-4Q3 

PS-77 

P4-303 

P5-76 

P4-203 

P5-79 

P4-103 

P5-49 


A 282 4 


A 2E4 4 


A 289 4 


A 290 4 


A 291 4 


A 292 4 


A 293 4 


A 294 4 


» 


NOTE 


remarks 


(IP 


ONE* 

ACCESSORY 




TIN 

FIG 

ITEMS 



.19 

NO 


34 

E«BRANCH 

10 

.13 

NC 


29 







E 


• 19 

NO 


34 

E*BRANCH 

10 

.13 

NO 


29 



.19 

NO 


34 

E*BRANCH 

10 

• 13 

NO 


29 



.19 

NO 


34 

P,BRANCH 

4 

.19 

NO 


34 

BRANCH 9 


.19 

NO 


34 

P* BRANCH 

4 

.19 

NO 


34 

BRANCH 9 


.19 

NO 


34 

A*BRANCH 

8 

.13 

NO 


29 



.19 

NO 


34 

A* BRANCH 

8 

.13 

NO 


29 



.19 

NO 


34 

A,BRANCH 

8 

.13 

NC 


29 



.19 

NO 


34 

A*BRANCH 

8 

.13 

NO 


29 



• 19 

NO 


34 

A*BRANCH 

8 

• 13 

NO 


29 



• 19 

NO 


34 

A* BRANCH 

8 

.13 

NO 


29 




SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 76 OF 


WIRE 
LEAD MATL 
10ENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO (Bl 

P4-406 

P5-12 

P4-306 

P5-11 

P4-206 

P5-24 


316 4 

317 4 


P4-607 

P5-43 


P4-507 

P5-68 


P4-407 

P5-27 


P4-307 

P5-26 


P4-207 

P5-25 


P4-608 

P5-44 


P4-508 

P5-69 


P4-408 

P5-18 


P4-3G8 

P5-47 


_ HARNESS A T __ 


TERM.JKT SHLD tEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 


NOTE 

ONE, ACCESSORY 


6010659 


REMARKS 



TIN FIG 

ITEMS 



19 

NO 

34 

B*BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

34 

B*BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

B« BRANCH 

8 

,13 

NO 

29 



,19 

NO 

34 

B*BRANCH 

8 

.13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

B« BRANCH 

8 

.13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

B« BRANCH 

8 

• 13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

B*BRANCH 

8 

• 13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

6*BRANCH 

8 

• 13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

B«BRANCH 

6 

.13 

NC 

29 



.19 

NO 

34 

B*BRANCH 

8 

.13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

B« BRANCH 

8 

• 13 

NG 

29 



.19 

NO 

34 

B* BRANCH 

8 

• 13 

NO 

29 




SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 78 OF 























CYZMOURE 


I103feC 


HARNFSSA 


6C10659 



WIRE 


CIRCUIT PI 

TERM. 

JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


CNE t 

ACCESSORY 


IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 541 

• 4 


P4-513 . 




• 18 

NO 


34 

0*BRANCH 9 




P7-67 




• 13 

NO 


29 



A 551 OELETEO 


A 552 OELETEO 

A 553 OELETEO 

A 554 DELETED 

A 555 OELETEO 

A 556 OELETEO 

A 557 DELETED 

A 555 OELETEO 

A 559 OELETEO 


A 560 OELETEO 


A 561 OELETEO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 104 OF 


CYZMOURE 110366 


HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD 

LEAD MATL LEAO FROM <AI AREA STRIP STRIP 

IOENT ITEM LG TO 181 *G. LG LG 

A 574 4 P4-528 

P6-59 

A 575 4 P4-626 

P6-36 

A 576 4 P4-526 

P6-35 

A 577 4 P4-515 

P6-34 

A 578 2 E*3 

P2-D9 

A 579 4 P4-627 

P6-57 

A 580 4 P4-527 

P6-33 

A 581 2 E17 

SHLO A 

A 582 2 SHLO A 

E35 

A 583 2 E17 

SHLO 6 

A 584 2 SHLO B 

E35 

A 585 2 E35 

SHLO C 


LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


CUT 

STRIP 


Chit 

ACCESSORY 



LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




• 18 

NO 


34 

J f BRANCH 

1C 


.13 

NO 


29 




• 18 

NO 


34 

J t BRANCH 

10 


• 13 

NC 


29 




• 18 

NO 


34 

J« BRANCH 

1C 


• 13 

NO 


29 




• 18 

NO 


34 

J v BRANCH 

10 


• 13 

NO 


29 




.30 

NO 


911 92 

SMALL END. 



• 18 

NO 


33 




• 18 

NO 

, 

34 

J, BRANCH 

1C 


• 13 

NC 


29 




• 18 

NC 


34 

J 9 BRANCH 

10 


.13 

NC 


29 




.19 

YES 



A 



.25 

YES 






.25 

YES 



A 



.19 

NO 






.19 

YES 


76 

B 



• 25 

NO 






.25 

YES 



B 



• 19 

NO 






.19 

NO 



C 



.25 

YES 




























tjmmzmssizwm. 

age 

m : JK 
























































































CYZMOURE 


HARNESS A 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER NO1002071 FOR FIGURE 6A ANO *B 
ANO N01002C32 FOR FIGURE 7. ~ 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE KITH STANDARDS PRESCRIBED BY 
MIL—0-7032*?* 

INTERCONNECT LIST FOR THIS HARNESS IS 6014504* 

PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHOWN* PREFIX WITH UNIT NUMBER 56 
FOR COMPLETE CIRCUIT POINT 

THE SUFFIX LETTER OF A CONDUCTOR IDENTIFICATION NUMBER IDENTIFIES 
A SHIELD LEAOf COLOR, OR MARRED LETTER. 

A- FROM END OF SHIELD 
B- TO ENO OF SHIELO 
G- GREEN 
K- BLACK 
L- BLUE 
N- BROWN 

R- RED ' 

W- WHITE 

V- YELLCW * 

ASTERISK OENOTES LOWER CASE LETTER* 


GRIO MOOULE ON PICTURE SHEET IS I INCH TRUE POSITION 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FEATURE CENTERLINES CN PICTURE SHEET 
ARE LOCATES) WITHIN ♦OR - *25* ENDS CF HOOKUP MIRES OR ACCESSORIES 
ARE LOCATED WITHIN .12* 

VENDOR ITEM-SEE SOURCE CONTROL CR SPECIFICATION CONTROL ORAWING* 

i ^ SIZE CODE I DENT 

• ' NO. 

■ 80230 601 

... A - 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 3 OF 



CYZMOURE 110366 HARNESS A V 


6010656 



NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION V .. 

21 A* INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 100 MEGOHMS tflTH 

500 VOC APPLIED BETWEEN 

l. THE ASSEMBLY PINS ANO STRUCTURE GROUND, MITH THE EXCEPTION OP 
THOSE PINS ELECTRICALLY CONNECTED TC STRUCTURE GROUNO ANO THOSE 
. PINS SPECIFIED IN PARA B. 

2* EACH PIN AND ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED# 
INCLUOING ALL SPARE PINS- 

TEST PER MIL-ST0-202# METHOD 302, EXCEPT ELECTRIFICATION TINE NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE LIMITED TO 15 MA. 


23 ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS PER ND1002236 

USING ITEMS 46-ANO 57. J 

24 CONDUCTORS LISTEO MITH A LETTER A THROUGH Q IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TO BE ASSEMBLED AS SHOWN ON THE CONFIGURATION ORAWING* 

23 GROUP SHIELDING-WRAP CABLE MITH ONE CONTINUOUS LENGTH OF SHIELDING 

TAPE* SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE 
MIOTH OF THE TAPE, WITH A MINIMUM OF RIOGES ANO FOLDS* 


26 COMPLETELY COVER SHIELO MITH A MINIMUM OF TWO WRAPS OF INSULATION 
TAPE, ITEM 45* WRAP LAYERS IN OPPOSITE OtRECTION, CLOCKWISE, 
COUNTER-CLOCKWISE, FTC. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY 
APPROXIMATELY 1/2 THE MIOTH OF THE TAPE WITH A MINIMUM OF RIOGES 
AND FOLDS* 

27 OELETEO 












CYZMOURE 110364 


NOTE 

NUMBER 


HARNESS A 


GENERAL NOTES 
QESCPIPTION 


LEAO TOLERANCE CHART 

LEAO JKT ' SHIELD LEAO INS 

LG STRIP IG STRIP LG COT LG STRIP LG 

UNDER 3 INCHES ♦ .12-.00 4.06-.C6 4.06-.06 4.06-.06 4.06-.00 

3 INCH TO 3 ET ♦ •50-.G0 ♦.25-.25 4.25-.25 4.25-.25 

3 ET TO 10 ET 4l.00-.00 

10 ET ANO OVER 42.00-.00 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

■ 80230 „ 

A 


I SCALE-NONE REV LTR 


4\ A 

7 •; 4010658 

~c [sheet T of 


CYZNOURE 
SEE NOTE 
NUMBER ITEM 

/. ' — ' 15 


110366 HARNESS A 

LIST OE MATERIALS 


••iv' 

16 



17 

* ■ 

t ■ 

18 


9 • 

19 


9 

20 



21 



22 



23 



24 


9 

25 


9 ’’ 

26 



27 



20 



28 

REF 

8 

30 

REP 

9 - 

31 

REP 


PART NO. 
6010658-015 

6010659-016 

6010659-01? 

6010659-018 

1010929-101 
1010929-102 
; 1010929-103 
1010929-201 
1010929-202 
1010929-203 
1010929-204 
1010929-206 
1010947-205 
1010947-101 
1010770- l 
1010770- 2 

1010964- 2 


DESCRIPTION * ; 'V- : V" " r r'‘ 

■ ■■ ’. •• ; ' t> : - y ' 

WIRE PER 1010789-012, 24 AWG, VEL# REO, 
VEL JKT, 20 ET TOT LG . 

WIRE PER 1010789—015, 26 AWG, VEL, REO, 
VEL JKT• 380 ET TOT LG 


WIRE PER 1010709-013* 24AHG, YEL, RED, GRN* •• 
VEL JKT, 5 ET TOT LG , • 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL I56P5I . 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL I56P6I 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL I56P7I 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL I56P12I 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL (56P10) J. •7 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL (56P14I > 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL I56P13) 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL (56P9I 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL (56P1U 

CONNECTOR, PLUG, ELECTRICAL I56P8) v, 

CONTACT PIN, SUPPL1E0 WITH CONNECTOR 1010929 • 

CONTACT SOCKET, SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010929 




CONTAC T SOCKET, SUPPLIED WITH 'CONNECTOR 1010947 

SIZE CODE IDENT ’ 

NO. l - r * '■.■■■ 

^ 80230 ,6010658 

* SCALE-NONE | REV LTR 


SHEET 9 OP 



CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


SEE NOTE 
NUMBER ITEM 
2 
3 

• 4 

5 

■/ ’ 6 

• / 7 

8 

7 9 

10 

11 

” 12 

13 

14 


; LIST OP MATERIALS 
CTV PART NO. 

1 6010659-002 

1 6010659-0C3 

1 6010659-004 

I 6010659-005 

1 6010659-006 

1 6010659-007 

1 6010659-008 

1 6010659-009 

' l . 6010659-010 

. I 6010659-011 

l 6010659-012 

1 6010659-013 

i I 6010659-014 


DESCRIPTION 

WIRE PER 1010789-006, 22 AWG, 

WIRE PER 1010789-001, 24 AWG, 

WIRE PER 1010789-016, 26 AWG, 
720 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-002, 24 AWG, 
100 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-024, 26 AWG, 
35 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-008, 22 AWG, 
190 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-003, 24 AWG, 
40 PT TOT LG 

WIRP PER 1010789-017, 26 AWG, 
160 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-009, 22 AWG, 
40 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-018, 26 AWG, 
15 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-005, 24 AWG, 
BRN, 10 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-019, 26 AWG, 
BRN, 10 PT TOT LG 

WIRE PER 1010789-011, 24 AWG, 
7 PT TOT LG 


VEL, 25 PT TOT LG 
YEL, 25 FT TOT LG 

yel, • : 

BLK, y 

8ik f 

YEL, RED, 

YEL, RED, t 
YEL, REO, - 
YEL, REO, GRN, 

VEL, REO, GRN, 

YEL, REO* GRN, 

VEL, REO, GRN, 
YEL, YEL JKT, 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
80230 

^ - 6010659 

[ SCALE-NONE 

REV LTR C (SHEET 8 OP | 




c- ' V . • 


... . V.’* 


OR IESPAN 

012067 

HARNESS A " ' w ' r ' ' - J ’' 6010659 : “ 

>EE NOTE 

■ ^ h . ■: 


LIST OF MATERIALS "" - 7:.: . y - *' * 

number 

ITEM 

■ orY • y: 

PART NO. 

- ;• . -■ DESCRIPTION \ - ‘ '• r ' : ; • V: 7' ' \ . ' ?:v • y ; ; 


* 32 

'’•REF 

'* “ Jt.y 

1010963- 4 

7 ! CONTACT PIN, SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010947 

7- r 9 : y; 

33 

261 

101C955- 1 

7 CONTACT, MALE . , , ' .7 7' 

8 

34 

605. 

1010955- Z 

CONTACT, MALE 1 ' 

11 V 

35 

190 > 

1010958- 1 

PLUG, PROTECTIVE 

•; n'^ 

' 36 

yy" 6 

1010958^ f 

PLUG, PROTECTIVE 

8-,V 

•37 

220 

1010402- 2 

SLEEVE, SOLDER 


IS 

V . Z 

1010490-110 

INSULATION, SLEEVING 1 HEAT SHRINKABLE 1 

. ■ ■ •. ■■ ■ * 

40 

1 y' 

2014670- 4 

7 ADAPTOR, CONNECTOR 

> 

41 

, I ; 

2014670- 15 

ADAPTOR, CONNECTOR . 7 


43 

A A 

MIL-T-23594 

TAPE, TEFLON, TYPE II, 1/4 INCH WIDE 


44 


1012507- 4 

DELETED 


45 

AR 

MIL-T-23594 

TAPE, TEFLON, TYPE II, 1 INCH WIDE 

,*v ' ( ^ 

7 ** 

• AR 7 

1012503 

COMPOUNO, POTTING, POLYURETHANE 

’(ir'-'.'r V 

50 

y 7 r 7 ^ 

2014670-1 

ADAPTOR, CONNECTOR 

7 swv 

52 

,y- X ■' : 

2014670- 16 

ADAPTOR, CONNECTOR 7 , 


\ - S3 

AR * 

1010661 ^ 

EPOXY RESIN 

. y ■" •- ■ ■ . 


; ..7 . .’ v y-‘ • 

■ ; 7 ; 54 

V; AR 

1010679 

AOHESfVE. ACTIVATOR . 


■ ' 7^ . 

7.J 57 

AR 

1012504 

• '?■ , i - . 

PRIMER, 

METAL PARTS 



' v -' 

•*%. _ , 

'^ 7 ■ 

' \r> - '7. ■ 

. /, .;;*i .• • •• sv- - - 

> - ' 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
B0230 

A0106S9 

v £ . ■* 


•• ■■ .7. • . -■ 

. .. 

SCALE-NONE | REV LTR 

0 * [sheet 10 1 

‘ BOM 


;:77 ..yy ;,7 7yy 



. 1 _.‘,7 -..y 



















MIRE 
LEAC MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
ICAO FROM I A) 

LG TO 18) 


A 

518 

5 

E7 

SHLO A51 


51R 


P3-306 
P4-335 


51Y 


P3-206 

P4-435 


52 

4 

• P3-213 
P4-624 


53 

4 

P3-313 
P4-525 


56 

16 



54A 

5 

SHLO A54 
P3-405 


54B 

5 

E1C 

SHLO A54 


54R 


P3-605 

P4-146 


54Y 


P3-505 

P4-246 

A 

55 

16 


A 

55A 

9 

SHLO A55 


_HARNESS A 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010659 


. REMARKS 


• 19 NO 


» ■* : _ 

• 20 NO 



• 19 NO 

34 

BRANCH 5 

.19 NO 


BRANCH 9 

• 19 NO 

34 

BRANCH 5 

♦ 19 NO 

34 

BRANCH 9 

• 19 NG 

34 

0, BRANCH 

• 19 NO 

34 

BRANCH 8 

• 19 NO 

34 

Ot BRANCH 

• 19 NO 

34 

BRANCH B 

6B 37 


68 37 


• 20 NG 

• 


.19 NO 

33 

BRANCH 5 

• 19 NO 



• 20 NO 



• 19 NO 

34 . 

BRANCH 5 

.19 NO 

34 

BRANCH 10 

• 19 NO 

34 

BRANCH 5 

.19 NO 

34 

BRANCH 10 


• 20 NO 

• 19 NO 


BRANCH 9 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 80230 

A 


. • • •;. • 

6010699 


SCALE-NONE 


ISHEET 31 OF 


CVZMOURE 


110366 


HIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM 1A) 
IOENT ITEM LG TO 18) 

A 57Y P3-204 

P4-243 


HARNESS A T f ♦ 

TERM.JKT SHLO LEAO INS v NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ' ONE* 
NO. LG LG LG ’ LG t . TIN FIG 

• M • ,v. " .19 NO • . 

• 19 NO 


6010659 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


BRANCH 9 
BRANCH 10 


A 58R 

A 58Y 


• 20 NO 

• 19 NC 

.19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• l* NO 


8RANCH 9 


BRANCH 9 
BRANCH 10 

BRANCH 9 
8RANCH 10 


A 59R 
A 59V 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NG 
.19 NO 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 10 


CODE IDENT 
NO. 

, B0230 


6010699 


CVZMOURE 


110366 


HARNESS A 


‘ HIRE 

LEAO MATL 
IOENT ITEM 

A 958 5 

A 55 R 
A 55Y 
A 56 16 

A 96A 5 

A 566 9 

A 56R 
A 56Y 
A 9? IB 

A 57 A 5 

A 57B 5 

A 57R 


CIRCUIT PI 
LEAO FROM <A) 

LG TO (B) f 


tERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG - LG LG 


TIN 


NOTE 

ONE, 

FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010659 

REMARKS 


€10 . 
SHLO A55 

P3-305 
P 4-145 

P3-205 
P4-245 


SHLO A56 
P3-404 

EiO 

SHLO A56 

P3-604 
P4-144 

P3-504 
PA-244 


SHLO A57 
P 3*104 

E8 

SHLO A5T , 

P3-304 
P4-143 


• 19 NO 

• 20 NO 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


1.00 

1.00 


.75 

.75 




I ‘ - - ... 

m \n .«■> in..i te rn, 


SIZE 

A 


.19 NO 

34 

BRANCH 9 \ 

.19 NG 

34 

BRANCH 10 

• 19 NO 

34 

BRANCH 9 

.19 NG 

34 

BRANCH 10 

68 

37 


68 

37 


• 20 NG 



• 19 NO 

33 

BRANCH 5 

• 19 NO 



• 20 NO 



.19 NO 

34 

BRANCH 9 

• 19 NO 

34 

BRANCH 10 

.19 NO 

34 

BRANCH 5 

• 19 NO 

' 34 . ;; 

BRANCH 10 

68 

. 37 


60 , 

37 


.20 NO 



.19 NO 

33 

. BRANCH 9 

• 19 NO 



• 20 NO 



.19 NO 

34 

BRANCH 5 

•19 NO : 

34 ; 

BRANCH 10 


NO. 

80230 


6010699 


SCALE-NONE REV LTR 






CVZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


HIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

60A 5 

. BOB • 5 
BOR ' 

V i is 

60Y > 

61 16 
61A 5 
618 5 

61R 

« i« • 
A • 62A - 5 

. t . . 

A i 62B 5 


V ? ' CIRCUIT PT 
LEAO FROM IA) 

LG , TO >y IB) -• 

. v ' SHLO A60 
P3-402 

- E9 ' *' ! 

SHLO A60 

• X* P3-602 ’ 

- P4-152 

.P3-502 
.1 P 4-292 


SHLO A61 
P3-102 

E9 

SHLO A61 

P3-302 

P4-151 

P3-202 
P4-25I 


TERM.JKT SHLO 
AREA STRIP STRIP 
MG*. LG LG 


LEAO 

CUT 

LG 


INS 

STRIP 


NOTE 

ONE# 


ACCESSORY 


REMARKS 


1.00 

1.00 


• 75 

• 75 



tin 

PIG i; 

ITEMS ’ 

. J * 

- 

.20 

NO 

. v " . ■' .. 

‘ • ^ V 

A • .' 


.19 

NO 


33 - 

BRANCH 

9 

a9 

NO 

r 'i y 

* - # ; ‘ * 

i- 


,20 

NO , 

„ • ; 



.19 

NO 


34 

8RANCH 

5 

.19 

NO 

11 ■ 

34 

BRANCH 

10 

.19 

NO 


- 34 ; ■ 

BRANCH 

5 

.19 

NO 

. • ■ 

. * 4 - 

BRANCH 

10 



66 

' -3t 





6B 

37 



.20 

NO 





19 

NO 

1 

33 

BRANCH 

5 , 

19 

NO 


70 



20 

NO 





19 

NO 


34 " * 

BRANCH 

9 

19 

NO 


34 

BRANCH 

10 

19 

NG \ 


34 

BRANCH 

9 

19 

NO 

■ . •• * 

36 

BRANCH 

10 


1.00 

1*00 


.75 

.75 


6B 

6B 


SHLO A62 
P3-401 


E9 

SHLO 


A62 


• 20 NC 

• 19 NO 

.19 NO 
•20 NO 


37 

37 


33 


BRANCH 9 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 * 

- ■■ , 

*■’ - 

6010659 

| SCALE-NONE | REV LTR 

C 

(SHEET 34 OF 














CYZMOURE 

110366 * 

HARNESS A 

V 




6010659 


WIRE 

CIRCUIT PI 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAD FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

GNEt 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

19 TO ie» 

NO. LG. 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



A 62R 


P3-601 




• 19 NO 


34 « 

BRANCH 

5 



P4-150 




• 19 NO 

/ 

34 

BRANCH 

10 

A 62Y 


P3-501 




• 19 NO 

> 

34 

BRANCH 

5 



P4-250 




• 19 NO 


34. f 

BRANCH 

10 

A 63 

16 


, 1.00 

.75 



68 

3T 






1.00 

.75 



6B 

37 



A 63A 

5 

' SHLO A63 

f 



.20 NO 







P3-101 




• 19 NO 


33 

BRANCH 

5 

A 636 

3 

E9 




.19 NO 


’ -j. • 





SHLO A63 




• 20 NO 





A 63 R 


P3-301 




• 19 NO 

♦ 

34 

BRANCH 

5 



P4-149 




.19 NO 


34 

BRANCH 

10 

A 63V 


P3-201 




• 19 NO 


34 

BRANCH 

5 



P4-249 




.19 NO 


34 

BRANCH 

10 

A 64 

16 


1.00 

.75 



66 

37 






1.75 

1.50 



66 

37 



A 64A 

6 

SHLO A64 




.20 NO 







P3—649 




.19 NO 


33 

BRANCH 

7 

A 648 

5 

P12-40 




• 13 NO 


30 . 





SHLO A64 




* .20 NO 





A 64R 


P3-444 




• 19 NO 



BRANCH 

7 



P12-64 


m 


.13 NO 


30 



A 64V 


P3-549 




• 19 NO 



BRANCH 

7 



- P12-63 

■ " ■ • » 



• 13 NO 


30 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

• >■ : ■ ■ . • - . ■ " . • 


60230 

6010659 

A 




W»» Z*>M MC 


scale-noNe rev ltr 


SHEET 35 OF 


4 


CVZHQURB * * 110366 " 

WIRE - CIRCUIT PT 

LEAO MAIL LEAO FROM 4 A» 

.IOENT ITEM L9 TO (0| 

I fill 5 P9-14 

: .-r • . • SHLO A67 

A 67* P3-515 

P9-4 

A 67V P3-615 

P9-5 


A 66 16 


A 68A 5 SHIO A66 

E14 

A 686 5 ' P9-24 

SHLO A68 

A 68R P3-116 

P9-25 

A 68V P3-216 

P9-11 

A 69 16 

A 69A 5 ; ; SHLO A69 

614 

A 696 5 „ P9-51 

SHLO A69 

A 69R , P3-316 

P9-29 


HARNESS A 


6010659 


TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 

NOTE 


‘ REMARKS , 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

r . *' ■’* . 

■ . ■■...« 



•13 NO' 

. v-‘ ; - 

• 30 





.20 NO 


. " ;• 












• 19 NO 


34 * 

BRANCH 5 



■ . -f • 

• 13 NO 


- 30 •' 





• 19 NO 


34 : c 

BRANCH 3 




• 13 NO 


30 


1.00 

.75 



68 

37 


1.75 

1.50 



66 

37 





• 20 NO 







• 19 NO 



• -■ . 




*13 NO 


30 





• 20 NO 







• 19 NO 

s 

34 

BRANCH 5 




• 13 NO 


30 





• 19 NO 


34 

BRANCH 3 




.13 NO 


30 


1.00 

.75 



66 

37 

•• ' 

1.75 

1.50 


t 

68 

37 





• 20 NO 







.19 NO 



: ■ ^. r . 





• 



■ T 



• 13 NO 


. 30 - 

• i ' • ' ■ - 




•20 NO 







• 19 NO 


34 : . ■; 

BRANCH 5 




.13 NO 


30 




SIZE 

CODE IDENT 







NO. 


•\ ... 


>- 


A 

80230 


^010659 . 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 37 OF 



■* NINE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM fA9 

.. v IOENT ITEM LG TO 161 

.1 ■ A .- 63 16 r 

A 65A 3 SHLO A65 

E14 


HARNESS A 


TERM.JKT SHLO LEAC 
AREA STRIP STRIP CUT 
MO. LG LG LG 

' 1.00 .73 
U75 1.50 


658 

5 

P9—26 

SHLO A65 


65R 


P3-115 

P9—46 


65V 


P3-215 

P9—47 

♦ 


66 

16 



66 A 

5 

SHLO A66 
€14 


666 

5 

P9-15 

• SHLO A66 


66R 


P3-315 

P9-30 


96V 


P3-415 

P9-31 


67 

16 ! 




1.00 .75 

1.73 1.50 


1.00 .75 

1.73 1.50 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE * 

ACCESS 

L9 

TIN 

FIG 

ITEMS 



6B 

37 



66 

37 

• 20 

NO 



.19 

NO 



.13 

NO 


30 

• 20 

NO 



.19 

NO 


34 

.13 

NO 


30 

• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 



6B 

37 . 



68 

37 

.20 

NO 



.19 

NO 



• 13 

NO 


30 

•20 

NO 



• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 

.19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 



6B 

37 


6010659 

REMARKS 


BRANCH 5 
BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 5 


A 67A ; 5 


SHLO A67 
E14 


SIZE CODE IOENT 
NO. 

. BO 2 30 

A 


| SCALE-NONE | REV LTR 


6010659 


SHEET 36 OF 



CYZMOURE 


HIRE 
LEAO MATL 
tIOENT ITEM 

A 69V 
A i 70 16 

70A 3 

A TOB 5 
A * r TOR ; 

A 70V 
A i 71 16 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM IA! 

19 TO •, 461 

‘ •, P3-416 V 

P9—so : ; 


SHLO A70 
€14 

P9-13 
SHLO A70 

P3-316 
P9-2I 

P3-616 

P9-26 


HARNESS A 


; TERM.JKT SHLO LEAO 
, AREA STRIP STRIP CUT 
. HQ. LG \ LG LO 


INS , - NOTE 

STRIP CNE§ 

16 TIN FIG 

•19 NO V 

♦ 13 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010639 


REMARKS - 

" i ■ ' Jr 

. BRANCH 5 


1.00 ; .75 

1.75 1.50 


A 

' T1A 

5 

SHLO < 
; E14 

A 

71B 

3 V/ 

P9-9 ■ 
SHLO i 

A 

T1R 


P3-117 

P9-22 

A 

71V 


P3-217 

P9-23 


•20 

NO 


> ,' T 

.19 

NO 



• 13 

NO 


30 

• 20 

NO 



• 19 

NO 

7 

34 

.13 

NO 

t 

30 

• 19 

NO 


34 

• 13 

NO - 


30 



66 

37 



6B 

37 

.20 

NO 



• 19 

NO 


70 

.13 

NO 

. 

30 

•20 

NO 



• 19 

NO 


34 

♦ 13 

NO 


30 

.19 

NO 


34 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 
BRANCH 6 


A 72 13 


1.00 .75 

1.75 1.50 






SIZE CODE IDENT 
NO. 

80230 '• 

A 


SCALE-NONE REV LTR 

l -—*-- 


SHEET 38 OF 


















cvzhoure no36e harness a t 6010659 

«IRi CIRCUIT PT TERN* JKT SMLO LEAO IMS NOTE REMARKS 

LEA0 MATL LEAD FROM (At AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# ACCESSORY 

IOENT ITEM L6 , TO (81 NO* LG LG LG LG TIM FIG ITEMS 

• v ' 


A 

83R 


P1-F24 



.19 MO 


34 ; 

BRANCH 2 




P13-5 



; .13 NO 


30 



83V 


P1-G24 



.19 NO 


34 ^ r 

BRANCH 2 




P13-6 , 



• 13 MO 


30 



84 

15 


1.00 

.75 

■; •'' . ' > 

6B 

37 






1.75 

1.50 

- '• V. 

68 

37 



84A 

5 

SHLO A84 



• 20 NO 







612 



• 19 NO 





848 

5 

P13-36 



.13 MC 


30 





SHLO A04 



.20 MC 





84R 


P4-327 



.19 NO 


33 

BRANCH 9 




P13-18 



• 13 NO 


30 



84Y 


P4-427 


•V 

.19 NO 


33 

BRANCH 9 




P13-35 



• 13 NG 


30 



85 

15 


1.00 

.75 

• 

68 

37 V , 






1.75 

1.50 


68 

4 37 



85A 

■ 5 

' SHLO A85 



• 20 NO 

• 






612 

- - . 


, .19 MO 





858 

5 

P13-20 



• 13 NC 


30 





SHLO AOS 



.20 NC 





85R 


P4-326 



• 19 NO 


33 ; # ’ 

BRANCH 9 




P13-19 



.13 NC 


30 



‘ V ’■ _ % 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 


| SCALE-NONE 

| REV LTR C (SHEET 43 OF 

I9M *.«3 ^ . . 

A 

. ..•* 



V k ‘. ; - ■ V ..‘V : ■ • ~ 


CVZMOURE 

110366 

HARNESS A 

▼ 



■T"*- . - — 


6010659 

WIRE 

" CIRCUIT PT 

TfRM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


1 NOTE 

- ■ 

REMARKS 

LEAO 

RAIL 

LEAO FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

L8 TO (61 . 

NO. LG 

LG 

LG 

I* 

TIN 

FIG 

ITEMS * 

'% ~'* x ■■ . ■’ ’ 

A 698 

9 

PI 3-42 

' - : Vi- 



*13 

NO 


30 ‘ 




SHLO A89 

■» 

v 


• 20 

NO 


•> 


A 89 R 


P4-3IT 




.19 

NO 


34 

BRANCH 0 



P13-41 




• 13 

NO 

^ A 

30 


A 09V 


P4-417 




.19 

NO 


34 

BRANCH 8 

\ - 


P13-66 




.13 

NO 


30 


A 90 

16 


1.00 

.75 




68 

37 




'? \ 

1.T5 

1.50 




66 

37 










' 



A 90A 

5 

SHLO A90 




• 20 

NO 






65 

: ■ • : - , ■ 



• 19 

NO 




A 900 

5 

P13-71 




.13 

NO 


30 




SHLO ABO 




• 20 

NO 




A BOR 


P4-320 




.19 

NO 


34 

BRANCH 8 



PI 3-46 




.13 

NO 


30 


A BOY 


P4-420 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 



P13-70 




• 13 

NO 


30 


A 91 

16 


1.00 

.75 




68 

37 





I.T5 

1.50 


" f 


66 

37 












» 

A 91A 

5 

SHLO A91 




• 20 

NO 






65 




.19 

NO 



•' • ■ , 

A 918 

5 

P13-47 




.13 

NG 


30 




SHLO A9i 




.20 

NC 


' ;■ . 

v ‘ \ 

A 91R 


P4-321 




.19 

NO 


34 

BRANCH 6 



P13-72 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

00230 


; * ■” 

6010659 i ; 

| SCALE-NONE | REV LTR 

C 

(sheet 45 OF 




CYTMOURE 

WIRE 
LfAO MATL 
IOENT ITEM 

A 9IV V 

A 92 16 

A 92A 9 

A 928 5 

A 92R 

A 92Y 

A 93 16 

A 93A S 

A 938 9 

A 93R 

A 93V 

A 94 16 


7 CIRCUIT PY 
LIAO FROM (At > 
LG TO 181 

P 4-421 
PI 3-48 


SMLO A92 
613 

P13-80 
SHLO A92 

P4—118 
P13-55 

P4-218 

P13-T9 


SHLO A93 
Eli ? 

Pi 3-40 
SHLO A93 

P4-119 

P13-64 


HARNESS A w 

TERN.JKT SMLO LEAO IMS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP - 
NO* •; LG LG LG * LG TIN 

1 ' - r ' ‘ .19 NO 

v\ v, -f : *' 13 hQ 

- • 1.00 .75 

1.75 1.50 


NOTE V J REMARKS 

CNE# v ACCESSORY 
FIG ITEMS 


1.00 .75 

1.75 1.50 


P4-219 
PI3-65 



66 

37 


.66 r‘ 

37 

20 NO 

19 NO 

- « 


13 NO 

20 NO 


30 

19 NC 


34 

13 NO 


30 

19 NO 


34 

13 NO 

* ' V 

30 


66 

37 


6 B 

37 

20 NO 

19 NO 



13 NO 
>20 NO 

.*■ ■ 

30 

19 NO 


34 

13; NO 

(»'■ . ’ . 

30 

19 NO 


34 

13 NO 


30 


BRANCH 8 

BRANCH 8 


BRANCH 8 

BRANCH 8 


1.00 .75 

1.73 1.50 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

• 80230 

A • ■■ 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

[sheet 46 OF 








CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


•HRC CIRCUIT AT 

IE AO RATI LEAO FROM (A| 
IOENT ITEM LG TO 161 


TERN, 

AREA 

NO* 


JKT . SHLO LEAD 
STRIP STRIP CUT 
LG LG ... LG 


94 A 

• 5 ‘ 

SHLO A94 
€13 

94B 

9 

*13-5* 

r-: SHLO A 94 

94R 


*4-120 

*13-77. 

94 Y 


. P4-220 
P13-76 

45 

16 


55A 

5 

SHLO A95 
€13 

45B 

5 

*13-54 
SHLO A95 

45R 


P4-121 

*13-53 

95 V 


P4-221 
*13-78 

96 

16 


96 A 

, Y 

5 

SHLO A96 
€5 

96 B 

5 

*13-68 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


SHIO A96 


IAS- 
STRIP 
LG TIN 

• 20 NO 

. .19 NO ’ 

.13 NO 

• 20 NO 

.19 NO 
.13 NO 

.19 ^ 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


•20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 


NOTE 

GNE» 

PIG 


ACCESSORY 

1TEHS 


30 


REMARKS 


68 

60 


68 

68 


39 

30 

34 

30 

37 

37 


70 

30 


34 

30 

34 

30 

?7 

37 


70 

30 


BRANCH 8 


BRANCH 8 


BRANCH 8 
BRANCH 8 


roim 2 6*4 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 
80230 

• 6010659 Y ■ 

. '* •* ’ *1 ■/ GV- ‘ * " • 

| SCALE-NONE 

REV LTR C SHEET 47 OF | 


Tr ■; ^ v J 

-T ”.*—y 


CV2M0URE 

110366 


WIRE 

CIRCUIT *t • 

TERM< 

LEAO NATL 

LEAO FROM CA) 

AREA 

IOENT ITEM 

LG TO <81 

NO., 

A 100G 

*2—K31 
*14-4 • • 

. ' ; 

a ioon 

*2-K30 

P14-3 4 v 

'■ Y V. 

A 100R 

P2-K24 


'■ - ..." , V - 

. !. 


A 100Y 

P2-K28 

P14-2 


A 101 13 



A 101G 

P1-G39 

P2-H31 


A 101N 

P1-G36 

P2-H30 

• 

A 101R 

P1-G37 
•P2-H29 


A 101Y 

*1—G36 



P2-H28 


A 102 7 

-.* r ■ 


' 4' ■ 



A I02R 

P2-K4 

Pil-E* 


A 102V 

'• P2-K7 

P11—HA ~ 


• •• 

v . ,v ‘ • 0 

- % .. 



- ' '*• ’**' r, 


> . * v 

’ -V -••• . 


PMM *0*4 

. ... 



fr;- 'r*--,; 



HARNESS A 


r>.»* r "W-:**.■**.*&*:+?»■ as 

6010659 


c r 


SHLO 

STRIP 

LG 


LEAD 

CUT 

LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 

ONE# 


REMARKS 


ACCESSORY 



TIN FIG 

; ITEMS - 


’,. j " • 

j 

.19 

NO 

33 

BRANCH 4 


-- 

• 13 

NO ^ , 

30 , 



• 19 

NO ;v 

33 

; BRANCH 4 

•> 

:*■: 

• 13 

NO 

30 


■ ...i.'i’xi ' 


• 19 

NO 

' 33 : " ■ — 

BRANCH 4 

■ ■' ^ ‘ 


• 13 

NC 1 . 

30 


V ■ ■ 

■■ * . :■/**' f: 

;; 

• 19 

NO 

33 r ' : 

BRANCH 4 


■>: 

• 13 

NO 

30 


:/ v ’ 

“■i 


19 

NO 

34 

, 

BRANCH 2 


19 

NO 

- 34 ' 


BRANCH 4 ' 

** 

-■:'4 

19 

NO 

34. ' 


v BRANCH 2 V 


19 

NO 

34 


BRANCH 4 ^ f • 

<■ 

19 

NO 

34 


^ BRANCH 2 

19 

NO 

34 


BRANCH 4 


19 

NO 

. 34 


i BRANCH 2 ■-/ 


19 

NO 

34 


BRANCH 4 



• 19 NO 
*19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


33 

31 

’ 33 
31 


BRANCH 3 
BRANCH 3 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

00230 . 

, : n . ^ ' 6010659 • V‘: 





SHEET 49 OF 




SCALE-NONE REV LTR 


c 


CY2MOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAD NATL 
ICENT ITEM 

A 96R 
A 96Y > 

A 97 16 

A 97A 5 

A 978 5 

A 97R 

A 97Y 

A 98 3 

A 99 7, 

A 99R ? 

A 997 

A 100 12 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A! 

TO Ifll 

P4-319 
P13-43 

P4-419 
PI 3-67 


SHLO A97 
E5 

P13-45 
SHLO A97 

P4-318 

P.13—44 

P4-418 

P13-69 

P2-G19 
P4—524 


P2-A24 

P14-60 

P2-A25 

P14-61 


■ * ’ *• ’ - 
V- {• V 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG L& LG 


1.00 .75 

1.75 1.50 


SIZE 

A 


INS 


NOTE 


STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

♦ 19 

NC . 


34 ’ ‘ : 

• 13 

NO 


30 

.19 

NO l 


34 

• 13 

NO 


30 


,, 

66 

37 



68 

37 

• 20 

NO 



.19 

NO 



• 13 

NO 


* 30 

• 20 

NO 



.19 

NQ 


34 

• 13 

NO 


30 

• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 

• 19 

NO 


33 

.19 

NO 


• 33 V, 

• 19 

NC 


33 • 


• 13 NO 

• 19 NO 
.13 NO 


30 


33 

30 


CODE IDENT 

ao?io 


REMARKS 

BRANCH 8 
BRANCH • 


BRANCH 8 
BRANCH 8 


P» BRANCH 4 
BRANCH 4 


BRANCH 4 
BRANCH 4 


\ 6010659' 


C 




SCALE-NONE REV LTR 




CYZHOUOC 11036, ’ v 

T *" WIM CIRCUIT PT 

LEAO HATL LIAO HUJP (A) 
IDENT ITEN t« TO. 101... 

*: 109 ". 7 v '.... r 

A . 109R . 

' *V v *. - 1 V- y. '. m •' 

A 1C3Y ; J - 

f - 5 •' : 

A 104 7 


HARNESS A 


6010654 C -'V 


P2-06 

PU-F* 

P2-07 

P11-G6 


104R 

, *2-C6 

- PU-Y 

104Y 

P2-C7 

Pll-I 

*105 7 2 

P2-PB 
. Pil-A 

107 7 


1C7R ^ 

P8-L 

1C7Y 

^ P8-H 
Pll-B* 

1C8 10 


10BG ; 

P2-P12 


Pii-Y 


TERM. JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP COT , STRIP ONE# 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 



• 19 

NO 

• 19 

NO 

• 19 

NO 

• 19 

NO ‘ 

.19 

NC 

• 19 

NC 

.19 

NO 

.19 

NO * 

.19 

NO 

• 19 

NO 

.19 

NO 

• 19 

NO 


.19 

NO 

• 19 

NC 

• 19 

NO 


• 19 

NO 

SIZS 

A 

CODE IDENT 
NO. 

00230 

T 


x ACCESSORY 
ITENS 


33 

33 


33 

33 


33 

31 


31 

31 

33 


REMARKS 

BRANCH J 
BRANCH 1 

BRANCH 3 
BRANCH 3 
BRANCH 3 


BRANCH 3 


6010659 


SHEET 50 OF 


- VVJNT - ( T | 


I ¥- . *• 



SCALE-NONE REV LTR 









CYZMOURE 


110566 


HARNESS A 


6010659 



HIRE 


CIRCUIT RT 

TERM. 

>JKT SHtO 

tEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS . ' 

tEAO MATt 

tEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


ICENT ITEM 

tG 

TO <B) 

NO. 

tG tG 

tG 

tG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

163 6 









. i • 



163R 


P1-F32 




.19 

NO 


33 -.7 

BRANCH 2 




-R9-r02^ ' 




.19 

NO 


33 

BRANCH 8 


163Y 


PI-G32 




.19 

NO 


33 

BRANCH 2 




P4-202 




.19 

NO 


33 

BRANCH 8 


164 7 

• 






" ' - 


• * • 



164R 


P1-C32 




.19 

NO 


i 

33 

BRANCH 2 




PI 3-7 




• 13 

NO 


30 



164 Y 


Pl-032 




.19 

NO 


33 

BRANCH 2 




P13-8 




• 13 

NO 


30 



165 8 









' , • , ... 



165R 


PI-A32 




.19 

NO 


33 

BRANCH 2 




P2-B23 




• 19 

NO 


53 *. 

BRANCH 4 


165Y 


P1-832 




.19 

NO . 


33 

BRANCH 2 




P2-A23 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 


169 9 










? v , 


169R 


Pi—09 




.19 

NO 


■i 34 ‘ . 

BRANCH l 




P14-4T 




• 13 

NO 


30 V 



169 Y 


P1-C20 




.19 

NO 


" ■. 34*' ■; ■ 

BRANCH l 




P14-48 >* 4, •*; 




• 13 

NO 


' 30 *‘V. • 

'* ■ 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 




.• Mr 

A 

80230 


'■ L * ? ' 

6010699 



SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 61 


'OHM 2 384 t «3 


■ ■«> i ' i t ' Nit, —j'a 


CYZMOURE 110366 HARNESS A » 6010659 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLD 

tEAQ 

INS 


NOTE 

■ • ■ 

RENARKS 

tEAO 

NATt 

tEAO 

FROM <A| 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE 9 

ACCESSORY 



10ENT 

ITEM 

U 

TO . 181 

NO. 

tG . 

LG 

tc 

tG 

TIN 

FIG 

ITtHS 




182 

4 

L- 

Pl-OI 





.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 




- ' 7 

PIO—64 





.13 

NO 


..7 30 

1. 



183 

4 


Pl-Fi ♦ 





.19 

NO 


* 30 

* branch 

1 




! . ** • 

P10-65 





• «13 

NO 





194 

• • 4 


PI-02 

■ , 




.19 

NO 


'■ 34 

BRANCH 

1 





P10-40 





• 13 

NO 


30 




IBS 

4 


PI-C2 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P10-39 





• 13 

NO 


30 




166 

* 4 


P1-A3 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P10-85 

* * 




. 13 

NO 


30 




187 

4 


P1-B3 





.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P10-61 





.13 

NO 


30 




188 

4 


P1-C3 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P10-37 





• 13 

NO 


30 . 




109 

4 


P1-A4 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P10-84 





• 13 

NO 


.30 




150 

4 


P1-A5 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





PIO-83 





• 13 

NO 


30 



191 

\ 4 


P1-C4 





.19 

NO 

: ' 

34 

BRANCH 

ft 





RIO-59 

j 





• 13 

NO 

7 i ■ 

30 


192 

• • 4 


P1-B4 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

ft 





P10-60 





• 13 

NO 


30 7 



193 

4 


Pl-OB - 





• 19 

no" 

• , 

34 ' 

BRANCH 

| 


• 7- : 



PIC-8 





.13 

NO 

' i. 

30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

-i- 

: ■ ,V 6010699 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 4$ 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


hire circuit rt 

tEAO RATI LM0 FROM <A) 

I DENT ITER 16 TO <81 


A 170 


A 171 10 


P1-F14 
P16-49 


A 

1716 

* 

Pl-017 

R2-F9 

A 

171R 


Fl-CU 

P2-G8 

A 

171V 


P1-018 
P2-C9 

A 

174 

'4 

FI-FIT 

P*-«52 

A 

175 

4 

Pi-Flfi 

P4-951 

’ A’ 

176 

4 

PI-G17 
. P4-651 

A 

177 * 

4 

PI—Glt 
P4-552 

A 

179 

4 

Pl-Bl 
* PIG-62 

A 

180 

4 

Pi-82 

P10-38 

A 

181 

. 4 

Pl-Cl 

P10-63 





PORM | 

IM » U 




5ML0 tEAO INS NOTE 

^ .I R,P STR,P CUT ST8I> out,. 

WO. LG LG LG LG . TIN FIG 

■ ' .19 NO 

.13 NO 


SIZE 

A 


CODE I DENT 
NO. 
80230 


ACCESSORY ' 
ITEMS 

■ 34 " ■. 

30 


6010659 

REMARKS 


8RANCH 1 


• 19 NO 

. 33 7*; 

. Branch i 

• 19 NO 

•. 33 > - • 

BRANCH 3 . 

.19 NO 

33 

BRANCH I 

.19 NO 

33 

BRANCH 3 t; 

• 19 NO 

33 

BRANCH I > . 

• 19 NO 

■ 33 

BRANCH 3 7 

• 19 NO 

• 34 ■ 

<3. BRANCH 1 

.19 NO # 

■ 34 

• ■ » 

BRANCH 10 

.19 NO 

34 

Qt BRANCH 1 

*19 NO 

7 34 • 

branch 10 

► 19 NO 

34 

0. BRANCH 1 

► 19 NO 

. 34 . 

BRANCH 10 

► 19 NO 

7' ‘ 34 ; > *, 

Of BRANCH 1 ' 

>19 NO 

. '• / 34 . ; 

BRANCH 10 * 

- p * .■ 4 _ . ; ' 

19 NO 

34 : 

BRANCH r' : 

IB NO 

^ 30 


19 NO 

' 34 •' : . ; 

branch i ."T 

13 NO . 

7-. - 30 7 

; , , ; J 

19 NO 

. 54 >•;■ ' ■ 

BRANCH l / 

13 NO 

30 y 

. : - ■ - - 


6010659 ►•*>:. 


SCALE-NONE REV LTR 


C [SHEET 64 Of 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


C 


tEAO 

HIRE 

CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

tEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS :> 7 ; 4 

• 

NATt 

tEAO FROM <A) . 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

1 

IOENT 

ITEM 

tG TO <81 

NO* tG 

tG 

tG 

t 6 TIN 

FIG 

ITEMS 

\ 7..;v 

* 










V ; 


A 194 


Pl-07 


. * . 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 ’ V 


. • ' 


P10-20 




• 13 NO 

•“ 

30 

■ ' 7 . - •' * 


A 195 


Pl-FT 




• 19 NO 


34 ; 

BRANCH I 




* ‘ . P10-21 

> •/ '7 



• 13 NO 


30 

' •• 'v v i; - 


A 196 


PI-G 8 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P10-10 

V 



• 13 NO 


50 



A ISe 


FI-G7 


. 


• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

r •* 



P10-23 




• 13 NO 


30 



A 149 

4 

PI-FB 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1. 

.. 4- 



P10-9 




• 13 NO 


30 



A 200 

4 

PI-C9 




• 19 NO 


34 

BRANCH! 




PIO- 36 




. .13 NG 


30 



A 201 

4 

PI-06 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 

<•' . 1 



PIC-35 




• 13 NO 


30 

- • . -‘y . ■ ; , ’■ / 


A 202 


’ P1-F6 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




PIO-17 




• 13 NO 


3° 

* 

A 203 


Pl-05 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




¥ 10-19 




.13 NO 


30 


A 204 

4 

PI-G5 




• 19 NO 

/ - J - 

’ 34 . - 7 ; . 

BRANCH 1 



■„ 

P10-? 


i-; " -V- 


• 13 NO 


30 



A 205 


P1-G6 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 


\ '■ 


PftO -6 




• 13 NG 

• i' 

30 


-7 ! 

A 2 C 6 


P1-F5 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 : 7 7 

! '7" ; 

, ■ • 


P10-18 




.13 NO 


30 


\ ': 


size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

. 4010659 v v... 

| SCALE-NONE | REV LTR C 

SHEET 66 OF | 


Usi.- 
























cvzhoure 


; HIRE 


HARNESS A 


6010659 ' 

REMARKS 


;‘ f 



Af AO 

WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN, 

► JKT € 

SHLO 

LEA0 INS • 

fi NOTE’' 
0N£. 

•: - ' — v * ? •' 

>- . RENARKS. 

•• ' 

NATL 

ifAO 

PR ON (A) 

. AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT STRIP 

>ACCESSORY 



IDENT 

ITEM 

to 

TO <81 

NO. 

LG 

LG ; 

u ^ 

ttM FIW ., 

rife** « : -V 



A 21S 

*.v 4 . 


P4-502 : j 

” * '* 


1 

■7 : 7:7 .19 

NO ' , - 

' ’ 

’ • 34 ••••"- 

A» BRANCH 

y: ‘■'■v 

: * 

: 

■ £ ■ 

- -/• 

P5-28 , 




•« .• * ■ •» 

NO ■ ■ 

29 

,'Y >'■ • 

A R96 

V 4 


P4-402 :, '7' 




7, V": •' •!’ 

NO . \ 

v ‘ T- 

14 ■■ 

■* A» BRANCH 

a :: > 

. '■ '• ‘ ■ '• 



P5-48 r 





NO 

• 29 . 

, 

A 297 

4 


P4—404 

>v . ■ _ 



]7 .19 

NO 

34 .. 

EtWitNCH 

A ■ 


•. Y 


P5-2 




.13 

NO 

2 4 



A 298 

v 


P 4-304 


• 7; 


.19 

NO 

: 34 

Of BRANCH 





P5-9 




• 13 

NO 

■ 29 ■■ . 

•; , - .• ' 


A 299 

/ 4 , 


P4-204 




.19 

NO 

34 

•« BRANCH 

6' 




P5-22 

' • 



• 13 

NO 

29 


-V 

A 300 

4 


P4-605 




.19 

NO 

34 * 

•tBRANCH 





P5-41 




.13 

NO 

24 



A 301 

. 4 


P4-505 




.19 

NO 

34 

Bt BRANCH 





P5-66 




• 13 

NO / 

29 * 

. - „* .... 


A 302 

" ' 4 • 


P4—405 




.19 

NO 

’ 34 * 

BtBRANCH 





P5-3 




.13 

NO 

29 



A 303 

4 


P6-305 


.. v 

• ” 

> .19 

NO 

: 34 

BtBRANCH 





P3-10 




.13 

NO 

29 



A 3C4 

' 4 


P4-203 


' : if 


.19 

NO ? 

' 34 

Bt BRANCH 





P5-23 . 




• 13 

NO ; . 

29 


yj 

A 305 

4 


P4-606 




.19 

NO 

36 . 

BtBRANCH 





P5-42 ^ 




.13 

NO 

29 

. . . * ■ . ' 


A 306 

4 


P4-506 




.19 

no V.. { ’ 

34 

^ BtBRANCH 





P5-67 




.13 

NO ! 

; 29 









f SIZE 1 CODE 

IDENT l 











NO. 




■ ; ; 7 • 




V ■ ' 



A 60230 

A 


6010659 









SCALE-NONE | REV LTR 

C 

{sheet 77 Of 


CYZN9URE 


110361 


CIRCUIT RT 


’" 77 ' HARNESS A 


tEAO NATL If AO PRO* 4 AI 
10ENT ITEM CO ■< TO <B> 


A 278Y 
A* 2T9 


P6-456 

PT-75. 


A 

1 

279R 


P4-355 

P7-30 

A 

2T9Y 


P4-655 

P7-51 

A 

262 v 

' 4 

P2-H1T 
P6-522 


284 

4 

f P2-A22 
P6-623 


289 

4 7 

P6—603 
P5-51 


290 

4 

P6-503 
.P5-78 


291 - 

: 4 

- P6-603 
P5-77 


292 

4 

P6-303 

P5-T6 


293 

4 • 

P6—203 
P5-79 


294 

4 ’7' 

P6-103 


■*-•«. >. xi •<***.. *jrf v>.' 

;- 6010659 C 77t 


tern.jkt snlo lead ins 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. 16 tG LG LG 


' > • NOTE ■’ - v 7 
ONE-. ; ACCESSORY . 
TIN PIG ' HENS 


.19 NO 
.15 NO 


REMARKS J 

■ . - •;j 

E f BRANCH 10 


.19. NO 


36 

. EtMANCM 10 

• 13 NO 


, 29 

i .... 

• 19 NO 


36 

•' v. ^ * '" ■ 

- V i 9 BRANCH 10 

• 15 NO 


29 

I 

.19 NO 


36 

PtBRANCH 4 

.19 NO , 


36 

’ BRANCH « ,* 

.19 NO 


36 

Pt BRANCH 4 7 

.19 NO 


36 

BRANCH 9 

• 19 NO 


36 

A* BRANCH 8 

• 13 NO 


29 


.19 NO 


34 

A*BRANCH B 

.13 NC 


29 


.19 NO 


‘ 34 - ’ 

7 A,BRANCH fl :■ 

• 13 NO 


29 


• 19 NO 


34 

A v BRANCH B 

• 13 NO 


29 

- - . ... ■ ■ • 7' 

• 19 NO 


34 

At BRANCH B 

• 13 NO 


29 

... - 

•i9 no 

' ’’X- 

34 

* At BRANCH • 7 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 00230 

A 


6010659 


! SCALE-NONE REV LTR 


SHEET T6 OP 



V* HIRE 1 
XEAO NATL * 

v row it«h : 

A 3C7 ' 4 


v- CIRCUIT PI 
tEAO PROP (At 
AO i TO | UJ. ; 

'7,77 P4-4O0 ■ 7 


... - .■ •' \*t' . 

. , u lf-< 

P5-12 t 

A ic* 

k. ;■ i 7' 

i 4 

P4-306 

P5-11 

A 309 ^ 

-.4 7' 

P4-206 
i P5-24 

A 310 \ 

• . - „• •>,<■ . •! 

P4-60T 

P5-43 

A* 111 ' 

• 4 7 r 
•* . r 'tr 

P4-50T 

P5-68 

A 312 . 

, 4 _ 

* P4-407 
P5-27 

A 313 

4 

P4-307 
P5-24 

A 314 

' 4 

P4-207 

P3-25 

A 115 

4 '7 

r 

P4-608 

P5-44 

A 316 

4 " 

P4-50B 

P5-69 

A 31? 

4 

P4-408 

P5-1B 

A 318 

'4 

P4-30B 


NO. A« 

f r i > 

- J. ’'V * r>'\ 

v j:-* 


S’ 

NOTB- k r } ^v * v. : r *v-\ 

^ RENARKl ,+ < 

RIP ‘ ' 

ONE. 7 ACCESSORY 


; %IH 

fit ITEMS , 

• •. »jfV 
-f'r 


^ tv if 


.19 NO v 

■ 34 i 

‘ BtBRANCH * 

.13 NO : 

'v.. 29 %;>’ 

•* ' '"■» * ■ “ y v '•n 


•? ih r . , 


.19 NO 

‘•.‘7 .^'34 - 

•.•RANCH B 

.13 NO ; 

: - s V ? 29 J k ■ -. 

7. *7 ■. • y• ’ 

.19 NO 

“' r V' V; 34’ 

BtBRANCH • 

.13 NO 

j ;7?* -7 

7 - - ■ --r 

.19 NO 

•■7:34 7, ■/ 

> BtBRANCH B 

.13 NO 

•7 , ' ; ; 29; • 


.19 NO 

.7- 34 

BtBRANCH B 

,13 NO 

' 29 


,19 NO . 

: 34 • 

BtBRANCH B 

,13 NO 

' . • 29 


,19 NO 

34 

,BtBRANCH B 

,13 NO 

■ 29 


,19 NO 

34 

B.BRANCH 8 

,13 NO 

; 29 


.19 NO 

•' * 34 ' / ‘ 

; BtBRANCH 6 

,13 NO 

, 29 


19 NO 

7 ' 34 

BtBRANCH B 

13 NO 

29 . • * 


19 NO 

34 

BtBRANCH t 

13 NO 

> 29 


19 NO 

'• 34 

B.BRANCH 8 

13 NO 

• .'.a -^7 29 ' 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 80230 


! SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

[sheet 78 OF 

















CYZNQURE 


110366 


HARNESS A 

▼ ..." 





6010659 . 

MIRE 

CIRCUIT FT 4 

TERR< 

► JKT 

SHLO 

LEAD 

INS " 


NOTE 

i v *1 ■ . - ' « * * 

REMARKS " 

LIAO MATL 

LIAO FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT . 

STRIP 


CNIf 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG TO «8I Y 

MG. 

LG 

LG 

LG 

LG 4 

TIM 

FIG , 

ITEMS 

7 : * 7; V 7/ 7~ 

A 354V 


P2-B5 





.19 

NO 

. 

1 33 ■ 

BRANCH 3 * 



7 P8-J , 





7 .19 

NO 



■ . >• • •■ M « 

A 355. 

7 








i ' > 

■ * 

■V - 7-7 • 

A 355R 


P2-C4 





• to 

NO 


.. 33 ^ r 

BRANCH 3 

v • 


P8-K 





i .19 

NC 



•V. V . , 

A 355V 


‘ P2-C5 





.19 

NO 


• 33 7 

BRANCH 3 Y 



P8-J 





, .19 

NO 















.• ■ ^ **" v 

A 356 

7 

4 


:« * . 


.. Y • 





• [ ■_ ,7. /*': ’ ■ . 

A 356R 


P2-04 





.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



P8-K 





• 19 

NO 




A 356V 


P2-05 





.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



P8-J 





.19 

NO 




A 357 

7 

• ' ;■ ' 










A 357R 


P2-F4 





.19 

KC 


33 

8RANCH 3 *, 



P8-K 





• 19 

NO 


32 

• • > 7. ■ 

A 357V 


P2-F5 





.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



P8-M 





, .19 

NO 




A 358 

16 



1.00 

.75 




68 

37 






1.75 

1.50 




6B 

37 


A. 358A 

5 

SHLO A358 





.20 

NO 



* . - . ' ■... * 



116 





.19 

NO 



..jj' . 



ro*M ^oa4 ».«e 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


* 

80230* 

6010659 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


{SHEET 63 OF 




- s r 

i 


CYZWU«£ 


‘ 110364 


HARNESS A 


'* *•«£<• ■ A'j&t**** .V - 


.._6010659 «■» C 


wine 


LIAO MAIL LIAO FROM (A) 


CIRCUIT IT TCRM.JKT SHLO LIAO INS 


IDENT 9TEH LC - TQ <e| 5 NO. LO 


A 364 4 9 

A 364R 

A 364V , 

A 365 4 

A 366 2 

A 367 2 

A 397 8 

A 357R 

A 397V 

A 398 10 

A 3986 

A 398ft 


61-619 

614-43 

PI-620 

P14-44 

Pl-019 

P14-45 

P3-236 


P3-436 
P8-C 


P2-H12 

Pll-P 

P2-K12 

PU-ft 


P2-611 

Pil-C 

P2-011 

PU-B 


ARIA STRIP STRIP CUT .. STRIP 


LO 


16 


U 


TIN PIG 

: i - 


NOT6 • -•* *. RENARRS 

ONIt * ACCESSORY \ s N. 


ITCNS , 


; -v V, 


_ * f 

■K *, ‘ 


SIZE 

A 


>19 NO ’ 

-. 34 

* BRANCH I 

>13 NO 

30 v . 

■, 

.19 NO > ; ; f 

34 /; 

BRANCH 1 

>13 NO ■ a 5 - 

30 * A‘, . 

. - • . s '. 

- i v 


. ' *■ ' . ' • 

>19 NO 

• 34. >; 

BRANCH I 

>13 no ... , ’ . : 

s °.. . 


.19 NO 

S3 ■ 

, BRANCH 6 

.19 NO 



.19 NO 

33 

" BRANCH 8 

>19 NO 

32 


,19 NO 

. 33 

BRANCH 3 

>19 NO 

31 


,19 NO 

33- 

BRANCH $ 

>jL9 NO 

31 

, ' . k ^ ] 

,19 NO 

33 

BRANCH 3 

>19 NO 

31 

' .. 7 

>19 NO 

33 , 

BRANCH 3 

>19 NO 

31 



CODE I DENT 
NO. 
80230 


6010659 


F9»N 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 85 OF 


* HIRE CIRCUIT PI 

* LIAO NATL : LIAO PROM Ml 
IOCNT ITEM LG TO I8> : 


TERM#JRT SHLO LIAO INS * 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ♦ 
NO#. LG LG LG . ‘ LG TIN 


NOTE \ ■* REMARKS 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


. * 

{ 358B 

.. 5 

. ' >Mi ■ 

SHtO «M| 

A 

35BR 

7.; 

P3-2ST 

87-62 

A 

7 358V 


-*-■ —P3*3TT^ r 
P7-5B 

1i 

359 • 

16 


A 

359A 

5 

SHLO A359 
116 

A 

3598 

5 

P7-60 

SHLO A359 

A 

359R 


P3-437 

P7-84 

A 

359V 


PS-537 
- P7-59 

A 

360 

4 • 

P3-611 

P4—622 

A 

361 

7 


A 

361R 


P2-H15 . 

P7—63 

A 

361Y 


P2-K15 

P7-3B 



. ' 

4 *t v. >V *** 

FO.M 

. - . 

ISM I U 


:■ -’*77 7 


.13 NO 

29 


.*.:7Y «2o no 



7 .19 NO 

34 -7 

BRANCH 6 

■ v : .13 NO . 

29 


.19 NO 

34 

; BRANCH B 

;7 .13 N,o.; ; 

• ** - 



1.00 #75 ,7 66 37 

1.75 l# 50 37 

- .20 NO 7 

• 19 NO ■ ■; 70 ' ' '■ ■i y . 

* ’■ .13 NO ' " - 29 

• 20 NO 

.19 NO 34 BRANCH 6 

•13 NO 29 

•1* NO 34 BftANCfi 6 

.13 NO , ^ 29 

.19 NO 34 0*BRANCH 5 ' 

v *19 NO 34 BRANCH 8 


19 

NO 

33 

4 BRANCH 

3 

13 

NO 

29 



19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

13 

NO 

29 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE | REV LTR C SHEET 84 OF 


-D »■ > > \mmm • r■ » i i wm>m ' 

f * CVZMOURE 110366 


u ' j ini hb .* 

HAfrNf$S A y 




i yfRI CIRCUIT PI TERM*ART SHLO LEAD IMS * NOTE; 

i/ LEAD NATL LfAO 4 PROM Ul * AREA STRIP STRIP* CUT* STRIP * ONE. 

10ENT IIEM 16 ; T# ^ 461 NO* 16- 16 LG ■ 4 LG \ TIN FIG ^ 

A 398V • - P2-PU ‘ * / 5 /7 -7 - NO 

y*t ,; ' * *11-* ‘ .*/ t *v .^19 NO * -77: • 

A 399 10 ’ -♦ V \ .? !’■ ‘ ‘ *' 5-. \ 


■ V' •-/ REMARKS , h£ 

ACCESSORY ' Y Y*iY: &Z. 

. items ■ 


% 33 
31 


- ■> - r ?v BRANCH> lV : 



A 

HH 4 


P2-G13 

■ 

.W NO 

7 “ 33 

Y BRANCH 3 

• * 

7- 


Pll-t 

... ^ - 

; »19 NO 

; 3i • 

, ■" > y 

A 

399R 


P2-OIJ 


' .19 NO 

33* 

■ YY BRANCH 3 




All-0 


.19 NO ' 

31 

' . BRANCH 3 

A 

399V * 


P2-PI3 


.19 NO 

33 




Pll-N 


• 19 NO 

; 31 

> 

400 

4 

P4—109 


• 19 NO 

34 

H» BRANCH B . 7 




P9-7 

. . .•* 

.1) NG . 

29 

A 

401 

6 

P4-4I0 


• 19 NO 

34 

H*BRANCH B / 




P9-17 


• 13 NC 

29 


A 

4C2 » 

6 

P4-209 


• 19 NO 

39 ; 

7 M*BRANCH B 




P9-B 


• 13 NO 

29 

■ t ; .• • - 

A 

403 

4 

P4^310 


•19 NO Y 

. -34 - 

; H*BRANCH B 




P9-6 * ' 


• 13 NO 

29 

. .h .i. * 

A 

404 7. 

4 

P4-510 .77' 


.19 NO 

34 

H*BRANCH B 




P9—19 

\ * ' 

• 13 NO 

29 


A 

405 

4 

P4-210 

7, ,.r 

* .19 NO 

,34 

H,BRANCH B 

■ ; 

" 


P3-34 * 


• 13 NO 

W 

A 

406 


; P 4-610 , ' 


.19 NO 

34 

- > H.BRANCH B - 


: * 


P9-20 * 


• 13 NO 

29 





7 ' '< ; 7 ‘ 



•- 

i. ' . .. • ' - 





SIZE 

CODE IDENT 



i, ■ 




A 

NO. 

80230 

Y' 

6010659 ■ 7 


SCALE-NONE REV LTR 


c 


SHEET 
























• - i: ■ 

HIRE 


CIRCUIT PT 

TERR. ART SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


. . RERARKS 

•• LEAD 

RATL 

LEAD 

FROH (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE# 

ACCESSORY 


IDENT 

HER 

LG 

TO 481 

NO. LG. L6 LG 

LG TIN 

FIG 

ITERS 

\ 

A >83 

4 


P4—645 

.V ' ■/ .• *'■ ■. . • ' " . ; ' • ' 

*18 NO 


34 - ; • • 

A, BRANCH 10 

/?• • 



R6-18 


• 13 NO 


29 


A 484 

4 


R4-545 


• 18 NO 


34 * > 

At BRANCH 10 




P6-19 


• 13 NO 


■ 29 

v ; V: , ■■■ *• 

A 485 

4 


R4-635 


.18 NO 


34 

At BRANCH 10 




P6-23 


• 13 NO 


29 ,*! 


A 486 

\ 4 

?■ 

R4-644 

• ‘ «' .• ■ 

• 18 NO 


34 V 

A,BRANCH 10 




P6-9 


• 13 NO 


29 


A 487 

4 


P4-544 


• 18 NO 


34 

J,BRANCH 10 




P6-I0 


• 13 NO 


29 


A 488 

4 


P4-535 


• 18 NO 


34 

A,BRANCH 10 




P6-26 


• 13 NO 


29 


A 469 

4 


P4-643 


• 18 NO 


34 

At BRANCH 10 




P6-11 


• 13 NO 


29 


A 490 

4 


P4-543 


• 16 NO 


34 

At BRANCH 10 




P6-12 


• 13 NO 


29 


A 491 

4 


P4-520 


• 18 NO 


34 

C» BRANCH 6 




P9-56 


.13 NO 

• 

3° 


A 492 

4 


P4-212 


• 18 NO 


34 

C,BRANCH 8 




P9-33 


/ .13 NO 


30 


A 443 

4 


P4-213 


• 18 NO 


34 ' 

C«BRANCH 8 




P9—55 


• 13 NO 


30 


A 444 

. 4 


P4-553 


• 18 NO 


34 i 

At BRANCH' 10 




P6-27 


• 13 NO 


29 

„ -w- . i. 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 40230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010634 

[SHEET 99 OF 


CYZRQURE 


110364 


HARNESS A 


r%:* VPif-* ,-vV^ 


6010659 


: CYZRQURE 

*rw HIRE 

LEA0 RAIL 
I0ENT ITER 

> 493 4 

A 496 4 

A* 497 4 

A 44« 4 

A 449 4 

A SCO 4 

A 501 4 

A 502 4 

A 503 4 

A 504 4 

4 505 4 

A 506 4 


CIRCUITRY 
IEAO FftOR f At 
LC TO (81 

• R4-654 . 
R6-50 

P4-5S4 

P6-29 

P4-633 
R6-I3 

'* P4-649 ' 

P12-74 

R4-425 
R12-49 : 

R4-529 

R12-75 

R4-658 

R12-50 

R4-633 

R12-53 

* R4-650 

R12-54 

R4-648 

P12-31 

P4—547 
P12-78 

P4-533 

R12-52 


harness A t ^ 

TERR.ART SHLO 1EA0 INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ” ONE, 
NO. LG tC LG 10 - TIN RIG 

r •* ’ -'T .16 NO 

*13 no “• 

/ »18 NO v 
*13 NO : 

• 18 NO 

# .13 NO : 


ACCESSORY 

ITERS 


6010659 

RERARKS . - 

V- i. \' Vi 

: At BRANCH 10 

A,BRANCH 10 
A«BRANCH 10 


•18 NO ■:* 

34 

Ft BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• ' • . -o ■■ 

• 18 NO 

34 \ 

Ft BRANCH 9 

.13 NO 

30 


.18 NO 

34 

Ft BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


• 18 NO 

34 

Ft BRANCH f 

• 13 NO 

30 

. ' 

• 18 NO 

34 

Ft BRANCH 9 

.13 NC 

30 

• ' - ._v 

• 18 NO 

34 

F,BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


:■ - • 



* .18 NO 

34 

Ft BRANCH 9 

.13 NO v 

30 

•' - : ■*' m . 

• 18 NO 

34 

Ft BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


.18 NO 

34 

Ft BRANCH 9 

rf-. .13 NO 

30 


SIZE CODE IDENT 



NO. 


* 

A 80230 

A 


6010659 



| SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 100 OF 


CYZROURE 


HIRE. 

tf AO RATL 

10ENT ITER 

a ;si9*' :/ > 

'f-: y'y*' 

A 520 - 4 

A 521 4 

A 522 4 

A 323 4 

A 524 4 

A 525 4 

A 526 4 

A 527 4 

A 528 4 

A 529 4 

A 530 4 


CIRCUIT RT. 
LEAD" FROR (A) . 
LG , TO 181 , 

/■^ V ' R4—640 • 

. R6-2 * ■ ; 

P4-639 ' 

R6-17 

R4-541 

\-* 

R4-336 

P6-5 

R4-641 
R6-6 

R4-540 

R7-3 

R4-642 

R7-1 

R4-557 - 
P7-4 

R4-201 
R6—67 

P4-301 
P6-66 

P4-401 
P6-42. . 

P4-655 
P6-48 ... 


HARNESS A v *•• 


•ART SHLO LEAH IRS 
STRIP STRIP CUT STRIP* 
LG 4 LG LG v. LG 


0N£ f ACCESSORY 
FIG ITERS ; 


6010659 


5 RERARKS' 


•18 NO ¥ 


-*■'• '34- ' 

AtBRANCH 10 

.13 NO 

■> ” • 

V\ 29 * 


• I S NO 

; . 

34 ' 

A f BRANCH 10 

• 13 NO 

r ■ 

29 ■ ■ 


• 18 NO 


“ 34 

AtBRANCH 10 

• 13 NO 

■t ‘ * 

29 


.18 NO 


34 

AtBRANCH 10 

• 13 NO 


29 

• 18 NO 


34 

AtBRANCH 10 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

. Ot BRANCH 9 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

OtBRANCH 9 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

Ot BRANCH 9 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

' AtBRANCH 10 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

At BRANCH 10 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

At BRANCH 10 

.13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

At BRANCH 1C 

• 13 NO 


29 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A . 


SCALE-NONE REV LTR 


ISHEET 102 OF 


































































































































































HAkNFSS A 


6010659 


NOTE 

NUMBER 


GENERAL NUTES 
DESCRIPTION 

LEAO TOLERANCE CHART 


INS 

STRIP LG 


UNOER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


LEAO JKT SHIELO LEAO 

LG STRIP LG STRIP LG CUT LG 

♦ .12-.00 ♦•06-.06 ♦•06-.06 ♦•06-.06 ♦•06-.00 
♦ .50-.00 ♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25 


3 FT TO 10 FT ♦1.00-.00 
10 FT ANO OVER ♦2.00-.00 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 7 OF 1 O 7 | 


SEE NOTE 


HARNESS A 


6010659 


LIST OF MATERIALS 


TEN 

OTV 

PART NO. 

DESCRIPTION 





2 

1 

6010659-002 

WIRE PER 1010789-006* 

22 

AWG* 

YEL* 

25 FT TOT 

3 

1 

6010659-003 

WIRE PER 1010789-001* 

24 

AWG* 

YEL* 

25 FT TOT 

4 

1 

6010659-004 

WIRE PER 1010789-016* 
720 FT TOT LG 

26 

AWG* 

YEL* 


5 


6010659-005 

WIRE PER 1010789-002* 
180 FT TOT LG 

24 

AWG* 

BLK* 


6 

1 

6010659-006 

WIRE PER 1010789-024* 
35 FT TOT LG 

26 

AWG* 

BLK, 


7 

1 

6010659-007 

WIRE PER 1010789-008* 
190 FT TOT LG 

22 

AWG* 

YEL* 

RED* 

8 

1 

6010659-008 

WIRE PER 1010789-003* 
40 FT TOT LG 

24 

AWG* 

YEL* 

RED* 

9 

1 

60106 59-009 

WIRE PER 1010789-017* 
160 FT TOT LG 

26 

AWG* 

YEL* 

RED* 

10 

1 

6010659-010 

WIRE PFR 1010789-009* 
40 FT TOT LG 

22 

AWG* 

YEL, 

REO, GRN, 

11 

1 

6010659-011 

WIRE PER 1010789-018* 
15 FT TOT LG 

26 

AWG* 

YEL* 

RED* GRN* 

12 

1 

6010659-012 

WIRE PER 1010789-005* 
BRN* 10 FT TOT LG 

24 

AWG* 

YEL* 

RED* GRN* 

13 

1 

6010659-013 

WIRE PER 1010789-019* 
BRN* 10 FT TOT LG 

26 

AWG* 

YEL, 

RED, GRN* 

14 

1 

6010659-014 

WIRE PER 1010789-011* 
7 FT TOT LG 

24 

AWG* 

YEL. 

YEL JKT, 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR yT £ 

SHEET 8 OF 10 7 


HARNESS A 


6010659 


HARNESS A 


6010659 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR A 

SHEET 9 OF 1 0 7 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

t 

NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 


DESCRIPTION 


15 

1 

6010659-015 

WIRE PER 1010789-012* 24 AWG* YEL* RED* 

! 

9 

31 

REF 

1010964- 

2 

CONTACT SOCKET* SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010947 





YEL JKT, 20 FT TOT LG 


9 

32 

REF 

1010963- 

4 

CONTACT PIN, SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010947 


16 


6010659-016 

WIRE PER 1010789-015* 26 AWG* YEL, RED* 

YEL JKT, 380 FT TOT LG 


9 

33 

545 

1010955- 

1 

CONTACT* MALE 


17 

1 

6010659-017 

WIRE PER 00—W-343* TYPE C* CLASS C UNCOATEO* 


9 

34 

605 

1010955- 

2 

CONTACT* MALE 





SILVER PLATED* 22AWG* 300 FT TUT LG 


11 

35 

190 

1010958- 

1 

PLUG* PROTECTIVE 


18 

1 

6010659-018 

WIRE PER 1010789-013* 24AWG* YEL, REO* GRN, 

YEL JKT, 5 FT TOT LG 


11 

36 

6 

1010958- 

5 

PLUG* PROTECTIVE 

9 

19 

1 

1010929-101 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P5I 


9 

37 

228 

1010402- 

2 

SLEEVE* SOLDER 

9 

20 

1 

1010929-102 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P6) 



38 

2 

1010490-110 

INSULATION* SLEEVING (HEAT SHRINKABLE) 

9 

21 

1 

1010929-103 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P7) 



40 

2 

2014670- 

4 

ADAPTOR* CONNECTOR 

9 

22 

1 

1010929-201 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P12I 



41 

1 

2014670- 

15 

AOAPTOR* CONNECTOR 

9 

23 

1 

1010929-202 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P10) 



43 

AR 

HIL-T-23594 

TAPE* TEFLON, TYPE II, 1/4 INCH WIDE 

9 

24 

* 1 

1010929-203 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P14) 



44 

AR 

1012507- 

4 

TAPE* LACING 

9 

25 

1 

1010929-204 

CONNECTOR, PLUG* ELECTRICAL I56P13) 



45 

AR 

HIL-T-23594 

TAPE, TEFLON* TYPE 11* 1 INCH WIOE 

9 

26 

1 

1010929-206 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P9) 



46 

AR 

1012503 

» 

COMPOUNO* POTTING, POLYURETHANE 

9 

27 

1 

1010947-205 

CONNECTOR, PLUG* ELECTRICAL I56P11) 

'«* ; ; 


50 

1 

2014670- 

1 

AOAPTOR* CONNECTOR 

9 

28 

1 

1010947-101 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P8) 



51 

1 

2014670- 

16 

AOAPTOR* CONNECTOR 

9 

29 

REF 

1010770- 1 

CONTACT PIN* SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010929 



53 

AR 

1010661 


EPOXY RESIN 

9 

30 

REF 

1010770- 2 

CONTACT SOCKET* SUPPLIEO WITH CONNECTOR 1010929 



54 

AR 

1010679 


ADHESIVE* ACTIVATOR 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR <*/} 

SHEET 10 OF 107 



























HARNESS A 


6010659 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


11 


EM 

OTY 

PART NO. 

57 

AR 

1012504 

58 

1 

6014531-021 

59 

1 

6014532-021 

60 

1 

2014741-021 

61 

1 

2014749-021 

62 

7 

1010958- 2 

70 

17 

MS25036-52 

71 

17 

1006783- 18 

76 

9 

2021203 

77 

9 

MS35333—69 

78 

9 

1006783- 93 

79 

AR 

1010989 

BO 

AR 

1000776- 19 

89 

4 

2014670- 11 

90 

1 

2014670- 13 

91 

1 

1010490-286 

92 

1 

1010945- 1 

93 

864 

1010490-114 


DESCRIPTION 
PRIMER# METAL PARTS 
CONNECTOR ASSY# ELECT. C56P1) 

CONNECTOR ASSY# ELECT. (56P2) 

CONNECTOR PLUG# ELECT. 

CONNECTOR PLUG# ELECT. 

PLUG# PROTECTIVE 
TERMINAL LUG 
SCREW# BUTTON HD * 

TERMINAL LUG# SOLDER 
WASHER# LOCK 
SCREW# BUTTON HD 

TAPE# SHIELDING# EM1/RFI# 300 FT TOT LG 
SLEEVE# INSOLATION# 1G FT TOT LG 
ADAPTER# CONNECTOR 
ADAPTER# CONNECTOR 

SLEEVING# INSULATION CHEAT SHRINKABLEl 
SPLICE-REDUCER. 

INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINK) 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 



6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 



SHEET 11 OF toy 


HARNESS A 


6010659 




1 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM CA) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCE 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

1 TEF 

1 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.75 

1.50 




6 B 

37 

1A 

5 


SHLO A1 




• 20 

NO 






P3-340 




• 19 

NO 


33 

IB 

5 


P14—6 




• 13 

NO 


30 




SHLD A1 




• 20 

NO 



1R 



P3-140 




.19 

NO 


34 




P14—17 




• 13 

NO 


30 

IV 



P3-240 




• 19 

NO 


34 




Pi4-16 




• 13 

NO 


30 

2 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.75 

1.50 




6 B 

37 

2A 

5 


SHLO A2 




• 20 

NO 






P3-640 




.19 

NO 


33 

2 B 

5 


P14-15 




• 13 

NO 


30 




SHLO A2 




• 20 

NO 



2R 



P3-440 




.19 

NO 


34 




P14-5 




• 13 

NO 


30 

2Y 



P3-540 




• 19 

NO 


34 




P14—14 




• 13 

NO 


30 

3 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.75 

1.50 




6 B 

37 

3A 

6 


SHLO A3 




• 20 

NO 






P3-341 




• 19 

NO 


33 


REMARKS 


BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR /f 

SHEET 13 OF /Oy | 




HARNESS A 


6010659 


EE NOTE 

NUMBER ITEM OTY 

94 AR 

95 AR 

96 AR 


LIST OF MATERIALS 

PART NO. DESCRIPTION 

SN60WRAP SOLOER QQ-S-571 

SN 60 WS SOLOER GO-S-571 

MIL-F—14256’ FLUX# 

TYPE A OR W 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR ^/\ 

SHEET 12 OF icy | 





HARNESS A 

▼ 





6010659 

WIRE 


CIRCUIT PT 

TFRM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAO 

FROM CA) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO CB) 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


38 S 


P14-21 




• 13 

NO 


30 




SHLO A3 




• 20 

NO 




3R 


P 3—141 




• 19 

NO 



BRANCH 6 



P14-8 




• 13 

NO 


30 


3Y 


P3-241 




.19 

NO 



BRANCH 6 



P14-20 




.13 

NO 


30 


. 4 16 



1.00 

• 75 




6 B 

37 





1.75 

1.50 




6 B 

37 


4A 6 


SHLO A4 




• 20 

NO 






P3-641 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

4B 5 


P14-19 




• 13 

NO 


30 




SHLO A4 




• 20 

NO 




4R 


P3-441 




• 19 

NO 



BRANCH 7 



Pi 4-7 




• 13 

NO 


30 


4Y 


P3-541 




.19 

NO 



BRANCH 7 



P14—18 




• 13 

NO 


30 


S 16 



1.00 

.75 




68 

37 





1.75 

1.50 




6 B 

37 


5A 5 


SHLO A5 

* 



• 20 

NO 






P3-342 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

5B 5 


P14-11 




.13 

NO 


30 




SHLO A5 




• 20 

NO 




5R 


P 3-142 




.19 

NO 


34 

BRANCH 6 



P14-10 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR M /\ 

SHEET 14 OF 10/ \ 




















REMARKS 


HARNESS A 


60 


mire circuit pt 

LEAD MATl LEAD ERLM (At 
IOENT ITEM LG TO (61 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN EIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


156 

15R 

15Y 


P12-I7 
SHLD Al5 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 


P3-147 

P12-16 


• 19 NO 

• 13 NO 


30 


P3-247 
PI 2-6 


.19 NO 
• 13 NO 


BRANCH 7 

BRANCH 7 


30 


16 


16 


1.00 

1.75 


.75 

.50 


6B 

6B 


37 

37 


16A 6 


SHLD A16 
P3-647 


• 20 NO 

• 19 NO 


16B 5 

16R 


Pl2-19 
SHLO Alb 


• 13 NO 

• 20 NO 


33 

30 


BRANCH 7 


P3-447 

P12-16 


• 19 NO 

• 13 NO 


30 


16Y 


P3-547 

P12-36 


• 19 NO 

• 13 NO 


BRANCH 7 

BRANCH 7 


30 


17 16 


1.06 

1.75 


.75 

1.50 


6B 

6 B 


37 

37 


17A 6 


SHLD Al7 
P3-348 


• 20 NO 

• 19 NO 


17B 5 

17R 


P12-59 
SHLO A17 


• 13 NO 

• 20 NO 


33 

30 


BRANCH 7 


P3-148 

P12-84 


.19 NO 
• 13 NO 


BRANCH 7 


30 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 




19 OF IQl 


HARNESS A 


6010659 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE 9 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TQ (Bl 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

20R 


P2-H11 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 




P3-428 




.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

A 

20Y 


P2-K11 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 




P3-528 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

A 

21 8 











A 

21R 


P2-H10 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 




P3-228 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

A 

21Y 


P2-K10 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 




P3-328 




.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

A 

22 16 



1.00 

.75 




6 B 

37 






1.00 

.75 




68 

37 


A 

22A 5 


SHLD A22 




• 20 

NO 







P2-B33 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

A 

22 B 5 


P3-329 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 




SHLD A22 




.20 

NO 




A 

22R 


P2-B35 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P3-129 




.19 

NO 


34 

BRANCH 6 

A 

22 Y 


P2-B34 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P3-229 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

A 

23 16 



1.00 

.75 




6 B 

37 






1.00 

• 75 




6 B 

37 


A 

23A 5 


SHLD A23 




.20 

NO 







P2-D33 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


6010659 


SCALE-NONE REV LTR 




21 OF )Ql 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLD 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


IVY 



P3-248 




• 19 NO 



BRANCH 7 




PI2-60 




• 13 NO 


30 


18 

16 



1.00 

.75 



6 B 

37 






1.75 

1.50 



6 B 

37 


18A 

6 


SHLO A1B 




• 20 NO 







P3-648 




• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

18B 

5 


P12-61 




• 13 NO 


30 





SHLO A18 




• 20 NO 




18R 



P3-448 




• 19 NO 



BRANCH 7 




PI2-62 




• 13 NO 


30 


18Y 



P3-548 




• 19 NO 



BRANCH 7 




P12-38 




• 13 NO 


30 


19 

16 



1.00 

.75 



6 B 

37 






1.75 

1.50 



6 B 

37 


19A 

6 


SHLO A19 




• 20 NO 







P3-349 




• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

198 

5 


PI2-20 




.13 NO 


30 





SHLO A19 




•20 NO 




19R 



P3-149 




• 19 NO 



BRANCH 7 




P12-21 




• 13 NO 


30 


1 19Y 



P3-249 




• 19 NO 



BRANCH 7 




P12-8 




• 13 NO 


30 



A 20 8 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 20 OF 107 


■ ' 



HARNESS A 

▼ 


— 



6010659 

MIRE 

CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO FROM (A! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG TO (Bl 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


23B 

5 

P3-629 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



SHLO A23 




• 20 

NO 




23R 


P2-035 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P3-429 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

23Y 


P2-D34 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P3-529 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

24 

16 


1.00 

.75 




6 B 

37 





1.00 

.75 




6 B 

37 


24A 

5 

SHLO A24 




• 20 

NO 






P2-G33 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

248 

5 

P3-330 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



SHLO A24 




• 20 

NO 




24R 


P2-G35 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P3-130 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

24Y 


P2-G34 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P3-230 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

25 

16 


1.00 

• 75 




66 

37 





1.00 

• 75 




6 B 

37 


25A 

5 

SHLD A25 




• 20 

NO 






P2-C33 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

\ 258 

5 

P3-630 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



SHLD A25 




• 20 

NO 




1 25R 


P2-C35 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P3-430 




• 19 

NO 


34 

BRANCH.6 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



80230 

6010659 

A 






SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


22 OF \0J 



















HARNESS A 


6U10659 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• jkt 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAD 

FROM I A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


10ENT ITEM 

LG 

TO (81 

NU« 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

25Y 



P2-C34 





• 19 

NO 


34 

BRANCH < 





P3-530 





.19 

NO 


34 

BRANCH - 

A 

26 

16 




1.00 

.75 




66 

37 








1 .C0 

.75 




66 

37 


A 

26A 

5 


SHLO A26 





.20 

NO 








P2-F33 





.19 

NO 


33 

BRANCH < 

A 

26 ft 

5 


P3-331 





.19 

NO 


33 

BRANCH < 





SHLO A26 





.20 

NO 




A 

26R 



P2-F35 





.19 

NO 


34 

BRANCH 





P3-131 





• 19 

NO 


34 

BRANCH i 

A 

26Y 



P2-F34 





.19 

NO 


34 

BRANCH 





P3—231 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

A 

27 

16 




1.00 

.75 




66 

37 








1.00 

.75 




66 

37 


A 

27A 

5 


SHLO A27 





• 20 

NO 








P2-H33 





.19 

NO 


33 

BRANCH 

A 

27ft 

5 


P3-631 





.19 

NO 


33 

BRANCH 





SHLO A27 





• 20 

NO 




A 

27R 



P2-H35 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 





P3-431 





.19 

NO 


34 

BRANCH 

A 

27Y 



P2-H34 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 





P3-531 





• 19 

NO 

* 

34 

BRANCH 

A 

28 

16 




1.00 

.75 




66 

37 








1.75 

1.50 




68 

37 



SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE 


6010659 


[SHEET 23 OF 10 7 


. 2064 9-69 


HARNESS A t_6010659 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO . 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATE 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IDENT ITEM 

LG 

TO (ft) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


30R 


P3-133 




.19 

NO 



BRANCH 6 



P7-16 




• 13 

NO 


29 


30Y 


P3-233 




.19 

NO 



BRANCH 6 



P7-32 




• 13 

NO 


29 


31 16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.75 

1.50 




66 

37 


31A 5 


SHLO A31 




• 20 

NO 






E 16 




• 19 

NO 




31B 5 


P7-57 




• 13 

NO 


29 




SHLO A31 




• 20 

NO 




31R 


P3-433 




• 19 

NO 



BRANCH 6 



P7-81 




• 13 

NO 


29 


31Y 


P3-533 




• 19 

NO 



BRANCH 6 



P7-56 




• 13 

NO 


29 


32 16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.75 

1.50 




6 B 

37 


32A 5 


SHLO A32 




• 20 

NO 






E 15 




• 19 

NO 




32B 5 


P7-35 




.13 

NO 


29 




SHLO A32 




• 20 

NO 




32R 


P3-134 




.19 

NO 



BRANCH 6 



P7-34 




• 13 

NO 


29 


32Y 


P3-234 




.19 

NO 



BRANCH 6 



P7-17 




• 13 

NO 


29 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE | REV LTR [SHEET 25 OF 10 ] 


6010659 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 1 

NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO CB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


28A 

5 


SHLO A28 




• 20 

NO 







E15 




.19 

NO 




266 

5 


P7-54 




• 13 

NO 


29 





SHLO A28 




• 20 

NO 




28R 



P3-132 




.19 

NO 



BRANCH 1 




P7-78 




• 13 

NO 


29 


28Y 



P3-232 




• 19 

NO 



BRANCH 4 




P 7—53 




• 13 

NO 


29 


29 

16 



1.00 

• 75 




6 B 

37 






1.75 

1.50 




6 B 

37 


29A 

5 


SHLO A29 




• 20 

NO 







E16 




• 19 

NO 




296 

5 


P7-80 




• 13 

NO 


29 





SHLO A29 




• 20 

NO 




29R 



P3-432 




.19 

NO 



BRANCH 4 




P7-79 




.13 

NO 


79 


29Y 



P3-532 




• 19 

NO 



BRANCH 4 




P/-55 




• 13 

NO 


29 


30 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 






1.75 

1.50 




6 B 

37 


30A 

5 


SHLO A30 




• 20 

NO 







E 15 




.19 

NO 




30B 

5 


P7-33 




• 13 

NO 


29 





SHLO A30 




• 20 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR -4"// 
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HARNESS A T _ 6010659 _^ 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

> JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



33 

2 


P2-H8 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 





P3-136 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


34 

2 


P2-K8 





.19 

NO 


33 

BRANCH 3 





P3-336 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


35 

4 


P3-113 





.19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 




P4—514 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


36 

4 


P3-612 





• 19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 




P4-314 





.19 

NO 


34 

BRANCH 8 


37 

4 


P3-512 





.19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 




P4-414 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


38 

4 


P3-412 





.19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 




P4-614 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


39 

4 


P3-312 





• 19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 




P4-313 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


40 

4 


P3-112 





.19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 




P4-412 





.19 

NO 


34 

BRANCH 8 


41 

16 




1.00 

• 75 




6 B 

37 








1.00 

.75 




6 B 

37 



41A 

5 


SHLO A41 





• 20 

NO 








P3-111 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 


41B 

5 


E4 





• 19 

NO 








SHLO A41 





• 20 

NO 





41R 



P3-311 





.19 

NO 


34 

BRANCH 5 





P4-515 





.19 

NO 


34 

BRANCH 8 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR ST/) 
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HARNESS A 


6010659 



WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (Bl 


HARNESS A 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STR 
NO. LG LG LG LG 


INS NOTE 
STRIP ONE* 
LG TIN FIG 


601Q659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


77 

16 


77A 

5 

SHLO i 
Ell 

77B 

5 

P13—30 
SHLO i 

77R 


P4-135 
P13—14 

77Y 


P4-235 
Pi 3—29 

78 

16 


76A 

5 

SHLO i 
Ell 

78B 

5 

P1 3-32 
SHLO i 

78R 


P4-134 

P13—15 

78Y 


P4-23A 

P13-31 

79 

16 


79A 

5 

SHLO t 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


BRANCH 9 

BRANCH 9 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


[sheet 41 of io 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FRUM (A) 
IOENT ITEM LG TO (Bl 


74R 


P4-138 
PI3-10 

74Y 


P4-238 
PI 3-23 

75 

16 


75A 

5 

SHLO - 
Ell 

758 

5 

P13-26 
SHLO t 

75R 


P4-137 
P13-11 

75Y 


P4-237 
PI 3-25 

76 

16 


76A 

5 

SHLO i 
Ell 

76B 

5 

PI 3-13 
SHLO t 

76R 


PA-136 
PI 3—12 

76Y 


P4-236 

P13-27 


TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


.20 NO 
• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


HARNESS A 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
LEAO MATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
IOENT ITEM LG TO (Bl NO. LG LG LG LG TIN FIG 


jr/j jSHEET 40 OF IO 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 



79B 

5 

P13-38 
SHLO i 

79R 


PA-117 
P13—63 

79Y 


PA-217 
P13—62 

80 

9 


80R 


P1-A17 
P13-81 

80Y 


P1-A18 
P13—56 

81 

9 


81R 


P1-A2A 
PI 3-2 

81Y 


P1—824 
P13-1 

82 

9 


82R 


PI-C24 

P13-3 

82Y 


Pi-024 
PI 3-4 


.19 NO 
• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


BRANCH 1 

BRANCH 1 


BRANCH 2 

BRANCH 2 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 42 OF lC) 























HARNESS A 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO HATL 

LEAO 

FRCM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO (81 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


83 9 











83R 


P1-F24 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



Pi 3-5 




.13 

NO 


30 


83Y 


PI-G24 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



Pi 3-6 




• 13 

NO 


30 


84 15 



1.00 

• 75 




6B 

37 





1.75 

1.50 




6B 

37 


84A 5 


SHLO A84 




.20 

NO 






E 12 




• 19 

NO 




84B 5 


PI 3-36 




• 13 

NO 


30 




SHLO A84 




• 20 

NO 




84R 


P4-327 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 9 



PI 3-18 




• 13 

NO 


30 


84Y 


P4-427 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 



P13-35 




• 13 

NO 


30 


» r\ 

» f\ 
CD 

* 



1.00 

.75 




6B 

37 





1.75 

l.Su 




68 

37 


1 85A 5 


SHLO A85 




• 20 

NO 






E12 




.19 

NO 




1 85B 5 


P13-20 




• 13 

NO 


30 




SHLO A85 




• 20 

NO 

• 



1 85R 


PA-326 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 9 



P13—19 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR 
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A 


HARNESS A w _ 6010659 _^ ^ 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LFAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

89B 

5 


P13-42 




• 13 

NO 


30 







SHLO A89 




• 20 

NO 





A 

89R 



P4-317 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

8 





P13-41 




• 13 

NO 


30 



A 

89Y 



P4-417 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

8 





PI 3-66 




• 13 

NO 


30 



A 

90 

16 



l.CO 

.75 




6B 

37 








1.75 

1.50 




6B 

37 



A 

90A 

5 


SHLO A90 




• 20 

NO 









E5 




• 19 

NO 





A 

90S 

5 


PI 3-71 




• 13 

NO 


30 







SHLO A90 




• 20 

NO 





A 

90R 



P4-320 




.19 

NO 


34 

BRANCH 

8 





P13-46 




• 13 

NO 


30 



A 

90Y 



P4-420 




.19 

NO 


34 

BRANCH 

8 





P13-70 




• 13 

NO 


30 



A 

91 

16 



1.00 

.75 




6B 

37 








1.75 

1.50 




6R 

37 



A 

91A 

5 


SHLO A91 




• 20 

NO 









E5 




.19 

NO 





A 

91B 

5 


PI 3-47 




• 13 

NO 


30 







SHLO A91 




• 20 

NO 





A 

91R 



P4-321 




.19 

NO 


34 

BRANCH 

8 





PI3-72 




• 13 

NO 


30 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 

---.- 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 45 OF \o 


WIRf CIRCUIT PT TERH.JKT \sHlO LEAD INS NOTE 

LEAO MATL LEAO FROM (A) AREA STRIP>STRIP CUT STRIP ONE. 

IOENT ITEM LG TO Id) NU. LG LG LG LG TIN FIG 

* 85V P4—4?6 #l 9 NO 

.13 N0 


85Y 


P4-426 
P13—37 

86 

8 


86 R 


P1-G25 
PI 3-85 

86Y 


P1-F25 
P13-61 

87 

8 


87R 


P1-G26 
PI3—84 

87Y 


P1-F26 

P13-59 

88 

8 


88R 


P1-G27 

P1j-«2 

86Y 


P1-F27 

P13-58 

89 

16 


89A 

5 

SHLO i 


1.00 .75 

1.75 1.50 



0659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


BRANCH 2 

BRANCH 2 


BRANCH 2 

BRANCH 2 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE 


6010659 

[sheet 44 OF 10 



WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 


91Y 


P4-421 

P13-48 

92 

16 


92A 

5 

SHLO i 
E13 

92B 

5 

PI 3-80 
SHLO i 

92R 


P4-118 
PI 3-55 

92V 


P4-218 

P13-79 

93 

16 


93A 

5 

SHLO i 
E 13 

938 

5 

PI 3-40 
SHLO J 

93R 


P4-119 
PI3-64 

93V 


P4-219 
Pi 3—65 

94 

16 



TERM*JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 

•19 NO 34 

•13 NO 30 

1.00 .75 6B 37 

1*75 1.50 6B 37 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


.19 NO 
• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


BRANCH 8 

BRANCH 8 


jSHEET 46 OF fo 




















HARNESS A 


6010659 


1 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO Id) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

E1G 

1 TENS 


94A 

5 


SHLO A94 




• 20 

NO 







£13 




.19 

NO 




94B 

5 


PI 3-52 




• 13 

NO 


30 





SHLO A94 




• 20 

NO 




94R 



P4-120 




.19 

NO 


34 

BRANCH 8 




PI 3-77 




• 13 

NO 


30 


94V 



P4-220 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 




P13-76 




• 13 

NO 


30 


95 

16 



1.00 

.75 




6B 

37 






1.75 

1.50 




6B 

37 


95A 

5 


SHLO A95 




• 20 

NO 







E13 




.19 

NO 


70 


95B 

5 


PI 3-54 




• 13 

NO 


30 





SHLO A95 




• 20 

NO 




95R 



P4-121 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 




P13—53 




• 13 

NO 


30 


95 i 



P <*-^21 




• 19 

NO 


34 

branch 8 




Pi 3-78 




• 13 

NO 


30 


96 

16 



1.00 

.75 




6B 

37 






i.75 

1.50 




6b 

37 


96A 

5 


SHLO A96 




• 20 

NO 







E5 




• 19 

NO 

* 

70 


96B 

5 


P13-68 




• 13 

NO 


30 





SHLO A96 




• 20 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6C10659 

SCALE-NONE 

REV LTR AT/f SHEET *7 OF fOj \ 


HARNESS A w _ 6010659 jS 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

»JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 





IOENT ITEM 

LG 

TO (B» 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




A 

100G 


P2-K31 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 






PI 4—4 




• 13 

NO 


30 




A 

100N 


P2-K30 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 






P14—3 




• 13 

NO 


30 




A 

100R 


P2-K29 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 






P14— 1 




* .13 

NO 


30 




A 

100V 


P2-K28 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 






PI 4-2 




.13 

NO 


30 




A 

101 13 













A 

101G 


P1-G39 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 






P2-H31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



A 

10 IN 


P1-G38 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

*- 





P2-H30 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



A 

101R 


P1-G37 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 






P2-H29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 


* 

A 

101V 


PI-G36 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 






P2-H28 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

J 

1 

A 

102 7 











I 

1 

A 

10 2R 


P2-K6 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 


! 




Pll-E* 




• 19 

NO 


31 




A 

102V 


P2-K7 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 






Pll-H* 




• 19 

NO 


31 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


T 


*A. 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 49 OF }O 


HARNESS A 


6010659 


LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (Bl 

1. 96R 



P4-319 

P13-43 

1 96V 



P4-419 

P13-67 

\ 97 

16 



I 97A 

5 


SHLO A97 
E5 

1 97B 

5 


PI 3-45 

SHLO A97 

1 97R 



P4-318 

PI 3-44 

k 97V 



P4-418 

PI 3-69 

k 98 

3 


P2-G19 

P4-524 

t 99 

7 



k 99R 



P2-A24 

P14-60 

99V 



P2-A25 

P14-61 

100 

12 




TERM, 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

NU. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 






.19 

NO 


34 

BRANCH 8 





• 13 

NO 


30 






• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 





• 13 

NO 


30 



1.00 

• 75 




6B 

37 



1.75 

1.50 




6B 

37 



,20 NO 



19 NO 



13 NO 

30 


20 NO 



19 NO 

34 

BRANCH 8 

13 NO 

30 


19 NO 

34 

BRANCH 8 

13 NO 

30 


19 NO 

33 

P*BRANCH 4 

19 NO 

33 

BRANCH 9 


19 

NO 

33 

BRANCH 

4 

13 

NO 

30 



19 

NO 

33 

BRANCH 

4 

13 

NO 

30 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR AT 

SHEET 48 OF /C>7 | 




HARNESS A T _ 6010659 _ 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO C Bl 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


103 7 











103R 


P2-06 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 



Pll-F* 




• 19 

NO 




103V 


P2-07 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 



P11-G4 




• 19 

NO 




104 7 











104R 


P2-C6 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



Pil-V 




• 19 

NO 




104V 


P2-C7 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



Pll-Z 




• 19 

NO 




105 2 


P2-F8 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



Pii-A 




.19 

NO 


31 


107 7 











10 7R 


P8-L 




.19 

NO 






Pil-M 




.19 

NO 


31 


107V 


P8-H 

* 



.19 

NO 






Pll-B* 




.19 

NO 


31 


108 10 











1086 


P2-F12 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 


Pil-V .19 NO 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 5G OF 10J 
























HARNESS A 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD INS 

LEAD HATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STR 

IOENT ITEM LG TO (8) NO. LG LG LG LG 


108R 


P 2—012 
Pll-B 

1C8Y 


P2-G12 

Pll-C 

109 

7 


109R 


P2-A14 

Pil-S 

109Y 


P2-B14 

Pil-T 

110 

7 


110R 


P2-H13 

Pli-P 

HOY 


P2-K13 

Pll-R 

111 

2 

£43 

Pll-X 

112 

9 


112R 


P1-G15 

P2-H14 

112Y 


P1-G16 

P2-K14 




NOTE 


REMARKS 

IP 


ONE* 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


,19 

NO 


33 

BRANCH 3 

19 

NO 




,19 

NO 


33 

BRANCH 3 

,19 

NO 




,19 

NO 


33 

BRANCH 3 

,19 

NO 


31 


► 19 

NO 


33 

BRANCH 3 

,19 

NO 


31 


,19 

NO 


33 

BRANCH 3 

,19 

NO 




► 19 

NO 


33 

BRANCH 3 

► 19 

NO 




.30 

NO 



LARGE END BR3 

.25 

NO 





19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

19 

NO 

34 

BRANCH 

3 

19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

19 

NO 

34 

BRANCH 

3 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 


I SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 51 OF /<?; 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


113 2 


PI-GI4 



.19 

NO 


33 

BRANCH 



Pll-X 



• 25 

NO 




114 4 


PI-833 



.19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-620 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

115 4 


PI-834 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-121 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

116 4 


P1-C33 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-221 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

117 4 


P1-C34 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-321 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

118 4 


Pl-033 



.19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-421 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

119 4 


P1-034 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-521 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

120 4 


P1-F33 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-621 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

121 4 


P1-F34 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-122 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

122 4 


P1-G33 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



Pi-222 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

I 123 4 


PI-G34 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-322 



.19 

NO 


34 

BRANCH 


A 124 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 52 OF toy I 


HARNESS A _ _6010659 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT I 

TEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 128R 



P2-B21 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 




P3-238 

• 



.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

128Y 



P2-A21 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 




P3-338 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

129 

3 


P2-B17 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 




P3-138 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

131 

7 











131R 



P8-K 




.19 

NO 







P2-G4 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 

131V 



P8-M 




.19 

NO 







P2-G5 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 

134 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 






1.00 

.75 




66 

37 


134A 

5 


SHLO A134 




• 20 

NO 







P2-G23 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

1348 

5 


E12 




• 19 

NO 







SHLO A134 




• 20 

NO 




134R 



P2-H23 

* 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P4-324 




.19 

NO 


34 

BRANCH 9 

134V 



P2-K23 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P4-424 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

135 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 






1.00 

.75 




6 B 

37 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 

_ Ta 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 54 OF to 





















HARNESS A 


6010659 



HARNESS A 


6010659 






















HARNESS A 


6010659 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FRCM I A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 151V 


PI-028 




.19 

NO 


34 

BRANCH i 



P3-543 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

* 152 16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.00 

.75 




6 B 

37 


152A 5 


SHLO A152 




• 20 

NO 






P1-F30 




• 19 

NO 


33 

BRANCH i 

152B 6 


P3-345 




.19 

NO 



BRANCH 



SHLO A152 




.20 

NO 




152R 


P1-F29 




.19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-145 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

152Y 


P1-F28 




.19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-245 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

153 16 



1.00 

.75 




6 B 

37 





1.00 

.75 




6 B 

37 


153A 5 


SHLO A153 




• 20 

NO 






P1-G30 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

1538 6 


P3-645 




• 19 

NO 



BRANCH 



SHLO A153 




• 20 

NO 




153R 


P1-G29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH , 



P3-445 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

153Y 


P1-G28 




.19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-545 




.19 

NO 

• 

33 

BRANCH 

154 16 



1.00 

.75 




66 

37 





1.00 

.75 




6 B 

37 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR jr /\ 

SHEET 59 OF IOJ 


HARNESS A t _ 6010659 _^ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT I 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




156R 



PI-C26 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





P3-149 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

7 


156V 



P1-C25 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





P3-249 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 


157 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 








1.00 

.75 




6 B 

37 




157A 

5 


SHLO A157 




• 20 

NO 









Pl-027 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

2 


157B 

6 


P3-649 




.19 

NO 



BRANCH 

7 





SHLO A157 




• 20 

NO 






157R 



Pl-026 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





P3-449 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 


157V 



Pl-025 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





P3-549 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 


158 

3 


P1-A33 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

2 





P3-119 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

6 


159 

4 


P1-A34 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 





Pi-422 




• 19 

NU 


34 

BRANCH 

6 


160 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 








1.00 

.75 




6 B 

37 



A 

16CA 

5 


SHLO A16C 




• 20 

NO 









P1-C37 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

2 

A 

16CB 

5 


E15 




.19 

NO 









SHLO A160 




• 20 

NO 







SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

6010659 


| SCALE-NONE | REV LTR >r /f [SHEET 61 OF 1C' 


HARNESS A 


60 10659 


t':. - 


W IRE 
LEAO MATL 
IDENT I TEN 


LEAO 

LG 


CIRCUIT PT 
FKOH (A) 

TO IB) 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS 

STRIP 

LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


154A 

5 

SHLO A154 



• 20 NO 






P1-A27 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

154B 

6 

P3-347 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A154 



• 20 NO 




154R 


P1-A26 



.19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-147 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

154V 


PI-A25 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-247 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

155 

16 


1.00 

.75 


6 B 

37 





1.00 

.75 


66 

37 


155A 

5 

SHLO A155 



• 20 NO 






P1-B27 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

155B 

6 

P3-647 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A155 



• 20 NO 




155R 


Pi-826 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-447 



.19 NO 


33 

BRANCH 7 

155Y 


Pi-625 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



Pi-547 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

156 

16 


1.00 

.75 


68 

37 





1.00 

.75 


6 B 

37 


156 A 

5 

SHLO A156 



• 20 NO 






P1-C27 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

156B 

6 

P3-349 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A156 



• 20 NO 







SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR AT £ 

SHEET 60 OF loj | 


HARNESS A 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM I A) 

LG TO IB) 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


A 160R 


PI-037 

Pi-132 


A 160V 

A 161 16 

A 161A 5 

A 1616 5 

A 161R 

A 161Y 

A 162 16 

A 162A 5 

A 1628 5 

A 162R 

A 162V 


P1-F37 

P3-232 


1.00 

1*00 


.75 

.75 


SHLO A161 
PI-C38 


E16 

SHLO A161 


P1-038 
P3-432 


P1-F38 

P3-532 


1.00 

1.00 


.75 

.75 


SHLO A162 
P1-C39 


E15 

SHLO A162 


Pi-039 

P3-133 


PI-F39 

P3-233 






6010659 ^ 

INS 


NOTE 


REMARKS 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NU 


33 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



6 B 

37 




6 B 

37 


• 20 

NO 




.19 

NO 


33 

BRANCH 2 

• 19 

NO 




• 20 

NO 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

.19 

NO 


33 

BRANCH 6 



6 B 

37 




6 B 

37 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 

.19 

NO 


70 


• 20 

NO 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


33 

BRANCH .6 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 62 OF loj 










r-r 


m 




















HARNESS A 


6010659 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 65 OF 10 


HARNESS A 


6010659 













































WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM I A) 
IUENT ITEM LG TO IB) 

A 319 4 P4-208 

P5-46 

A 320 4 P4-604 

P5-45 

A 321 4 P4-609 

P5-70 


P4-409 

P5-72 


P4-509 

P5-7 


P4-104 

P5-8 


P4-108 

P5-1 


P4-116 

P5-73 


P4-106 

P5-21 


_ HARNESS A T _ 

TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


6010659 

REMARKS 


19 

NO 

34 

8.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

34 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

34 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

34 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

33 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

33 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

33 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

34 

B.BRANCH 

8 

13 

NO 

29 



19 

NO 

33 

B.BRANCH 

• 

13 

NO 

29 




P4-126 
PI2-42 


P4-226 

P12-23 


• 19 NO 
.13 NU 


• 19 NO 

• 13 NO 


G.BRANCH 9 

G.BRANCH 9 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

[SHEET 79 OF to) 


_ HARNESS A y _ 

WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAO MATL LEAO FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 

IOENT ITEM LG TO <B> NO. LG LG LG LG TIN FIG 

A 345Y P8-H .19 NO 

P11-A4 .19 NO 


.19 NO 
• 19 NO 


6010659 

REMARKS 


345Y 


P8-H 

Pll-A* 

346 

7 


346R 


P8-L 

Pll-L 

346Y 


P8-H 

Pll-A* 

347 

7 


347R 


P8-L 

Pll-M 

347Y 


P8-H 

Pll-B* 

349 

7 


349R 


P2-G6 

Pil-Y 

349Y 


P2-G7 

Pll-Z 

350 

7 


350R 


P2-B6 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• . 9 NO 


.19 NO 
• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

• 19 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 81 OF \6 




















HARNESS A 


6010659 











HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO HAIL LEAO FROM (AI 


IOENT 

ITEM LG 

TO € Bl 

A 407 

4 

P4—110 
P9-18 

A 408 

4 

P4-111 

P9-35 

A 409 

4 

P4-612 

P9-38 

A 410 

4 

P4-211 

P9-36 

A 411 

4 

P4-512 

P9-37 

A 412 

4 

P4-511 

P9-59 

A 413 

4 

P4-411 
P9—61 

A 414 

4 

P4-611 

P9-58 

A 415 

4 

P4-311 

P9-6G 

A 417 

4 

Pl-020 

PI4-46 

A 418 

3 

P2-H18 

P10-27 

A 420 

4 

P2-G20 

P4-625 


TERH.JKT . SHLO LEAO (NS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG TIN 

. 19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 
.13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 
.13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 
.19 NO 


NOTE 


REMARKS 

ONE* 

ACCESSORY 


FIG 

ITEMS 



34 

H,BRANCH 8 


29 



34 

H*BRANCH 8 


29 



34 

H*BRANCH 8 


29 



34 

H,BRANCH 8 


29 



34 

N*BRANCH 8 


29 



34 

H*BRANCH 8 


29 



34 

H*BRANCH 8 


29 



34 

H*BRANCH 8 


29 



34 

H*BRANCH 8 


29 



34 

BRANCH 1 


30 



33 

BRANCH 4 

• 

30 



34 

P,BRANCH 4 


34 

BRANCH 9 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCALE-NONE 

REV LTR A^/l 

SHEET 87 OF /<?7 


HARNESS A w __ 6010659 _j 



WIRE 


CIRCUIT PI 

TERM 

• JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A1 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

42 8Y 



P4-360 




• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 

10 





. P8-G 




• 19 

NO 





A 

429 

10 










N 


A 

429G 



P4-261 




• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 

10 





P8-0 




• 19 

NO 





A 

42 98 



P4-259 




.19 

NO 


33 

N*BRANCH 

10 





P8-F 




• 19 

NO 





A 

429V 



P4-260 




• 19 

NO 


33 

N* BRANCH 

10 





P8-G 




• 19 

NO 





A 

430 

10 










N 


A 

4306 



P4-161 




.19 

NO 


33 

N*BRANCH 

10 





P8-F 




• 19 

NO 





A 

430R 



P4-159 




• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 

10 





P8-E 




• 19 

NO 





A 

430Y 



P4-160 




• 19 

NO 


33 

N* BRANCH 

10 





P8-G 




.19 

NO 





A 

432 

4 


P1-B8 




.19 

NO 


34 

BRANCH 1 






P6-54 




• 13 

NO 


29 



A 

433 

4 


P1-A9 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 






P6-53 




• 13 

NO 


29 



A 

434 

4 


P1-A8 




.19 

NO 


34 

BRANCH L 






P6-78 




• 13 

NO 


29 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR |SHEET 89 OF fCJ | 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


> 421 4 


P2-H20 



• 19 

NO 


34 

P*BRANCH 4 



P4-114 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

423 11 









Q 

423G 


P1-C15 



• 19 

NO 


34 

0*BRANCH 1 



P4-214 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 

42 3R 


PI—015 



• 19 

NO 


34 

0* BRANCH 1 



P4-215 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 

42 3Y 


Pi—C16 



• 19 

NO 


34 

0*BRANCH 1 



P4-216 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 

427 10 









N 

427G 


P4-461 



• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 10 



P8-0 



• 19 

NO 




42 7R 


P4-459 



• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 10 



P8-0 



• 19 

NO 




427Y 


P4-460 



• 19 

NO 


33 

N* BRANCH 10 



P8-G 



.19 

NO 




428 10 









N 

42 8G 


P4-361 



• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 10 



P8-0 



• 19 

NO 




428R 


P4-359 



• 19 

NO 


33 

N*BRANCH 10 



P8-0 



• 19 

NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR /\ sT 

SHEET 88 OF IOJ \ 


-J 


HARNESS A T _6010659 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM iA! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

ITEM 

L6 

TO (Bl 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




435 

4 


P1-C10 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-14 




• 13 

NO 


29 




436 

4 


P1-C9 




.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-15 




• 13 

NO 


29 




437 

4 


PI-C8 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-32 




• 13 

NO 


29 




438 

4 


P1-B9 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-31 




• 13 

NO 


29 




439 

4 


Pi-Cil 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-79 




• 13 

NO 


29 




440 

4 


Pl-Dll 




.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-80 




• 13 

NO 


29 




441 

4 


PI-C12 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P6-55 




• 13 

NO 


29 




442 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 








1.00 

.75 




6 B 

37 




442A 

5 


SHLO A442 




• 20 

NO 









Pi-023 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

1 


442B 

6 


P3-646 

* 



.19 

NO 



BRANCH 

7 





SHLO A442 




• 20 

NO 






442R 



Pl-021 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P3-446 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 


442Y 



Pi-022 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

1 





P3-546 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 90 OF IDJ 



















HARNESS A 


6010659 


JL 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD NATL 

LEAD 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


I0ENT ITEM 

LG 

TO € Bl 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


l 4626 5 


E6 




.19 

NO 






SHLO A462 




• 20 

NO 




l 462R 


PI—035 




• 19 

NO 


34 

6 RANCH 2 



P4-129 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 

t 462V 


P1-F35 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-229 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 9 

k 46 3 16 



1.00 

.75 




7 

38 





1.00 

.75 




66 

37 


k 4636 5 


E6 




.19 

NO 


70 




SHLO A463 




• 20 

NO 




k 463R 


P1-036 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-128 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 

* 46 3Y 


P1-F36 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P4-228 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 

k 464 16 



1.00 

.75 




66 

37 





1.75 

1.50 




6 A 

37 


k 464A 5 


SHLO A464 




.20 

NO 






E8 




• 19 

NO 


70 


1 4646 5 


E21 




.19 

NO 






SHLO A464 




• 20 

NO 




1 464R 


P4-351 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 11 



P9-21 




• 13 

NO 


30 


1 464Y 


P4-451 




• 19 

NO 


34 

BRANCH ll 



P9-40 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 95 OF fCJ \ 


HARNESS A w _ 6010659 _ V 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

,JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LE AO 

MATL 

LEAO 

FRUM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



10ENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



46 8Y 



P4-660 





.19 

NO 


33 

N,BRANCH 10 





P8-G 





• 19 

NO 


32 



469 

4 


P2-B8 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 





P14-50 





• 13 

NO 


30 



471 

2 


P2-K4 





.19 

NO 


33 

BRANCH 3 





P8-F 





.19 

NO 





472 

9 













472R 



P2-C8 





.19 

NO 


34 

BRANCH 3 





P5-14 





• 13 

NO 


29 



472Y 



P2-Q8 





.19 

NO 


34 

BRANCH 3 





P5-32 





• 13 

NO 


29 



474 

4 


P2-AB 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 





P8-L 





• 19 

NO 


32 



475 

2 


P5-13 





• 13 

NO 


29 

B 


476 

2 


P5-74 





• 13 

NO 


29 

B 


477 

15 




1.00 

.75 




66 

37 








1.75 

1.50 




6 A 

37 



477A 

5 


SHLO A477 





• 20 

NO 








E43 





• 30 

NO 



LARGE ENO 


477B 

5 


F20 





-.19 

NO 








SHLO A477 





• 20 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 97 OF 10 


HARNESS A 


6010659 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO MATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



466 16 



1.00 

.75 




66 

37 






1.75 

1.50 




6 A 

37 



466A 5 


SHLO A466 




• 20 

NO 







E4 




• 19 

NO 





466B 5 


E22 




• 19 

NO 







SHLO A466 




• 20 

NO 





466R 


P4-516 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 




P10-77 




• 13 

NO 


30 



466V 


P4-616 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 




P10-76 




• 13 

NO 


30 



467 10 










N 


46 7G 


P4-561 




• 19 

NO 


33 

N, BRANCH 

10 



P8-E 




• 19 

NO 





46 7R 


P4-559 




.19 

NO 


33 

N,BRANCH 

10 



P8-E 




• 19 

NO 





467V 


P4-560 




.19 

NO 


33 

N.BRANCH 

10 



PB-G 




• 19 

NO 





468 10 










N 


46 8G 


P4-661 




• 19 

NO 


33 

N,BRANCH 

10 



P8-E 




.19 

NO 





46 8R 


P4-659 




.19 

NO 


33 

N, BRANCH 

10 



P8-E 




• 19 

NO 






SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR ^T/j 

SHEET 96 OF \0j 


J 


HARNESS A T _ 6010659 _^ 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD I 

NATL 

LEAO 

FROM I A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



477R 



P2-H16 




• 18 

NO 


33 

BRANCH 3 





P7-61 




• 13 

NO 


29 



477Y 



P2-G16 




• 18 

NO 


33 

BRANCH 3 





P7-62 




• 13 

NO 


29 



478 

18 



1.00 

.75 




68 

37 







1.75 

1.50 




6 A 

37 



478A 

5 


SHLO A478 




• 20 

NO 








E9 




• 19 

NO 





4788 

5 


E21 




• 19 

NO 


76 






SHLO A478 




• 20 

NO 





478G 



P4-656 




• 18 

NO 


33 

BRANCH 10 





P9-3 




• 13 

NO 


30 



478R 



P4-532 




• 18 

NO 


33 

BRANCH 10 





P9-2 




• 13 

NO 


30 



478V 



P4-632 




• 18 

NO 


33 

BRANCH 10 





P9-1 




• 13 

NO 


30 



479 

4 


P4-542 




• 18 

NO 


34 

J,BRANCH 10 





P6-45 




• 13 

NO 


29 



480 

4 


P4-646 

* 



• 18 

NO 


34 

J,BRANCH 10 





P6-46 




• 13 

NO 


29 



481 

4 


P4-546 




• 16 

NO 


34 

J,BRANCH 10 





P6-70 




• 13 

NO 


29 



482 

4 


P4-539 




• 18 

NO 


34 

J,BRANCH 10 





P6-7 




• 13 

NO 


29 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 98 OF foj 



































































































6010659 I n I 6010659 






























































































HARNESS A 


6010659 


NOTE 

NUMBER 


GENERAL NUTES 
DESCRIPTION 

LEAD TOLERANCE CHART 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 


LEAD 

LG 

♦ . 12-.00 

♦ .5G—.CC 


JKT SHIELD LEAD INS 

STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

♦.06-.06 *.06-.06 ♦•06-.C6 ♦.O6-.O0* 

♦.25-.25 ♦.25-.25 ♦.25-.25. 


3 FT TO 10 FT ♦l.OO-.UO 
10 FT AND OVER ♦2.0C-.CO 


SEE NOTE 

NUMBER ITEM OTY 

15 

16 

17 

is 


9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 


19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


RE 

REl 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

60230 

6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


HARNESS A 


6010659 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
6010659-015 

60106 59-016 

6010659-017 

6010659-018 

101G929-1Q1 
1010929-102 
1010929-103 
1010929-201 
1010929-202 
1010929-203 
1010929-204 
1010929-206 
1010947-2C5 
1010947-101 
1010770- 1 

1010770- 2 


DESCRIPTION 

It IRE PER 1010789-012* 24 AWG* YEL* RED* 

VEL JKT. 20 FT TUT LG 

WIRE PER 1010789-015* 26 AWG* YEL* RED* 

YEL JKT* 380 FT TOT LG 

MIRE PER Uti-M-343, TYPE C* CLASS C UNCOATEO. 
SILVER PLATED* 22AWG* 300 FT TUT LG 

WIRE PER 1010789-013* 24AWG* YEL* RED. GRN* 

YEL JKT. 5 FT TOT LG 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL C56P5) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P6) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P7) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P12) 

CONNECTOR, PLUG* ELECTRICAL I56P10I 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL C56P14) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P13I 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL C56P9I 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P11I 

CONNECTOR* PLUG. ELECTRICAL C56P8) 

CONTACT PIN* SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010929 

CONTACT SOCKET, SUPPLIED WITH CONNECTUR 1010929 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE 


6010659 


9 OF \0 7 


HARNESS A 


6010659 


SEE NOTE 

NUMBER ITEM OTY 


LIST OF MATERIALS 
PART NC. 


2 

1 

6010659-002 

3 

1 

6010659-003 

4 

1 

6010659-004 

5 


6010659-005 

6 

1 

6010659-006 

7 

1 

6010659-007 

8 


6010659-008 

9 

1 

60106 59-009 

10 

1 

6010659-010 

11 


6010659-011 

12 

1 

6010659-012 

13 

1 

6010659-013 

14 

1 

6010659-G14 


DESCRIPTION 

WIRE PER 1010789-006. 22 AWG* YFL. 25 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-001* 24 AWG* YEL. 25 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-016. 26 AtoG* YEL. 

720 FT TOT LG 


WIRE PER 1010789—002*" 24 AWG* 
180 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-024* 26 AWG* 
35 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-008. 22 AWG. 
190 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-003. 24 AWG* 
40 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-017* 26 AWG* 
160 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-009. 22 AWG. 
40 FT TOT LG 

WIRE PFR 1010789-018* 26 AWG* 
15 FT TOT LG 

WIRE PER 1010769-005. 24 AWG. 
BRN* 10 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-019* 26 AWG* 
BRN* 10 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-011* 24 AWG* 

7 FT TOT LG _ 


BLK, 

YEL* REO* 

YEL* REO. 

YEL* REO* 

YEL* REO* GRN* 
YEL* RED* GRN* 
YEL* REO* GRN* 
YEL* REO* GRN* 
VEL. YEL JKT. 






















HARNESS A ▼ 


WIRE 
LEAD MATl 
I0ENT ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FRCiM (A) 

to <a> 

TERM*JKT SHLO LEAD 

AREA STRIP STRIP CUT 
NU. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

k 15B 

5 


P12-17 

SHLO A15 


.13 NO 
• 20 NU 


30 


1 15R 



P3-147 

P12-16 


.19 NO 
• 13 NO 


30 

BRANCH T 

A 15 V 



P3-?47 

Pi 2-6 


.19 NO 
• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

A 16 

16 



1.00 .75 

1.75 1.50 


6 B 

66 

37 

37 


A 16 A 

6 


SHLO A16 

P3-647 


.20 NO 
• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

A 16B 

5 


PI2-19 

SHLO A16 


.13 NO 
• 20 NO 


30 


A 16R 



03-447 

P12-18 


.19 NO 
.13 NO 


30 

BRANCH 7 

A 16V 



P3-547 
P12-36 


• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

A 17 

16 



l.GO .75 

1.75 1.50 


6 B 

6 B 

37 

37 


A 17A 

6 


SHLO All 

P3-348 


• 20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 7 

A 17B 

5 


P12-59 

SHLO A17 


• 13 NO 

• 20 NO 


30 


A 17R 



P3-148 

PI 2-84 


.19 NO 
• 13 NO 


30 

BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

SCAL 

E-NONE REV 1 

.TR MA |SHEET 19 OF Wl 


MIRE 
LEAD NATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO Id! 

2QR’ 



P2-H11 

P3-428 

2CY 



P2-K11 

P3-528 

21 

8 

- 


21R 

‘ 


P2-H10 

P3-2 28 

21 T 



P2-K10 

P3-328 

22 

16 



22k 

5 


SHLO A22 

P2-833 

228 

5 


P3-329 

SHLO A22 

22R 



P2-B35 

P3-129 

22Y 



P2-B34 

P3-229 

23 

16 



23A 

5 


SHLO A23 


P2-D33 


HARNESS A 

▼ .. 





6010659 


TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 






• 19 

NO 


33 

BRANCH 

3 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

6 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

3 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

6 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



.19 

NO 


33 

BRANCH 6 


- 

.19 

NO 


33 

BRANCH 3 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

1.00 

.75 



6 B 

37 


1.00 

.75 

• 20 

NO 

6 B 

37 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



• 20 

NO 






• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



.19 

NO 


34 . 

BRANCH 6 



.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

1.00 

.75 



66 

37 


1.00 

.75 

• 20 

NO 

6 B 

37 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 


*A I 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 21 QF IQ 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAD NATL 
10ENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (At 

TO IB) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 
ONE • 
FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

17Y 



P3-248 

PI2-60 




.19 NO 
* .13 NO 


30 

BRANCH 7 

18 

16 



l'.OO 

1.75 

.75 

1.50 



6 B 

6 B 

37 

37 


18A 

6 


SHLO A18 

P3-648 




• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

18B 

5 


P12—61 

SHLO A18 




• 13 NO 

• 20 NO 


30 


18R 



P3-448 

P12-62 




• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

18 V 



P3-548 

P12-38 




• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

19 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6 B 

6 B 

37 

37 


19A 

6 


SHLO A19 
P3-349 




• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

198 

5 


PI 2-20 

SHLO A19 




• 13 NO 
•2G NO 


30 


19R 



P3-149 

P12-21 




• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

19Y 



P3-249 

P12-8 




• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 


A 20 6 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 


B0230 

A 



6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 20 OF 101 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IAI 

TO IBI 

238 

5 


P3-629 

SHLO A23 

23* 



P2-036 

P3-429 

23V 



P2-034 

P3-529 

24 

16 



24A 

5 


SHLO A24 
P2-633 

24B 

5 


P3-330 

SHLO A24 

24R 



P2-G35 

P3—130 

24V 



P2-G34 

P3-230 

25 

16 



25A 

5 


SHLO A25 
P2—C33 

| 25B 

5 


P3-630 

SHLO A25 

A 25R 



P2-C35 


P3-430 


HARNESS A 

J_ 

" 111 * 

■ U- ■■ "" '*'■ 


6010659 

TERM*JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



• 20 

NO 






• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 



.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


34 

8 RANCH 6 

1.00 .75 




66 

37 


1.00 .75 




6 B 

37 




• 20 

NO 






• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 



• 19 

NU 


33 

BRANCH 6 



• 20 

NO 






.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

1,00 .75 




68 

37 


1.00 .75 




68 

3? 




. .20 

NO 






• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



• 20 

NO 






.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



.19 

NO 


34 

BRANCH 6 


size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

_ 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR . | 

SHEET 














HARNESS A 


6010659 



MIRE CIRCUIT PT 

LEAO RATI LEAD FROM CAI 

IOENT ITER LG TO IB) 

A 3 OR P3-131 

P7-16 

A 30Y P3-233 

P7-32 


31 16 

31A 5 


32 16 

32A 5 


SHLO A31 
E16 

P7-57 ' 
SHLO A31 

P3-633 
P7—fll 

P3-533 

P7-56 


SHLO A32 
E 15 

P7-35 
SHLO A32 


HARNESS A 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 

NO* LG LG LG LG TIN FIG 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

1.00 .75 68 

1.75 1.50 OB 

• 20 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


1,00 *75 

1.75 1.50 

• 20 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 20 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010659 
REMARKS 

BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


P3-134 

P7-34 


P3-234 

P7-17 


.19 NO 
• 13 NO 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 25 OF 1C 



HARNESS A 


MIRE 

E AO NATL 
OENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA) 

TU 18) 

33 

2 


P2-H8 

P3-136 

34 

2 


P2-K8 

P3-336 

35 

4 


P3-113 

P4-514 

36 

4 


P 3—612 
P4-314 

3? 

4 


P3-512 

P4-414 

3B 

4" 


P3-412 

P4-614 

36 

4 


P3-312 

P4-313 

4C 

4 


P3-112 

P4-412 

*41 

16 



41A 

5 


SHLO A41 
P3-111 

418 

5 


E4 

SHLO A41 

41R 



P3-311 
P4-515 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG TIN 

.19 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO . 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 
. 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

1.00 .75 

1.00 .75 

.20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 19 NO 


NOTE 


REMARKS 


ONE* 

ACCESSORY 



FIG 

I TENS 




33 

BRANCH 3 



33 

BRANCH 6 



33 

BRANCH 3 



33 

BRANCH 6 



34 

0* BRANCH 

5 


34 

BRANCH tt 



34 

0* BRANCH 

S 


34 

BRANCH 8 



34 

0* BRANCH 

5 


34 

BRANCH 8 



34 

0. BRANCH 

5 


34 

BRANCH 6 



34 

0 . BRANCH 

5 


34 

BRANCH S 



34 

0, BRANCH 

5 


34 

BRANCH 8 


6 B 

37 



6 fi 

37 




33 

BRANCH 5 



34 BRANCH 5 

34 BRANCH S 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


S/Q . [SHEET 26 OF 10) 




























HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

lead matl lead facm (A) 

IDEM ITEM LG TO (8) 


62R 


P3-601 
P4-150 

62Y 


P3-501 

P4-250 

63 

16 


63A 

5 

SHLO A 
P3-101 

638 

5 

E9 

SHLO A 

63R 


P3-301 
P4-149 

63Y 


P3-201 

P4-249 

64 

16 


64A 

6 

SHLO i 
P3-649 

648 

5 

P12-40 
SHLO i 

64R 


P3-449 
P12—64 

64Y 


P3-549 
Pi2-65 


TERN.JKT SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STR 
NO. LG LG LG LG 


1.00 .75 

1.75 1.50 




NOTE 


REMARKS 

IIP 


ONE* 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


>19 

NO 


34 

BRANCH 5 

,19 

NO 


34 

BRANCH 10 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 

*19 

NO 


34 

BRANCH 10 



66 

37 




. 68 

37 


• 20 

NO 




.19 

NO 


33 

BRANCH 5 

• 19 

NO 




• 20 

NO 




.19 

NO 


34 

BRANCH 5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 



66 

37 




6B 

37 


• 20 

NO 




.19 

Nil 


33 

BRANCH 7 

• 13 

NO 


30 


• 20 

NO . 




• 19 

NO 



BRANCH 7 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 



BRANCH 7 

• 13 

NO 


30 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

_ 80230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


6010659 

|SHEET 35 0 f 10 j 



* IRE 
LEAD MATL 
IDEM ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A! 

LG TO (81 

P9-14 
SHLO A67 


TERN.JKT SHLO LEAO IMS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


6010659 


REMARKS 


67R 


P3-515 



.19 NO 


34 

BRANCH 5 



P9-4 



• 13 NO 


30 


67Y 


P3-615 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P9-5 



.13 NO 


30 


66 

16 


1.00 

.75 


6B 

37 





1.75 

1.50 


6B 

37 


6 BA 

s 

SHLO A68 



• 20 NO 






E14 



• 19 NO 



* . 

68B 

5 

P9-24 



• 13 NO 


30 




SHLO A6B 



• 20 NO 




66R 


P3-116 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P9-25 



• 13 NO 


30 


66Y 


P3-216 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P9-11 



• 13 NO 


30 


69 

16 


1.00 

.75 


66 

37 





1.75 

1.50 


66 

37 


69A 

5 

SHLO A69 



• 20 NO 






E14 



• 19 NO 




69R 

5 

P9-51 



• 13 NO 


30 




SHLO A69 



• 20 NO 




69R 


P 3—316 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P9-29 



• 13 NO 


30 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 60230 


SCALE-NONE PEV LTR 


6010659 

jr/J [SHEET 37 OF \°l 


HARNESS A 


6010659 




WIRE 
LEAO MATL 
I0ENT ITEM 

A 65 16 

A 65A 5 

A 65b 5 

A 65R 

A 65Y 

A 66 16 

A 66A 5 

A 668 5 

A 66R 

A 66V 

A 67 16 

A 67A 5 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM I A) 

LG TO (81 


SHLO A65 
E14 


P9-26 
SHLO A65 


P3-II5 

P9-46 


P3-215 

P9-47 


SHLO A66 
E14 

P9-I5 
SHLO A66 

P3-3I5 

P9-30 

P3-415 

P9-31 


SHLO A67 
E14 


TERN.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 
STRIP 
LG TIN 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 MO 


• 19 NO 
.13 MO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


NOTE 

ONE* 

FIG 

6B 

66 


66 

66 


REMARKS 


66 

66 


ACCESSORY 

ITEMS 

37 

37 


30 


34 

30 

34 

30 

37 

37 


30 


34 

30 


34 

30 


37 

37 


BRANCH 5 

BRANCH 5 


BRANCH 5 

BRANCH 5 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

A 

E-NONE 

REV LTR j4 |SHEET 36 OF lOj | 


. 2364 0 05 


’ -<=« 


■.sssTSisstr-r. 

s-w r-r-mmn — j- - 

HARNESS A * 

MIRE 
LEAD MATL 

IOFNT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 4 A 3 

TO (81 

TERN.JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

69Y 



P3-416 

P9-50 


70 

16 



1.00 .75 

1.75 1.50 

70A 

5 


SHLO A70 
E14 


706 

5 


P9-I3 

SHLO A70 


7CR 



P3-516 

P9-27 


7GV 



P3-616 

P9-28 


71 

16 



1.00 .75 

1*75 1.50 

71A 

5 


SHLO A71 

E14 


716 

5 


P9-9 

SHLO A71 


71R 



P3-117 

P9-22 


71V 


• 

P3-217 

P9-23 


72 

15 



1.00 .75 

1.75 1.50 


6010659_ ** 


INS 

NOTE 


REMARKS 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


LG TIN 

FIG 

ITEMS 


• 19 NO 


34 

BRANCH 5 

• 13 NO 


30 



68 

37 



6B 

37 


• 20 NO 




• 19 NO 




• 13 NO 


30 


• 20 NO 




.19 NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 NO 


30 



66 

37 



6B 

37 


• 20 NO 




• 19 NO 


70 ' 


• 13 NO 


30 


• 20 NO 




• 19 NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 NO 


30 


• 19 NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 NO 


30 



66 

37 



oB 

37 




SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



80230 

6010659 

A 



+A *11 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 38 OF 10 






















HARNESS A 


6010&39 


WIRE 
EAO NATL 
OENT ITEH 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM C Al 
LG TO IB) 


135A 

5 

SHLO A 
P2-G24 

135B 

5 

E 12 

SHLO A 

135R 


P2-H24 

P4-323 

135Y 


P2-K24 

P4-423 

136 

16 


136A 

5 

SHLO / 
P2-G25 

1368 

5 

£12 

SHLO t 

136R 


P2-H25 

P4-322 

136V 


P2-K25 

P4-422 

137 

16 


137A 

5 

SHLO i 
P2-G21 

137B 

5 

E4 

SHLO i 

1084 8 « 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO* LG LG LG LG TIN FIG 

• 20 NO 
.19 NO 

.19 NO 

• 20 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


19 NO 


34 

BRANCH 4 

19 NO 


34 

BRANCH B 

19 NO 


34 


19 NO 


34 



6B 

37 



6B 

37 


20 NO 




19 NO 


33 

BRANCH 4 

19 NO 


?o 


20 NO 




.19 NO 


34 

BRANCH 4 

.19 NO 


34 

BRANCH B 

.19 NO 


34 

BRANCH 4 

.19 NO 


34 

BRANCH b 


6B 

37 



6B 

37 


>20 NO 



* 

>19 NO 


33 

BRANCH 4 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

(SHEET 55 OF 101 



CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 


LEAO MATL LEAO FROM I A) 
IOENI ITEM LG TO tdl 


AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


144 * 

13 


|44G 


PI-B36 

P2-G2B 

144N 


P1-A37 

P2-G31 

144R 


P1-B37 

P2-G30 

144V 


PI-A36 

P2-G29 

146 

16 


14bA 

5 

SHLO i 
P1-A30 

I486 

6 

P3-341 
SHLO i 

148R 


P1-A29 

P3-141 

148V 


P1-A28 

Pi-241 

149 

16 


149A 

5 

SHLO 




NOTE 


REMARKS 

IP 


ONE, 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


19 

NO 


34 

BRANCH 2 

19 

NO 


34 

BRANCH 4 

19 

NO 


34 

BRANCH 2 

19 

NO 


34 

BRANCH 4 

.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

.19 

NO 


34 

BRANCH 4 

,19 

NO 


34 

BRANCH 2 

.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



68 

37 




66 

37 


>20 

NO 




.19 

NO 


33 

BRANCH 2 

.19 

NO 



BRANCH 6 

.20 

NO 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



68 

37 




6B 

37 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


6010659 

(sheet 57 CJF IC) 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

: AO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


>£NT ITEM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


137R 


P2-H21 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P4-316 




.19 

NO 



BRANCH 8 

I37Y 


P2-K21 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P4-416 




1 .19 

NO 



BRANCH 8 

139 16 



l.CO 

.75 




6B 

37 





1.00 

.75 




66 

37 


139A 5 


SHLO A139 




• 20 

NO 






P2-G22 




.19 

NO 


33 

BRANCH 4 

1396 5 


E4 




.19 

NO 






SHLO Al39 




• 2C 

NO 




139R 


P2-H22 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P4-315 




• 19 

NO 


34 

BRANCH B 

139Y 


P2-K22 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 



P4-415 




• 19 

NO 


34 

BRANCH B 

141 4 


Pi-Cl? 




.19 

NO 


34 

BRANCH 1 



PB-L 




• 19 

NO 




143 II 











1436 


P1-F15 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P2-015 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 

143R 


Pi-016 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P2-615 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 

143Y 


PI-F16 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P2-F15 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

- 80230 

A 


SCALE-NONE 


MIRE CIRCUIT PI 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
fOENT ITEM LG TO IBI 



6010659 

[sheet 56 OF ic 


1498 

6 

P3-641 
SHLO A 

149R 


Pi-829 

P3-441 

149Y 


Pi-828 

P3-541 

150 

16 


I50A 

5 

SHLO t 
P1-C30 

150B 

6 

P3-343 
SHLO i 

L50R 


P1-C29 

P3-143 

150V • 


P1-C28 
P 3—243 

151 

16 


151A 

5 

SHLO 1 
Pi-030 

1518 

6 

P3-643 
SHLO i 

151R 


Pi-029 
P3-443 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

.19 NO 

• 20 NO 

.19 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


.19 NO 
• 20 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 2G NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


BRANCH 2 
BRANCH 6 


BRANCH 2 
BRANCH 6 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 58 OF tO 















HAKNfcSSA 


6010659 


WIRE 
LEAD NATL 
IDENT ITEN 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (Bl 

TERM, 

AREA 

NO. 

► JKT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAD 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE# 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

\ 151V 



Pi-028 

P3-543 





.19 NO 
• 19 NO 


34 

33 

BRANCH i 
BRANCH 

1 152 

16 




1.00 

1.00 

.75 

.75 



68 

68 

37 

37 

. 

152A 

5 


SHLO A152 
P1-F30 





• 20 NO 

• 19 NO 

• • 

33 

BRANCH 

1528 

6 


P3-345 

SHLO A152 





• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 

152R 



P1-F29 

P3-145 





• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 

BRANCH 

152Y 



P1-F28 

P3-245 





• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 

BRANCH 

153 

16 




1.00 

1.00 

.75 

.75 



68 

68 

37 

37 


153A 

5 


SHLO A153 
P1-G30 





• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 

1538 

6 


P3-645 

SHLO A153 





• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 

153R 



P1-G29 

P3-445 





• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 

BRANCH 

A 153V 



P1-G28 

P3-545 





.19 NO 
• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 

BRANCH 

A 156 

16 




1.00 

1.00 

.75 

.75 



68 

68 

37 

3? 



• 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE | REV LTR Ar A |SHEET 59 OF lOj | 

---* 






HARNESS A 





6010659 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 



lead hatl 

LEAO 

FROH (A) 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE# 

ACCESSORY 




10ENT ITEM 

LG 

TO I Bl 

NO* LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITERS 



* 

A 156P 



P1-C26 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 


* 




P3-149 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 



A 156Y 



P1-C25 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 






P3-249 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 



A 157 

16 



1.00 .75 



6 B 

37 








1.00 .75 



68 

37 




A 157A 

*5 


SHLO Ai57 



• 20 NO 









Pi-027 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 



A 157B 

6 


P3-649 



• 19 NO 



BRANCH 7 






SMLB A157 



• 20 NO 






A I57R 



P1-026 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 






P3-449 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 



A 157Y 



Pl-025 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 






P3-549 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 



A 158 

3 


P1-A33 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 






P3-119 

* 


• 19 NO 


33 

BRANCH 6 



A 159 

4 


PI-A34 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 






P3-422 



• 19 NO 


34* 

BRANCH 6 



A 160 

16 



l.CO .75 



6 B 

37 








1.00 .75 



6 B 

37 




A 160 A 

5 


SHLO A16C 



• 20 NO 









P1-C37 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 



A 16CB 

5 


E15 



• 19 NO 









SHLO A160 



• 20 NO 







SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

80230 

6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 61 OF 1C 


HARNESS A 


6010659 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO 181 

NO. LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


I 154A 

5 


SHLO A154 



• 20 NO 







P1-A27 



.19 NO 


33 

BRANCH 2 

1 1546 

6 


P3-347 



• 19 NO 



BRANCH 7 




SHLO A154 



• 20 NO 




1 154R 



PI-A26 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 




P3-147 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

i 154Y 



PI-A25 



.19 NO 


34 

BRANCH 2 




P3-247 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

1 155 

16 



1.00 

• 75 

. Si- 

68 

37 






1.00 

.75 


6 B 

37 


1 155A 

5 


SHLO A155 



• 20 NO 







Pl-827 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

1 1558 

6 


P3-647 



• 19 NO 



BRANCH 7 




SHLO A155 



• 20 NO 




1 155R 



PI—826 



• 19 NU 


34 

BRANCH 2 




P3-447 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

A 155V 



PI-B25 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 




P3-S47 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

A 156 

16 



1.00 

• 75 


66 

37 






1.00 

.75 


66 

37 


A 156 A 

5 


SHLO A156 



• 20 NO 







P1-C27 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

A 1568 

6 


P3-349 



• 19 NO 



BRANCH 7 




SHLO A156 



• 20 NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR AT A 

SHEET 60 OF loj | 


MIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (AI 

TO (Bl 

A 

160R 


P1-037 
P3-132 


160V 


Pi—F37 
P3-232 


161 16 




161A 5 


SHLO A161 
Pi—C38 


1616 5 


E16 

SHLO A161 


161R 


PI—038 
P3-432 


161Y 


P1-F38 

P3-532 


162 ' 16 




162A 5 


SHLO A162 
PI-C39 


162B 5 


E15 

SHLO A162 


16 2R 


Pl-039 

P3-133 

A 

162V 


P1-F39 

P3-233 


HARNESS A T ___ 6010659 _ 


TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 





• 19 NO 


34 

BRANCH 2 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 




• 19 NU 


33 

BRANCH 6 

1.00 

.75 



66 

37 


1.00 

.75 


• 20 NO 

6 B 

37 





• 19 NO 


33 

BRANCH 2 




• 19 NO 

• 20 NO 







• 19 NO 


34 

BRANCH 2 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 

1.00 

.75 



68 

37 


1.00 

.75 


• 20 NO 

6 B 

37 




, 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 




• 19 NO 

• 20 NO 


70 





•19 NO ' 


34 

BRANCH 2 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 




.19 NO 


34 

BRANCH 2 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 


size 

A 

CODE IDENT 
NO. 

BG230 

6010659 

| SCALE-NONE 

REV LTR A'/t * 

SHEET 62 OF *07 








HARNESS * T _ 


MIRE 
LEAD HATL 
I0ENT ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FRUM i A> 

TO C 81 

TERM, 

AREA 

NO. 

, jkt shlo 

STRIP STRIP 
LG LG 

LEAD 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 207 

4 


PI-D3 

P10-41 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 208 

4 


Pi-04 

P10-22 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 209 

4 


P1-F2 

P10-66 




.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 210 

4 


P1-G3 

PIG-67 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 211 

4 


PI-F4 

P10-43 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 212 

4 


PI-G4 

PI0-68 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 213 

4 


PI-F3 

PIC—42 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 217 

4 


Pi-05 

P10-82 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 218 

4 


P1-C6 

P10-58 




• 19 MO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 219 

4 


P1-A6 

P10-57 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 220 

4 


Pl-Bb 

P10-34 




• 19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 

A 221 

11 











SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



80230 

6010659 

A 



SCALE-NONE | RE V LTR ^ A jsHEgT 67 OE 


T 


MIKE CIRCUIT PT 

IEAO MAIL LEAD FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO <B) 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


23* 

4 

PI—FI 3 
P10-45 

233 

4 

P1-F12 

P10-25 

234 

4 * 

P1-G10 

P6-30 

235 

* 4 

P1-F9 

P6-52 

236 

4 

Pl-09 

P6-77 

237 

4 

PI-DIO 
P6-76 

236 

4 

Pi-FlO 

P6-5I 

248 

16 


24 6A 

5 

SHLO A24R 
£8 

2468 

5 

E18 

SHLO A248 

240R 


P4-142 

P6-64 

2«.8Y 


P4-242 

P6-6C 


HARNESS A * ___ *0106*9 _ S 


TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 



REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 


NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITENS 






.19 NO 


34 


BRANCH i 




• 13 NO 


30 






• 19 NO 


34 


BRANCH 




• 13 NO 


30 






.19- NO 


34 


BRANCH 




• 13 NO 


29 






• 19 NO 


34 


BRANCH 




.13 NG 


29 






• 19 NO 


34 


BRANCH 




• 13 NO 


29 






• 19 NO 


34 

ir 

BRANCH 




• 13 NO 


29 






• 19 NO 


34 


BRANCH 




• 13 NO 


29 



1.00 

.75 



66 

3? 



1.75 

l.SO 


• 20 NO 
.19 NO 

6A 

37 






• 19 NO 

• 20 NO 








• 19 NO 


34 


BRANCH 




• 13 NO 


29 






• 19 NO 


34 


BRANCH 




• 13 NO 


29 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE REV l 

_TR |SHEET 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 69 OF to 


HARNESS A 


6010659 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (Bi 

1 221G 


Pi-AlO 

P10-16 

1 221R 


PI-810 

P10—5 

1 221V 


Pi-All . 

P10-15 


A 224 13 


A 

224G 


- P5-B4 
P10-1 

A 

224M 


P5-83 

P10-2 

A 

224R 


P5-31 

PiO-ll 

A 

224V 


P5-57 

P10-3 

A 

226 

4 

Pi-013 
PIC—46 

A 

229 

4 

PI-G13 
P10-70 

A 

230 

4 

Pi-012 
P10-44 

A 

231 

4 

P1-G12 

PIG-69 


2044 • «9 


TERM.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 


NO. LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




.19 

NO 


34 

BRANCH : 



• .13 

NO 


30 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 

. 


• 13 

NO 


30 




.19 

NO 


34 

BRANCH 



• 13 

NU 


30 



• 13 NO 

29 


• 13 NO 

30 


• 13 NO 

29 


• 13 NO 

30 


• 13 NO 

29 


• 13 NO 

30 


• 13 NO 

29 


• 13 NO 

30 


.19 NO 

34 

BRANCH 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

BRANCH 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

BRANCH 

• 13 NO 

30 


.19 NO 

34 

BRANCH 

• 13 NO 

30 



SIZE 


CODE I DENT 


NO. 

80230 


6010659 


SCALE-NONE | REV LTR 


A. 


SHEET 66 OF to 


£ 


HARNESS A w __ *010*59 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM < A1 

TO 181 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITENS 

RENARKS 

A 249 16 



1.00 

1.75 

• 75 
1*50 



6B 

6A 

37 

37 


A 249A 5 


SHLO A249 
E8 




• 20 NO 

• 19 NO 




A 249B 5 


E10 

SHLO A249 




• 19 NO 

• 20 NO 


76 


A 249R 


P4-141 

P6-82 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 9 

A 249V 


P4-241 

P6-58 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 9 

A 250 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6B 

6A 

37 

37 


A 250A 5 


SHLO A250 
tic 




• 20 NO 

• 19 NO 


70 


A 250B 5 


E19 

SHLO A250 




.19 NO 
.20 NO 




A 250R 


P4-140 

P6-81 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 9 

A 250Y 


P4-240 

P6-56 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 9 

A 251 9 









E 

A 251R 


P4-354 

P7-72 




• 19 NO 
.13 NO 


34 

29 

E.BRANCH 10 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



80230 

6010659 

A 


1 


ZA 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 70 OF 10 7 



















WIRE CIRCUIT PI 

LEAO NATL LEAD FROM (A) 
IUENT HEM LG TO (8) 


IUENT HEM LG 
A 319 4 


A 322 

A 323 


PA-208 
P5—46 


P4-604 

P5-45 


P4-609 

PS-70 


P4-409 

P5-72 


P4-509 
P 5-7 


P4-104 

P5-8 


P4-1C8 

P5-1 


P4-116 

PS-73 


P4-1G6 
P5—?1 


P4-126 

P12-42 


P4-226 

P12-23 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


19 NO 

34 

6t BRANCH 6 

13 NO 

29 


19 NO 

34 

b» BRANCH 8 

13 NO 

29 


19 NO 

34 

B«BRANCH B 

13 NO 

29 


19 NO 

34 

BtBRANCH B 

13 NO 

29 


19 NO 

33 

8tBRANCH 6 

13 NO 

29 


19 NO 

33 

B.BRANCH B 

13 NO 

29 


19 NO 

33 

BtBRANCH B 

13 NO 

29 


19 NO 

34 

B«BRANCH 8 

13 NO 

29 


19 NO 

33 

B.BRANCH 8 

13 NO 

29 

G 

19 NO 

34 

G.BRANCH 9 

13 NO 

30 


19 NO 

34 

G.BRANCH 9 

13 NO 

30 



SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 60230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

[sheet 79 OF !0) 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM I A) 


IUENT ITEM LG 
A 345Y 


P8-H 

Pli-A* 


_ HARNESS A 

TERM.JKT SHLO 
AREA STRIP STRI 
NO. LG LG 


▼ 

LEAO 

INS 

NOTE 

CUT 

STRIP 

GN£ t 

LG 

LG TIN 

FIG 


• 19 NO 

• 19 NO 


6010659 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


346R 


P8-L 

Pli-L 

346V 


P8-H 

P11-A4 

347 

7 


347R 


P8-L 

Pll-M 

34 7Y 


P8-H 

Pll-B* 

349 

7 


349R 


P2-G6 

Pll-Y 

349Y 


P2-G7 

Pll-Z 

350 

7 


350R 


P2-B6 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 
.19 NO 


• 19 NO 

• 19 HU 


.19 N(J 
• 19 NO 


.19 NO 
• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


BRANCH 3 

BRANCH 3 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 60230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010659 

[sheet 81 QF }?] 


HARNESS A 


6010659 


HIRE CIRCUIT PI TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

LEAO MATL LEAO FROM IAI AREA STRIP STRIP CUT STRIP UNE. ACCESSORY 

IDfcNT ITEM LG TO (61 NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


A 

329R 


P4-339 

• 19 NO 

34 

G»BRANCH 9 




P12-11 

• 13 NO 

30 



329Y 


P4-439 

.19 NO 

34 

GtBRANCH 9 




PI 2-12 

• 13 NO 

30 



337 

4 

P4-115 

.19 NO 

34 

A a BRANCH B 




PS-75 

.13 NO 

29 



338 

3 

P4-3G2 

• 19 NO 

33 

AtBRANCH 8 




P5-30 

• 13 NO 

29 



34G 

4 

P4-309 

• 19 NO 

34 

BtBRANCH 8 




P5-71 

• 13 NO 

29 



344 

10 






344G 


P2-D14 

• 19 NO 

33 





Pi 1-0 

• 19 NO 




344R 


P2-G14 

• 19 NO 

33 





Pll-E 

• 19 NO 




344V 


P2-F14 

• 19 NO 

33 





Pll-H 

• 19 NO 




345 

7 





A 

34 5R 


P8-L 

• 19 NO 






Pll-L 

• 19 NO 

31 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

' 60230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


r SHEET 60 OF /0) 

















harness a 


6010639 



WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO 

MATL 

LEAO 

PROM (A) 

IDENT 

ITEM 

LG 

TO ( B1 

A * 354Y 


P2-85 

P 8 -J 


TERM.JKT SHLO LEAO IMS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO* LG LG LG LG TIN 

.19 NO 

• 19 NO 


NOTE REMARKS 

ONE• ACCESSORY 
FIG ITEMS 

33 BRANCH 3 


A 335 7 


A 

35 5A 

P2-C4 

P 8 -K 

.19 NO 
.19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

355V 

P2-C5 

P 8 -J 

• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


A 356 7 


A 

356R 

P2-04 

P0-K 

.19 NO 
• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

A 

356V 

P2-05 

P 8 -J 

.19 NO 
• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


A 357 7 


A 357R 

P2-F4 



.19 NO 

33 

BRANCH 3 


P 8 -K 



• 19 NO 

32 


A 357V 

P2-F5 



• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


P 8 -M 



• 19 NO 



A 358 16 


1.00 

.75 

6 B 37 




1.75 

1.50 

66 37 



A 358A 5 SHLO A358 .20 NO 

E16 «19 NO 


. 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

| SCALE-NONE | REV LTR \ 

[SHEET 83 OF 1C 7 1 

-—- 1 — 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 1A1 

TO 48! 

A 

364 

9 



A 

S64R 



PI—819 
P14-43 

A 

364Y 



P1-620 

P14-44 

A 

365 

' 4 


Pi-019 

P14-45 

A 

366 

2 


P3-236 

P 8 -C 

A 

367 

2 


P3-436 

P 8 -C 

A 

397 

8 



A 

39 7R 



P2-H12 

Pli-P 

A 

397V 



P2-K12 

Pll-R 


398 

10 



A 

396G 



P2-G11 

Pil-C 

A 

398R 



P2—Oil 
Pli-B 


HARNESS A 


6010659 


TERM,JKT SHLO LEAO INS 
AREA SIRIP STRIP CUT STI 
NO* LG LG LG LG 


SIZE 

A 



NOTE 


REMARKS 

IP 

UNE* 

ACCESSORY 


TIN 

FIG 

ITEMS 


19 NO 


34 

BRANCH 1 

13 NO 


30 


19 NO 


34 

BRANCH i 

13 NO 


30 


19 NO 


34 

BRANCH I 

.13 NO 


30 


.19 NO 


33 

BRANCH 6 

.19 NO 




,19 NO 


33 

BRANCH 6 

.19 NO 


32 

- 

,19 NO 


33 

BRANCH 3 

*19 NO 


31 


.19 NO 


33 

BRANCH 3 

.19 NO 


31 


• 19 NO 


33 

BRANCH 1 

• 19 NO 


31 


• 19 NO 


33 

BRANCH 3 

• 19 NO 


31 



CODE IDENT 
NO. 
60230 


6010659 




SCALE-NONe REV LTR 


SHEET 05 Of tC 


HARNESS A 


6010659 


MIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A1 

IDENT ITEM 

LG 

TU (B! 

A 3588 5 


P7-83 

SHLO A358 

A 358R 


P3-237 

P7-82 

A 358V 


P3-337 
P7-58 . 

A 359 16 

A 359A 5 


SHLO A359 
E 16 

A 359B 5 


P7-60 

SHLO A359 

A 359R 


P3-437 

P7-84 

A 359V 


P3-537 

P7-59 

A 360 4 


P 3-611 
P4-622 

A 361 7 

A 36IR 


P2-HIS 

P7-63 

A 361V 


P2-K15 

P7-38 


• 69 


TERM,JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO, LG LG LG 


1.00 .75 

1,75 1.50 


INS 


NOTE 


REMARKS 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


• 13 

NO 


29 


• 20 

NO 




.19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 

NO 


29 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 

NO 


29 




6 B 

37 




6 B 

37 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


70 


• 13 

NO 


29 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 

NO 


29 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 

NO 


29 


.19 

NO 


34 

OtBRANCH 5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

• 13 

NO 

29 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

• 13 

NO 

29 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR ST/f |SHEET 84 OF | 


HARNESS A 


6010659 




WIRE CIRCUIT PI 

LEAO MATL LEAO PROM IA» 
IDENT ITEM LG TO (0) 


A 398V 

A 399 10 

A 399G 

A 399R 

A 399V 

A 600 6 

A . 4CI 4 

A 402 .4 

A 403 4 

A ‘404 4 

A 405 4 

A 406 4 


P2-P11 

Pll-V 


P2-G13 

Pll-E 

P2-013 
PI 1-0 

P2-F13 

Pll-W 

P4-109 

P9-7 

P4-410 

P9-17 

P4-209 

P9-8 

P4-310 

P9-6 

P4-510 

P9-19 

P4-210 

P9-34 

P6-610 
P9-20 


TERM,JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO, LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG 


NOTE 
ONE • 
TIN FIG 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

31 


• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

31 


.19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

31 


• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

31 


.19 NO 

34 

H, BRANCH 8 

• 13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

H«BRANCH B 

• 13 NO 

29 


.19 NO 

34 

H»BRANCH 6 

• 13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

H*BRANCH S 

• 13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

H 9 BRANCH 8 

• 13 NO 

29 


.19 NO 

34 

H 9 BRANCH 8 

• 13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

H t BRANCH 6 

• 13 NO 

29 



SIZE 

A 

CODE-IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

I SCALE-NONE | REV LTR JT yf jsHEET 86 OF tCj 

















































GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER NO1002071 FOR FIGURE 6A ANO 6B 

ANO NO 1002CB2 FOR FIGURE 7. ' 

INTERPRET CRANING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 

MIL-0-70327. 

INTERCONNECT LIST FOR THIS HARNESS IS 6014504, 

PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHORN. PREFIX WITH UNIT NUMBER 56 

FOR COMPLETE CIRCUIT POINT 

THE SUFFIX LETTER OF A CONDUCTOR IDENTIFICATION NUMBER IDENTIFIES 

A SHIELD LEAD« COLORt OR MARKED LETTER. 

A- FROM END OF SHIELO 
B- TO END OF SHIELO 
• G- GREEN 
K- BLACK 
L- BLUE 
N- BROWN 
R- REO 
W- WHITE 
Y- YELLLN 

ASTERISK DENOTES LOWER CASE IFTTER. 


GRID MOOULE ON PICTURE SHEET IS 1 INCH TRUE POSITION 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FEATURE CENTERLINES ON PICTURE SHEET 
ARE LOCKED Si THIN ♦ OR - .25. ENOS CF HOOKUP HIRES OR ACCESSORIES 
ARE LOCATED WITHIN .12. 

VENDOR ITEM-SEE SOURCE CCNTROL CR SPECIFICATION CONTROL ORAWING. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


6010655 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 3 OF 


0366 _ HARNESS A T ___££1 

GENERAL NOTES 
08SCRIPTIGN 

A. INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 100 MEGOHMS WITH 
500 VDC APPLIED BETWEEN 

1. THE ASSEMBLY PINS ANO STRUCTURE GROUNO, WITH THE EXCEPTION OF 
THOSE PINS ELECTRICALLY CONNECTED TC STRUCTURE GROUNO ANO THOSE 
PINS SPECIFIED IN PARA B. 

2. EACH PIN AND ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED* 

INCLUDING ALL SPARE PINS. _ 

TEST PER MIL—STD-202* METHOD 302, EXCEPT ELECTRIFICATION TIME NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE LIMITED TO 15 MA. 


ENCAPSULATE BACK CF CONNECTORS PER ND1002236 
USING ITEMS 46 ANO 57. 

CONDUCTORS LISTED WITH A LETTER A THROUGH Q IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TO BE ASSEMBLED AS SHOWN ON THE CONFIGURATION ORAWING. 

GROUP SHIELDING-WRAP CABLE WITH CNE CONTINUOUS LENGTH OF SHIELDING 
TAPE. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE 
WIDTH OF THE TAPE, WITH A MINIMUM OF RIDGES AND FOLDS. 


COMPLETELY CCVER SHIELO WITH A MINIMUM OF TWO WRAPS OF INSULATION 
TAPE, ITEM 45. WRAP LAYERS IN OPPOSITE DIRECTION, CLOCKWISE, 
COUNTER-CLOCKWISE, ETC. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY 
APPROXIMATELY i/2 THE WIOTH OF THE TAPE WITH A MINIMUM OF RIDGES 
ANO FOLDS. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 5 OF 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010654 


NOTE general notes 

NUMBER DESCRIPTION 

1C CRIMP CONTACTS PER ND1002032. 

II ALL UNUSEO CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLED WITH SEALING PLUGS AS 

FOLLOWS 

CONNECTOR 56P8, USE ITEM NUMBER 36 
CONNECTOR 56P11, USE ITEM NUMBER 62 

CONNECTOR 56P5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, ANO 14 USE ITEM NUMBER 35 


12 LACE HARNESS PER ND1002032 USING ITEM 44. 

13 APPLY BONOING MATERIAL PER ND1002187, TYPE I, USING ITEMS 53, AND 
54 TO THE THREADED PLRTION OF CONNECTOR ANO TO THE THREAOEO 
PORTION OF THE AOAPTER PRIOR TO ASSEMBLY. 

14 ALL SHIELOEO TERMINATIONS SHALL BE LCCATEC BELOW REFERENCE LINE A. 
THERE SHALL BE NO EXPOSEO CONDUCTORS OR ACCESSORIES AT THE SURFACE 
OF THE POTTING COMPOUNO. 



L 


CYZMOURE 110366 


HARNESS A 


6010659_C 


note GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

28 CONDUCTORS SHALL ENTER CONNECTCRS 56P1,2,3, ANO 4 THROUGH THE 

BRANCH SPECIFIED IN THE REMARKS COLUMN. 


3C PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION. 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G RMS. LIMITEO TO 0.3 ["CHPEAK TO PEAK 
DISPLACEMENT, FROM 10 TC 2000 CPS AT A RATE OF 4 OCTAVES PER 

a VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FOR DISCONTINUITIES OF 10 MICRO SECONOS OR GREATER 

O^COMPLETE^ONTINUITY AND INSULATION RESISTANCE TESTING MUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION. 

31 MARK CHARACTERS .10 -.14 HIGH* BLACK, PER N01002019. CENTRALIZE 

AS SHOWN 

.. .eccMQic IKSULATION SLEEVE. ITEP 93* CVEK EACH ELECTRICALLY 

CONNECTED PIN OF CONNECTORS PI. P2. P3 ANO P4. POSITION SLEEVING 



L 
























110366 


C 


CYZMOURE 


HARNESS A 


6010659 


NOTE 

NUMBER 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

LEAD TOLERANCE CHART 


JKT 


UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FI 


LEAD 

LG STRIP LG STRIP LG 

♦ .12-.CO ♦.06-.G6 ♦.06-.06 

♦ •50—•CO *.25-.25 


SHIELD 
STRIP t 
♦ . 06 - ” • C 
♦.25-.25 


LEAD 
CUT LG 


INS 

STRIP LG 


♦.06—.06 ♦.06-.00 
♦.25-.25 


3 FT TO 10 FT ♦l.OO-.CO 
10 FT AND OVER ♦2.00-.00 


SIZE 

CODE IDENT 




NO. 




80230 

6010659 


A 


4 


SCALE-NONE 


SHEET 7 OF 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


6010659 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

CTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 




1 

15 

1 

6010659-015 

MIRE PER 1010789-012. 2A AMG 
YEL JKT. 20 FT TOT LG 

* YEL* REO, 



16 

1 

6C1C659—016 

MIRE PER 1010789-015* 26 AWG 
YEL JKT* 380 FT TOT LG 

* YEL, REO* 



17 


6010659-C17 

DELETED 





18 

1 

6010659-018 

MIRE PER 1010789-013. 2AAMG. 
YEL JKT, 5 FT TOT LG 

YEL, RED* GRN* 

9 

19 

1 

1010929-101 

CONNECTOR* 

PLUG, ELECTRICAL 

I56P5I 


9 

20 

1 

1010929-102 

CONNECTOR* 

PLUG, ELECTRICAL 

I56P6I 


9 

21 

1 

101C929-103 

CONNECTCR, 

PLUG, ELECTRICAL 

I56P7I 


9 

22 

1 

101C929-201 

CONNECTOR, 

PLUG* ELECTRICAL 

(56P12) 


9 

23 

1 

101C929-202 

CONNECTOR. 

PLUG, ELECTRICAL 

I56P10I 


9 

2A 

1 

1010929-203 

CCNNECTCR, 

PLUG, ELECTRICAL 

I56P14I 


9 

25 

1 

1C10929-20A 

CONNECTOR* 

PlUG* ELECTRICAL 

I56P13) 


9 

26 

1 

1010929-206 

CCNNECTCR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P9I 


9 

27 

1 

10109A7-205 

CONNECTCR. 

PLUG* ELECTRICAL 

(56PI1! 


9 

28 

1 

1-0109 A7-101 

CONNECTCR, 

PLUG* ELECTRICAL 

C56P8! 


9 

29 

REF 

1010770- 1 

CONTACT PIN* SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010929 

9 

30 

REF 

1010770- 2 

CCNTACT SOCKET* SUPPLIED WITH CONNECTOR 

1010929 

9 

31 

REF 

101096A— 2 

CONTACT SOCKET, SUPPLIED WITH CONNECTOR 

1010947 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

i - 

E-NONE 

REV L 

_TR C 

SHEET 9 OF | 


CYZMOURE_ 


SEE NOTE 

NUMBER ITEM CTY 

I 2 


110366 _HARNESS A 


LIST OF MATERIALS 


PART NO. 
6010659—0C2 * 
6010659-GC3 
6010659—004 

6010659-0C5 

6010659-006 

6CIC659-007 

6010659-GC8 

6010659-009 

601C659-01G 

6010659-Cli 

6010659-012 

6010659-013 

6010659-01A 


DESCRIPTION 

MIRE PER 101C789-006* 22 AWG. YEL, 25 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789—001* 2A AWG* YEL * 25 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789—016* 26 AWG, YELt 
720 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-002* 2A AMG* BLK* 

180 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789—02A* 26 AMG* BLK* 

35 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-008* 22 AMG* YEL* REO* 

190 FT TCT LG 

WIRE PER 1010789-003* 2A AMG* YEL* RED. 

AO FT TCT LG 

WIRE PER 1010789-017* 26 AMG* YEL* REO* 

160 FT TCT LG 

WIRE PER 1010789-009* 22 AMG* YEL* RED* GRN* 

AO FT TOT LG 

MIRE PER 101C789-318, 26 AWG, YEL, RED, GRN, 

15 FT TGT LG 

WIRE PER 1010789-005* 2A AWG* YEL, REO, GRN, 

BRN* 10 FT TCT LG 

WIRE PER 1010789-019* 26 AWG* YEL* RED* GRN* 

BRN, 10 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-011* 2A AMG* YEL* YEL JKT, 

7 FT T OT LG _ ___ 

SIZE CODE IDENT 

80230 6010659 

A 

SCALE-NONE | REV LTR C _ SHEET 


ISHEET 8 OF 


CYZMOURE _ 

SEE NOTE 

NUMBER ITEM <JTY 


11Q366 HARNESS A 

LIST OF MATERIALS 


6010659 


PART NG. 


9 

32 

REF 

1010963- 

4 

9 

33 

261 

1010955- 

1 

9 

34 

6C5 

1010955- 

2 

11 

35 

190 

1C10958— 

1 

11 

36 

6 

1010958— 

5 

9 

37 

228 

10104C2- 

2 


38 

2 

101049C—110 


40 

2 

201467C- 

4 


41 

1 

2014670— 

15 


43 

AR 

MIL—T—23594 


44 

AR 

1012507- 

4 


45 

AR 

MIL-T-23594 


46 

AR 

1012503 



50 

1 

2014670- 

1 


51 

1 

2014670- 

16 


53 

AR 

1010661 



54 

AR 

1010679 



57 

AR 

1012504 



DESCRIPTION 

CONTACT PIN, SUPPLIED WITH CONNECTOR 10109A7 

CCNTACT* MALE 

CONTACT* MALE 

PLUG, PROTECTIVE 

PLUG, PROTECTIVE 

SLEEVE* SCLCER 

INSULATICN* SLEEVING CHEAT SHRINKABLE! 
AOAPTOR* CONNECTOR 
ADAPTOR* CONNECTOR 

TAPE* TEFLON* TYPE II* 1/A INCH WIDE 
TAPE* LACING 

TAPE* TEFLON* TYPE II* l INCH WIDE 

COMPOUND* POTTING* POLYURETHANE 

AOAPTOR* CONNECTOR 

ADAPTOR. CONNECTOR 

EPOXY RESIN 

AOHESIVE. ACTIVATOR 

PRIMER* METAL PARTS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

80230 

A 

SCALE-NONE | REV LTR 


6010659 

(SHEET 10 OF 


















rv7MniiRF 

-- 

110366 

HARNESS A t 




60 ICf55 

MIRE 
LEAD MATL 
IDEM ITEM 

CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LC TO IBI 

TERM.JKT SHLD LEAD 

AREA STRIP STRIP CUT 
NC. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

CNE« 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 72A 

5 

SHLD A72 
E12 


.20 NO 
.19 NO 




A 72B 

5 

PI 3-17 

SHLD A72 


.13 NO 
.20 NO 


30 


A 72R 


P4-325 

P13-16 


.19 NO 
.13 NO 


33 

30 

BRANCH 9 

A 72Y 


P4-425 

P13-33 


.19 NO 
.13 NC 


33 

30 

BRANCH 9 

A 73 

16 


1.00 *75 

1.75 1.50 


6 B 

6 B 

37 

37 


A 73A 

5 

SHLD A73 
Ell 


• 20 NO 
.19 NO 




A 730 

5 

PI 3-9 

SHLD A73 


.13 NO 
• 20 NO 


30 


A 73R 


P 4—139 

P1 3-22 


.19 NC 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 73Y 


P4-239 

PI3-21 


.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 74 

16 


1.00 .75 

1.75 1.50 


68 

6 B 

37 

37 


A 74A 

5 

SHLO A74 
Ell 


.20 NO 
.19 NO 




A 74B 

5 

Pi 3-24 

SHLO A74 


.13 NC 
• 20 NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

601G65S 

SCAL 

E-NONE REV LTR C [SHEET . ^9 OF | 

1 : 


CYZMOURE_110?66 HAKbt SS A t 


WIRE 
LEAD MATL 
IOENT ITEM 

LE AO 
LG 

CIRCUIT PT 
FROM < A| 

TO IBI 

TERM. 

AREA 

NO. 

JKT 

STRIP 

LG 

SHLD 

STRIP 

LG 

LEAD 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 
ONE * 
FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

i 74R 



P4-138 . 

P13-10 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

l 74Y 



P4-238 

PI 3-23 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

1 75 

16 




i.OO 

1.75 

.75 

1.50 



6 B 

6 B 

37 

37 


1 75 A 

5 


SHLD A75 
Ell 





.20 NO 
.19 NC 




^ 75B 

5 


PI 3-26 

SHLD A75 





• 13 NC 
.20 NO 


30 


1 75 R 



P4-137 

P13-11 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

1 75Y 



P4-237 

Pi 3-25 





.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 76 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6 B 

6 B 

37 

37 


A 76A 

5 


SHLO A76 
Ell 





.20 NO 

.19 NC 




A 76B 

5 


P13-13 

SHLO A76 





.13 NO 
.20 NC 


30 


A 76R 



P4-136 

P13-12 





.19 NO 
.13 NC 


34 

30 

BRANCH 9 

A 76 V 



P4-236 

Pi 3-27 





.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

▲ 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 40 OF | 


L 


CVZMOURE_110366 HARNESS A y. 


MIRE 

L F AO MATL 
IOENT ITEM 

LE AO 
LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO IBI 

TERM.JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONEt 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

» 77 16 



i.OO .75 

1.75 1.50 


6 B 

6 B 

37 
’ 37 


> 77 A 5 


SHLO A77 
Ell 


• 20 NO 
.19 NC 




77B 5 


P13-3C 

SHLO A77 


.13 NO 
• 20 NC 


30 


> 77R 


P4-135 

P13-14 


.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

1 77Y 


P4-235 

P13-29 


.19 NO 
.13 NC 


34 

30 

BRANCH 9 

1 78 16 



1.00 .75 

1.75 1.50 


66 

66 

37 

37 


\ 78A 5 


SHLO A78 
Ell 


.20 NO 
.19 NC 


70 


1 78B 5 


P1 3—32 

SHLO A78 


.13 NC 
• 20 NO 


30 


1 78R 


P4-134 

P13-15 


.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 78Y 


P4-234 

P13-31 


.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 9 

A 79 16 



1.00 .75 

1.75 1.50 


68 

68 

37 

37 


A 79A 5 


SHLD A79 

E 13 


• 20 NG 
.19 NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

E-NONE | REV l 

-TR C 

SHEET 41 OF | 

▲ 


CYZMOURE_110366_ HAPNFSS A y_ 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM 1 A1 

TO IBI 

TERM.JKT SHLD 

AREA STRIP STRIP 
NC. LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

79B 5 


P13-38 

SHLD A79 



.13 NC 
• 20 NO 


30 


79R 


P4-117 

PI 3—63 



.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 6 

79Y 


P4-217 

Pi 3-62 



.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 8 

80 9 









BOR 


P1-A17 

PI 3-81 



.19 NO 
.13 NC 


34 

30 

BRANCH 1 

eoY 


P1-A18 

PI 3-56 



.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH I 

01 9 









eiR 


P1-A24 

PI 3-2 



.19 NC 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 

81Y 


P1-B24 

PI 3-1 



.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 

02 9 









A 82 P 


P1-C24 

Pi 3-3 



.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 

A 82Y 


P1-D24 

PI 3—4 



.19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

A 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 42 OF 


PORM 2084 4 6? 














































CYZHQURE_ 110 36 6 _ HARNESS A T 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO t B! 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NG. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NCT t 
ONE* 
FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 135A 

5 


SHLO A135 
P2-G24 




.20 NO 
.19 NO 

' 

33 

BRANCH 4 

A 135B 

5 


E12 

SHLO A135 




.19 NO 
.20 NO 




A 135R 



P2-H24 

P4-323 




.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 8 

A 135Y 



P2-K24 

P4-423 




.19 NO 
.19 NO 


34 

34 


A 136 

16 



1.00 

1.00 

.75 

.75 



6 B 

6 B 

37 

37 


A 136A 

5 


SHLO A136 
P2-G25 




.20 NC 
.19 NO 


33 

BRANCH 4 

A 136B 

5 


F12 

SHLO A136 




.19 NO 
*20 NO 


70 


A 136R 



P2-H25 

P4-322 




.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 8 

A 136Y 



P2-K25 

P4-422 




.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 
BRANCH 6 

A 137 

16 



1.00 

1.00 

• 75 
.75 



6 B 

60 

37 

37 


A 137A 

5 


SHLD A137 
P2-G21 




• 20 NO 
.19 NC 


33 

BRANCH 4 

A 1376 

5 


E4 

SHLO A137 




.19 NO 
• 20 NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010659 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 55 OF 1 


a" 


CYZMGUkE 


11C366 


HARNESS A 


60 106 59 


WIRE 
LEAD MATL 
I0ENT ITEM 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS 

LEAD FROM (AI AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

LG TQ < B > NL. LG LG LG LG TIN 


137R 


P2-H21 - 

P4-316 



• 19 NO 

• 19 NO 

137Y 


P2-K21 

P4-416 



• 19 NO 
.19 NC 

139 

16 


1.00 

1.00 

.75 

.75 


139A 

5 

SHLO A139 
P2-G22 



.20 NO 
.19 NO 

139B 

5 

E4 

SHLO A139 



.19 NO 
• 20 NC 

139R 


P2-H22 

P4-315 



.19 NO 
.19 NO 

139Y 


P2-K2? 

P4-415 



.19 NO 
.19 NO 

141 

4 

P1-C17 

P8-L 



.19 NO 
.19 NC 

1<3 

11 





143G 


P1-F15 

P2-D15 



.19 NO 
.19 NO 

143R 


PI-016 

P2-G15 



• 19 NO 

• 19 NC 

143Y 


P1-F16 

P2-F15 



.19 NO 
.19 NO 


NOTE 

ONE, 

FIG 


6 B 

6 B 


ACCESSORY 

ITEMS 


34 


34 


37 

37 


33 


34 

34 


34 

34 


34 


34 

34 


34 

34 


34 

34 


REMARKS 


BRANCH 4 
BRANCH 6 

BRANCH 4 
BRANCH 8 


BRANCH 4 


BRANCH 4 
BRANCH 8 

BRANCH 4 
BRANCH 8 

BRANCH 1 


BRANCH I 
BRANCH 3 

BRANCH I 
BRANCH 3 

BRANCH 1 
BRANCH 3 


SIZE 

A 

! 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

- 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 56 OF | 


FORM 2084 8-6S 


CYZMOURE_110366_ HARNESS A T 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NC. LG 

SHLD 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A ,144 13 








• 


A 144G 


PI-836 

P2-G28 




.19 NO 
• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 2 
BRANCH 4 

A 144N 


P1-A37 

P2-G31 




.19 NO 
• 19 NC 


34 

34 

BRANCH 2 
BRANCH 4 

A 144R 


P1-B37 

P2-G30 




.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 2 
BRANCH 4 

A 144Y 


P1-A36 

P2-G29 




.19 NO 
.19 NO 


34 

34 

BRANCH 2 
BRANCH 4 

A 148 16 



1.00 

1.00 

.75 

.75 



66 

6 B 

37 

37 


A 148A 5 


SHLO A140 
P1-A30 




• 20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 2 

A 1488 6 


P3-341 

SHLD A14B 




.19 NC 
• 20 NO 



BRANCH 6 

A 148R 


P1-A29 

P3-141 




.19 NO 
• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 6 

A 148Y 


P1-A28 

P3-241 




.19 NO 
• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 6 

A 149 16 



1.00 

1.00 

.75 

.75 



6 B 

6 B 

37 

37 


A 149A 5 


SHLD A149 
P1-B30 




• 20 NO 
.19 NO 


33 

BRANCH 2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

_i 

< 

u 

w « 

E-NONE 

REV l 

_TR C 

SHEET 57 OF | 


110366 


HARNESS A 


6010659 


WIRE 
LEAD MATL 
I CENT ITEM 


LEAD 

LG 


CIRCUIT PT 
FROM IAI 
TO € BI 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP GNE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


149B 

6 

P3-641 

SHLO A149 



.19 NO 
• 20 NO 



BRANCH 6 

149R 


P1-B29 

P3-441 



.19 NC 
.19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 6 

149Y 


P1-B28 

P3-541 



.19 NO 
.19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 6 

150 

16 


1.00 

1.00 

.75 

.75 


6 B 

6 B 

37 

37 


150A 

5 

SHLO A150 
P1-C30 



.20 NC 
.19 NC 


33 

BRANCH 2 

150B 

6 

P 3-343 

SHLD A15C 



.19 NO 
• 20 NC 

• 


BRANCH 7 

150R 


PI-C29 

P3-143 



.19 NO 
.19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 

150Y 


PI-C2B 

P3-243 



.19 NO 
.19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 

151 

16 


1.00 

1.00 

.75 

.75 


6 B 

6 B 

37 

37 


151A 

5 

SHLD A151 
P1-D30 



.20 NO 
• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

151B 

6 

P3-643 

SHLD A151 



.19 NO 
• 20 NO 



BRANCH 7 

151R 


Pl-029 

P3-443 



.19 NO 
.19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010659 

SCAL 

▲ 

E-NONE 

REV LTR C 

SHEET 58 OF | 


FORM 2084 9-69 















CVZMOURF 


110366 


HARNESS A 


6010659 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A) 

I CENT ITEM LG TO (B> 


IERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NC. LG LG LG 


INS NOTE 
STRIP CNEt 
LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


151Y 


Pl-028 

P3-543 

152 

16 


152 A 

5 

SHLO A 
P1-F30 

l‘2B 

6 

P3-345 
SHLO A 

152R 


P1-F29 

P3-145 

152Y 


P1-F28 

P3-245 

153 

16 


153A 

5 

SHLO 1 
P1-G30 

153b 

6 

P 3-645 
SHLO i 

153R 


P1-G29 

P3-445 

153Y 


P1-G28 

P3-545 

154 

16 



BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH ? 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 59 OF 


CYZMOURE _ 110366 _ 

WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A! 
IDENT ITEM LG TO IBl 


156R 


P1-C26 

P3-149 

156Y 


P1-C25 

P3-249 

157 

16 


157A 

5 

SHLO A 
Pi-027 

157B 

6 

P3-649 
SHLO A 

157R 


Pi-026 

P3-449 

157Y 


Pl-025 

P3-549 

158 

3 

P1-A33 

P3-119 

159 

4 

P1-A34 

P3-422 

160 

16 


160A 

5 

SHLO i 
P1-C37 

160B 

5 

El 5 

SHLO i 


_ HARNESS A y _ 

TERM•JKT SHIO LFAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STR 
NG. LG LG LG LG 






601C659 




NOTE 


REMARKS 

UP 


ONE* 

ACCESSORY 




TIN 

FIG 

ITEMS 



► 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 

.19 

NO 


1 33 

BRANCH 

1 

► 19 

NO 


34 

BRANCH 

2 

► 19 

NO 


33 

BRANCH 

7 



6 B 

37 





6 B 

37 



.20 

NG 





.19 

NO 


33 

BRANCH 

2 

.19 

NO 



BRANCH 

7 

• 20 

NC 





.19 

NO 


34 

BRANCH 

2 

.19 

NO 


33 

BRANCH 

7 

.19 

NO 


3* 

BRANCH 

2 

.19 

NO 


33 

BRANCH 

7 

.19 

NG 


33 

BRANCH 

2 

.19 

NC 


33 

BRANCH 

6 

.19 

NC 


34 

BRANCH 

2 

• 19 

NC 


34 

BRANCH 

6 



6 B 

37 





6 B 

37 



• 20 

NO 





.19 

NO 


33 

BRANCH 

2 


.19 NO 
• 20 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 61 OF 



MIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO IB) 


TERM.JKT SHLD LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


NOTE 

ONE* 

TIN FIG 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


154A 

‘ 5 

SHLD A 
P1-A27 

154B 

6 

P3-347 
SHLD A 

154R 


P1-A26 

P3-147 

154Y 


P1-A25 

P3-247 

155 

16 


155A 

5 

SHLO A 
P1-B27 

1 55B 

6 

P3-647 
SHLO 4 

155R 


PI-B26 

P3-447 

155Y 


P1-B25 

P3-547 

156 

16 


1 56A 

5 

SHLD i 
PI-C27 

156B 

6 

P3-349 
SHLO ; 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH Z 
BRANCH 7 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 

BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 60 OF 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAC MATL LEAO FROM (A) 
I0ENT ITEM LG TO CB> 


lfcOR 


P1-D37 

P3-132 

160Y 


P1-F37 

P3-232 

161 

16 


161A 

5 

SHLO A 
P1-C38 

161 B 

5 

€16 

SHLO 4 

161R 


P1-038 
P3-432 

161Y 


P1-F38 

P3-532 

162 

16 


162A 

5 

SHLD i 
P1-C39 

162B 

5 

E15 

SHLO l 

162R 


Pi-039 

P3-133 

162Y 


P1-F39 

P3-233 


_ HARNESS A r ___ 

TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NG. LG LG LG LG TIN FIG 


6010659 

REMARKS 


1.00 .75 

i.00 .75 


ACCESSORY 

ITEMS 


19 NO 


33 

BRANCH 6 

19 NO 


34 

BRANCH 2 

19 NO 


33 

BRANCH 6 


6 B 

37 



6 B 

37 


20 NO 




19 NO 


33 

BRANCH 2 

19 NO 




20 NO 




19 NO 

• 

34 

BRANCH 2 

► 19 NO 


33 

BRANCH 6 

.19 NO 


34 

BPANCH 2 

.19 NO 


33 

BRANCH 6 


6 B 

37 



6 B 

37 


.20 NC 




.19 NO 


33 

BRANCH 2 

.19 NC 


70 


.20 NO 




.19 NO 


34 

BRANCH 2 

.19 NO 


33 

BRANCH 6 

.19 NO 


34 

BPANCH 2 

.19 NO 


33 

BRANCH 6 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 62 OF 



















■I 


CYZMOURE 110366 _ HARNESS A w 


WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAD INS 

LEAD MATl LEAD FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STR 

I CENT ITEM LG TO IBI NO. LG LG LG LG 

A 170 4 P1-F1A . 

P14-49 


PI-017 

P2-F9 


P1-C18 

P2-G8 


PI-018 

P2-G9 


P1-F17 

P4-652 


P1-F18 

P4-551 


PI-G17 

P4-651 


PI-GI8 

PA-552 


Pl-Bl 
P 1C—62 


P1-B2 

PiO-38 


Pl-Cl 

PIC-63 




NOTE 


REMARKS 

IP 


ONE • 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


19 

NO 


34 

BRANCH 1 

13 

NO 


30 


.19 

NO 


33 

BRANCH 1 

.19 

NO 


33 

BRANCH 3 

.19 

NO 


33 

BRANCH 1 

.19 

NO 


33 

BRANCH 3 

.19 

NO 


33 

BRANCH 1 

.19 

NO 


33 

BRANCH 3 

.19 

NO 


34 

C* BRANCH 

.19 

NO 


34 

BRANCH 10 

.19 

NO 


34 

q, BRANCH 

.19 

NO 


34 

BRANCH 10 

.19 

NO 


34 

Qt BRANCH 

.19 

NO 


34 

BRANCH 1G 

.19 

NC 


34 

Qt BRANCH 

.19 

NO 


34 

BRANCH 10 

.19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NC 


30 


.19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


.19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NG 


30 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

90230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 64 OF 


WIRE 
LEAt) MATL 
IDENT ITEM 

A 194 4 


A 195 4 


A 156 4 


A 198 4 


A 159 4 


A 200 4 


A 201 4 


A 202 4 


A 203 4 


A 204 4 


A 205 4 


A 2C6 4 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO (81 

Pl-07 

P10-20 

P1-F7 

P10-21 

P1-G8 

PIC-10 


PI-G7 

PlO-23 


P1-C5 
PIC—36 


P1-D6 

PIG-35 


P1-F6 
PI C—17 


PI—05 
P10—19 


P1-F5 

P10-18 


HAf- NESS A y _ 


TERM.JKT SHLD LFAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 



TIN FIG 

ITEMS 



19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

13 

NO 

30 



,19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

13 

NO 

30 



,19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

,13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NC 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

• 13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

• 13 

NO 

30 

• 


.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

• 13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

30 



.19 

NC 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

30 




SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 66 OF 




























CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


60106*5 


C 



WIRE 
LEAD MATL 
I OEM ITEM 

A .232 4 


A 233 4 

A 234 4 

A 235 4 

A 236 4 

A 237 4 

A 238 4 

A 248 16 

A 248A 5 

A 248B 5 

A 248R 

A 248Y 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM I A I 
LG TO <81 

PI-F13 
PI0—45 

P1-F12 

P10-25 

P1-G10 

P6-30 


Pi-DIO 
P6-7fc 


P1-F10 

P6-51 


P4-142 

P6-84 


P4-242 

P6-60 


HARNESS A T _ 


TERM.JKT SHLD LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NC. LG LG LG LG TIN FIG 


6010655 


REMARKS 


SHLD A248 
E8 


E18 

SHLD A248 


1.00 .75 

1.75 1*50 


ACCESSORY 

ITEMS 


19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


30 



19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


30 



19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


29 



19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


29 



19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


29 



.19 

NO 


34 

BRANCH 


.13 

NC 


29 



.19 

NO 


34 

BRANCH 


.13 

NO 


29 





6 B 

37 





6 A 

37 



.20 

NC 





.19 

NC 





.19 

YES 





• 20 

YES 





• 19 

NC 


34 

BRANCH 

9 

• 13 

NO 


29 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

9 

• 13 

NO 


29 




SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 80230 

A 


SCALE-NQNE REV LTR 


C 


SHEET 69 OF 


CYZMOURE _ 110366 _ 

WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM (A) 
IOEM ITEM LG TO € BI 

A 2210 


_ HARNESS A T _ 

TERM.JKT SHLD LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STR 
NC. LG LG LG LG 


6010655 

REMARKS 


P1-A10 

PIC-16 


Pi-810 

P10-5 


P1-All 
PiO-15 


A 224 Y 

A 228 4 

A 229 4 

A 230 4 

A 231 4 


P5-31 

PIC-11 


Pi-013 
P10—46 


P1-G13 
PIC—70 


Pl-012 
PIC—44 


P1-G12 

P10-69 


STRIP 


CNEt 

ACCESSORY 



LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



.19 

NG 


34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

• 13 

NO 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

• 13 

NO 


30 



• 13 

NO 


29 



• 13 

NO 


30 



• 13 

NO 


29 



• 13 

NC 


30 



• 13 

NO 


29 



• 13 

NO 


30 



.13 

NO 


29 



• 13 

NO 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

.13 

NC 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

• 13 

NO 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 


30 



.19 

NO 


34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 


30 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 68 OF 




CYZMOURE _ 110366 _ 

WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM < AI 
IDENT ITEM LG TO (B> 

A 249 16 


_ HARNESS A T _ 

TERM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

1.00 .75 

i. 75 1.50 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


6010659 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


SHLD A249 
E8 

E18 

SHLO A249 

P4-141 

P6-82 

P4-241 

P6-58 


SHLD A25C 
E10 

E15 

SHLO A250 

P4-140 

P6-8I 

P4-240 

P6-56 


1.00 .75 

1.75 1.50 


P4-354 

P7-72 


.19 YES 
.20 YES 

.19 NO 
.13 NO 

.19 NC 
.13 NO 


• 20 NO 
.19 NO 

.19 YES 
.20 YES 

.19 NO 

• 13 NC 

.19 NC 
.13 NO 


.19 NO 
.13 NO 


BRANCH 9 

BRANCH 9 


SIZE CODE IDENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE 


BRANCH 9 

BRANCH 9 

E 

E*BRANCH 10 

6010659 

I SHEET 7C OF 






















































SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 85 OF 


WIRE 
LEAD NATL 
I DENT ITEM 

A 358B 5 


CIRCUIT PT 
LEAD FROM (A) 

LG TO 161 

P7-83 

SHLD A358 

P3-237 

P7-82 

P3-337 
P7-58 


_ HARNESS A y _ 

TERM.JKT SHLD LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NC. LG LG LG LG 


6010653 

REHARKS 


ACCESSORY 


A 359 16 

A 359A 5 

A 359B 5 

A 359R 

A 359V 

A 360 A 

A 361 7 


1.00 .75 

1.75 1.50 


SHLD A359 
E16 

P7-60 
SHLO A359 

P3-437 

P7-B4 

P3-537 

P7-59 

P3-61! 

P4-622 


P2-H15 

P7-63 


P2-K15 

P7-38 



TIN 

FIG 

ITEMS 

.13 

NC 


29 

.20 

NO 



.19 

NO 


34 

.13 

NG 


29 

.19 

NO 


34 

• 13 

NO 


29 



6 B 

37 



6 B 

37 

.20 

NO 



.19 

NO 


70 

• 13 

NG 


29 

.20 

NO 



.19 

NO 


34 

.13 

NO 


29 

.19 

NO 


34 

.13 

NO 


29 

.19 

NO 


34 

.19 

NO 


34 

.19 

NO 


33 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

80230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 



WIRE CIRCUIT PT 

LEAD HATL LEAO FROM <AI 
ICENT ITEM LG TO t BI 

A 3S8Y P2-FU 

Pll-V 


P2-G13 

Pll-E 


_ HARNESS A t _ 

TERM.JKT SHLD LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NC. LG LG LG LG 


A 399Y 

A AGO A 

A 401 4 

A 4C2 4 

A 4C3 4 

A 404 4 

A 405 4 

A 406 4 


P2-D13 

Pil-D 


P2-F13 

Pll-W 


PA-109 

P9-7 


PA-A10 

P9-17 


PA-209 

P9-8 


PA-310 

P9-6 


PA-510 

P9-19 


PA-210 

P9-3A 


PA-610 

P9-20 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


BRANCH 6 

BRANCH 6 

0«BRANCH 5 
BRANCH 6 

BRANCH 3 

BRANCH 3 


SHEET 8A OF 


NOTE 
ONEf 
TIN FIG 


6010659 

REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


19 

NO 

33 

BRANCH 3 


19 

NO 

31 



19 

NO 

33 

BRANCH 3 


19 

NO 

31 



19 

NO 

33 

BRANCH 3 


19 

NO 

31 



19 

NO 

34 

H»BRANCH 

8 

13 

NC 

29 



19 

NO 

34 

H« BRANCH 

8 

13 

NC 

29 



,19 

NO 

34 

H, BRANCH 

8 

,13 

NO 

29 



,19 

NO 

34 

H,BRANCH 

8 

>13 

NO 

29 



,19 

NO 

34 

H«BRANCH 

8 

,13 

NC 

29 
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NO 

34 
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NO 
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NO 

34 
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8 

.13 

NO 
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NC. LG LG LG 
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STRIP CNE# 

LG TIN FIG 


6010659 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


443 

16 


443A 

5 

SHLO A 
P1-F23 

443B 

6 

P3-348 
SHLD A 

443R 


P1-F21 

P3-148 

443 Y 


P1-F22 

P3-24B 

444 

16 

- 

444A 

5 

SHLO / 
P1-C23 

444 b 

6 

P3-64B 
SHLD / 

444R 


P1-C21 

P3-448 

444Y 


PI-C22 

P3-548 

445 

16 


445A 

5 

SHLO i 


1.00 « 75 

1.00 .75 


BRANCH l 
BRANCH 7 


BRANCH 1 
BRANCH 7 


BRANCH 1 
BRANCH 7 


BRANCH 1 
BRANCH 7 


BRANCH 1 
BRANCH 7 


BRANCH 1 
BRANCH 7 
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A .449R P1-C31 ‘ 

P2-A29 * 19 NU 

A A49Y' Pl-031 

P2-B29 - 19 N0 


P1-F31 

P2-A31 
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REMARKS 


A 451 2 

A 452 4 

A 453 4 

A 454 4 

A 455 4 

A 456 4 

A 457 4 


P1-G31 

P2-B31 


Pl-Gll 

P6-74 


Pl-Fll 
P 6-75 


P1-G9 
P10-24 


PI-C13 

P10-26 
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P10-33 


P1-B7 
P10-56 
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19 

NO 

34 

BRANCH 

4 

19 

NO 

34 

BRANCH 

2 

19 

NO 

33 

* 

BRANCH 

4 

,19 

NC 

34 

BRANCH 

2 

,19 

NC 

34 

BRANCH 

4 

.19 

NO 

34 

BRANCH 

2 

.19 

NO 

33 
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4 

>13 

NG 

29 



.19 
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.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

29 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NC 

29 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NC 
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.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 
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.19 

NO 
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BRANCH 
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.13 
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NO 
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NO 

30 




SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET S3 CF 


110366 


HARNESS A 




WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A) 
IDENT ITEM LC TO IBI 
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6 
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SHLO A 
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P1-B21 

P3-146 

445Y 


P1-B22 

P3-246 

446 

16 


446 A 

5 

SHLO A 
Pi-817 

446B 

5 

E4 

SHLO A 

446R 


P1-B16 

P4-316 

446Y 


P1-B15 

P4-416 

448 

9 


448R 


P1-A31 

P2-A27 

440Y 
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P2-B27 
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34 

BRANCH 

\ 

19 

NC 

33 

BRANCH 

7 


6 
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6 
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NO 

33 

BRANCH 

1 

,19 

NO 
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.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.19 

NO 

33 

BRANCH 

8 

• 19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.19 

NO 

33 

BRANCH 

8 

.19 

NG 

34 

BRANCH 

2 
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34 

BRANCH 

4 
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34 
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4 
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16 


460A 

5 

SHLO A 
E6 

460B 

5 

E19 

SHLO A 

460R 


P4-129 

P6-62 

460Y 


P4-229 

P6-38 

461 

16 


461A 

5 

SHLO / 
E6 

4618 

5 

E 15 

SHLO i 

461R 


P4-128 

P6-64 
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P4-228 

P6-39 
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E6 
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P4-129 
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P1-F35 

P4-229 

463 

16 


4636 

5 

E6 

SHLO 4 

463R 


PI-036 

P4-128 

463Y 


P1-F36 

P4-228 
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16 
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5 
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E8 
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5 
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NO 
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34 
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34 
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.19 NO 

34 
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33 
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P5-14 

472V 
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4 
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2 
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2 
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34 
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30 
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A 479 4 
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• 18 NO 
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29 
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34 

29 
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58 

59 

60 
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62 
TO 
71 

76 

77 

78 

79 

80 

89 

90 

91 
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« 
94 
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l 

7 

17 

17 

9 

9 

AR 

4 

1 

866 

AR 


LIST OF MATERIALS 
PART NO, 
4014531-C21 
6014532-021 
2014741-021 
2014749-021 
1010958- 2 

MS25036—52 
1006783- 18 
2021203 
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1006783- 93 
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1006776- 19 
2014670- 11 
201467C- 13 # 

1010490-286 
1010945- l 
1010490-114 <• 


DESCRIPTION 

CONNECTOR ASST* ELECT, I56PII ' . , 

CONNECTOR ASSY* ELECT. I56P2I 
CONNECTOR PLUG# ELECT. 

CONNECTOR PLUG* ELECT, 

PLUG* PROTECTIVE # 

TERMINAL. LUG t 
SCREW* 8UTTCN HO 
TERMINAL LUG* SGLOER 
WASHER. LOCR 
SCREW* BUTTON HO 

TAPE* SHIELDING* EMI/RFI* 300 FT TOT LG 
DELETED 

ADAPTER* CONNECTOR 
ADAPTER* CONNECTOR 

SLEEVING* INSULATION (HEAT SHRINKABLE! 

SPLICE-REDUCER* 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK! , • . . 
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SOLDER 
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■' * i*. ■ ' .. 
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ONE* 
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LG 

LG 
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ITEMS 


A l 16 


1.00 
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. J ■ 



68 
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1.75 
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■« 

68 

37 


A 1A 5 

SHLO Ai 

>• s. 



.20 

NO . 



• 

• • • 

P3-340 




.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

A ; 16 5 

PI 4—6 




.13 
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30 



SHLO Al 
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A 1R 

P3-140 




.19 

NO 


34 

BRANCH 6 


P14-17 




.13 

NO -■ 


30 


A 1Y 

P3-240 
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NO 


34 

BRANCH 6 
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- .13 

NO 


30 


A 2 16 


1.00 
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6B 
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1.75 
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68 

37 
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-•* 
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.19 

NO 


33 - 

BRANCH 6 
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PI4-15 




.13 

NO 


30 
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• 20 
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A 2R 

P3-440 




• 19 

NO 


34 
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P14-5 




•P 

NO 


30 
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NO 


34 

BRANCH 8 
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AR 
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FLUX, 





type a or w 
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97 

AR 
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98 

AR 
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9 

99 

28 
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9 
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AR 
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* 

A 
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NO. 

LG 

LG 

LG 

i€ 
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' -? 
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■•■t 
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- v SHLO . A3 
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••A IV' 

; T • 
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” ■/.V 
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A 

3R 


P3-141 



• ■■■ * " 


.19 

NO 1 


, 1 4 

BRANCH A 




*14-8 
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!•;: .13 

NO • 

* % 
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30 

■ ; 

A 

3Y 
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- ; . ■- 
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NO ♦ ' 


«.’■* ■ 

BRANCH 6 



. - 

1 P14-20 



< .. 


- .13 

NO 


30 

.J- ' . - 


A 

:• 4 
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1.00 

.75 




68 

37 





•• . .• . • • . . 


1.75 

1.50 
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66 

- 37 - 


A 

*" 4A 

6 

4 * * SHLO A4 / 





.20 
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; - ; 




P3-641. 





.19 

NO 


33 - ■ -; ' 

BRANCH 7 

A 

4B 

3 

P1A-19 - ; 

‘ 




.13 

NO 


' ;• 30 . 





SHLO A4 





•20 
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’ ' : S' '' ' 


A 

4R 


P3-441 



* . 


.19 

NO 



BRANCH t 




P14-7 ' 





• 13 

NO 


30 


A 

4Y 
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BRANCH 7 




■ P14-18 
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NO 


30 : : 


A 

8 
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66 
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66 
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5A 
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NO 
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NO 

. 
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NO 
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NO 
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6 
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1.00 
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68 
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1.75 
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6B 

37 



6A 

5 
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33 
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6B 

9 


P14-23 
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: 
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34 

BRANCH 7 





814-9 
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34 
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7 
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68 

37 








1*75 

1.50 



6B 
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V P2-BT 

jpu-a* 


P2-F6 

Pll-U 

P2-F? 

Pll-O* 


P2-A6 

Pll-U 

P2-AT 
PI 1-0* 


*19 *0 

.19 NO 


•19 NO - 
.19 NO 

• 19 NO 
.19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


33 

31 


33 


33 


33 

31 

33 

31 


AFNAAKS: 

■ v ,■* . 

? BRANCH 3 


BRANCH 3 
BRANCH 3 

X l _ - ■ >/ ■ 

’*-* '■ s’; - 

BRANCH 3 

BRANCH 3 


1 ■£& 


: -*£ 


A 353 7 


A 

353R v 

P2-A4 

• 19 

NO ! *"* 


33 

BRANCH 3 


v . > . '■ • . •. 

PB-R 

• 19 

no : 




A 

353V 

P2-A5 

• 19 

NO 


* 33 : ‘- 

BRANCH * 



P8-J 

‘ .19 

NO 



A 

354 T 

■' .. ' 4 • ‘ 





•• . 






1 * 

■ I 



A 

354R 

P2-B4 

.19 

NO 

... - ♦ 

33 

BRANCH 3 



P8-R 

.19 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO, 

..... . • »■. •*■ ■ ■. ■ 

A 

80230 

-1 - 

6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


c 


SHEET 82 OF 

















110366 


HARNESS A 


CYZMOURE 


6010659 


NOT! 

ONE* 


ACCESSORY 


REMARKS 


MIRE CIRCUIT AT 


LEAD 

10ENT 

MATL 

ITEM 

LUO 

LG 

FROM IAI 
TO 161 

A 4C7 

' 4 


A4-110 

A 9-18 

A 4C8 

’ 4 

~'y ' ■■ ■■ 

P4-1H 

A9-35 

A 409 

4 


A4—612 

A 9—38 

A 410 

4 

,6 

A4-211 

A9-36 

A 411 

4 '' 


A4-512 

A 9-3 7 

A 412 

4 


A4-511 

A9-59 

A 413 

. 4 


A4-411 

A9-61 

A 414 

4 


A4-611 

A9-58 

A 415 

4 


A4-311 

A 9-60 

A 417 

' 4 


Al-020 
A14—46 

A 418 

3 


A2-H18 

A10-2T 

A 420 

4 


A2-G20 

A4-625 


TERM.JKT SHLO IEAO INS * 

AREA STRIA STRIA Cut STRIA 

NO. LG. LG LG LG TIN 

• .19 NC 

/" +V- : -'■ ■ >' ,V > .13 NO 

: '' V . '• .19 NO . 

v ■. : • .13 NO 

. •• : .19 NO . 

'• v 1 • .13 NO 

•19 NO . 

‘ ; * .13 NO 

.19 NO 
.13 NO 

.19 NQ 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

- .13 NO 

.19 NO 
.13 NO 

.19 NO 
, .13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 19 NO 


FIG ITEMS 


- 54 


i * M*BRANCH 8 

29 



34 


, H»BRANCH 8 

29 


. ■' ».- 4 s. ,, , ... .• 

34 


M.BRANCH 8 

29 



s ' 34 


M*BRANCH 6 

29 



34 

• 

H,BRANCH 6 

29 



34 


M* BRANCH B 

29 



34 


M«BRANCH 8 

29 



34 


H,BRANCH 8 

29 



34 


H?BRANCH « 

29 



34 


BRANCH 1 

30 



33 


BRANCH 4 

30 



34 


A* BRANCH 4 

34 


BRANCH 9 


\ 4* ' ‘ 

+ t : ; • ' ,, 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

41 • 80230 

6010659 


SCALE-NONE 

REV LTR C 

SHEET 87 OF 


H>*M 1^64 ».«• • — ■— .!■ ^ 


CVZNOURE : 110366 ' HARNESS "7^ * ? 

. .. I ■ — I I . . . . . . . . . T .1 . 1 


; ^ ' 7 MIRE 
LEAD MATL 
lOENT ITEM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT AT 
FROM I A3 . 
TO > IBB * 

t 4- - . ■■ n 

TERM. JKT 
AREA STRIA 
NO. LG 

SHLO 
STRIA 
LG ^ 

LEAD 

CUT 

LG 

A 428V L 

A 429 10 


A4—360 

A8-G , ■■ , 


■ .• v 

' 

A 429G 

• 

A4-261 

P0-D 

,hy 

, . . 



A 429R 


A4-259 

A8-F 



* ; - 

A 429Y 


P4-260 

A8—G 

. 

. '/ 


A 430 10 






A 430G 


A4-161 

P8-F 




A 430R 


P4-159 

A8-E 




A 430Y 


A4-160 

A8-G 



• 

A 432 4 


AI-B8 

A6-54 




A 433 4 


A1-A9 

A6-53 




A 434 4 


A1-A8 

A6-78 








6010659 

INS * 

• NOTE 

\ v _ -..f* 

.^VMMARKS. 

STRIA 

ONE. 

ACCESSORY 

- *>. 

IB 

TIN FIG 

ITEMS 

r- ' '/l ::- % ' " 

.19 

NO - 

33 • -* 

* N. BRANCH 10 


NO 

... *. 


'-V • *’ ^ 


• ■ '* * • - 





■. \ 

.19 

NO 

• 33 */ 

! N. BRANCH 10 

*19 

NO . 



.19 

NO 

33 

N. BRANCH 10 

.19 

NO 



.19 

NO 

33 

N.MANCH 10 . 

.19 

NO 




N 


• 19 NO 


33 

N, BRANCH 

10 

• 19 NO 





• 19 NQ 


33 

M. BRANCH 

10 

• 19 NO 





• 19 NO 


33 

N.BRANCH 

10 

• 19 NO 

• 





• 19 NO 


34 

i BRANCH 1 


• 13 NO 


29 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1 


• 13 NO 

4 . 

29 


•' ■ 

• 19 NO 


34 

BRANCH 1 


• 13 NO 


29 



SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

80230 


6010659 


5**. WnL. TBfc * — 

CVZHOUftE ' 

110366 

• ' - HARNESS A ^’ 

• -‘V'' 


60106S9 

" MIRE 

LEAO 

LG 

f CIRCUIT AT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS V 

' - NOT A " ■ ■ 


- LEAO MATL 

- IOENT ITEM 

FftOM Ul ' 
TO (Bl ! 

AREA STRIA STRIA CUT 
NO. LG LG LG 

STRIA " ONE* ACCESSORY < : ^ 

LG TIN FIG ITCNS • 

A 421 £ 4 


P2-H20 



• 19 NO 

34 

; ; At BRANCH 4 

■ ";"J\ V >; v - ■"*' 


A4-114 ' 



• 19 NO 

34 

jBRANCH 9 

a An it 

' _ - '. 

''V-' 






; O' 

:■ ; . • - ... 

, . 

, ■< 






' r‘ ' •• t : 

A , 4230 V-. 


Pl-CU 

PW14 



.19 NO 

34 

Of BRANCH 1 



•. . ■*? ■ * 


.19 NO 

34 

BRANCH 10 

A 423R 


A1-015 
A4-215 



•V .19 NO 
.19 NO 

• 34 

34 

Ot BRANCH 1 • V. 

BRANCH 10 ' 

* A23Y, , ^ 


AI-C16 ■ 
A4-216 



A .19 NO 

34 ' 

0, BRANCH l 

. . - • . * ■/ 




.19 NO , 

; 34 

BRANCH 10 

* Ail 10 


' V-. . ' • 






N 

A 427G 


A 4-461 ' 

A 8-0 



.19 NO 
• 19 NO 

33 

N*BRANCH 10 

A 42TR 


A4-459 

A 8-0 



.19 NO 
.19 NO 

33 

N*BRANCH 10 

A 427Y 


A4—460 

AB-G 



• 19 NO 
.19 NO 

33 

N*BRANCH 10 

A 428 10 

:*v ; : i •. 







• N 

F 428 G 


A4-361 

A 8-0 



.19 NO 
.19 NC 

• . 33 • 

N,BRANCH 10 # 

A 428R 


A4-359 



.19 NO 

33 

N,BRANCH 10 

• ‘ | 



A8-0 



• 19 NO 






SIZE 

CODE IDENT 


■ . » 

*•> •. ir’j ' 





NO 







A 

80230 


6010659 





SCALE-NONE 

REV LTR C 

1 SHEET 86 OF 

AONM 8064 #.68 

-- 

- —P.. 

_»■ - • • 

A 
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"• CY2M0URE ‘ 

r* : \}3r “ . &<,'(• * jrti '. i , , >■ T - I It- - 

■ 1 ' ' 11C366 HARNESS A ' * ' 

y>. 


-Sr**-'!' 

601CA59 

.'V v-f 

MIRE 

- CIRCUIT AT 

TERM. JKT SHLO* 

LEAO 

INS 

NOTE " 

Z ’■ 

^ RENARKS > 

■ , i*AB 

NATL 

LEAD FROM IAI 

AREA STRIA STRIA 

CUT 

STRIA 

ONE* r 

ACCESSORY: 


. 1 CENT 

ITEM 

LG TO -Til. V 

. NO. LG - LG 

LG 

LG * TIN 

FIG 

«»«*s t . 


A 435 

A > 

i / Pi-cio 

• ’ • - 

v" ''f/ 

: :r/ -.i9 no 

' 

‘-34 

• BRANCH I 


t , '. 

; A 6-14 


■■ *"« •* 

- .13 NO r . 

i - ■* 3?' 

.'■29, t-\ •; ■ 


•A 436 

/ 4 ' 

A1-C9 • 

‘ - ' - v v 


.19 NO 


34 ■: ’•' r 

BRANCH 1 

- 


A6-15 

. ^ ■■ • ■ . 

: >r ' 

• 13 NO 


29 : 


A 437 

4 : 

A1-C8 



• 19 NO 


34 y. 

BRANCH 1 



' A6-32 



.13 NO 


29 £ 


A 438 


A1-B9 



• 19 NO 


; 34 - i; • ‘ 

BRANCH 1 

“ , ^ .4 


A6-31 



.13 NO 


r 29 


A 439 


Fl-Cll 



.19 NO 


39 ^' 

BRANCH 1 



A 6—79 



• 13 NO 


29 


A 440 


Pi-Oil 

■'r , : 


•19 NO. 


' 34 

BRANCH 1 



A 6-80 



•13 NO . 


29 : 

. . y ' 

A 441 

4 

A1-C12 



• 19 NO 


34 

BRANCH I 



^ .. A6-55 



• 13 NO 


29 ■ 


A 442 

16 


1.00 .75 



60 

37 



9 

• 

1.00 .75 



6B 

37 t 


A 442A 


SHLO A442 



• 20 NO 


.'t '-1 • 




Al-023 



• 19 NO 


33 : ; c # 

BRANCH | 

A 4428 


A 3-646 



.19 NO 

j 


■ BRANCH T 



SHLO A442 



• 20 NO 




A 442R 


Al-021 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1 



A3-446 

1 


• 19 NO 


33 ' 

BRANCH 7 

A 442V 


Al-022 

1. 


.19 NQ 


34“'■■ 

; BRANCH l 



A3-546 



• 19 NO 


33 ./ 

: BRANCH t 


■•a I . 

< Jrr 


SIZE 

CODE IDENT 


NO. 


80230 

A 



6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


C 


SHEET 








cvzmqure 

mas 

LEAD MAIL 
I DENT fTEN 


CIRCUIT PT 
ICAO FROM (A) 

18 fO 18) 


' *•■••• HARNESS A w 

te*m,jkt shld lead ins 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. 16 18 L€ 16 TIN 


-r„** 

60106S9 

NOTE ' : “ REMARKS , 

one* Accessory ^ 

F16 . I TENS - 


443 

16 


. 1.00 

*75 


68 

37 

* , .•-J '■ 

•; .. , <1 




/ 1.00 

.75 


68 

37 



443A 

5 

SHLO A443 



.20 NO 



; - ' ‘ •* - , ; 


^ ' ‘ 


.. P1-F23 



• 19 NO 


33 

BRANCH 1 


4436 

6 . 

> P3-348 



.19 NO 



BRANCH 7 

i 



SHLO A443 



•20 NO 




' ' 

443R 


• P1-P21 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1 




P3-148 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

.* ! 

443Y 


P1-P22 



.19 NO 


34 

BRANCH X 




P3-248 



.19 NO 


33 

BRANCH 7 


444 

16 


1.00 

.75 


68 

37 






1.00 

.75 


68 

37 



444A 

5 

SHLO A444 



• 20 NO 




! 



P1-C23 



.19 NO 


33 

BRANCH 1 


4448 

6 

P3-648 



.19 NO 



BRANCH 7 




SHLO A444 



• 20 NO 





444A 


P1-C21 



.14 NO 


34 

BRANCH l 




P3r448 



.19 NO 

j- •; 

33 

BRANCH 7 


444Y 


PI-C22 



.19 NO 


34 

BRANCH 1 

' ' ■ . ' 


vv' 

P3—548 



.19 NO 


33 

, BRANCH 7 


445 

18 


1.00 

.75 


6B 

37 






1.00 

.75 


68 

37 



445A 

5 

SHLO A445 



.20 NO 


> 




SIZE CODE I DENT 
NO. 
80230 


SCALE-NONE REV LTR 


BRANCH | 

60X0659 

[sheet 91 OF 


r " CYTNOURE " 

HIRE 
IEAO NATL 
IDENT ITEM 

A 4458 6 

A 445R - 

A 445V 
A" 446 16 

A 446A 5 

A 4468 5 

A 446R 

A 446Y 

A 448 9 

A 448R 
A 448Y 

A 449 9 


110366 


HARNESS A 


CIRCUIT TERN,JKT SHLO LEAO INS - 

lEAO PROM 4AJ area STRIP STRIP CUT STRIP 

IS * *0 •: *8) . NO* 16 18 , ig TIN 


NOTE *■ - * 

ONE, ; ACCESSORY 
FIG ITEMS 


6010655 

REMARKS 


Pi-346 
SHLO A445 

PI-821 

Pi-146 

P1-822 ; 

P3-246 


SHLO A446 
Pi-817 

E4 

SHLO A446 

Pl-816 

P4-316 

Pl-815 

P4-416 


P1-A31 

P2-A27 

PI-831 

P2-827 


HARNESS A' 


,> . ... ..... ••• - r...; r . , .*1 • ' fmfk I 


MIRE CIRCUIT PT 

lEAO MAT1 lEAO PROM IA) *v 
IOENT ITEM L6 TO (8) 


TERM.JKT SHLO LEAO INS •*.' 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LQ . iG : 16 


' NOTE ^ 

ONE# ACCESSORY 
TIN PIG *'*ITEMS 


6010659 
£ REMARKS 

•’ j *r-*vAv. 


— 


449R 

= ‘ -f/ 

PI-C31 '* 
P2-A29 

449Y 

; 

Pl-031 

P2-829 

450 

- ’ 9 

.; 

450R 


P1-P31 

P2-A31 

450V 

^ ; ; 

PI-631 

P2-B31 

451 ‘ 

2 

P6-85 

Cl® > 

432 

4 

Pl-Gll 

P6-74 

453 

4 /-• 

Pl-Fli 

P6-75 

454 

4 

Pl-69 

P10-24 

435 

4 '■ 

PI-C13 

P10-26 

456 

; 4 

P1-C7 

PlO-33 

437 

; 4 

P1-B7 

P10-56 


19 

NO 



•RANCH 

2 

19 

NO ■ 


34 -c* •' 

' «ANCH 

4 

19 

NO J 


■ 34 ■ : 

• BRANCH 

2 

19 

NO 


... 3 * 

BRANCH 

4 

19 

NO 


34 

branch 

2 

19 

NO 


34 

6AANCH 

4 

19 

NO 


34 

• BRANCH 


19 

NO 


33 

BRANCH 


13 

NO 


29 



19 

YES 





19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


;/v 29 



19 

NO 


: 34 ' ” 

BRANCH 


13 

NO 


29 

• 


19 

NO 


34 

^ BRANCH 


>13 

no ; 


10 



19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


30 

7 - ; 7 ^, 


19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


30 ; 



19 

NO 


34 

BRANCH 


13 

NO 


30 




CY2N0URE 

f: i' NIRE 

; LEAD MAIL 
IOENT ITEM 

A 458 4 


110366 ' 

* T PT 

LIAO, FROM i A) 

18 l TO . 181^ 

pi-a7 iU- 

P10-81 v.i‘ 



460 ; 

IB 

- V /;> 


460A 

s 

/ ' SHLO A460 




,, E8 


460B 

5 

P19 


c 


SHLO A460 


460R 

; , 

P4-129 
• P6-62 


460V 


P4-229 

P6-3B 


461 

16 

• , 


461A 

5 

SHLO A461 


• ’ 


E6 


4616 

5 

E19 <"'' 

SHLO A461 


461R 


P4-12B. 
P6-64 


461V 


P4-228 

■ *% 


- 

P6-39 , 

4 

A 

462 

16 

... ' :. 1 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

^ 80230 


| SCALE NONE REV LTR 


6010659 

IsHEET 93 GP 


;«19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

#19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


>. »•. • . 

t BRANCH 7 

14 

: : BRANCH | 

33 

BRANCH 7 

34 

/ Branch i 

33 

BRANCH 7 

37 


37 

- -• : •. 

33 ^ ■’ 

BRANCH 1 

70 


34 

BRANCH 1 

33 

BRANCH 8 

34 

BRANCH 1 

33 

BRANCH • 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


BRANCH 2 
BRANCH 4 

BRANCH 2 
BRANCH 4 


6010659 

[sheet 92 OF 


HARNESS A » 

. TERM.AKt r SHLO "lEAO *INS 5 
AREA STRIP STRIP CUT ; STRIP J 
NC. 18 16 161 16 


1.00 .75 

1.75 1.50 


6010659 


■ - C 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


1.00 .75 

1.75 1.50 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 




•RANCH 1 













• ctzroure H0366 hamVssV ‘ : "'V-A -‘’toiow : 


'f HIRE 

■- 

CIRCUIT Pt TERM. 

JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 

" - 

. REMARKS//\;£ v^ : ;. ■ 


LEAO NATL 

1EA0 

PROM (A8 AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 1 

f 10ENT ITEM 

LG 

TO (81 NC. 

_ f. * •; 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

. ■ ^ •: • ‘ • -v iV-. 

, -"r-r • 

"1 

A 4628 

(ri • 


E6 •' V 




.19 

NO 







]yj." 

SHLO A462 




•20 

NO 


• - 

"v-’v-''. ^ 


A 462R 



Pl-035 ' 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

; 4 

' r * 


'V* ~ V 

P4-129 -V- 




.19 

NO 

■ • > 

33 

BRANCH 9 












w- —' ’ •. r- —- 


A 462Y 


v ' 

Ml—F35 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 

-4'if 

■’ - 



P4-229 - 



$■:** - 

.19 

NO 

■ ■ • 

\33 -- 

* BRANCH 9 - 

' 

A 463 

16 



1.00 

.75 




7 

38 


■A 




** : ■ ■ 

1.00 

• 75 




68 

37 

• ; . >. e - . *' ’ . 

A 4636 

5 


E6 




• 19 

NO 


70 



’ •■■■;. v 


■* * > • ' 

SHLO A463 




.20 

NO 





A 463R 



Pi-036 




.19 

NO 

... 

34 

BRANCH 2 





P4-128 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 9 


A 463V 



P1-F36 




.19 

NO 


34 

•RANCH 2 

♦-! 




P4-228 




.19 

NO 


33 

BRANCH 9 . 


A 464 v 

16 



1.00 

.75 




68 

37 



, ; V, 




1.75 

1.50 




6A 

37 

: • ' ■ ■* 


A 464A 

5 


SHLO A464 




• 20 

NO 

, V 


r* ... .... .... ■ • ■ 





- E6 . ■: . v 




• 19 

NO 


70 

*.*. _ v i.. . 


A 4648 

5 


E21 




• 19 

YES 



'' ■■■;.’ •" 





SHLO A464 




• 20 

NO 



- ; /.■’ 


A 464R 



P4-351 




.19 

NC 


34 

BRANCH 10 

■. 



•' ■ 

P9-21 




• 13 

NO 


30 

.** •: ; 


A 464V 



P4—451 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 





P9-40 - 




• 13 

NO 


30 




h 

.! 











V ; ' 

SIZE 

A 
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NO. 
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SCALE-NONE 

REV LTR 

C 
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2— 
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CYZMQURf: ^ " 110366 ^ ^ ; ? 

. %-T ..- • * V “■ 

HARNESS A 


;T\ 



r .itu-v***- 4W r -« ’ ‘#'1 

6010659 C 



HIRE 

CIRCUIT .t/v 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAD. 

INS 

r :- • 

NOTE 

v -• ^ 

REMARKS ... 

-I 

LEAO 

NATL 

LCAO fROM IAI * ij 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

p-. , r - . j .■ 

»?.■! 

IGENf 

HEM 

LG TO (•> . ^ 

MQ« LG . 

LG 

LG 

LG - t 

TIN 

FIG 

-HEMS i 

• ■;' . * ■ ; • 

>( 

A 468Y 


P4-66G ' v * ' 

V' 



.19 

NO 


33 

N»BRANCH 10 ’ , 




P8-G . 




/ .19 

NO 

.K: . 

■ 32 > t ; 

; • '• 5 •'* • •’ 

>■ "j 
* 1 

A > 469 

4 

P2-B8 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 • 




P14-50 




• 13 

NO 


30 

. .v-.• • ; ■ 


A 471 

2 

■ P2-K4 • ‘ t 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 s' ' 

■; _■; 



■ P8—F 

' 4- 



.19 

NQ 



• ’■ v, ". 


A 472 

9 









-• ' ! ' . V ; 


A 472R 


P2-C8 



' 

.19 

NO 


34 

BRANCH 3 




P5-14 




• 13 

NO 


29 



A 472V 


P2-D8 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 




P5-32 




• 13 

NO 





A 474 

4 

P2-A8 




.19 

NO 


34 

BRANCH 3 

4- ' 



P8-L 




•* 9 

NO 


32 



A 475 

2 

P5-13 




• 13 

NO 


29 

B 











93 



* >76 

2 

P5-74 




• 13 

NO 


29 ' 





m 







93 



A 477 

15 


1.00 

.75 




68 

3? . 






1.75 

1.50 




6A 

37 

.. . . ’ . ■ - •, ; ! 


A 477A 

5 

SHLO A477 




• 20 

NO 







E43 




• 30 

NO 



LARGE END 

,-n 

A 4778 

5 

E2C 




• 19 

YES 




■- 



SHLO A477 

» • - 




• 20 

NQ 



■ i.* 



SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


8010658 


SCALE-NONE REV LTR 


c 


SHEET 97 OF 


yg »"j!gF g T ■» r n s * * ' T 

CYZNOURE 


110366 


HARNESS 6 


*■*!» iSh* jgi»i 

6010658 


MIRE 
LIAO NATL. 
IDENT ITEM 


lEAQ 

LG 


CIRCUIT PI 
FROM I A) 

TO (61 


TERM.JKT snlo leao* 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. US LG LC 


A 466 


A 466A 


A 4660 


A 466R 


16 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


SNLO 

E4 

€22 

SHLO 

P4-516 
PIG-77 


A 466 


A 46 6 


INS - • > 
STRIP 
LC { TIN 


• 20 NO 

• 19 NO 

.19 res 

•20 NO 

.19 NO : 

• 13 NO 


NOTE 

ONEr 

FIG 

. 68 

8A 


ACCESSORY 

ITEMS 

37 : 

37 


REMARKS 


• 19 NO 


34 

30 


BRANCH • 


A 466Y ; 

P4-616 

.19 MO 

34 

BRANCH 8 


P10-76 

.13 NO 

f 30 

..4 

A 467 10 




N v 

A 467G 

P4-561 

.19 NO 

33 

N 9 BRANCH 10 


P8-E 

•19 NO . 



A 467R 

. P4-559 

• 19 NU 

33 

N«BRANCH 10 


P8-E . 

.19 NO 



A 467Y 

P4-560 

.19 NO . 

' ’ 33 

t 

N»BRANCH 10 


P8-G 

.19 NO 



A 468 10 




N 

A 468G 

P4-661 

.19 NO 

33 

M»BRANCH 10 


P8—E v 

.19 NO 



A 468R 

P4-659 

• 19 NO 

‘ ■ 33 

NtBRANCH 10 





SIZE 

CODE IDENT 
NO. 

80230 





. fitter . 

A 

A’ .V . 

6010659 : 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 96 OF 


CYINOURE " 110366 x 


HARNESS A 


t T _ 


6010654 - • 


MIRF 

’.LEAO NATL* 
IDENT ITEM 

A ■ •AlTM^jv 

"a*. 4T7r vt; 

A 478 : * 18 
A 478A 5 

A 4188 5 

A 4780 

A 478ft 

A 478V 
A 479 ; 4 

A 480 * 4 

A 481 4 

A 482 4 


CIRCUIT Pt 
IfAO FROM (At * 
LC TO r (81 ‘ 

, ..v£/ f - •; 

v * •. ' P2-H16 

V PI-61 

V P2-016 
P7-62 


SHLO A478 
E9 , 

€21 

SHLO A478 

P4-656 

P9-3 

P 4-532 
. P9-2 

P4-632 
P9-1 

PA-542 V 
P6-45 

P4-646 

P6-46 

P4-546 

P6-70 

P4-539 
P 6-7 


*76RM.JKT ' SHLO 
AREA STRIP STRIP 
NO. LC LC 


LEAO 

CUT 

LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS - 
striA 
LG TIN, FIG 


NOT! - •* ■' 

ONE# ACCESSORY 
ITEMS 


REMARKS " 


.18 Ao 

33 ' - 

SR Ml CM J 

13 NO 


* ,T ' 4 ■■ 

18 MO 

' 33 

BRANCH 3 

.13 no : 

29 V; 

; ■' ■ i / - 

■ .... .. at.— 

‘ ' 3.7 ... 


20 NO 

19 NO 


. • **s. ' 

19 YES 

20 NO 

76 

■ ' 

18 NO 

V.: 33 ' 4 .-. 

BRANCH 10 

13 NC * 

30 


18 NO 

33- 

BRANCH 10 

13 NO 

30 


18 NO 

33 

BRANCH 10 

13 NO 

30 


18 NO 

... - 34 ■; 

JtBRANCH ! 

13 NO 

29 



• 18 NO 

• 13 NO 

• 18 NO 

• 13 NO 

• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

34 

29 

34 

29 


J« BRANCH 10 
J,BRANCH 10 
J,BRANCH 10 


SIZE 

CODE IDENT 

1 



NO. 

.. ■ . 



80230 

, 6010659 


A 

— --1- 




SCALE-NONE REV LTR 


c 


SHEET 98 OF 

















CYZMOURE 110366 HARNESS A 


LEAD 

10 ENT 

HIM 

BAIL ■ U*Q 
ITEH « 

CIRCUIT FT ; 
FROM tA | 

TO (8) 

TERN.JMT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

A 531 

V.. .> 

P4-S55 

P6-49 

- 1 ' •• 


A 532 

4 

F4-556 

F6-28 



A 533 

4 " 

P4-602 

P6-22 



A 334 

4 

F 4-101 

P6-41 

"■ - 

, 

A 535 

4 ' 

P4-113 

F9-32 



A 536 

4 . ; 

F4-112 

F9-16 



A 537 

14 


1.00 

1.75 

.75 

1.50 

A 537A 

3 

SHLD A537 
£43 



A 5376 

3 

FI4-69 

SHLO A537 



A 537Y 


F2-G18 

P14-25 


' 

A 539 

: 4 

F4-538 

F4-637 

-• 


A 540 

: 4 

F4-613 

F7-66 

• 



▼ 6010659 

ifAO m 4 NOTE REHAAKS 

COT STRIP ONE f ACCESSORY 

LG 18 TIN FIG ITEMS r 

• 18 NO 34 . 4• BRANCH 10 

? .13 NO 29 

^ J#BRANCH 10 

.13 NO 29 


• 18 NO 


34 

J#BRANCH 10 

• 13 NC 


29 

• 18 NO 


34 

■ JtBRANCH 10 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 ~~ ’ 

"CtBRANCH 8 

• 13 NO 


29 


• 18 NO 


34 

CtBRANCH 8 

• 13 NC 


30 



68 

3T 


• 20 NO 

68 

37 


• 30 NO 



LARGE END. 

• 19 NO 


30 


• 20 NO 




• 18 NO 


33 

BRANCH 4 

• 13 NO 


30 


• 18 NO 


34 


• 18 NO 


34 


• 18 NO 


34 

0, BRANCH 9 

• 13 NO 


29 


CODE IDENT 1 

| 




PCKM 2094 * 




A 


80230 


j SCALE-NONE 

T ~—-- 


REV LTR 


6010659 

C IsheeY 1C3 OF 


CYZMOURE 


110366 


HARNESS A 


.•V" Nr'AS • •«.**,» 


’ 'i*'jsp v fsr*&r* 

6010659 C f 



WIRE 


CIRCUIT Ft 

TERM. JKT 

SHLO 

LEAO INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) - 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT STRIP 


* 10ENT 

ITEM 

LG 

TO 181 

NC. LG 

LG 

LG tC 

tin 

A 562 



DELETED 





A 563 



DELETED 



■ * ; . 

*.r.. - . 

A 564 



DELETED 

V'-V ' 




A 565 

2 


F8-0 



# .22 

NO 




P8-F 



• 22 

NO 

A 566 

2 


P8-0 



.22 

NO 




P8-F 

. . 


• 22 

NO 

A 567 

2 


PB-6 



•22 

NO 




P8-F 



• 22 

NO 

A 568 

2 


PB-E 



.22 

NO 




P8-F 



•22 

NO 

A 569 

2 


P8-H 



• 22 

NO 




P8-H 



• 22 

NO 

A 570 

2 


P8-H 



•22 

NO 




2>8-M 

• 



•£2 

NO 

A 571 

2 


P8-J 



.22 

NC 




P8-M 



• 22 

NO 

A 572 

2 


P8-J 



• 22 

NO 




P8-N 



• 22 

NO 

A 573 

4 


P4-628 



• 18 

NO 




P6-83 

i 


• 13 

NO 


NOTE 

ONE 

FIG 


_ _ REMARKS ' 

ONEt ... ACCESSORY V ‘ . , ^ 

ITEMS . ‘; 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO. 
80230 


32 


32 

32 


32 


32 

32 

34 

29 


4» BRANCH 10. 


6010659 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 1Q3 QF 


HARNESS A 


▼ • J T '"‘ -'v- V 4010659 * r c 


LEAO 

IOENT 

HIRE 

MATL 

ITEM 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG ^ TO 1 S3 

: TERM.JICT 
AREA STRIP 
> NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG 

TIN 

NOTE 
ONE* * 
FIG - 

ACCESSORY 

ITEMS 

\ REMARKS -T' • 

■ ,, k . ■ ■ ■■■-' “ 

A 541 

v 4 

! P4-513 

P7-67 




.18 

.13 

NO 

NO 

. 

34 ' 

29 

Ov branch f 

. ■ ... - ■ ■ *• 

A 551 


DELETED 







*V ■’ 

'*•' M : . ■( . , 

A 552 


DELETED 




• 




V ... - - ■ ♦ 

A 553 


OELETEO 








; /; 

A 554 


DELETED 








' ’ • •• 

A 553 


DELETED 









A 556 


OELETEO 









A 55T 

> 

OELETEO 









A 558 

> 

OELETEO 






’ 0 

.... ' - * 


A 559 


OELETEO 

• • 







• • 

A 560 


OELETEO 








' • . V. - 

A 561 


OELETEO 








' . ! . : 


*.,■ * v ..-! 

SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

"" . 6010659 

SCALE NONE | REV LTR C [SHEET 104 OF 1 





'' 


* 

T- r- —’ . .T**^T*^ *-* • 

u p .: 




. v . ,„ p 

- ^ V 






CYZHOURE 

110366 


HARNESS A 


▼ ^ 





6010659 

C 



HIRE 

CIRCUIT PT 

TERM. 

*JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO FROM fA) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE » 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG TO f 81 

NO. 

L6 L<5 

LG 


TIN FIG 

ITENS 




A 

574 

4 

V P4-528 





• 18 

NO 


34 


J# BRANCH 

1C 




P6-59 





• 13 

NO 


29 




A 

575 

4 

P4-626 





• 18 

NO 


34 


J« BRANCH 

10 




P6-36 





• 13 

NC 


29 




A 

576 

4 

P4-326 


•- 

-- 

— ilG -NO 


34 


J# BRANCH 

10 




P6-35 





• 13 

NO 


29 




A 

577 

4 

P4-5I9 


. 



• 18 

NO 


34 

J# BRANCH 

10 




P6-34 





.13 

NO 


29 




A 

578 

2 

F43 





• 30 

NO 


91# 92 

SMALL ENO. 





P2-09 





• 18 

NO 


33 




A 

579 

4 

P4-62T 





• 18 

NO 


34 


1# BRANCH 

1C 




P6-57 





• 13 

NC • 


29 





580 

4 

P4-527 





• 18 

NO 


34 


I# BRANCH 

10 




P6-33 





• 13 

NO 


29 




A 

561 

2 

El 7 





• 19 

YES 




1 





SHLO A 





• 25 

YES 






A 

582 

2 

SHLO A 





.25 

YES 




1 





E35 





.19 

NC 






A 

56S 

2 

E17 . 





.19 

YES 


76 

8 





SHLO 8 





• 25 

NO 






A 

584 

2 

SHLO 6 





.25 

YES 



8 





E35 





.19 

NO 






A 

585 

2 

E35 





• 19 

NO 



C 





SHLO C 





• 25 

YES 













SIZE 

| CODE 

IDENT 1 














NO. 













A 

80230 



6010659 









SCALE-NONE 

| REV LTR 

C 


SHEET 106 

OF 

FORM 

2094 9 «9 





A 








-— 

--- 


.... _ -. r .. ., . 

___ 

___ ___ 


___ 


__;_ 

.. . __ 






I&3T* 

















CY2HOUR6 110366 HARNESS * y __'____ 6010659 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM iAI 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE' 

ACCESSORY 


1CENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG. LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



586 

2 


SHLD C 




.25 

YES 


i 

C 





E38 




.19 

YES 




A 

587 

2 


E2C 




.19 

YES 



0 





SHLO 0 




• 25 

YES 




A 

568 

2 


SHLO 0 




.25 

YES 



0 





E31 




• 19 

NO 













_ . 


v ~ * 


A 

589 

2 

• 

E2C 




.19 

YES 


76 

E 





SHLO E 




.25 

YES 




A 

590 

2 


SHLO E 




•25 

YES 



r 





E34 




.19 

NO 




A 

591 

2 


E37 




.19 

NO 



F 





SHLO F 




.25 

YES 




A 

592 

2 


SHLO F 




.25 

YES 



F 





€35 




• 19 

YES 




A 

593 

2 


E36 




• 19 

NO 



C 





SHLO G 




.25 

YES 




A 

554 

2 


SHLO G 




.25 

YES 



G 





E35 




.19 

YES 


76 


A 

595 

2 


€35 




.19 

NO 


70 

M 





SHLO H 




r .25 

YES 




A 

596 

2 


SHLO .H 




.25 

YES 



H 





E38 




.19 

YES 


76 


A 

557 

2 


E19 




.19 

YES 



4 . ‘ 


SHLO 4 .25 YES 



. *.• 

i* 

SIZE 

CODE IDENT 



■ / , ... 


A 

NO. 

80 2 30 * 

... 6010659 • . 


T. 1 .. . '■ — — - - r 


rorm i««4 


SCALE-NONE REV LTR 


c 


SHEET 107 


CYZPOURE 


110366 


CIRCUIT PT 


WIRE CIRCUIT 

LEAD MATL LEAO FROM (AT 
I0ENT ITEM LG TO (81 


598 

2 . ■ 

SHLO 4 
§34 

599 

2 

E22 

SHLO M 

*00 

2 \ 

SHLO N 
636 

601 

2 

E34 

SHLO N 

*C2 

2 ■/ 

SHLO N 
642 

603 ^ 

2 

E16 
SHLO 0 

6C4 

2 

SHLO 0 
E37 

605 

2 

E43 

- SHLO P 

> 6C6 

2 •" T; 

SHLO P 
§37 

607 . 

2 : 

P1-F19 
SHLO 0 

608 

2 

SHLO Q 
€34 

•;0- 

' : *'i JR ‘ " 

. k. ■ 

• V '■ 


harness a - 


TERM.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
HO. LG LG LG 


6010659 


REMARKS 


m 


TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


.25 YES 
.19 NO 

.19 YES 
.25 YES 

• 25 YES 
.19 NO 

• 19 NO 
.25 YES 

.25 YES 
.19 YES 

.19 YES 
.25 YES 

.25 YES 
.19 NO 

.30 NO 
•25 YES 

.25 YES 

• 19 NO 

• 18 NO 
.25 YES 

•25 YES 
.19 YES 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

A 80230 

A : 


SCALE-NONE REV LTR 


LARGE ENOt P 


*010659 

[sheet 108 OF 























































































































































HARNESS 6 


6010660 






































HARNESS B 


601C660 


SEE NUTE 

NUMBER ITEM OTV 
I 


LIST OF MATERIALS 
FART NO. 
6010660-001 
6010660-002 
6010660-003 
6010660-004 

6010660-005 

6010660-006 

6010660-007 

6010660-008 

6010660-009 

6010660-010 

6010660—011 

6010660-012 

1010929-103 

1010929-104 


OESCRIPTION 

MIRE PER 1010789—006# 22AMG* VEL• 10 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-001* 24AMG* YEL* 15 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-016* 26AMG* VEL* 15 FT TOT LG • 

MIRE PER 1010789-008* 22AMG* VEL. RED. 55 FT 

TOTAL LG 

MIRE PER 1010789-003. 24AMG. VEL. RED. 15 FT 
TOTAL LG 

MIRE PER 1010789-017* 26AMG* YEL* RED* 20 FT 
TUT LG 

MIRE PER 1010789-012* YEL JKT. 24AMG YEL.RED. 

10 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-015. YEL JKT. 26AMG YEL REO. 

90 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-009* 22AuG YEL* RED* GAN. 10 
FT TOT LG 

MIRE PER 1010707-1* REO JKT* 29AMG REO MMT BLU 
15 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-005 24AMG* YEL RED GRN BRN 5 
FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-002* 24AMG BLK 80 FT TOT LG 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL (56P16I 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL C56P18I 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


6010660 

[sheet 6 OF 41 



HARNESS 8 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 

NUMBER 

ITEM 

QTY 

PART NO. 


15 

1 

1010929-109 

9 

16 

1 

1010930-014 

9 

17 

1 

1010947-105 

9 

18 

1 

1010965-001 


19 

1 

1010965-002 


20 

1 

6014535-021 

9 

21 

X 

1010770- 1 

9 

22 

X 

1010770- 2 


23 

X 

1010964-001 

9 

24 

X 

1010781- 1 

9 

25 

109 

1010955-001 

9 

26 

63 

1010955-002 

9 

27 

78 

1010958-001 

9 

28 

24 

1010984 

9 

29 

73 

1010402- 2 

9 

30 

39 

1010490-110 

9 

31 

6 

1010490-112 

9 

32 

16 

1010979- 2 


6010660 


DESCRIPTION 72 

CONNECTOR PLUG ELECTRICAL C56P15I 
CONNECTOR RECEPTACLE ELECTRICAL I56J1I 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL C56P17) 

CONNECTOR PLUG ELECTRICAL C56P21) 

CONNECTOR PLUG ELECTRICAL I56P20I 

CONNECTOR ASSEMBLY ELECTRICAL I56P19I 

CONTACTS SUPPLIED KITH CONNECTOR 1010929 

CONTACTS SUPPL IEO MITH CONNECTOR 1010930 

CONTACTS SUPPLIED MITH CONNECTOR 1010947 

CONTACT* SOCKET SUPPLIEO MITH CONNECTOR 1010965 

CONTACT* ELECTRICAL MINIATURE* MALE 

CONTACT* ELECTRICAL MINIATURE* MALE 

PLUG PROTECTIVE SEALING 

PLUG PROTECTIVE SEALING 

SLEEVE* SOLDER 

INSULATION SLEEVING* ELECTRICAL* HEAT SHRINK 
INSULATION SLEEVING* ELECTRICAL* HEAT SHRINK 
PIN* TAPER 


✓ 


SIZE 

CODE IDENT 



60§30 

6010660 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 7 OF 41 


MIL 2064 9.65 


HARNESS 8 - _6010660_^ 


SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 

k / 

NUMBER 

ITEM 

OTV 

PART NO* 

DESCRIPTION 


59 

1 

2014670-014 

AOAPTER* CONNECTOR 


60 

1 

2021203 

TERMINAL LUG* SOLOER 


61 

1 

NS35333—69 

MASHER* LOCK 

9 

62 

1 

1006763- 93 

SCREM* BUTTON HD 

9 

63 

6 

1010763- 2 

SLEEVE* SOLDER 


64 

119 

1010490-114 

INSULATION SLEEVING CHEAT SHRINKABLE) 


65 

AR 

SN 60 MRAP 2 

SOLDER QQ-S-571 


66 

AR 

SN 60 MS 

SOLDER QQ-S-571 


67 

AR 

MIL—F—14256 

TYPE A OR M 

FLUX 

9 

66 

1 

1006608-012 

CAP* PROTECTIVE 


SIZE 

CODE IDENT 

A 

NO. 

80230 



SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 9 OF 41 




















HARNESS B 


6010660 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAD FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (61 

B 1 7 


8 

1A 

12 

SHLO B1 
pib-17 

B 

IB 

12 

P19-A12 
SHLO B1 

B 

1R 


PI 8-16 
P19-A10 

B 

1Y 


PI8-33 
P19-A11 

B 

2 

8 


B 

2A 

12 

SHLO B2 
Pi 8—9 

6 

2B 

12 

P15-A6 
SHLO B2 

B 

2R 


P18-22 

P19-A4 

B 

2Y 


PI 8-21 
P19-A5 

B 

3 

8 


B 

3A 

12 

SHLO B3 


P18-24 


TERM.JKT . SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG TIN 

1.75 1.50 

1.00 .75 

• 20 NO 
.13 NO 

• 19 NO 
.20 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

1.75 1.50 

1.00 .75 

• 20 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 20 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

.13 NO 

• 19 NO 

1.75 1.50 

1.00 *75 

• 20 NO 

• 13 NO 


NOTE 


REMARKS 

ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

FIG 

ITEMS 


6B 

29 


6B 

29 



21 

. 


25 

2 


21 



25 

2 


21 



25 

2 

68 

29 


6B 

29 



21 



25 

1 


21 



26 

1 


21 



26 

1 

68 

29 


.68 

29 



21 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 



6010660 

| SCALE-NONE | REV LTR 

^4 

] 

SHEET 


HARNESS B w _6010660_ 


WIRE 


CIRCUIT PI 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT ITEM 

LG 

TO (6! 

NO* LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


B 5Y 


P18-27 




• 13 NO 


21 




P19-05 




• 19 NO 


26 

1 

B 6 8 



1.75 

1.50 



6B 

29 





1.00 

.75 



6B 

29 


B 6A 12 


SHLO B6 




• 20 NO 






PI 8-30 




• 13 NO 


21 


B 68 12 


P19-F6 




• 19 NO 


25 

1 



SHLO B6 




• 20 NO 




B 6R 


P18-14 




• 13 NO 


21 




P19-F4 




• 19 NO 


26 

1 

B 6Y 


PI 8-29 




• 13 NO 


21 




P19-F5 




• 19 NO 


26 

1 

8 7 8 



1.75 

1.50 



68 

29 





1.00 

.75 



68 

29 


B 7A 12 


SHLO B7 




• 20 NO 






P18-32 




• 13 NO 


21 


8 7B 12 


P19-G6 




• 19 NO 


25 

1 



SHLO B7 




• 20 NO 




8 7R 


PI 8-15 




• 13 NO 


21 




P19-G4 




• 19 NO 


26 

1 

8 7Y 


P18-31 




• 13 NO 


21 




P19-G5 




• 19 NO 


26 

1 

B 8 8 



1.75 

1.50 



6B 

29 





1.00 

.75 



6B 

29 




SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

6010660 


| SCALE-NONE | REV LTR | SHEET 12 OF *1! | 


HARNESS B 


6010660 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM 4 A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOFNT ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. L6 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


\ 3B 12 


P19-B6 




• 19 

NO 


25 

1 



SHLO B3 




• 20 

NO 




1 3R 


P16-10 




• 13 

NO 


21 




PIS—B4 




• 19 

NO 


26 

1 

\ 3Y 


PiO-23 




• 13 

NO 


21 




P19—65 




• 19 

NO 


26 

1 

i 4 8 



1.75 

1.50 




68 

29 





1.00 

• 75 




68 

29 


l 4A 12 


SHLO 84 




• 20 

NO 






P18-26 




• 13 

NO 


21 


1 4B 12 


P19-C6 




• 19 

NO 


25 

1 



SHLO B4 




• 20 

NO 




! 4R 


P18—il 




• 13 

NO 


21 




P19-C4 




• 19 

NO 


26 

1 

4Y 


PI 8-25 




• 13 

NO 


21 




P19-C5 




• 19 

NO 


26 

1 

i 5 8 



1.75 

1.50 




6B 

29 





1.00 

.75 




68 

29 


> 5A 12 


SHLO 85 




• 20 

NO 






P18-13 




• 13 

NO 


21 


VJI 

9 

*+ 

M 


PI 9-06 




.19 

NO 


25 

1 



SHLO 85 




• 20 

NO 




1 5R 


P18-12 




• 13 

NO 


21 




P19-04 




• 19 

NO 


26 

1 


MIL 2084 8.89 


SIZE 

1 CODE IDENT 1 




NO. 




A 

80230 

6010660 

| SCALE-NONE 

REV LTR jr/f 

SHEET 


HARNESS B y 


6010660 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IAI 

TO (81 

8A 12 


SHLO 88 
P18-38 

88 12 


P19-P13 
SHLO 88 

8R 


PI 8-63 
P19-G13 

8V 


PI8-62 
P19-D13 

9 4 



9R 


P17-E* 

P19-A24 

9Y 


PI 7—HP 
P19-A23 

10 4 



8 10R 


P17-FP 

PI9-626 

8 10Y 


P17-GP 

P19-B25 

8 11 4 



8 HR 


P17-V 

P19-C26 


TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 






• 20 

NO 








• 13 

NO 


21 






• 19 

NO 


25 

2 





• 20 

NO 








• 13 

NO 


21 






• 19 

NO 


26 

2 





• 13 

NO 


21 






• 19 

NO 


26 

2 


>19 

NO 


19 

NO 

25 

,19 

NO 


,19 

NO 

25 

,19 

NO 


,19 

NO 

25 

,19 

NO 


,19 

NO 

25 

,19 

NO 


,19 

NO 

25 

DDE 

IDENT 1 

1 


SIZE 

A 


NO. 

60230 


6010660 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 
























HARNESS B 


6010660 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM* 

► JKT . 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

ACCESSORY 

REMARKS 

LEAO NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

BRANCH 

10ENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 1IV 


PI 7-2 





.19 

NO 






P19-C25 





• 19 

NO 


25 

2 

1 12 1 


PI 7—A 





• 19 

NO 


23 




P19-B24 





• 19 

NO 


25 

2 

\ 13 1 


P19-B23 





.19 

NO 


25 

2 



P17-X 





• 19 

NO 


23 


I 14 6 












\ 14R 


P18-81 





• 13 

NO 


21 




P19-G22 





• 19 

NO 


26 

2 

S 14Y 


PI 8—56 





• 13 

NO 


21 




P19-F22 





• 19 

NO 


26 

2 

9 15 6 












1 1SR 


Pi 8-2 





• 13 

NO 


21 




P19-B21 





• 19 

NO 


26 

2 

9 15V 


P18-1 





• 13 

NO 


21 




P19-B20 





• 19 

NO 


26 

2 

B 16 6 












B 16R 


PI 8-3 





• 13 

NO 


21 



PIG-021 





• 19 

NO 

• 

26 

2 

B 16V 


PI 8-4 





• 13 

NO 


21 



P19-D20 




* 

• 19 

NO 


26 

2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR A < d |SHEET 14 OF 41 


♦ 


HARNESS 8 T _ 6010660 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

iUENT ITEM 

LG 

TO IBI 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


19Y 


PI 8-37 




• 13 NO 


21 




PI9-811 




• 19 NO 


25 

2 

20 5 










20R 


P18-85 




• 13 NO 


21 




P19-A21 




• 19 NO 


25 

2 

20V 


Pi8-61 




• 13 NO 


21 




P19-A20 




• 19 NO 


25 

2 

21 5 










21R 


Pi8-84 




• 13 NO 


21 




P19-C21 




• 19 NO 


25 

2 

21V 


PI 8—59 




• 13 NO 


21 




P19-C20 




• 19 NO 


25 

2 

22 5 










22R 


P18-82 




• 13 NO 


21 




P19-F21 




• 19 NO 


25 

2 

5 22Y 


PI 8-58 




• 13 NO 


21 




P19-F20 




• 19 NO 


25 

2 

9 23 6 



1.00 

.75 



6B 

29 





1.75 

1.50 



7 

30 


9 23A 12 


SHLO B23 




• 20 NO 



. 



P19-B3 




• 19 NO 


25 

1 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



60230 

6010660 

A 




T 


HARNESS 6 



WIRE 
L6AO NATL 
10ENT ITEM 


CIRCUIT PI 
LEAO FROM (A! 

LG TO 161 


23R 


P19-BI 

P20-7 

23V 


P19-62 
P20-6 

24 

B 


24A 

12 

SHLO i 
P19-C3 

24R 


P19-C1 

P20-I6 

24V 


P19-C2 

P20-17 

25 

B 


25A 

12 

SHLO 1 
P19-03 

25R 


P19-D1 

P20-36 

25V 


PI9-02 
P20-35 

26 

10 


26A 

12 

SHLO 1 


TERM*JUT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


ACCESSORY 


1.00 .75 

l.?5 1.50 


1.00 .75 

1.76 l.SO 


l.OC .75 
1.75 l.SO 



TIN 

FIG 

ITEMS 

19 

NO 


26 

13 

NO 


24 

19 

NO 


26 

13 

NO 


24 



6B 

29 



7 

30 

20 

NO 



,19 

NO 


25 

19 

NO 


26 

13 

NO 


24 

,19 

NO 


26 

,13 

NO 


24 



6B 

29 



7 

30 

,20 

NO 



,19 

NO 


25 

,19 

NO 


26 

,13 

NO 


24 

,19 

NO 


26 

,13 

NO 


24 



6B 

63 



7 

31 

,20 

NO 



,19 

NO 


25 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 60230 


SCALE-NONE | REV LTR 


6010660 

[sheet 17 OF tl! 



























HARNESS 6 


6010660 










































HARNESS B 


6010660 



SCALE-NONE REV LTR 


[sheet 24 OF 41 




























HARNESS B 


6010660 


WIRE CIRCUIT PT 

IFAD MATE LEAD FROM (A) 
IDENT ITEW LG TO (Bl 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# ACCESSORY BRANCH 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEHS 


B 

50Y 


Jl-4 

P21-18 

B 

51 

4 


B 

51R 


P17-B 

P21-22 

B 

51V 


1— -g 

1 1 

AJ < 

8 

52 

. 4 


B 

52R 


P17-S 

P20-8 

B 

52Y 


P17-T 

P20-9 

B 

53 

4 


B 

53R 


PI 6-60 
P20-10 

B 

53Y 


P16-61 
P20-11 

B 

55 

4 


B 

55R 


PI 7—E* 
P20-38 


13 

NO 

22 

13 

NO 

24 


19 

NO 

23 

13 

NO 

24 

19 

13 

NO 

NO 

24 


19 

NO 

23 

13 

NO 

24 

19 

NO 

23 

13 

NO 

24 


• 13 

NO 

21 

• 13 

NO 

24 

.13 

NO 

21 

• 13 

NO 

24 

• 19 

NO 


• 13 

NO 

24 

CODE 

IDENT 1 

1 


NO. 


MIL 2004 


A 


80230 


^SCALE-NONE 


REV L.TR 


'A 




6010660 


[SHEET 26 OF 4 / 




4 


__ HARNESS B T __ 

WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLD LEAO INS NOTE 
LEAO MATL LEAO FROM I A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# 
IOENT ITEM LG TO (Bl NO. LG LG LG LG TIN FIG 


6010660 


REMARKS 

ACCESSORY BRANCH 
ITEMS 


B 

59 

8 


1.75 

1.50 



7 

30 





1.25 

1.00 



68 

29 

B 

59B 

U 

TB2-A1 



• 25 

NO 






SHLO B59 



• 20 

NO 



B 

59R 


P21-37 



• 13 

NO 


24 




TB2-B1 



• 25 

NO 



B 

59V 


P21-38 



.13 

NO 


24 




TB2-CI 



• 25 

NO 



B 

60 

8 


1.75 

1.50 



7 

30 





1.25 

1.00 



6B 

29 

B 

60B 

12 

TB2-A2 



• 25 

NO 






SHLO 860 



• 20 

NO 



B 

60R 


P21-39 



• 13 

NO 


24 




TB2-82 



• 25 

NO 



B 

60Y 


P21-40 



• 13 

NO 


24 




TB2-C2 



• 25 

NO 



B 

61 

8 


1.75 

1.50 



6B 

29 





1.75 

1.50 



7 

30 

B 

61A 

12 

SHLO B61 



• 20 

NO 






P16—23 



• 13 

NO 


21 

B 

61R 


P16-9 



• 13 

NO 


21 




P21-41 



• 13 

NO 


24 

B 

61Y 


Pi6—22 



*.13 

NO 


21 




P21-42 



• 13 

NO 


24 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

1 SCALE-NONE | REV LTR s*/t 

SHEET 28 OF V/ 


HARNESS 8 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE# 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO* LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


55Y 


P17-H4 




• 19 NO 


23 




P20—37 




• 13 NO 


24 


56 4 



. 







56R 


P17-P 




• 19 NO 


23 




P21-27 




• 13 NO 


24 


56Y 


P17-R 




• 19 NO 


23 




P21-28 




• 13 NO 


24 


57 8 



1.75 

1.50 



6B 

29 





1.75 

1.50 



7 

30 


57A 12 


SHLO B57 




• 20 NO 






P16-15 




• 13 NO 


21 


57R 


P16-5 




• 13 NO 


21 




P21-33 




• 13 NO 


24 


57Y 


Pie-14 




• 13 NO 


21 




P21-34 




• 13 NO 


24 


58 8 



1.75 

1.50 



6B 

29 





1.75 

1.50 



7 

30 


56A 12 


SHLO B58 




• 20 NO 






P16—6 




• 13 NO 


21 


1 58R 


P16-17 




.13 NO 


21 




P21-35 




• 13 NO 


24 


B 58V 


P16-16 




• 13 NO 


21 

* 



P21-36 




• 13 NO 


24 



MIL 20.4 9.45 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

6010660 


SCALE-NONE 


WIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM ( A1 

IOENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

1 62 8 

1 62A 12 


SHLD B62 
P16—11 

\ 62R 


P16-10 

P21-43 

1 62Y 


P16-24 

P21-44 

1 63 8 

\ 63B 12 


TB2-A3 

SHLD B63 

1 63R 


P21-45 

TB2-B3 

\ 63Y 


P21-46 

TB2-C3 

1 64 8 

1 64B 12 


TB2-A4 

SHLO B64 

) 64R 


P21-47 

TB2-B4 

i 64Y 


P21-48 

TB2-C4 


HARNESS B 


6010660 


TERM.JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 

NOTE 


AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE# 

ACCESSORY 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

PIG 

ITEMS 

1.75 

1.50 



68 

29 

1.75 

1.50 


• 20 NO 

7 

30 




• 13 NO 


21 




• 13 NO 


21 - 




• 13 NO 


24 




• 13 NO 


21 




• 13 NO 


24 

1*75 

1.50 



7 

30 

1.25 

1.00 


• 25 NO 

• 20 NO 

6 B 

29 




• 13 NO 

• 25 NO 


24 




• 13 NO 

• 25 NO 


24 

1.75 

1.50 



7 

30 

1.25 

1.00 



6 B 

29 

' 



• 25 NO 

• 20 NO 






• 13 NO 

• 25 NO 


24 




• 13 NO 

• 25 NO 


24 


REMARKS 

BRANCH 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 


SCALE-NONE 

REV LTR 


SHEET 












































HARNESS B 


6010660 


-X. 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT . 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LF AO 

MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONEt 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 



B 

65 

8 


B 

65A 

12 

SHLO 1 
P16-52 

B 

65R 


PI 6-30 
P21-51 

B 

65Y 


P16-51 
P21-52 

8 

66 

. 8 


B 

66A 

12 

SHLO 1 
P16-54 

B 

66R 


P16-31 
P21-53 

B 

66Y 


P16-53 
P21-54 

6 

67 

8 


8 

6 78 

12 

T92-A5 
SHLO 1 

B 

67R 


P21-55 

TB2-B5 

B 

67Y 


P21-56 

T62-C5 


1.75 1.50 

1.75 1.50 


66 29 
7 30 


• 20 NO 

•13 NO 21 


1.75 1.50 

1.75 1.50 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


13 

NO 


21 

13 

NO 


24 

13 

NO 


21 

13 

NO 


24 



6B 

29 



7 

30 

20 

NO 



13 

NO 


21 

13 

NO 


21 

13 

NO 


24 

13 

NO 


21 

13 

NO 


24 



7 

30 



68 

29 

25 

NO 



20 

NO 



>13 

NO 


24 

25 

NO 

• 


>13 

NO 


24 

25 

NO 




SIZE 


CODE I DENT 


A 


60230 


^SCALE-NONE 


REV LTR 


6010660 




SHEET 


30 OF 41 




HARNESS B _ 6010660 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE' 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


B 

71 8 




1.75 

1.50 




7 

30 







1.25 

1.00 




6B 

29 


B 

71B 12 


TB2-A3 





.25 

NO 







SHLO B71 





• 20 

NO 




B 

71R 


PI 5-7 





• 13 

NO 


21 





TB2-B3 





• 25 

NO 




B 

71Y 


PI 5—18 





• 13 

NO 


21 





TB2-C3 





• 25 

NO 




B 

72 8 




1.75 

1.50 




7 

30 







1.25 

1.00 




68 

29 


B 

72B 12 


TB2-A4 





• 25 

NO 







SHLO B72 





• 20 

NO 




B 

72R 


PI 5-8 





• 13 

NO 


21 





TB2-B4 





• 25 

NO 




B 

72Y 


PI 5—9 





• 13 

NO 


21 





TB2-C4 





• 25 

NO 




B 

73 8 




1.75 

1.50 




7 

30 







1.25 

1.00 




68 

29 


B 

73B 12 


TB2-A5 





• 25 

NO 







SHLO B73 





• 20 

NO 




B 

73R 


PI 5-5 





• 13 

NO 


21 





TB2-B5 





• 25 

NO 




B 

73Y 


PI 5-14 





.13 

NO 


21 





TB2-C5 





• 25 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010660 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 32 OF 4/ 


HARNESS B 


[»Hi] 


WIRE CIRCUIT FT 

IEAO MATL LEAD FROM (A* 
I0ENT ITEM LG TO IBI 


TERM,JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE' 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY BRANCH 
ITEMS 



B 

68 

8 


1.75 

1.50 


7 

30 






1.25 

1.00 


6B 

29 


B 

68B 

12 

TB2—A6 



• 25 NO 







SHLO B68 



• 20 NO 




B 

68R 


P21-57 



• 13 NO 


24 





TB2-B6 



• 25 NO 




B 

68Y 


P21-58 



• 13 NO 


24 

! 




TB2-C6 



• 25 NO 



1 

B 

69 

8 


1.75 

1.50 


7 

30 

I 





1.25 

1.00 


6B 

29 

i 

i 

B 

698 

12 

TB2-A1 



• 25 NO 







SHLO 869 



• 20 NO 




B 

69R 


P15—3 



• 13 NO 


21 





TB2-B1 



• 25 NO 




B 

69Y 


PI 5-10 



* .13 NO 


21 





TB2-C1 



• 25 NO 




B 

70 

8 


1.75 

1.50 


7 

30 






1.25 

1.00 


68 

29 


B 

708 

12 

TB2-A2 



• 25 NO 







SHLO B70 



• 20 NO 




B 

70R 


P15-12 



• 13 NO 


21 





TB2-B2 



• 25 NO 




B 

70Y 


P15—13 



• 13 NO 


21 





T82-C2 



• 25 NO 




SIZE 

CODE IDENT 




NO. 




A 

80230 

6010660 

| SCALE-NONE 

REV LTR jx/f 

SHEET 


. 2064 9-69 


1 

i 

i 

! 

I 


I 


s r 

i 





HARNESS B 

▼ 





6010660 

MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM IA) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE' 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


74 8 



1.75 

1.50 




7 

30 





1.25 

1.00 




6B 

29 


74B 12 


TB2-A6 




•25 

NO 






SHLO B74 




• 20 

NO 




74R 


P15-16 




• 13 

NO 


21 




TB2-B6 




• 25 

NO 




74Y 


P15-17 




• 13 

NO 


21 




TB2-C6 




• 25 

NO 




75 4 











75R 


P16—35 




• 13 

NO 


21 




P20-40 




• 13 

NO 


24 


75Y 


PI 6-36 




• 13 

NO 


21 




P20—39 




• 13 

NO 


24 


76 4 











76R 


P16-37 




• 13 

NO 


21 




P20-42 




• 13 

NO 


24 


76Y 


P16—38 

* 



• 13 

NO 


21 




P20—41 




• 13 

NO 


24 


77 4 











) 77R 


P16-39 




• 13 

NO 


21 




P20-52 




• 13 

NO 


24 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010660 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 



































MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (Bl 

77Y 



PI 6-40 

P20—51 

78 

4 



78R 



P18-7 

P19-A22 

78Y 



PI 8-8 
P19-B22 

82 

6 



82R 



P16—47 
P21-29 

82Y 



PI6—48 
P21-30 

83 

3 


P16-49 

P21-26 

85 

1 


P17-L 

P17-M 

87 

1 


P17-A4 

P17-B* 

\ 89 

4 



1 89R 



P17-F4 


P19-A26 


TERM, 

• JKT . 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 






• 13 

NO 


21 






• 13 

NO 


24 






• 13 

NO 


21 






• 19 

NO 


25 

2 





• 13 

NO 


21 






• 19 

NO 


25 

2 


• 13 NO 

21 


• 13 NO 

24 


• 13 NO 

21 


• 13 NO 

24 


• 13 NO 

21 


• 13 NO 

24 


• 19 NO 

23 


• 19 NO 

23 


• 19 NO 

23 


• 19 NO 

23 


• 19 NO 

23 


• 19 NO 

25 

2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

| SCALE-NONE 

REV LTR [SHEET 34 OF >// | 


HARNESS 8 T ___ 6010660 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 



REMARKS 

LEAO 1 

NATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO* LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


B 

93Y 



PI 6-44 




• 13 

NO 


21 







P21-32 




• 13 

NO 


24 



B 

94 

3 


PI6-45 




• 13 

NO 


21 







P21-20 




• 13 

NO 


24 



8 

95 

2 


Jl-il 




• 13 

NO 


22 







P21-19 




• 13 

NO 


24 



B 

98 

1 


P19-015 




• 19 

NO 


25 


2 





E3 




• 19 

NO 


48* 

49 

SMALL ENO 

B 

101 

8 



1.75 

1.50 




68 

29 








1.25 

1.00 




6 B 

29 



B 

101A 

12 


SHLO B101 




.20 

NO 









P16—21 




• 13 

NO 


21 



B 

1018 

12 


T82-A2 




.25 

NO 


32* 

30 






SHLO B101 




.20 

NO 





B 

101R 



PI 6-8 




• 13 

NO 


21 







T82-B2 




• 25 

NO 


32* 

30 


B 

101Y 



PI 6-20 




.13 

NO 


21 







TB2-C2 




• 25 

NO 


32* 

30 


B 

102 

8 



1.75 

1.50 




6 B 

29 








1.25 

1.00 




68 

29 



B 

10 2A 

12 


SHLO B102 




• 20 

NO 









Pi6-19 




• 13 

NO 


21 



B 

102B 

12 


TB2-A1 




-.25 

NO 


32* 

30 






SHLO B102 




• 20 

NO 






SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010660 

1 1 j* 1 CUPPT 


llA. 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 36 OF 4 I 


HARNESS B 


6010660 


WIRE 

LEAD NATL LEAO 
IDENT ITEM LG 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

FROM ( Al AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY BRANCH 

TO IBI NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


B 

89Y 


P17-G4 

• 19 NO 

23 





P19-A25 

• 19 NO 

25 

2 

B 

90 

4 





B 

90R 


P17-V 

• 19 NO 

23 





P19-G26 

• 19 NO 

25 

2 

B 

90Y 


Pi 7-1 

• 19 NO 

23 





P19-G25 

• 19 NO 

25 

2 

8 

91 

4 





B 

91R 


P17-U 

• 19 NO 






P19-F26 

• 19 NO 

25 

2 

B 

91Y 


Pi7-04 

• 19 NO 






P19-F25 

• 19 NO 

25 

2 

B 

92 

4 





B 

92R 


P17-U 

.19 NO 

23 





P19-D26 

• 19 NO 

25 

2 

B 

92Y 


PI 7-04 

• 19 NO 

23 





P19-025 

• 19 NO 

25 

2 

B 

93 

6 





B 

93R 


P16-43 

• 13 NO 

21 





P21-31 

• 13 NO 

24 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 35 OF 4 ! 


HARNESS B y ___ 6010660 _ ** 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY BRANCH 

IOENT ITEM 

LG 

TO (Bl 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

B 102R 


P16-7 




• 13 

NO 


21 



TB2-B1 




• 25 

NO 


32* 30 

B 102Y 


P16-18 




• 13 

NO 


21 


TB2-C1 




• 25 

NO 


32* 30 

B 103 • 



1.75 

1.50 




68 

29 



1.25 

1.00 




68 

29 

B 10 3A 12 


SHLO BIOS 




• 20 

NO 


21 



P16-29 




• 13 

NO 


B 103B 12 


TB2-A4 




.25 

NO 


32* 30 



SHLO B103 




• 20 

NO 



B 103R 


PI 6-13 




• 13 

NO 


21 


T82-B4 




• 25 

NO 


32* 30 

B 103Y 


P16-28 




• 13 

NO 


21 


TB2-C4 




.25 

NO 


32* 30 

B 104 8 



1*75 

1.50 




6 B 

29 




1.25 

1.00 




6 B 

29 

B 104A 12 


SHLO 8104 




• 20 

NO 


21 


P16-27 




• 13 

NO 


B 1048 12 


TB2-A3 

* 



.25 

NO 


32* 30 



SHLO B104 




• 20 

NO 



B 104R 


P16-12 




• 13 

NO 


21 


TB2-83 




• 25 

NO 


32* 30 

B 104Y 


P16-26 




• 13 

NO 


21 


TB2-C3 




• 25 

NO 


32* 30 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

80230 

6010660 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 37 OF 4 ! 





































HARNESS B 


6010660 

























eoioeeo 


































































y 
























_ HARNESS B T _____ 6011 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELO TERMINATION FIGURES ARE PER N01002071 FOR FIGURES 6b ANO 6A 

ANO NO1002D32 FOR FIGURE 7 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANQARDS PRESCRIBED BY MIL- 

D-70327 

INTERCONNECT LIST FOR THIS HARNESS IS 601*505 

PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHOWN. PREFIX WlfM UNIT NUMBER 56 FOR 

COMPLETE CIRCUIT POINT 

THE SUFFIX LETTER OF A LEAD IDENTIFICATION IDENTIFIES 

A SHIELD LEAD# COLOR OR MARKEO LETTER 
A - SHIELO LEAD ON FROM END 
B - SHIELD LEAD ON TO END 
G- GREEN 
K- BLACK 
L- BLUE 
N-8R0WN 
R-REO 
W-WHITE 
Y-YELLOW 

ASTERISK DENOTES LOWER CASE LETTER. 


GRID MODULE ON PICTURE SHEET IS 1 INCH TRUE POSITION. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. FEATURE CENTER LINES ON PICTURE SHEET 
ARE LOCATED WITHIN ♦OR - .25. ENDS OF HOOKUP WIRES OR ACCESSORIES 
ARE LOCATEO WITHIN .12. 

VENDOR ITEM-SEE SOURCE CGNTRCL OR SPECIFICATION CONTROL ORAWlNG 


CRIMP CONTACTS PER N01Q02032 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 2 OF 4 -! 


1066_ HARNESS B T ___*£ 

GENERAL NOTES 

description 

INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 100 MEGOHMS WITH 500 
VOC APPLIED BETWEEN 

A. THE ASSEMBLY PINS ANO STRUCTURE GROUND. EXCEPT THOSE PINS 
ELECTRICALLY CONNECTED TO STRUCTURE GROUNO. 

B. EACH PIN AND ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED. 
INCLUDING ALL SPARE PINS. 

TEST PFR MIL-STD-202. METHOD 302. EXCEPT ELECTRIFICATION TIME NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE L1MITE0 TO 15 MA 


ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS ANO JUNCTION BOX ASSY PER 
NO1002236 USING ITEMS 46 AND 55. 

CONDUCTORS SHALL ENTER CONNECTOR 56PI9 THROUGH THE BRANCH 
SPECIFIED IN THE REMARKS COLUMN. 

PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G RMS. LIMITEO TO 0.3 INCH PEAK TO PEAK 
DISPLACEMENT. FROM 10 TO 2000 CPS AT A RATE OF 4 OCTAVES PER 
MINUTE. 

B. VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FOR DISCONTINUITIES OF 10U SECONDS OR GREATER OURING 
VIBRATION. 

0. COMPLETE CONTINUITY ANO INSULATION RESISTANCE TESTING MUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION. 

ASSEMBLE INSULATION SLEEVE ITEM 64 OVER EACH ELECTRICALLY 
CONNECTED PIN OF CONNECTOR P19. POSITION SLEEVING FLUSH TO TOP OF 
NYLON INSULATOR. 

SOLDER PER ND1002071 USING ITEM 65. OR ITEMS 66 AND 67. 


BONO TERMINAL LUG ANO SCREW TO THE ADAPTER PER ND1002187 TYPE III. 
USING ITEMS 56. 57. 69 AND 70. __ 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 601 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


B 


[sheet 4 OF 
























HARNESS B 


601C660 


SEE NOTE 

NUMBER ITEM QTV 
I 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
6010660-001 
6010660-002 
6010660-003 
6010660-004 

6010660-005 

6010660-006 

6010660-007 

6010660-008 

6010660-009 

601C660-010 

6010660-011 

6010660-012 

1010929-103 

1010929-104 


DESCRIPTION 

MIRE PER 1010789—006* 22AWG. TEL. 10 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-001. 24AWG* TEL. 15 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-016. 26AWG. TEL. 15 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-008. 22AWG* TEL. RED. 55 FT 

TOTAL LG 

WIRE PER 1010789-003. 24AWG. TEL. REO. 15 FT 
TOTAL LG 

WIRE PER 1010789-017* 26AWG. TEL. REO. 20 FT 
TOT LG 

WIRE PER 1010789-012. TEL JKT. 24AWG TEL.REO. 
10 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-015. TEL JKT. 26AWG TEL REO. 
90 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-009. 22AWG TEL. RED. GRN. 10 
Fi TOT LG 

WIRE PER 1010707-1. REO JKT. 29AWG REO WHT BLU 
15 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-005 24AWG. TEL REO GRN BRN 5 
FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-002. 24AWG BLR 80 FT TOT LG 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL I56P16I 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL I56P18I 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010660 

[sheet 6 OF 4 \ 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTV 

PART NO. 

DESCRIPTION 


33 

2 

2014670- 4 

ADAPTER. SUBMINIATURE CONN. 


34 

1 

2014670- 6 

ADAPTER, SUBMINIATURE CONN. 


35 

1 

2014670- 7 

ADAPTER. SUBMINIATURE CONN. 


36 

1 

2014670- 9 

ADAPTER. SUBMINIATURE CONN. 

9 

43 

AR 

1012507-004 

TAPE* LACING 


44 

AR 

MIL—T-23594 

TAPE. TEFLON. TYPE II. 1 INCH WIDE 


45 

AR 

MIL-T-23594 

TAPE. TEFLON. TYPE II .25 INCH WIDE 

9 

46 

AR 

1012503 

COMPOUND. POTTING* POLYURETHANE 

9 

47 

16 

1010862 

BUSHING. SLEEVE 

9 

48 

1 

101C945- 1 

REDUCER. SPLICE 

9 

49 

1 

1012534- 95 

INSULATION SLEEVING ELECTRICAL HEAT SHRINK 


50 

1 

2014670- l 

ADAPTER SUBMINIATURE CONN. 

9 

51 

7 

101C958- 2 

PLUG PROTECTIVE. SEALING 


52 

1 

6010654-011 

JUNCTION BOX ASSEMBLY 

9 

55 

AR 

1012 504 

PRIMER. METAL PARTS 

9 

56 

AR 

1010661 

EPOXY RESIN 

9 

57 

AR 

1010679 

AOHESIVE ACTIVATOR 


58 

1 

6010660-013 

WIRE PER 1010789-011. 24AWG. YEL. YEL JKT• 
5 FT TOT LG. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 



6010660 

[sheet 8 OF 4 ! 


LIMA 


101066 


HARNESS B 


6010660 


EE NOTE 



NUMBER 

ITEM 

OTY 

9 

15 

1 

9 

16 

1 

9 

17 

1 

9 

18 

1 

9 

19 

1 


20 

1 

9 

21 

X 

9 

22 

X 


23 

X 

9 

24 

X 

9 

25 

56 

Q 

26 

63 

9 

27 

78 

9 

28 

24 

9 

29 

73 

9 

30 

39 

9 

31 

6 

9 

32 

18 


MIL 2064 9 63 


LIST OF MATERIALS 
PART NO. 
1010929-109 
1010930-014 
1010947-105 
1010965-001 
1010965-002 
6014535-021 
1010770- 1 

1010770- 2 

1010964-001. 
1010781- l 
1010955-001 
; 1010955-002 
1010958-001 
1010984 
1010402- 2 

1010490-110 
1010490-112 
1010979- 2 



DESCRIPTION 

CONNECTOR PLUG ELECTRICAL (56P15) 

CONNECTOR RECEPTACLE ELECTRICAL C56J1I 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL 456P17I 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL (56P211 
CONNECTOR PLUG ELECTRICAL (56P20) 

CONNECTOR ASSEMBLY ELECTRICAL (56P19) 

CONTACTS SUPPLIEO WITH CONNECTOR 1010929 
CONTACTS SUPPLIEO WITH CONNECTOR 1010930 
CONTACTS SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010947 
CONTACT* SOCKET SUPPLIEO WITH CONNECTOR 1010965 
CONTACT* ELECTRICAL MINIATURE* MALE 
CONTACT* ELECTRICAL MINIATURE* MALE 
PLUG PROTECTIVE SEALING 
PLUG PROTECTIVE SEALING 
SLEEVE* SOLDER 

INSULATION SLEEVING* ELECTRICAL* HEAT SHRINK 
INSULATION SLEEVING* ELECTRICAL* HEAT SHRINK 
PIN* TAPER 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR B 

SHEET 7 OF VI | 


X 


LIMA _ 101066 _ HARNESS B 

SEE NOTE LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO* 

DESCRIPTION 


59 

1 

2014670-014 

ADAPTER. CONNECTOR 


60 

1 

2021203 

TERMINAL LUG* SOLDER 


61 

1 

MS35333-69 

WASHER* LOCK 

9 

62 

1 

1006783- 93 

SCREW* BUTTON HD 

9 

63 

6 

1010763- 2 

SLEEVE* SOLDER 


64 

119 

1010490-114 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINKABLE) 


65 

AR 

SN 60 WRAP 2 

SOLDER QO-S-571 


66 

AR 

SN 60 WS 

SOLDER QO-S-571 


67 

AR 

MIL-F—14256 

TYPE A CR W 

FLUX 

9 

68 

1 

1008808-012 

CAP* PROTECTIVE 

9 

69 

AR 

1008822 

COLORANT. EPOXY BASE 

9 

70 

AR 

1006277 

SILICA* PULVERIZED PYROGENIC 


6010660 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 

80230 

6010660 

A 




SCALE-NONE REV LTR 


B 


SHEET 9 OF t// 

















B HR 


P17-Y 

P19-C26 


19 NO 
19 NO 


5 


2 





























HARNESS 8 


6G1066C 


WIRE 
IFAD MATL 
IDENT ITEM 


11V 

12 

13 


CIRCUIT PT 
LEAD FRUM (A) 

LG TO IB) 

PI 7-2 
P19-C25 

P17-A 

P19-B24 

P19-B23 

P17-X 


B 14 6 

B 14R 

B 14V 

B 15 6 


P18-81 

P19-G22 


P1B-56 

P19-F22 


B 

15R 

pib-2 

P19-B21 

8 

15Y 

PI 6-1 
P19-B20 

8 

16 6 


B 

16R 

Pi 8-3 

P19—021 

8 

16Y 

PI 8-4 
P19-D20 


TERM.JKT $MLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 


NOTE 
ONE • 


ACCESSORY 


LG 

TIN FIG 

ITER 

*19 

NO 


.19 

NO 

25 

.19 

NO 

23 

• 19 

NO 

25 

.19 

NO 

25 

.19 

NO- 

23 


13 

NO 

21 

19 

NO 

26 

13 

NO 

21 

19 

NO 

26 


13 

NO 

21 

19 

NO 

26 

13 

NO 

21 

19 

NO 

26 


13 

NO 

21 

19 

NO 

26 

13 

NO 

21 

19 

NO 

26 


REMARKS 

BRANCH 


2 

2 

2 

2 

2 

2 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

SCAL 
1-- 

E-NONE 

REV LTR |SHEET 14 0 F 4/ | 


HARNESS b 


6010660 


mIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
I0ENT ITEM LG TO IB) 


B 


19Y 


PI 8—37 
P19-B11 

20 

5 


20R 


P18—85 
P19-A21 

20Y 


PI 8-61 
P19-A20 

21 

5 


21R 


PI8-84 
P19-C21 

21Y 


Pi 8—59 
P19-C20 

22 

5 


22R 


P18-82 
P19-F21 

22Y 


PI 8-58 
P19-F20 

23 

8 


23A 

12 

shlo b; 

P19-B3 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


• 13 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 19 NO 


.13 NO 
• 19 NO 


.13 NO 
• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


6B 

7 


ACCESSORY 

ITEMS 


21 

25 


21 

25 

21 

25 


REMARKS 

BRANCH 


21 

25 


21 

25 


21 

25 


21 

25 


29 

30 


25 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

1 SCALE-NONE 

REV LTR jsHEET 16 OF 4j | 


HARNESS B 


6010660 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


B 

17 

6 












B 

17R 



Pi 8-5 





• 13 

NO 


21 






P19-G21 





• 19 

NO 


26 

2 

8 

17Y 



PI 8-6 





.13 

NO 


21 






P19-G20 





• 19 

NO 


26 

2 

B 

18 

7 




1.75 

1.50 




68 

29 








1.00 

.75 




6B 

29 


B 

18A 

12 


SHLO Bi8 





• 20 

NO 








PI 8—36 





• 13 

NO 


21 


B 

18B 

12 


P19-C12 





.19 

NO 


25 

2 





SHLO B18 





• 20 

NO 




a. 

18R 



P18-18 





• 13 

NO 


21 






P19-C10 





.19 

NO 


25 

2 

B 

18Y 



PI 8—35 





• 13 

NO 


21 






P19-Cll 





.19 

NO 


25 

2 

B 

19 

7 




1.75 

1.50 




6B 

29 








1.00 

.75 




6B 

29 


B 

19A 

12 


SHLO 819 





• 20 

NO 








PI 8-20 





• 13 

NO 


21 


B 

19B 

12 


P19-B12 





• 19 

NO 


25 

2 





SHLO B19 





• 20 

NO 




B 

19R 



PI 8-19 





• 13 

NO 


21 






P19-B10 





• 19 

NO 


25 

2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

SCAL 

E-NONE 

REV LTR 

SHEET 15 OF 41 


HARNESS 8 


6010660 


WIRE 

LEAO MATL LEAO 
10ENT ITEM LG 


CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB) 


23R 


P19-B1 

P20-7 

23Y 


P19-B2 

P20-6 

24 

8 


24A 

12 

SHLO f 
P19-C3 

24R 


P19-C1 
P2G-18 

24Y 


P19-C2 

P20-17 

25 

8 


25A 

12 

SHLO 1 
P19-03 

25R 


P19-01 
P20-36 

25V 


Pi9-02 
P20-35 

26 

10 


26A 

12 

SHLO 1 


825 


B26 
P19-B17 


TERM*JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


1.00 

1*75 


.75 

1.50 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


INS 


N0T6 


REMARKS 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


• 19 

NO 


26 

1 

• 13 

NO 


24 


.19 

NO 


26 

1 

• 13 

NO 


24 




6B 

29 




7 

30 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


25 

1 

• 19 

NO 


26 

1 

• 13 

NO 


24 


• 19 

NO 


26 

1 

• 13 

NO 


24 




68 

29 




7 

30 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


25 

1 

.19 

NO 


26 

1 

• 13 

NO 


24 


• 19 

NO 


26 

1 

• 13 

NO 


24 




68 

63 




7 

31 


• 20 

NO 


- 


• 19 

NO 


25 

2 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

60 

L0660 

</> 

n 

> 

r 

E-NONE 

REV LTR Jrd 

SHEET 17 OF 41 























WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO (Bl 


26L 


P19-F17 

P20-3 

26R 


P19-C17 
P20—1 

26W 


P19-D17 

P20-2 

27 

10 


27A 

12 

shlo b; 

P19-B18 

27L 


P19-F18 

P20-14 

27R 


P19-C18 

P20-12 

27W 


PI9-018 
P20-13 


SHLD B28 
P19-B19 


P19-F19 

P20-61 


P19-C19 

P20-59 


HARNESS B w 


TERM.JKT SHLO LEAD INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


1.00 •75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.15 1.50 


ACCESSORY 

lTfcHS 


REHARKS 

BRANCH 


*19 

NO 


26 


.13 

NO 


24* 

47 

.19 

NO 


26 


.13 

NO 


24. 

47 

.19 

NO 


26 


• 13 

NO 


24* 

47 



6B 

63 




7 

31 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


25 


.19 

NO 


26 


.13 

NO 


24* 

47 

.19 

NO 


26 


.13 

NO 


24* 

47 

.19 

NO 


26 


• 13 

NO 


24* 

47 



66 

63 




? 

31 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


25 


• 19 

NO 


26 


• 13 

NO 


24* 

47 

.19 

NO 


26 


• 13 

NO 


24* 

47 


SIZE CODE I DENT 
NO. 
60230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010660 

I SHEET IB OF 4/ 



HARNESS B 


UH»1 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM 4 A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

BRANCH 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO 4 Bl 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


28M 



P19-019 





• 19 

NO 


26 

2 




P 2 0-60 





• 13 

NO 


24* 47 


29 

8 




1.75 

1.50 




68 

29 







1.00 

.75 




68 

29 


29A 

12 


SHLO 829 





• 20 

NO 







PI 8-42 





• 13 

NO 


21 


298 

12 


P19-G12 





• 19 

NO 


25 

1 




SHLO 829 





• 20 

NO 




29R 



PI 8-41 





.13 

NO 


21 





P19-G10 





• 19 

NO 


26 

1 

29V 



PI 8—66 





• 13 

NO 


21 





P19-G11 





• 19 

NO 


26 

1 

30 

• 




1.75 

1.50 




68 

29 







1.00 

.75 




68 

29 


30A 

12 


SHLO 030 





• 20 

NO 







P18-71 





• 13 

NO 


2! 


300 

12 


P19-A9 





• 19 

NO 


25 

1 




6Mi.ll 630 





• 20 

NO 




30R 



PI 8-46 





• 13 

NO 


21 





P19-A7 





• 19 

NO 


26 

1 

30V 



PI 8-70 





• 13 

NO 


21 





P19-A8 





• 19 

NO 


26 

1 

31 

• 




1.75 

1.50 




68 

29 







1.00 

.75 




60 

29 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

| SCALE-NONE 

REV LTR [SHEET 19 OF 4/ | 


HARNESS B t 


6010660 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD HATL LEAD FROM 4 A) 
IOENT ITEM LG TO 4BJ 


TERM, 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 


REMARKS 

ACCESSORY BRANCH 
ITEMS 


8 

33R 


P18-64 

P19—07 



• 13 NO 

• 19 NU 

8 

33Y 


PI8-65 

P19-D8 



• 13 NO 

• 19 NO 

0 

34 

8 


1.75 

1.00 

1.50 

.75 


8 

34A 

12 

SHLO B34 
P18-52 



• 20 NO 

• 13 NO 

8 

340 

12 

P19-F9 

SHLO 834 



• 19 NO 

• 20 NU 

8 

34R 


pie-77 

P19-F7 



• 13 NO 

• 19 NO 

0 

34Y 


Pi8—76 

P19-F8 



• 13 NO 

• 19 NO 

8 

35 

8 


1.75 

1.00 

1.50 

.75 


8 

35A 

12 

SHLD 835 

PI 8-54 



• 20 NO 

• 13 NO 

0 

358 

12 

P19-G9 

SHLD 835 



• 19 NO 

• 20 NO 

8 

35R 


PI 8—53 

P19-G7 



• 13 NO 

• 19 NO 

8 

35Y 


P18—78 

P19-G8 



• 13 NO 

• 19 NO 


21 

26 

21 

26 

6B 29 
68 29 


21 

25 


21 

26 

21 

26 

6B 29 
6B 29 


21 

25 


21 

26 

21 

26 


1 

1 


1 


1 

1 


1 


1 

1 




~1 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010660 

SCAL 

E-NONE | REV LTR | 

SHEET 21 OF 4/ 



































HARNESS B 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAD FROM IAI 
IOENT ITEM LG TO € Bl 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE# ACCESSORY BRANCH 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


59 

8 


59B 

12 

TB2-A1 
SHLO B 

59R 


P21-37 

TB2-B1 

59Y 


P21-30 

TB2-CI 

60 

8 


60B 

12 

TB2-A2 
SHLO fl 

6 OR 


P21-39 

TB2-B2 

60Y 


P21-40 

TB2-C2 

61 

8 


61A 

12 

SHLO E 
P16-23 

61R 


P16—9 
P2 i-Al 

61V 


PI6-22 
P21-42 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


1.75 1.50 

1.75 1.50 


• 25 NO 
.20 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


.25 NO 
• 20 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 20 NO 

• 13 NO 


.13 NO 
• 13 NO 


• 13 NO 

• 13 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. 00230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


^ /j [SHEET 28 OF V/ 


HARNESS B 


6010660 





















MIRE 

LEAD MATL LEAD 
IOENT ITEM LG 

B 65 8 

B 65A 12 

B 65R 

B 65V 

6 66 8 

B 66A 12 

B 66R 

B 66V 

B 67 6 

B 676 12 

B 67R 

B 67V 


CIRCUIT PT TERM 
FROM I AI AREA 
TO (B) NO. 


SHLO B65 
PI6—52 

PI 6-30 
P21-51 

P16-51 

P21-52 


SHLO 666 
P16-54 

P16-31 

P21-53 

PI 6-53 
P2 1-54 


TB2-A5 
SHLO 667 

P21-55 

T62-85 

P21-56 

T82-C5 


JKT SHLO LEAO 
STRIP STRIP CUT 
LG LG LG 

1.75 1.50 

1.75 1.50 


1.75 1.50 

1.75 1.50 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


INS NOTE 

STRIP ONE. 

LG TIN PIG 

6B 

7 

• 20 NO 

• 13 NO 

.13 NO 
.13 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 

6B 

7 

• 20 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 
.13 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 

7 

6B 

• 25 NO 

• 20 NO 

• 13 NO 

• 25 NO 

• 13 NO 

• 25 NO 


REMARKS 

ACCESSORY BRANCH 
ITEMS 

29 

30 


21 

21 

24 

21 

24 

29 

30 


21 

21 

24 

21 

24 

30 

29 


24 


24 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 



80230 

6010660 

A 




SCALE-NONE 


r A. 


SHEET 30 OF 4 I 


HARNESS B 


r-r —» —■*— -wum ■mrmgmm 

6010660 _^ 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO IB» 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY BRANCH 
ITEMS 


B 

71 

8 


1.75 

1.25 

. . 

O 

o o 


7 

6B 

30 

29 

B 

7 IB 

12 

TB2-A3 

SHLO B71 



• 25 NO 

• 20 NO 



B 

71R 


PI 5-7 

TB2-B3 



• 13 NO 

• 25 NO 


21 

B 

71V 


Pi 5—18 

TB2-C3 



.13 NO 
• 25 NO 


21 

B 

72 

8 


1.75 

1.25 

1.50 

1.00 


7 

6B 

30 

29 

B 

72B 

12 

TB2-A4 

SHLO 872 



• 25 NO 

• 20 NO 



B 

72R 


PI 5-8 

TB2-B4 



• 13 NO 

• 25 NO 


21 

B 

72V 


PI 5-9 

TB2-C4 



.13 NO 
• 25 NO 


21 

B 

73 

8 


1.75 

1.25 

1.50 

1.00 


7 

6B 

30 

29 

B 

73B 

12 

TB2-A5 

SHLO B73 



• 25 NO 

• 20 NO 



B 

73R 


PI 5-5 

TB2-B5 



• 13 NO 

• 25 NO 


21 

B 

73Y 


PI 5-14 

TB2-C5 



• 13 NO 

• 25 NO 


21 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


A 

80230 

6010660 


SCALE-NONE REV LTR 


[SHEET 32 OF 41 


HARNESS B 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A* 

LG TO 161 


TERM*JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG LG LG 


NOTE 
ONE. 
TIN FIG 


B 68 8 

B 68B 12 


TB2-A6 
SHLO B68 


P21-57 

TB2-B6 


P21-58 

T62-C6 


B 69 8 

B 69B 12 


TB2-A1 
SHLO B69 


P15—3 
TB2-B1 


Pi 5-10 
T62-C1 


B 7C e 


B 70B 12 

B 70R 


TB2-A2 
SHLO B70 


P15-12 

TB2-B2 


P15—13 
TB2-C2 


LEAO MATL LEAO FROM I A) 


IOENT ITEM LG 
B 74 8 


TB2-A6 
SHLO B74 


P15-16 

TB2-B6 


PI 5-17 
TB2-C6 


75R 


PI 6-35 
P20-40 

75Y 


Pi 6-36 
P2C-39 

76 

4 


76R 


P16-37 

P20-42 

76 V 


P16-38 
P20—41 

77 

4 


77R 


P16-39 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


• 25 NO 

• 20 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


• 25 NO 

• 20 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


• 25 NO 

• 20 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


SIZE CODE I DENT 
NO. 

. 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


CIRCUIT PT 


TERM*JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


NOTE 
ONE. 
TIN FIG 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


• 25 NO 

• 20 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 25 NO 


• 13 NO 

• 13 NO 


• 13 NO 

• 13 NO 


• 13 NO 
.13 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

m 80230 

A 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 

BRANCH 


6010660 

[sheet 31 OF 41 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 

BRANCH 


SCALE-NONE REV LTR 


6010660 

I SHEET 33 OF 4l 
































HARNESS 6 


6010660 



HARNESS B 


6010660 

















HARNESS 6 


6010660 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO FROM (A) 
IDENT ITEM LG TO IB) 


105 

8 


105A 

12 

SHLO B 
Pi6-57 

1058 

12 

TB2-A6 
SHLO B 

105R 


P16-34 

TB2-B6 

105Y 


PI 6-56 
TB2-C6 

106 

8 


106A 

12 

SHLO 1 
P16-33 

IC6B 

12 

TB2-A5 
SHLO I 

106R 


P16—32 
TB2-B5 

106V 


P16—55 
TB2-C5 

107 

9 


107G 


P17-C 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
HO. LG LG LG LG TIN FIG 

i.75 1.50 60 
1.25 1.00 60 


1.75 1.50 

1.25 1.00 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 

BRANCH 




6B 

29 




6B 

29 


• 20 

NO 




• 13 

NO 


21 


• 25 

NO 


32. 

30 

• 20 

NO 




• 13 

NO 


21 


.25 

NO 


32. 

30 

.13 

NO 


21 


• 25 

NO 


32. 

30 



6B 

29 




6B 

29 


• 20 

NO 




• 13 

NO 


21 


.25 

NO 


32. 

30 

• 20 

NO 




• 13 

NO 


21 


.25 

NO 


32. 

30 

.13 

NO 


21 


• 25 

NO 


32. 

30 

• 19 

NO 


23 


• 13 

NO 


26 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

_ 80230 

A 


SCALE-NONE 


6010660 

|SHEET 38 OF 


WIRE 
LEAO MATL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (AT 

TO IB) 

1 120N 


P16-3 

P20-21 

1 120R 


PI 6—1 
P20-19 

1 120V 


Pi 6—2 
P20-20 


TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 
NO. LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY BRANCH 
ITEMS 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

. BG230 

A 

SCALE-NONE I REV LTR 


6010660 

Vf [sheet AO OF 4( 


HARNESS B 


6010660 























































































■.072‘ raRO 

CSK 82° TO .060/.085 DIA 
BOTH SIDES 
172 HOLES 
10 .004 QIAl 


-SEE NOTE 10 


.258 

.254 

4 PLACES 


»HMt | 
♦itH+ . 

♦ g| 


-NO. 8(.I64)-32UNC-2B 
MOD MINOR DIA '^g 
2 PLACES 



"—.165 R 
2 PLACES 



SEE 

NOTE 12 


.400 MAX 
TYP 


5 SPACES AT .125 BSC : 
.625 BSC 


~TUCS£ SOftPKCE* 

B*. FB.tt OP PKtMT 



L--2I3 D|A 
.217 D,A 
2 PLACES 
l©B .005 1 


MWL A. 
Scaaje : 4-: i 
4. PLACES 


OtA. TO BE frjee from PMVIT 

"E*(=.E. HOT*. VE 


SECTION 


SEE NOTES 7, • ANO 14 
i PLACES 


INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
MATERIAL: MAGNESIUM AZ3IB-H24 PER QQ-M-44. 

ALL SURFACES iZ %/ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
REMOVE BURRS AND EDGES .005/.0I5 

UNLFSS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .015 MAX 
FINISH.* ANODIZE PER MIL-M-45202, TYPE I. CLASS C. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

COAT THREADS OF FIND NO. I WITH MIL -P-8585, COLOR Y 
INSTALL FIND NO. I WET PER MS-33646. REMOVE DRIVING TANG 
IDENTIFY WITH PART NO. PER NDIC020I9 

MARK .060/.100 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9.CENTRALIZE AS SHOWN 

MARK .060/.I00 HIGH BLACK CHARACTERS PER ND1002019 AN D N D1002122 TYPE H 

CLASS 2 USING INK 1006271-10. CENTRALIZE AS SHOWN ON SURFACE PH DO NOT APPLY PROTECTIVE COATING 

MARK .I00/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PEH NDI0020I9. CENTRALIZE 'AS SHOWN 

THE SURFACES OF FIND NO. I MATING WITH SCREW SHALL BE FREE OF PRIMER OR OTHER 

CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION CLEANIN6 OF FIND NO. I,A STANDARD SCREW 

SHALL BE ENGAGED AND DISENGA6ED THE FULL LENGTH OF FIND NO. I AS FINAL STEP IN 

CLEANING OF FIND NO. I THREADS 

INDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. COAT PER NPI002040. DO NOT EPOXY COAT. 


- SEC NOTE 14. 

As. 


Ifc. PAINT P«R NblOoXXT* USING PNIMML >010**1. AM* PAINT tOO****-* 
AND OVtRuDAT PAINT PfcA KttOOXX*! TY«* PAINT I0IXS4A-OO* 
MOUSS and CAVITIA* f'oA TUB. NOONTmCr €cMl«|S MUST 

BA T»Avvitlc> Axcepr AS Ucnr«*. 

16. VENDOR ITE.M. "SCJE STEC\FlCAT*lOl4 COMnrROi.“D*AWlNO 

17. ALL THREADED HOLES MARKED “a* MUST BE FREE OF ANODIZE 
AND PAINT. 


Ncm. S. 

«*B.NOrE. I* 


UNICtS OTHCRWW SKCtCCO 
DIMENSIONS AM M MCHCS 
CAPACITOR VALUCS AM IN pi 
RtVSTOH VALUES MKMOM 
TOLERANCES OM 
rwcTwm^yqffLt m 

DO NOT &M.I V&OfUwMG 


*010661 -001 
1010957-008 


MIT 

INSTKOMENTATtON LAN 

CAMMOOC. MASS 


6014535 


NOW CHECftEo£U 

* 2 Armc*v>Lj 


fJL. * 

zM JJOfcfc 


CONNECTOR BASE _ 

INSERT. SCREW THREAD, SELF LOCKING 


MANNED SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 

CONNECTOR BASE,OUTPUT 

INSEPARABLE ASSEMBLY 

PTA 



T ZOO€ IOC NT NO . | SIZE 


8023C 


60imi 






















INITIAL RELEASE CLASS A 

PER TDRR 3//39 

HEWSLP PER TDRR 3J20S 


’ J40 X J/ ***** 
CSK 82° X .165 OIA 
2 HOLES 

I* .010 dia] 


-SEE NOTE II 


. 203 -v 

4 HOLES 

.c»c oia! 



CSK 82° TO .060/.085 DIA 
BOTH SIDES 
172 HOLES 
Iffi .004 DIAl 


,-9EE NOTE 10 


—► 2 

4 

.075—♦j ■*- 


.258 

.254 

4 PLACES 


31 SPACES 
AT.125 BSC • 
3.875 BSC 


\m\ 


-.432 TYP 


-5 SPACES AT .125 BSC a 
.625 BSC 



.156 R- 

8 PLACES 

©.oio dia] 





-N0.8(.I64)-32UNC-2B ~ 

MOO MINOR DIA 'JJJ \K> 

2 PLACES * sSK 



I 

I |^+4fl| 


^-.165 R 5 
2 PLACES £ 



SEE 

NOTE 12 


.400 MAX- 
TYP 


.217 

2 PLACES 
I© B .005 1 


-tuese. e*MkU- 

Bfi. FRtE. ON PKlKT 


SECTION A-A 


C^LTML K 
Scavje : A\ i 

A PLACES 


-SCC MOTE 14- 
S8J6.“C>*TXIL. As. 


SEE NOTES 7, 6 AND 14 
8 PLACES 


DIA. TO BE FROM PAlUT 

■C^SlE. HOTE. \£ 


NOTES : 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

II. 


INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MIL-D-70327 
MATERIAL! MAGNESIUM AZ3IB-H24 PER QQ-M-44. 

ALL SURFACES lZ %/ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

REMOVE BURRS AND EDGES .005/.0I5 I 

UNLFSS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .015 MAX 
FINISH! ANODIZE PER MIL-M-45202, TYPE I. CLASS C. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

COAT THREADS OF FIND NO. I WITH MIL -P-8585, COLOR Y 
INSTALL FIND NO. I WET PER MS-33646. REMOVE DRIVING TAN6 
IDENTIFY WITH PART NO. PER NDIC020I9 

MARK .060/.I00 HIGH BLACK CHARACTERS PER NO 1002019.CENTRALIZE AS SHOWN 

MARK .060/.I00 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 AN D N DI002I22 TYPE H 

CLASS 2 USING INK 1006271-10.CENTRALIZE AS SHOWN ON SURFACE |-A-1 DO NOT APPLY PROTECTIVE COATING 

MARK .I00/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE 'AS SHOWN 

THE SURFACES OF FIND NO. I MATING WITH SCREW SHALL BE FREE OF PRIMER OR OTHER 

CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION CLEANIN6 OF FIND NO. I,A STANDARD SCREW 

SHALL BE ENGAGED AND DISENGAGED THE FULL LENGTH OF FIND NO. I AS FINAL STEP IN 

CLEAN IN6 OF FINO NO. I THREADS 

INDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. COAT PER ND1002040. DO NOT EPOXY COAT. 


PAIMT Pt* Nb 1001X79 OStftG PRtMB* 101099 X AMto PMMT I009&O9-I 
AMt> OV6RCOAT PAmi PC* UblOOXXBI TYPCBPAIMTT K>\XS49-0©9. AU. 
UOU8.B Atlb C*BoR* CAVITIES PWLTM*-MOORTIHCr Sc*9blS MOST 
BE *PA\UTU> EXCEPT AS MOTTO. . 


VENDOR ITEM: 'SEE. SPECIFICATION CONnrROL.”DRAWlKM3 
ALL THREADED HOLES MARKED MUST BE FREE OF ANODIZE 


*see Menrs 2. 
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MITIAL RELEASE CLASS A 
eertdrr J//39 _ 

fi£//S£P PER TDRR 3/20 S 
REVISED PER TDRR B2€>79 
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;!« x .3 , cup . 

CSK 82° X. 165 OIA 
2 HOLES 
Nkoio DIA1 
SEE NOTE 18 

[ .2.03 —^ 
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fo.OIQ DlA | 


-SEE NOTE II 
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AT.125 BSC * 
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-.432 TYP 
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BOTH SIDES 
172 HOLES 
ft!) .004 PIAl 


-SEE NOTE 10 
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.254 
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-N0.8(.I64)*32UNC-2B 
MOD MINOR DIA 
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.4*4-4 4 I, 

tr:::::: lit* • 


r 55 :-pr 
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2 PLACES 
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NOTE 12 


.400 MAX- 
TYP 


2 PLACES 
j© B .005 I 


-“THESE SOEFJLCES 
SE FREE. OP PRlHT 
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U 2II 
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SECTION A-A 


r \ V \ DtTWL A 

S. V ' \ Scavje: 4-:I 

\ * places 

~\T 

OIR TO BE FREE FROM PRINT- 

NOTES •* W HOT* l£ 

J. INTERPRET DRAWIN6 IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY MH.-D-70327. 

Z. MATERIAL-MAGNESIUM AZ3IB-HZ4 PER QQ-M-44 MEETING THE CLASS A REQUIRE MENT50FTHE 
* ALUMINUM ASSOCIATIONS ULTRASONIC STANDARD FOR PLATING,EXTRUSIONS AND FORGINGS. _____ _ 

3. ALL SURFACES l2 J/ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

4. REMOVE BURRS AND EDGES .005/.0I5 

5. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .015 MAX 

6. FINISH: ANODIZE PER MIL-M-45202, TYPE I. CLASS C. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

7. COAT THREADS OF FIND NO. I WITH MIL - P-8585, COLOR Y 

8. INSTALL FIND NO.I WET PER MS-33646. REMOVE DRIVING TANS 

9. IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 

10. MARK .060/.100 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9.CENTRALIZE AS SHOWN 

M. MARK .060/.I00 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 AND NDI002I22 TYPE H 

CLASS 2 USING INK 1006271-10.CENTRALIZE AS SHOWN ON SURFACE |—A— | DO NOT APPLY PROTECTIVE COATING 

12. MARK .100/.I40 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9. CENTRALIZE 'AS SHOWN 

13. THE SURFACES OF FINO NO. I MATING WITH SCREW SHALL BE FREE OF PRIMER OR OTHER 
CONTAMINANTS. AFTER POST INSTALLATION CLEAN IN6 OF FIND NO. I, A STANDARD SCREW 
SHALL BE ENGA6ED AND DISENGAGED THE FULL LENGTH OF FINO NO. I AS FINAL STEP IN 
CLEANING OF FIND NO. I THREADS 

14. INDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. CO>fT PER NDI002040. DO NOT EPOXY COAT. 


-SEC NOTE 14 
Sfc.£.T>£TXIL. Aw 


SEE NOTES 7, 9 AND 14 
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U©Uf.S> Attb C'BoRR CAVITIES PoR. TW*. MOOMTIHG $CRE*|S MUST 
BE ■pAmTtt BxcepY AS Motto. 

IS. VENDOR ITE.M. 'SEE. STECIFICArriOIA CtoWTROl-T>lUkWlNG 



17. ALL THREADED HOLES MARK'ED *** MU3" 
AND PAINT. 

IS. ALL HOLES MARKED b MUST BE FREE OP 
ANODIZE. COAT PER ND 1002040. DO NOT 
EPOXY COAT OR PAINT HOLES. 

19. TOUCH UP, EXCLUDING CORROSION PER 
ND 1002040. 
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NOTES : 

HNTERPRET DRAW IMG IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BY MIL-D-70327. 

2- MATERIAL'.MAGNESIUM AZ31B-H24 PER QQ-M-44 

3- RNISH *. ANODIZE PER MIL-M-45202, TV PE I, CLASS C 

4- MUST BE FREE FROM BURRS. 

5- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED *. 

A. ALL CORNERS TO BE .005 TO .0(5 R OR CHAMFER. 

B. SURFACE ROUGHNESS NOT TO EXCEED ' 

6- IDENTIFY WITH PART NUMBER PER NO 1002019. 

7- COAT THREAD OF ITEM (T) WITH MIL-p-8585 COLOR Y 

8- INSTALL ITEM (Z) WET PER MS-33646, REMOVE TANG 
3-MARK .060-.100 HIGH BLACK CHARACTERS PER 

NDI0O20I9, CENTRALIZE AS SHOWN 

10- MARK.100-.140 HIGH BLACK CHARACTERS PER 

AID 1002019, CENTRALIZE AS SHOWN 

11- MARK .060-100 HIGH BLACK CHARACTERS PER NDI0020I9 
USING INK 1006271-10. DO NOT APPLY PROT ECTIVE 
COATING, CENTRALIZE AS SHOWN ON l-Z-1 

12- INDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. COAT PER 

ND1002040. DO NOT EPOXY COAT ' «.« ^ 


ia.P*>\NT P*R Mbl00227d USING PRtKA&P. 1010*92. 
AlMO PMW \00ftft09- \ OVEJPCOAkT VMl4T"Pd* 

Mt> 10022.9I TYPE HL T>*JMT t0\2.54-9-009 . ftkUL. V40V_tS 
*^4T> C.' BOR.E CAVITIC.9 FORTUt HAOOKTlVlG SO^tYMS 
MUST ^»t PAJWTCD tTLCEPT NCfrfcXS. 

14. VENDOR ITEM’. SEE &PECt?tCKnOU COUTROU XMUwNING 

15. ALL THREADED HOLES MARKED *VMUST BE FREE OF ANODIZE 
AND PAINT. 
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NOTES'. 

1- lWTEePRET DRAWING IN ACCORDANCE. WITH STANDARDS 
PRESCRIBED BV MIL-O-70327. 

2- MATERIAL‘.MAGNESIUM AZ SI B-H24 PER QQ-M-44 

3- FINISHANODIZE PER MIL-M-45202,TYPE I, CLASS C 

4- MUST BE FREE FRO*A BURRS. 

5- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED *. 

A. ALL CORNERS TO BE .005 TO.OiVR. OR CHAMFER. 

B. SURFACE ROUGHNESS NOT TO EXCEED 

6- IDENTIFY WITH PART NUMBER PER NO 1002019. 

7- COAT THREAD OF ITEM (f) WITH MILrP-8585 COLOR Y 

8- INSTALL ITEM (2)WET PER MS-33646, REMWE TANG 
S-MARK. .060-.100 HIGH BLACK CHARACTERS PER 

NDI0020I9, CENTRALIZE AS SHOWN 
10-MARK .100-.140 HIGH BLACK CHARACTERS PER 
NDI0020I9, CENTRALIZE AS SHOWN 
II - MARK .060-JOO HIGH BLACK CHARACTERS PER ND1002019 
USING INK 1006271-10. DO NOT APPLY PROT ECTIVE 
COATING, CENTRALIZE AS SHOWN ON K2- ] 

12-NDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. COAT PER 
ND 1002040. DO NOT EPOXY COAT 
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15. ALL THREADED HOLES MARKED *VMUST BE FREE OF ANODJZC 
_ AND PAINT. 
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•.INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARB PRESCRIBED Pzh. moiooi279 usihs t>rim£R wio1 m — 

By MIL- D-7032 7. fr.MD Wuht ieo68o^-l oveacom PtkiMT'KIl 

Z. MATERIAL: MA6NESIUM AZ3IB-H24PERQQ-M-44 MEETING THE CLASS A REQUIREMENTS OF nbioozm* TYPE HE "WU NT iovzs+s-ooS (Lu_ hol.c 1 
THE ALUMINUMI6S0CIATIM6 ULTRASONIC STANDARD FOR PLATING .EXTRUSIONS AND FORGINGS-+Nt> C BoRt cavities fortue. wooktiwG aostws 

3- FINISH *. ANODIZE PER MIL-M-45202, TYPE I, CLASS C 

4- MUST BE FREE FCCrtA BURES. 

5- UNLEW OTHERWISE SPECIFIED *. 

A. ALL CORNERS TO BE .005 TO -OiBR. OR CHAMFER. 

B. SURFACE ROUGHNESS NOT TO EXCEED 1 

6- IDENTIFY WITH PART NUMBER PER NO 1002019. 

7- COAT THREAD OF ITEM (T) WITH MIL-P-8585 COLOR Y 
a-1NSTAU- ITEM ©WET PER MS-55646, REMOVE TANG 


MUST ■fcE P/UMTCS EXCEPT M VOTe.’O. 

I4> VENDOR ITEM . SEE «PECt«tCtkTtOM CONTHOL Yafk+WING 

JS. ALLTHPEADED HOLES MABIfEO “a"MUST BE FREE OF ANODIZE 
_AND PAINT. _ 

IE ALL HOLES MARKEO b MUST BE FREE OF ANODIZE. COAT PER 
ND 1002040. DO NOT EPOXY COAT OR PAINT HOLES. 

17. TOUCH UP, EXCLUDING CORROSION, PER NO 1002040. 


DEEP 


9- MARK .OGO-.100HIGH BLACK CHARACTERS PER 
NDI0O20I9, CENTRALIZE AS SHOWN 

10- MARK .100—.140 HIGH BLACK CHARACTERS PER 

ND10020I9; CENTRAUZE AS SHOWN 

11- MARK .060-JOO HIGH BLACK CHARACTERS PER ND 1002019 
USING INK 1006271-10. DO NOT APPLY PROT ECTIVE 
COATING, CENTRAUZE AS SHOWN ON RTI 

12- INDICATED AREAS TO BE FREE OF ANODIZE. COAT PER 
ND 1002040. DO NOT EPOXY COAT 
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A/ores: 

/. INTERPRET DRAWING /N ACCORDANCE MEN 
STANDARDS PRESCRIBED BY M/L-D- 70327. 

2. MATERIAL- MAGNESIUM. AZ3IB-H24 PEP QQ-M-44 

3. P/N/SN> ANODIZE PEP MIL -M- 45202 TYPE I CLASS C 

4. MUST BE FREE FROM BDRRS. 

5. UNLESS OTHERWISE SPEC/PIE Ot 

A. ALL CORNERS TO BE .005 TO . 0/S R OR CNRMEER. 

B. SURFACE ROUGHNESS MUST NOT EXCEED 

6. IDENTIFY USING PART NUM8ER PER NO1002019. . 

7. COAT THREAD OP ITEM (F) WITH MIL-P -8585 COLOR Y 
& INSTALL ITEM © WET PER HAS33646. REMOVE TANS. 
% MARK .CL 7.10 J/ISH - BLACK. CHARACTERS PER ND/0020/9. 

CENTRAL /EE AS SHOWN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
/O. MARK ,10-.14 KISH BLACK CHARACTERS PER ND/0020/9. 
CENTRAL/PE AS SHOWN. 

II. MARK .06-.10 HIGH BLACK CHARACTERS PER N0lt)020l9 

USING INK 1006271-10 . DO NOT APPLY PROTECTIVE - 

COATING. CENTRALIZE AS SHOWN ON EID 
13. INDICATED AREA TO BE FREE OP ANODIZE. COAT PER 
ND1002040. DO NOT BrPQXY-COAT . 

13 PAINT PER NO 1002279 US/H6 PRIMER 10/0992 AND i -- 

PAINT 1008809-1 AND OVERCOAT PAINT PER NDI0022YI " 

TYPEM PAINT 1011543- 003. ALL HOLES AND C'BORE 
CAVITIES FOR THE MOUNTING SCREWS MUST BE PAINTED 
EXCEP7 AS NOTED. 

M. VENDOR ITEMSfFSP&lFICAT/ON 
OR SOURCE CONTROL DRAWING 

15. ALL THREADED RULES MARKED N „ £0< 

Ml/ST 3£ ERff OF ANODIZE 6.06 BSi 

AND PAINT. gL I I 
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A/ores: 

/. INTERPRET DRAW/NG /N ACCORDANCE W/TN 
STANDARDS PRESCRIBED BE M/L-D-70327. 

2. MATER/At- MAGNESIl/Nl AZ3IB-H24 FBR QQ-M-44 

3. FINISH > AffQDilt REP MIL-N1- 45202 TYPE I CLASS C 

4. MUST Be AREA PRAM BURRS. 

5. UNLESS OTHERWISE. SPECIFIC D : 

A. ALL CORNERS TO BE .005 TO .0/5 R OR CHAMFER. 

B. SURFACE ROUGHNESS MUST NOT EXCEED 'ty 

6. IOENTIFY - USING PART- NUMBER PER ND/OOto/9. 

7. COAT THREAD OP/TEM (?) WITH M/L-P-8585 COtORY 
6. INSTALL /TEM (?) NET PER MS33646. REMOVE TANG. 

9. MARK .06 r . IP JOSH. BLACK. CHARACTERS PER ND/0020/9. 

CENTOAl AS SHOWN, UNLESS OTHERW/SE SPEC/F/ED. 

10. MARE J0-.I4 HIGH BLACK CHARACTERS PER ND/0020/9. 
CENTRA//?F AS SHOWN. 

//. max .06-.10 urn BLACK CHRRKTERS PBK WtQ020/9 
USING INK 1006271-10. DO NOT APPLY PROTECTIVE 
COATING. CENTRAL ll£ AS SHOWN ON S3 

12. INDICATED AREA TO BE ARE* OP ANODIZE. COAT PEP 

* ■ MD10Q2O4O. DO HOT JEP&CL- CQAT . 

13. PAINT PER NO 1002279 USING PRIMER 10/0992 AND 
PAINT I008B09- / AND OVERCOAT PAINT PERNDI00229I 
TYPEW PAINT 1012543- 003. ALL HOLES AND C'BORE 
CAVITIES FOR THE MOUNTING SCREWS MUST BE PAINTED 
EXCEPT AS NOTED. 

H. VENDOR ITEM-SEESPEC/F/CAT/ON^ 

OR SOURCE CONTROL DRAWING. 

IS. ALL THREADED HOLES MARRED A te 
M//ST BE FREE OF ANODIZE |?_ 

AND PAINT. 


S SPACES AT 
jesasc *.62S8sc- 


-S£EM>7E/0 



V/EW B-B 


DIAMETER TO BE TREE 
OF FAINT. 


SEE DE7AIL m A m 
SEE NOTE \Z 
4 PLACES 



6.06 


DETAIL 7T 
SCALE 4 / 


TTT 

jLL 


8 


6 


5 






















































3. 

4. 

5. 


A/ores: 

4 INTERPRET drawing /n accordance w/tn 
STANDARDS PRESCRIBED BY M/L-D-70327. 

2 A23/B-HZ4 PER QQ-M-F4 MFE7W6 THE CUSS A REQUIREMENTS OF TEE 

ALUM/HUN ASSOCIATIONS ULTRASONIC STANDARD FOR PLATING, EXTRUSIONS AND F0RGW6S. 
/ ffi£ / Z : £%OD/Se PEP M/L-M-45202 TYPE! CLASS C. 

MUST BE TREE PROM BURRS. 

UNLESS OTHERWISE SPEC/P/EO: 

70 0e ‘ OOS T0 '0*5 * 00 CHAMFER. 

3. SURFACE ROUGHNESS MUST NOT EXCEED T*V 

A IDENTIFY USING PART- NUMBER PER NO 10020 / 9 . 

7. COAT THREAD OF ITEM (T) WITH M/L-P-S 535 COLOR Y 
& INSTALL ITEM (F) WET PER MS33646. REMOVE TANG. 

MARK .ULt.ID JOSH. BLACK. CHARACTERS PER NO 1002014. 

CENTRALIZE AS SHOWN , UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 

MARK.10-.14 HIGH BX.KCX CHARACTERS PER ND/OOZO!9. 

CENTRAL UP AS SHOWN. . 

MARK .06-J0 HIGH-BLACK CHARACTERS PER NUID020/9 
USING INKI00627H0. DO NOT APTLY PROTECTIVE S SPACES AT 

COATING* CENTRALIZE AS SHOWN ON FTH JDS ESC *. 6 RSSSC 

INDICATED MEATO Bt fREE OF ANODIZE. COAT PER 344 AST- 

MDIQD2Q4Q. DO NUT EPOXY C OAT . 


SYM 

ZONE 

[ DESCRIPTION 

DATE 

Am. 

A 


initial RELEASE CLASS k 

PWTDRR 3 y /39 

CMO NO. 


,, V 





£ 


‘rLVISED PLR TORR 3/205 


IQ-4U 

WMlhk 

c_ 


REVISED PER. TDR.R 3 2AT>3 


suwr 

E>1 

WEL 



( 





9. 


fO. 


H. 


12. 


1.312 esc 

-.312 A 3PLACES 

IDENTIFICATION MARK 
-.2/8 TYP 


13. PAINT PER NO 1002279 US/HG PRIMER 10/0992 AUD 
PAINT J008B09-! AND OVERCOAT PAINT PER ND/00?Z9! 
TYPES- PAINT 10/2543-003. ALL HOLES AND CB0R6 
CAVITIES TOR THE MOUNTING SCREWS MUST BE PAINTED 
EXCEPT AS NOTED. 

H. VENDOR ITEM-SEP SPECIFICATION 
DR SOURCE CONTROL DRAWING. 


IS. ALL THREADED HOLES MARKED* 
MUST BE FREE OF ANODIZE 
AND FAINT. 


16. ALL HOLES MARKED b MUST BE 
FREE OF RNO0/ZE. COPT PER 
NO LOO2040. 00NOT EPOXY CMT 
OR PAHYF HOLES. 

!7 TOUCH OP, EXCLUDING CORROSION, 
PER A/0 /OO2040. 


id 


40 SPACES 
AT./ 2 S BSC 
-5000 BSC 


-SEEACUEAD 


view B-B 



■DIAMETER TO BE FREE 
OF PAINT. 


SEE DE7AIL-A- 
SEE NOTE 12 
4 PLACES 



Eza 


-*002 I 


.062 esc 


:63 


R 


6.06 



D/A 


343 MODIFIED 
T/49 MINOR D/A 7m 
8-32 NC-2B THRU 
CSK 82° TO MAJOR DM 
2 PLACES 
Rte/ODiAl 


2 PLACES 
i®Y.QQS\ 


.168 


-OSLh 

.077 W 


,BRtOD 
SEE NOTES 18/IS - 

&.OIQO/P I —1 




.ZH 


.Z!S 

-.460 



S.4373SC 



,400MAX. TYP 


PARTIAL SECTION A-A 
SCALE £/t 


SEE NOTE/! 


. 140 X *3/DEEP 

82° CSK 70 .165 D/A 
2 HOLES 
W.Q040/A\ 

SEE NOTE 16 


-^fi-THRU 82°CSK TO 


-1.062 BSC 


DETAIL 7T 
SCALE 4:/ 


.080-.085 D/A-BOTH SIDES 
228 HOL ES 

&LXXD/A\ SEE MOTE 14 






z 

8 

10/0957-008 

INSERT. SCREW THD LOCKING 

/ 

/ 

60/0663-00/ 

B4 S£ 

ntN 

NOl 

NO. 

REQD 

HWT OR BCNTFYM6 
NUMBER 

NOMENCLATURE 

OR DESCANT ION 


LIST OF PARTS AND MATERIALS | 



o 

fO 








pt ; i* 

m:7 




















015 R MAX 


SECTION A-A 



NOTES 

1. INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS 

PRESCRIBED BY MIL-D-70327 

2. MATERIAL:6061-T651 AL PER QQ-A-250/ll,T£MP T€5l 

3. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL FILLETS AND RADII TO BE .010 MAX 

4. REMOVE BURRS AND SHARP EDGES .005/.0I5 

5. ALL SURFACES 125/ 

6. FINISH: ANODIZE PER MIL-A-8625, TYPE I,CLEAR 
7.IDENTIFY WITH PART NO. PER NDI0020I9 

8 .PAINT SURFACE A WITH ZINC CHROMATE PRIMER 
PER MIL-P-8585 AND 1012543-003 PAINT PER 
ND 1002291 , TYPE HI. 


I 
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A 














muoz-ozi 


NEXT ASSY 

USEO ON 

| APPLICATION 


3 


2 


16010669 


REVISIONS 


DESCRIPTION 


INITIAL RELEASE CLASS A 
PER TDRR \ I jfh- 




w v l 


A 


D 




C 


0> 

CD 

CD 

o 

o 

CD 


B 


QTY 

PART OR 

MATERIAL 

NOMENCLATURE OR 

FIND 

REQO 

IDENTIFYING NO. 

OR NOTES 

DESCRIPTION 

NO. 


LIST OF MATERIALS 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSIONS ARE IN INCHES 
CAPACITOR VALUES ARE IN pf 
RESISTOR VALUES ARE IN OHMS 
TOLERANCES ON 

FRACTION^ w O^fMALS ANGLES 
± 

DO 


MIT 

INSTRUMENTATION LAB 

CAMSMIOGC. MASS. 




HAL I IV1TJ ULLIWinLO 

O NOfHfcfoTOlQ^AWING 


MATERIAL 



SEE NOTE 2 




cc5 

appwhvt p^?. ?/a 

MSC 
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MANNED SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON. TEXAS 


ANGLE SUPPORT 

PTA LE M 


COOE I DENT NO 

80230 


Ml l*»£ I/I \/MS 9-417 
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SIZE 
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DRAWING NO. 


6010669 
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DIEHL 

I- 


062C67 


not E 


WIRING HARNESS A 

—" ■ .i T , 

GENERAL NOTES 


WHBER DESCRIPTION 


6010677 ♦ 


1 SHIELD TERMINATION FIGURES ARE PER N01002071 FOR FIGURE 6A ANO 6B 
ANO N01002032 FOR FIGURE 7* 

2 INTERPRET OR AWING IN ACCORDANCE WITH STANOAROS PRESCRIBED BY 
MIL-0-7032 7. 

3 INTERCONNECT LIST FOR THIS HARNESS IS 6010671 

* PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHG»N, PREFIX WITH UNIT NUMBER 56 

FOR COMPLETE CIRCUIT POINT 

5 THE SUFFIX LETTER OF A CONDUCTOR IDENTIFICATION NUMBER IOENT IFIES 
A SHIELD LEADv COLOR * OR MARKED LETTER. 

A- FROM EJD OF SHIELD 

B- TO END OF SHIELD 

G- GREEN 

K- BLACK 

L- BLUE 

N- BROWN 

R- RED 

W- WHITE 

Y- YELLOW 

6 ASTERISK OENOTES LOWER CASE LETTER. 


7 GRIO MODULE ON PICTURE SHEET IS 1 INCH TRUE POSITION 

8 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FEATURE CENTERLINES ON PICTURE SHEET 
ARE L3CATE0 WITHIN ♦OR - .25. ENDS OF HOOKUP WIRES OR ACCESSORIES 
ARE LOCATED WITHIN .12. 

9 VENOGR ITEM- SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 


O.M }0 S4 REV 36? 


SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO. 

80230 

6010677 

SCALE-NONE 

REV LTR f SHEET 3 OF 109 


I 


DIEHL _ 06206T _ WIRING HARNESS A ___6310677 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

21 A. INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 13) MEGOHMS WITH 

500 VDC APPLIED BETWEEN 

1. THE ASSEMBLY PINS AND STRUCTURE GROUND, WITH THE EXCEPTION OF 
THOSE PINS ELECTRICALLY CONNECTED TO STRUCTURE GROUND ANO THOSE 
PINS SPECIFIED IN PARA B. 

2. EACH PIN AND ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTEO, 

INCLUDING ALL SPARE PINS. 

TEST PER MIL-STO-2Q2, METHOO 302 • EXCEPT ELECTRIFICATION TIME NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE LIMITED TO 15 MA. 


23 ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS PER N01002236 
USING ITEMS 46 ANO 57. 

24 CONDUCTORS LISTEO WITH A LETTER A THROUGH Q IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TO BE ASSEMBLED AS SHOWN ON THE CONFIGURATION ORAW ING. - 

25 GROUP SHIELDING-WRAP CABLE WITH ONE CONTINUOUS LENGTH OF SHTELOING 
TAPE. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/.2 THE 
WIDTH OF THE TAPE, WITH A MINIMUM OF RIDGES ANO FOLDS. 


26 COMPLETELY COVER SHIELD Wl TH A MINIMUM OF TWO WRAPS OF INSULATION 

TAPE, ITEM 45. WRAP LAYERS IN OPPOSITE OIAECTION, CLOCKWISE, 
CJIWTER-CLDCKWISE. ETC. SUCCESSIVE TURNS SMALL OVERLAP BY 
APPROXIMATELY 1/2 THE WIOTH OF THE TAPE WITH A MINIMUM OF RIDGES 
ANO FOLDS. 


2B CONDUCTORS SHALL ENTER CONNECTORS 56Pl,2,3, ANO 4 THROUGH THE 

BRANCH SPECIFIED IN THE REMARKS COLUMN. 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

- 1 - 

6013677 


l 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


5 OF /D9 


062067 


WIRING HARNESS A 


6010677 


NOTE 


GENERAL NOTES 


♦ 


NUMBER DESCRIPTION 


11 ALL UNUSEO CONTACT CAVITIES SHALL BE FILLEO WITH SEALING PLUGS AS 

FOLLOWS 

CONNECTOR 56P8, USE ITEM NUMBER 36 
CONNECTOR 56P11, USE ITEM NUMBER 62 

CONNECTOR 56P5, 6, 7, 9* 10, 12, 13, ANO 16 USE ITEM NUMBER 35 


13 APPLY BONDING MATERIAL PER N01002167, TYPE I, USING ITEMS 53, AMD 
54 TO THE THREADED PORTION OF CONNECTOR ANO TO THE THREADED 
PORTION OF THE ADAPTER PRIOR TO ASSEMBLY. 

14 ALL SMiaDEO TERMINATIONS SHALL BE LOCATED BELOW REFERENCE LINE A. 
THERE SHALL BE NO EXPOSEO CONDUCTORS OR ACCESSORIES AT THE SURFACE 
OF THE POTTING CONPOUNO. 

15 BEFORE LACINC HARNESS, APPLY 2 TURNS OF TAPE TO 1N0ICATE CABLE 
CLAMP LOCATION, 

16 WRAP TAPE AROUNO HARNESS IN AREA SHOWN, AS REOUIREO, TO BUILO UP 
OIAMETER TO FIT SHELL HOLE, 

19 MARK CHARACTERS ,12 HIGH, BUCK, PER N01032019, SERIALIZE PER 
N01002023• 

20 CONTINUITY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 
1/2 OHM. TEST PER MIL-STD-202, METHOD 333. 


SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO. 

B3230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR 4,/f 

SHEET 4 DF IC$ 


_ 062067 _ WIRING HARNESS * __ 6010677 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION • 

30 PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION. 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G RMS. LIMITED TO 0.3 INCH PEAK TO PEAK 
DISPLACEMENT, FROM 10 TO 2000 CPS AT A RATE OF 4 OCTAVES PER 
MINUTE. 

B. VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FOR 01SCONTINUI TIES OF 10 MICRO SECONOS OR GREATER 
OURING VIBRATION. 

0. COMPLETE CONTINUITY ANO INSULATION RESISTANCE TESTING MUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION. 

31 MARK CHARACTERS .10 -.14 HIGH, SUCK, PER N01002019. CENTRALIZE 
AS SHOWN 

32 ASSEMBLE INSULATION SLEEVE, ITEM 93, OVER EACH ELECTRICALLY 
CONNECTEO PIN OF CONNECTORS PI, P2, P3 AND P4, POSITION SLEEVING 
FLUSM TO TOP OF NYLON INSULATOR, 

33 SOLDER PER N01002071 USING ITEM 94 OR ITEMS 95 ANO 96. 

34 BONO TERMINAL LUG AND SCREW TO THE ADAPTER PER N01002I87, TYPE III 
USING ITEMS 53, 54, 97 AND 98, 

35 FABRICATE HARNESS PER NO 1002032, 

36 LACE HARNESS USING ITEM 101, " 

37 ASSEMBLE CONTACTS ITEMS 33 AND 34 INTO INSULATORS PER N01302136. 

38 COMPLETELY COVER THE HARNESS WIRING, EXPOSEO PR153B POTTING. THE 
TOP OF CONNECTORS P2,P3 ANO P4 AND THE SIDE OF PI WITH A MINIMUM 
OF TWO WRAPS OF ALUMINUM FOIL TAPE. WRAP LAVERS IN OPPOSITE 
OIRECTION, CLOCKWISE, COUNTER-CLOCKWISE* ETC, SUCCESSIVE TJRNS 
SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE WIOTH OF THE TAPE, 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR A?# 

SHEET 6 DF 10 9 1 














NOTE 

NUMBER 

39 


_WIRING HARNESS A 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

NARK BAND WITH CONNECTOR REFERENCE DESIGNATION BY IMPRESSION 
STAMPING, .12 HIGH* CENTRALIZE A NO FILL IMPRESSION WITH BLACK 
INK PER ND 1002019. 


LEAD TOLERANCE CHART 


LEAD 

JKT 

SHIELO 

LEAD 

LG 

STRIP LG 

STRIP LG 

CUT LG 

♦ .12-.00 

06—.06 

+.06—.06 

+.36—.36 

♦ .50-.00 

+•25—.25 

+.2S-.25 

+.25-.2S 


3 FT TO 10 FT +1.00-.00 
10 FT ANO OVER +2.00-.00 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

[ SHEET 7 OF /09 I 


OIEHL 
SEE NOTE 

NUMBER ITEM QT 1 


062067 _ WIRING HARNESS A 

LIST OF MATERIALS 
PART NO. DESCRIPTION 


15 

1 

601C677-015 

16 

1 

601C677-C16 

18 

1 

601C677-018 

19 

1 

101C929-101 

20 

1 

101CS29-102 

21 

1 

101C929-103 

22 

1 

1010529-201 

23 

1 

101CS29-202 

24 

1 

101C529-203 

25 

1 

1010925-204 

26 

1 

101C929-206 

27 

r 

1010547-205 

28 


1010947-101 

29 

REF 

1010770- 1 

33 

REF 

101C770- 2 

31 

REF * 

1010964- 2 

32 

REF 

1010563- 4 


MIRE PER 1010789-012* 24 AUG* VEL* RED* 

VEL UK I* 20 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-015* 25 AMG* YEL* REO* 

YEL JKT* 380 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-013* 24AUG* YEL* REO* GRN* 

YEL JKT. 5 FT TOT LG 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P5) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P6) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P7) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P12) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL (56P10I 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P14) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P13) 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P9I 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL C56P11I 

CONNECTOR* PLUG* ELECTRICAL I56P8) 

CONTACT PIN* SUPPLIEO WITH CONNECTOR 1010929 

CONTACT SOCKET* SUPPLIEO WITH CONNECTOR 1010929 

CONTACT SOCKET* SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010947 

CONTAC T PIN* SUPPLIED WITH CONNECTOR 1010947 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 80230 6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


DIEHL 
SEE NOTE 
NUMBER ITEM 


062C67 _WIRING HARNESS 4 


LIST OF MATERIALS 


PART NO. 


2 1 

I 601C677-002 

3 

1 6010677-003 

4 

l 601C677-004 

5 

L 6010677-005 

6 

L 601C677-006 

7 

L 601C677-007 

8 

l 601C67T- 008 

9 

L 601C677-009 

10 

L 601C677-010 

11 

601C677-011 

12 

601C677-012 

13 

6010677-013 

14 

601C677-014 


DESCRIPTION 

WIRE PER 1013789-006* 22 AWG* YEL* 25 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-001* 24 AWG* VEL* 25 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-016* 26 AWG* YEL* 

720 FT TOT LG 

MIRE PER 1010789-002. 24 AWG* BLK* 

180 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-024. 26 AWG* BLK, 

35 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-008* 22 AWG* VEL* REO* 

190 FT TOT U 

WIRE PER 1010789-003, 24 AMG* YEL* REO* 

40 FT TOT LG 

WIRE PER 1013789-017* 26 AWG* VEL, RED, 

160 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-009* 22 AWG* VEL. REO* GRN, 

40 FT TOT LG 

WIRE PER 1013789-018, 25 AWG* YEL* REO* GRN, 

15 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-005* 24 AWG* VEL. RED* GRN* 

BRN* 10 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-019* 26 AWG* YEL, RED* GRN, 

BRN* 10 FT TOT LG 

WIRE PER 1010789-011* 24 AWG* VEL. TEL JKT, 

TFT TOT LG 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 6010677 


SCALE-NONE | REV LTR 


8 OF 109 


DIEHL 
SEE NOTE 


062067 _ WIRING HARNESS A 

LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

QTV 

PART NO. 

DESCRIPTION 

9 

33 

261 

101C9S5- 1 

CONTACT* MALE 

9 

34 

605 

101CS55- 2 

CONTACT* MALE 

11 

35 

190 

101C558- 1 

PLUG* PROTECTIVE (SEE NOTES 9 AND 11) 

11 

36 

6 

1010558- 5 

PLUG* PROTECTIVE (SEE* NOTES 9 ANO 11) 

9 

37 

232 

1010402- 2 

SLEEVE* SOLOER 

9 

38 

2 

1010490-110 

INSULATION* SLEEVING CHEAT SHRINKABLE) 


40 

2 

2014670- 4 

AOAPTOR* CONNECTOR 


41 

1 

2014670- 15 

ADAPTOR* CONNECTOR 


43 

AR 

HIL-T-23594 

TAPE* TEFLON* TYPE II* 1/4 INCH WIOE 


45 

AR 

MIL-T-23554 

TAPE* TEFLON* TYPE 11* 1 INCH WIOE 

9 

46 

AR 

1012503 

COMPOUND* POTTING* POLYURETHANE 


50 

'1 

2014670- 1 

AOAPTOR* CONNECTOR 


51 

1 

2014670- 16 

AOAPTOR* CONNECTOR 

9 

53 

AR 

101C661 

EPOXY RESIN 

9 

54 

AR 

1010679 

ADHESIVE* ACTIVATOR 

9 

57 

AR 

1012504 

PRIMER* METAL PARTS 


58 

1 

6014531-021 

CONNECTOR ASSY* ELECT. <56 PI) 


59 

* 1 

6014532-021 

CONNECTOR ASSY* ELECT. I55P2I 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

a 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 
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OIEHL 

062067 

WIRING 

HARNESS A 





WIRE 

CIRCUIT PT 

terh.jkt 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


LEAO NATL 

LEAO FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

CNE • 

ACCESSORY 

I0ENT IT EH 

LG TO (B1 

NO. LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

A 57 

P3-242 




• 19 NO 


34 


P16-24 




• 13 NO 


39 

6 16 


1.00 

.75 



SB 

37 



1.75 

1.50 



SB 

37 

6A 5 

SHLO A6 




• 20 NO 




Pi-642 




• 19 NO 


33 

6B S 

P14-23 




• 13 NO 


30 


SHLO A6 




• 20 NO 



6R 

P3-442 




• 19 NO 


34 


P14-9 




• 13 NO 


30 

67 

Pi-542 




• 19 NO 


34 


P14-22 




• 13 NO 


39 

7 16 


1.00 

.75 



SB 

37 



1.75 

1.50 



SB 

37 

7 A 6 

SHLO A 7 




• 20 NO 




Pi-343 




• 19 NO 


33 

7B 5 

P 14-29 




• 13 NO 


30 


SHLO A7 




• 20 NO 



7R 

Pi-143 




• 19 NO 

* 



P14-13 




• 13 NO 


30 

77 

P3-243 




• 19 NO 




P14-28 




• 13 NQ 


30 


6010677 


REHARKS 


BRANCH 7 

BRANCH 7 


1.00 .75 

1.75 1.50 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 
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WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

L 

EAO 

NATL 

LEAO 

FROM I A1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE v 

ACCESSORY 


I 

OENT 

IT EN 

LG 

to cat 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

* 

A 

10R 



P3-444 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 7 





P 14-30 




• 13 

NO 


30 


A 

107 



P3-544 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 7 





P 14-51 




• 13 

NO 


39 


A 

11 

16 



1.00 

• 75 




SB 

37 







1.75 

1.50 




SB 

37 


A 

11A 

6 


SHLO A11 




• 20 

NO 








P3-345 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

A 

118 

5 


P14-57 




• 13 

NO 


30 






SHLO A11 




• 20 

NO 




A 

HR 



Pi-145 




• 19 

NO 



BRANCH 7 





P 14-34 




• 13 

NO 


30 


A 

11T 



P3-245 




• 19 

NO 



BRANCH 7 





P14-56 




• 13 

NO 


30 


A 

12 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 

- 






1.75 

1.50 




SB 

37 


A 

12A 

6 


SHLO A12 




• 20 

NO 








P 3-645 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

A 

12B 

5 


P14-33 




• 13 

NO 


30 






SHLO A12 




.20 

NO 




A 

12R 


* 

P3-445 




.19 

NO 



BRANCH 7 





P 14-32 




• 13 

NO 


30 


A 

127 


* 

P3-545 




• 19 

NO 



BRANCH 7 





P14-55 




• 13 

NO 


30 









SIZE 

1 CODE 

IDENT 1 











NO. 











A 

B0230 



6010677 








_1 

SCALE-NONE 

REV 

LTR 

4^/9 
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6010 677 


LEAO 

IOENT 

WIRE 
MATL 
IT EH 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO ( B1 

1 BA 

6 


SHLO A8 
Pi-643 

1 68 

5 


P14-27 

SHLO AB 

I BR 



P3-443 

P14-12 

t 87 



P3-543 

P14-26 

k 9 

16 


- 

i 9A 

5 


SHLO A 9 

P3-344 

i 9B 

5 


P14-54 

SHLO A9 

> 9R 



P3-144 

P14-31 

97 



P 3-244 
P14-53 

10 

16 



10A 

5 


SHLO A1C 

P 3-644 

10B 

5 


P14-52 


SHLO A1C 


WIRING HARNESS * 


TERH.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP COT STRIP CNEf ACCESSORY 

MO. LG LG LG LG TIN FIG IT EHS 

• 20 NO 

•19 NO 33 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 13 

NO 


30 

• 20 

NO 



• 19 

NO 



• 13 

NO 


30 

• 19 

NO 



• 13 

NO 


30 



SB 

37 



SB 

37 

• 20 

NO 



• 19 

NO 


33 

• 13 

NO 


30 

• 29 

NO 



• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


30 

• 19 

NO 


34 

• 13 

NO 


39 


' 

6B 

37 



SB 

37 

• 20 

NO 



.19 

NO 


33 

• 13 

NO 


30 

• 29 

NO 




REMARKS 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 


)RM 20*4 REV 3*7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6910677 

SCALE-NONE 

REV LTR # # SHEET 16 OF 10$ 


DIEHL _ 062067 _ WIRING HARNESS A _ 6010677 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERH.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM I AI 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


13 

16 



1.00 

• 75 




SB 

37 






1.75 

1.50 




66 

37 


13A 

6 

* 

SHLO A13 




• 20 

NO 







P3-346 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

13B 

5 


P12-57 




• 13 

NO 


30 





SHLO A13 




• 20 

NQ 




13R 



P 3-146 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P12-81 




• 13 

NO 


30 


137 



P 3-246 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P12-56 




.13 

NO 


30 


14 

16 



1.00 

.75 

- 



6 B 

37 






1.75 

1.50 




SB 

37 


14A 

6 


SHLO A14 




• 20 

NO 







P3-646 




.19 

NO 


33 

BRANCH 7 

148 

5 


P12-E3 




• 13 

NO 


30 





SHLO A14 




• 20 

NO 




14R 



P 3-446 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P12-62 




• 13 

NO 


30 


147 



P 3-546 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P12- 58 




• 13 

NO 


30 


15 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1.75 

1.50 




6 B 

37 


15A 

6 


SHLO A15 




• 29 

NO 






• 

P3-347 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

60230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR JP £ 

SHEET 18 JF iC j 



















OIEHL 


0E2C67 


MIRING 

HARNESS A 

—*—■ 



■ ■ ~.- — 

6310677 

M IRE 

CIRCUIT FT 

TERN 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

Lt AU 1 

NATL 

LEAO FRON (A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT £N 

LG TO <81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

IT ENS 


158 

5 

P12-17 





• 13 

NO 


30 




SHLO A15 

• 





• 20 

NO 




15R 


F3-147 





• 19 

NO 

* 


BRANCH 7 



F15-16 





• 13 

NO « 


30 


15V 


F 3-247 





• 19 

NO 



BRANCH 7 



F 12-6 





• 13 

NO 


30 


16 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1.75 

1.50 




SB 

37 


16A 

6 

SHLO A1E 





• 20 

NO 






P3-647 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

168 

5 

F12-19 





• 13 

NO 


30 




SHLO A16 





• 20 

NO 




16R 


F3-447 





• 19 

NO 



BRANCH 7 



P15-18 






NO 


30 


16V 


P3-547 





• 19 

NO 



BRANCH 7 



P15-36 





• 11 

NO 


30 


17 

16 



1*00 

.75 




68 

37 






1.75 

1.50 




58 

37 


17A 

6 

SHLO A17 





• 20 

NO 






F 3-348 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

178 

5 

F15-59 




* 

• 13 

NO 


30 




SHLO A17 





• 20 

NO 




17R 


F 3—148 





• 19 

NO 



BRANCH 7 



FI 2-84 





• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 


6010677 

SCALE-NONE 

REV LTR 

** 
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* 


sm w 


OIEHL 

062067 

WIRING 

HARNESS A 





6010677 

MIRE 

CIRCUIT FT 

TERM*JKT 

SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO NATL 

LEAO FROM I A» 

AREA SIRIF 

STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG. TO <81 

NO. LG 

LG LG 

LG _ 

TIN 

FIG 

IT EMS 


1 20R 

F2-H11 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 


P 3-426 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

1 20V 

P2-K11 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 


P3-528 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

1 21 8 









1 21R 

F2-H10 



.19 

NO 


33 

BRANCH 3 


F3-228 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

\ 21V 

P2-K10 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 


F 3-328 



.19 

NO 


33 

BRANCH 6 

k 22 16 

* 

1.00 

.75 



SB 

37 




1.00 

• 75 



68 

37 


k 22A 5 

SHLO A22 



• 20 

NO 





P2-B3S 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

l 22B 5 

# F 3-329 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


SHLO A22 



• 20 

NO 




I 22R 

F2-835 

4 

* 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 


P 3-129 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

l 22V 

F2-834 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 


F 3-229 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

23 16 


l.CO 

.75 



SB 

37 




1.00 

• 75 



68 

37 


23A 5 

SHLO A23 



• 20 

NO 





F2-033 



.19 

NO 


33 

BRANCH 4 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 
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f <1 


WIRE 
LEAD NATL 
IOENT ITEM 

17Y 

18 16 
18A 6 

188 5 

18R 

18V 

19 16 

19A 6 

198 5 

19R 

19V 

20 8 


ZO6 7 _HIRING HARNESS A 


CIRCUIT FT TERN* JKT SHU) LEAD 


LEAO FROM IAI 
LG TO <81 

P3*24 € 

P12-60 


SHLO A16 
P 3-648 

P12-61 
SHLO A16 

P3-448 

P15-62 

P3-548 
F12-38 


SHLO A19 
P3-349 

F15-20 
SHLO A19 

P3-149 
F12-21 

F3-249 
F12-8 


AREA SIRIF STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


1*00 *75 

1.75 1*50 


1*00 *75 

1* 75 1*50 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 

• 19 NO 

• 13 NO 


ACCESSORY 

HEMS 


6010677 


RENARKS 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 

BRANCH 7 


A 

SCALE-NONE 


CODE IDENT 
NO. 

80230 


6010677 

S 4 [sheet 20 OF 109 


MIRING HARNESS A 


6010677 



MIRE 


CIRCUIT FT 

TERM 

»JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM IAI 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

SIRIF 


ONE* 

ACCESSORV 




IOENT ITEM 

LG 

TO <B! 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




23B 5 


F 3-629 





• 19 

NO 


33 

BRAMCH 

6 




SHLO A23 





• 20 

NO 






23R 


F2-035 





• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

4 




P3-429 





• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

6 


23V 


F2-034 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

4 




P3-529 





• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

6 


24 16 




1.00 

.75 




SB 

37 








1.00 

• 75 




SB 

37 




24A 5 


SHLO A24 





• 20 

NO 








F2-G33 





• 19 

NO 


33 

BRAMCH 

4 


24B 5 


F 3-330 


* 



• 19 

NO 


33 

BRAMCH 

6 




SHLO A24 





• 20 

NO 






24R 


P2-935 





• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

4 




F 3-130 




... 

• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

6 


24V 


F2-G34 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

4 




F3-230 





• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

6 


25 16 




1.00 

• 75 


- 


SB 

37 

- 




. * 



1.00 

• 75 




SB 

37 




25A 5 


SHLO A25 





• 20 

NO 








F2-C33 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 

4 


25B 5 


F3-630 





• 19 

NO 


33 

BRAMCH 

6 




§HLD A2S 





• 20 

NO 






25R 


F2-C35 





• 19 

NO 


34 

BRAMCH 

4 



€ 

F3-430 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 

6 








SIZE 

I CODE 

IDENT 













NO. 












A 

83230 



6010677 









_1_ 

SCALE-NONE 

REV 

’ LTR 

/r/9 

SHEET 
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OIEHL 


062067 


WIRING HARNESS A 


6310677 


LEAO 

I0ENT 

WIRE 
NATL 
I? EH 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IB! 

TERM 

AREA 

NO. 

.JKT 

STRIP 

LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAD 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOfE 

ONE* 

FIG 

REMARKS 

ACCESSORY 

IT ENS 


25V 



P2-C34 

P3-530 




• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 

BRANCH 6 


26 

16 




1.00 

1.00 

.75 
• 75 


SB 

SB 

37 

37 



26A 

5 

* 

SHLO A26 
H-F33 




• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 4 


26B 

5 


P3-331 

SHLO A26 




• 19 NO 

• 20 NO 


33 

BRANCH 6 


26R 



F2-F35 

P3-131 




• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 

BRANCH 6 


26V 



P2-F34 

F 3-231 




• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 

BRANCH 6 


27 

16 




1.00 

1.00 

• 75 
.75 


6 B 
SB 

37 

37 



27A 

5 


SHLO A27 
P2-H33 




• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 4 


278 

5 


P3-631 

SHLO A27 




• 19 NO 

• 20 NO 


33 

BRANCH 6 


27R 



P2-H35 

P3-431 




• 19 NO 

• 19 NO 

* 

34 

34 

BRANCH 4 

BRANCH 6 


27V 



P2-H34 

P3-531 




• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 4 

BRANCH 6 

A 

28 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 



SB 

6 B 

37 

37 










SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

roNM 

2084 REV 34 

.7 






SCALE-NONE | REV LTR 

S'/? 

SHEET 23 OF IO$ 


i 


062C67 WIRING HARNESS A 

— ■ » 


WIRE 
LEAO HAIL 
IDENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM ( A1 

TO <01 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG 

tlN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

HEMS 

REMARKS 

A 

30R 


P 3-133 

P 7-16 




• 19 

• 13 

NO 

NO 


29 

BRANCH 6 


30V 


P 3-233 

P 7-32 




• 19 

• 13 

NO 

NO 


29 

BRANCH 6 


31 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 




SB 

6B 

37 

37 



31A 5 

* 

SHLO A31 
E16 




• 20 
• 19 

NO 

NO 

v ■ 




31B 5 


P7-57 

SHLO A31 




• 13 

• 20 

NO 

NO 


29 



31R 


P3-433 

PT-81 




• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

29 

BRANCH 6 


31V 


P3-533 

P 7-56 




• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

29 

BRANCH 6 


32 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 




SB 

SB 

37 

37 



32A 5 


SHLO A32 
£15 




.20 
• 19 

NO 

NO 





328 5 


P7-35 

SHLO A32 


- 


• 13 

• 20 

NO 

NO 


29 



32R 


P3-134 

P7-34 

' 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

29 

BRANCH 6 

A 

32V 


P3-234 

P 7—17 




• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

29 

BRANCH 6 


SIZE 

CODE IDENT 
NO 


A 

B0230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


r A 


SHEET 25 OF toy 


OIEHL 


062061 

WIRING HARNE 

S$ A 


LEAO 

10ENT 

HIRE 

MAIL 

ITEM 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO (81 

TERM.JKT SHLO 

AREA STRIP STRIP 
NO* LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

A 2BA 

5 

SHLO A28 
E1S 



• 20 NO 

• 19 NO 

A 28B 

5 

P7-54 

SHLO A28 



• 13 NO 

• 20 NO 

A 28R 


P3-132 

P 7-78 



• 19 NO 

• 13 NO 

A 28V 


P3-232 

P7-53 



• 19 NO 

• 13 NO 

A 29 

16 


- 1.00 .75 

1.75 1.50 



A 29A 

5 

SHLO A29 
£16 



• 20 NO 

• 19 NO 

A 29B 

5 

P7-80 

SHLO A2S 



• 13 NO 

• 20 NO 

A 29R 


F 3—432 

P7-79 



• 19 NO 

• 13 NO 

A 29V 


F3-532 

F 7—55 



• 19 NO 

• 13 NO 

A 30 

16 


1.00 .75 

1*75 1.50 



A 30A 

5 

SHLO A3C 

E15 



• 20 NO 

• 19 NO 

A 30B 

5 

F 7—33 

SHLO A 30 



• 13 NO 

.?n nn 


6010677 

RENARKS 


NOTE 

1>N£, 

FIG 


SB 

68 


6 B 
68 


ACCESSORY 

HENS 


29 

29 

29 

37 

37 

29 

29 

29 

37 

37 

29 


CODE IDENT 
NO. 

B0230 


SIZE | 

A 

-*—■ --1_ 

SCALE-NONE REV LTR 


BRANCH 6 
BRANCH 6 


BRANCH 6 
BRANCH 6 


6010677 


*/) 


01EH >- _ 0*20*? _ Ml*! NS H6BNES5 * ___63106T7 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MAIL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE*. 

ACCESSORY 




IOcNT 

IT EM 

LG 

TO (81 

NO. LG 

LG 

LG 

LG ^ TIN 

FIG 

ITEMS 



A 

33 

2 


P2-H6 




.16 NO 


33 

BRANCH 3 






P3-136 




.19 NO 


33 

BRANCH 6 



34 

2 


P2-K 8 




• 19 NO 


33 

BRANCH 3 






F3-336 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 



35 

4 


F 3-113 




• 19 NO 


34 

0* BRANCH 

5 





P4-514 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



36 

4 


P3-612 




• 49 NO 


34 

0* BRANCH 

5 





P4-314 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



37 

4 


P3-512 




• 19 NO 


34 

0* BRANCH 

5 




- 

F4—414 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



38 

4 


P3-412 

t 



• 19 NO 

- 

34 

0* BRANCH 

5 





P4—614 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



39 

4 


F3-312 




• 19 NO 


34 

0* BRANCH 

5 





P4-313 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



40 

4 


P3-112 




• 19 NO 


34 

0* BRANCH 

5 





P4—412 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



41 

16 



1.00 

.75 



SB 

37 








1.00 

• 75 



SB 

37 




41A 

5 


SHLO A41 




• 20 NO 









P3-111 




• 19 NO 


33 

BRANCH 5 



418 

5 


E4 




• 19 NO 









SHLO A41 




• 20 NO 






41R 



P 3-311 




• 19 NO 


34 

BRANCH 5 






P4-515 




• 19 NO 


34 

BRANCH 8 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


FORM 2084 RCV 367 


SCALE-NONE REV LTR 


r /) 
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062061 MIR! NG HARNESS A 

- . .i 


LEAO 

IOENT 

MIRE 

NATL 

HEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT FT 
FROM (A) 

TU (BI 

TERM 

AREA 

NO. 

• JKT 
STRIF 
LG 

SHLO 

STRIF 

LG 

_» 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIF 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

1 41Y 



F 3—211 

F 4-613 





• 19 740 

• 19 NO 


1 42 

16 




1.00 

1.00 

.75 

.75 



SB 
6 B 

l 42A 

5 


SHLO A42 

R3*410 





• 20 NO 

• 19 NO 


1 42B 

5 

• 

E7 

SHLO A42 





• 19 NO 

• 20 NO 


42R 



P 3—tio 

P4-332 





• 19 NO 

• 19 NO 


42Y 



P3-510 

P4—432 





• 19 NO 

• 19 NO 


43 

16 




1.00 

1.00 

.75 

.75 



SB 

SB 

43A 

5 


SHLO A43 

F 3-110 





• 20 NO 

• 19 NO 


43B 

S 


E7 

SHLO A43 





• 19 NO 

• 20 NO 


43R 



P3-310 

P4-330 





• 19 NO 

• 19 NO 


43Y 



P3-210 

F4-430 





• 19 NO 

• 19 NO 


44 

16 




1.00 

.75 

# 


SB 


ACCESSORY 

ITEMS 

34 

34 

37 

37 


33 


34 

34 

34 

34 

37 

37 


33 


6310677 

REMARKS 

BRANCH 5 
BRANCH 6 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 9 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 9 


34 BRANCH 9 

34 BRANCH 9 

34 BRANCH 9 

34 BRANCH 9 

37 

37 


♦ 


SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 

60230 

6010677 

' 
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I 


OIEHL 


062067 


MIRING 

HARNESS A 

—^-- 


_ 

. 

6010677 


MIRE 

CIRCUIT FT 

TERN 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO FROM (A) 

AREA 

STRIF 

STRIF 

CUT 

STRIF 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG TO f BI 

NO« 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 46R 


P3—6C8 





• 19 

NO 


' 34 

BRANCH 5 



P4-334 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

i 46Y 


P3-5C8 





.19 

NO 


34 

BRANCH 5 



F4-434 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

i 47 

16 



1.00 

.75 




68 

37 






1.00 

.75 




SB 

37 


47 A 

5 

SHLO A47 





• 20 

NO 






F 3-108 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 

47B 

5 

E7 





• 19 

NO 






SHLO A47 





• 20 

NO 




47R 


P *3- 30 8 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-333 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

47Y 


F 3-208 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



F4-433 





.19 

NO 


3* 

BRANCH 9 

48 

16 



1.00 

.75 




68 

37 






1.00 

• 75 




66 

37 


48A 

5 

SHLO A48 





• 20 

NO 






P3-4C7 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 

46B 

5 

E8 



" ^ 


• 19 

NO * 






SHLO A48 





• 20 

NO 




48R 


F 3-607 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 



F4-338 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 

48V 


F3-5C7 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 



P4-438 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

•0230 

6010677 

SCALE-NONE | REV LTR j? ft 

SHEET 29 OF /09 I 


SCALE-NONE 


REV LTR 


sheet 29 OF /09 


OIEHL 


062067 


MIRING HARNESS A 


6010677 


J 


*1*6 CIRCUIT FT 

LEAD NATL LEAD FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (BI 


.. - y 

tern.jkt shlo leao ins note 

AREA STRIP STRIF CUT STRIF ONE. 

NO. LG LG LG U TIN FIG 


ACCESSORY 
IT EMS 


REMARKS 



44A 

5 

SHLO A 44 
P3-4C9 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 5 


44B 

5 

ES 

SHLO A44 



• 19 NO 

• 20 NO 





44R 


F3-609 

P4—329 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


44V 


P3-5C9 . 

F4-429 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


45 

16 


*- *— 

• • 

0 0 
O 0 

.75 

.75 


SB 

SB 

37 

37 



45A 

5 

SHLO A45 

F 3—109 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 5 


45B 

5 

E6 

SHLO A45 



• 19 NO 

• 20 NO 





45R 


P3-309 

F4-328 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


45V 


P3-209 

F4-428 



.19 NO 
• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


46 

16 


1.00 
' 1.00 

• 75 
.75 


6 B 

SB 

37 

37 



46A 

5 

SHLO A46 

F 3-40 8 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

A 

46B 

5 

E7 

SHLO A46 



• 19 NO 

• 20 NO 





SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 

6310677 

| SCALE-NONE | REV LTR #/} SHEET 28 OF 109 



OIEHL 


062067 

MIRING 

MARNE 

Sf A 




—- — 

6010677 


MIRE 

CIRCUIT FT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

NATL 

LEAO FROM (A! 

AREA SVRIF 

STRIF 

CUT 

SI RIF 


ONE. 

ACCESSORY 



IOENT 

HEM 

16 TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 



49 

16 


1.00 

• 75 



... 

SB 

37 






1.00 

• 75 




6 B 

37 



49A 

5 

SHLO A49 




• 20 

NO 







F3-1C7 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 


49B 

5 

EB 




• 19 

NO 







SHLO A49 




• 20 

NO 





49R 


P3-3C7 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




P4-337 




.19 

NO 


34 

BRANCH 9 


49V 


F3-207 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




P4-437 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 


50 

16 


1.00 

.75 




68 

37 






1.00 

• 75 




SB 

37 


A 

50A 

5 

SHLO A50 




• 20 

NO 







F3-406 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 


SOB 

5 

E7 




• 19 

NO 







SHLO A50 




• 20 

NO 





50R 


F3-606 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




F4-336 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 


SOY 


P3-5C6 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




P4—436 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 9 


51 

16 


1.00 

.75 




SB 

37 






1.00 

.75 




SB 

37 



51A 

5 

SHLO A51 

* 



• 20 

NO 






. 

* F3-106 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

B0230 

6010677 

--—--,- 



SCALE-NONE 


REV LTR 


<//9 


SHEET 3Q QF /Q*3 













DIEHL 


C62067 


WIRING HARNESS A 


6010 677 


WIRE 
LEAO MATL 
IDEM IT EH 


CIRCUIT PT 
LEAO FRO* (A) 

L6 TO IB) 

E7 

SHLO A51 

P 3-306 
P4-335 

P3-2C6 
P4-435 

P 3-213 
P4-624 

P 3-313 
P4-525 


SHLO A54 
P 3-405 

€10 

SHLO A54 

P 3-605 

P4-146 

P3-505 

P4-246 


TERM* JR T SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 


SHLO A55 
P3-IC5 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO. 


ACCESSORY 

ITEMS 


BRANCH 5 
BRANCH 9 

BRANCH 5 
BRANCH 9 

0* BRANCH 5 
BRANCH 8 

0* BRANCH 5 
BRANCH 8 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


CODE IDENT 
NO. 

•0230 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 31 OF IC$ 



WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM IAI 
IDEM ITEM LG TU IB! 


P 3-204 
P4-243 


TEAM.JUT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

N0« LG LG LG LG TIN FIG 

• 19 NO 

• 19. NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


58 16 


A 58A 5 


A 588 5 


SHLO A58 
P3-403 


E9 

SHLO A58 


• 20 NO 

• 19 NO 


BRANCH 5 


A 59 16 


P 3-603 
P4-148 


P3-5C3 
P4—248 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 1C 


A 59A 5 


A 59B 5 


SHLO ASS 
P3-103 


E1C 

SHLO A59 


BRANCH 5 


A 60 16 


P3-303 

P4-147 


P3-2C3 

P4-247 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 


062C67 _ 

WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A! 
IOENT ITEM LG TO IB! 

A 558 5 E10 

SHLO A55 

A 55R P 3-305 

P4-145 

6 55Y P3-205 

P4-245 


56 

16 

• 

56A 

5 

SHLO l 
P3-404 

56B 

5 

E10 

SHLO i 

56R 


P3-6C4 

P4-144 

56V 


P3-5C4 
* P 4-244 

57 

16 


57A 

5 

SHLO 4 
P 3-104 

57B 

5 

E8 


SHLO A57 

P3-304 
P4-143 


_ WIRING HARNESS A _ 

TERM.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 


1.00 .75 

1.00 .75 


1.00 *75 

1.00 .75 


• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

' .19 NO 

• 19 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 10 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


SCALE-NONE REV 


SHEET 32 OF IOO 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN* JUT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM |A! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG 

TO l.l 

MO. LG 

LG 

4G 

U TIN 

FIG 

ITEMS 



BOA 

5 


SHLO A60 




• 20 NO 








P3-402 




• 19 NO 


33 

BRANCH 5 


608 

5 


IS 




• 19 NO 








SHLO A60 




• 20 NO 





608 



P3-6C2 




• 19 NO 


34 

BRANCH 5 





P4-152 




• 19 NO 


34 

BRANCH 10 


60V 



P3-5C2 




• 19 NO 


34 

BRANCH 5 





P4-252 




• 19 NO 


34 

BRANCH 10 


61 

16 



1.00 

• 75 



6 B 

37 







1.00 

• 75 



6 B 

37 



6IA 

5 


SHLO A61 




• 20 NO 








P3-102 




• 19 NO 


33 

BRANCH 5 


618 

5 


E9 




• 19 NO 








SHLO A61 




• 20 NO 





61R 



P3-302 




• 19 NO 


34 

BRANCH 5 





P4-151 




• 19 NO 


34 

BRANCH 10 


61Y 


* 

P3-202 

* 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 





P4-151 




• 19 NO 


34 

BRANCH 10 


62 

16 



1.00 

.75 


* 

6 B 

37 







1.00 

• 75 



SB 

37 



62A 

5 


SHLO A62 




• 20 NO 








P3-401 




• 19 NO 


33 

BRANCH 5 


62B 

5 


€9 




• 19 NO 







« 

SHLO A62 




• 20 NO 











SIZE 

CODE IDENT 












NO. 











A 

80230 



6010677 








_1___ 

SCALE-NONE REV 

LTR 


SHEET 34 OF \C$ 





















DIEHL 


062C67 


WIRING HARNESS A 


6010677 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM* JKT SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (A| 

AREA STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IOENT IT EM 

LG 

TO ( B 1 

NO. LG LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


62R 


P 3-601 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-150 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

62Y 


P3-5C1 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-250 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

63 16 



1.00 .75 



SB 

37 





1.00 *75 



66 

37 


63A 5 


SHLO At 3 



• 20 NO 






P3-1C1 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

63B 5 


E9 



• 19 NO 






SHLO A63 



• 20 NO 




63R 


P3-301 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-149 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

63Y 


P 3-201 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 



P4-249 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

64 16 



1.00 .75 



6 B 

37 

* 




1.75 1.50 



SB 

37 


64A 6 


SHLO A64 



• 20 NO 






P3-649 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

64B 5 


P12-40 



• 13 NO 

• 

30 




SHLO A64 



• 20 NO 




64R 


P3-449 



• 19 NO 



BRANCH 7 



P12-64 



• 13 NO 


30 


64Y 


P3-549 



• 19 NO 



BRANCH 7 



P12-65 



• 13 NO 


30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

83230 

6310677 



« 


SCALE-NONE REV LTR 




sheet 35 OF /or, 


I 


0IEHL 


062067 


WIRING HARNESS A 


6010 677 


WIRE CIRCUIT FT 

LEAD NATL LEAD FROH (At 
IDtNT ITEN LG TO CBI 


TERN* JR T SHLO IE AO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


67B 

5 

P9-14 



• 13 

NO 


30 





SHLO A67 



• 20 

NO 





67R 


P3-515 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

5 



P 9-4 



• 13 

NO 


30 



67Y 


P3-615 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

5 



P9-5 



• 13 

NO 


33 



6B 

16 


1.00 

.75 



6 B 

37 






1.75 

1.50 



6 B 

37 



68A 

5 

SHLO A68 



• 20 

NO 







E14 



• 19 

NO 



. n 


68B 

5 

P9-24 



• 13 

NO 


30 





SHLO A6B 



• 20 

NO 





68R 


P 3—116 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

S 



P9—25 



• 13 

NO 


30 



68Y 


P3—216 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

5 



P9-11 



.13 

NO 


30 



69 

16 


1.00 

.75 



SB 

37 






1.75 

1.50 



SB 

37 



69A 

5 

SHLO A69 


, 

.20 

NO 







E14 



• 19 

NO 





698 

5 

P9-51 



• 13 

NO 


30 





SHLO A69 



• 20 

NO 




69R 


P 3—316 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 

5 



P9—29 



.13 

NO 


30 




SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

BO 230 

- 1 - 

6010677 


SCALE-NONE 


REV LTR 




SHEET 37 OF 1C 




062067 _ 

WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MAIL LEAO FROM (Al 

IOENT ITEM LG TO <BJ 

* 65 16 

* 65A 5 • SHLO A65 

El* 

* 65B 5 P9-26 

SHLO A65 

* 65R P3-115 

P 9—46 


_WIRING HARNESS * 


TERM. JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG 

i.oo .75 
1.75 1.50 


NOTE 
ONE* 
TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 


65Y 

66 16 

66A 5 

66B 5 


67 16 

67A 5 


P3-215 

P9-47 


SHLO A66 
E14 

P9-X5 
SHLO A66 

P3-315 

P9-30 

P3-415 
P9—31 


SHLO A67 
E14 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1*75 1.50 


• 23 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


BRANCH 5 

BRANCH 5 


6010677 

[sheet 36 OF I? 


WIRING HARNESS A 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM, 

► JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


RENARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (At 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG 

TO (Bt 

NO. ' 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

IT ENS 


A 69Y 



P3-416 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




P9-50 





• 13 

NO 


30 


A 70 

16 




1.00 

• 75 




SB 

37 







1.75 

1.50 




SB 

37 


A 70A 

5 


SHLO A70 





• 20 

NO 







E14 





• 19 

NO 




A 70B 

5 


P9-13 





.13 

NO 


30 





SHLO A70 





• 20 

NO 




A 70R 



P 3—516 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 




P9-27 





• 13 

NO 


33 


A TOY 


- 

P 3-616 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 




P9-28 





• 13 

NO 


30 


A 71 

16 




1.00 

.75 




SB 

37 





* 


1.75 

1.50 




SB 

37 

♦ 

A 71A 

5 


SHLO A71 





• 20 

NO 







E14 





• 19 

NO 




A 71B 

5 


P9—9 





• 19 

NO 


30 





SHLO A71 





• 20 

NO 




A 71R 



P3-117 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 



« 

P9-22 





• 13 

NO 


30 


A 71Y 



P3-21T 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 




P9-23 





.13 

NO 


30 


A 72 

15 




1.00 

.75 




SB 

37 

. ;| 



♦ 



1.75 

1.50 




SB 

37 









SIZE 

1 CODE 

IDENT 












NO. 











A 

B0230 



6010677 








1 

SCALE-NONE 

I REV 

' LTR 


1 SHEET 38 OF 10$ 












MIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 



CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO (S| 

SHLO A72 
E12 

P13-17 
SHLO A72 

P4-325 
P13-16 

P4-425 
P13-33 


SHLO A73 
Ell 

P 1 3-9 
SHLO A73 

P4-139 

P13-22 

P4-239 

P13-21 


SHLO A74 
Ell 

P13-24 
SHLO A74 


TERM.OK T SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 


CODE IDENT 
NO. 

60230 


BRANCH 9 


SCALE-NONE 



MIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 

A 77 16 


CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO 


LEAO FROM (A! 
LG TO (81 


SHLO A77 
Ell 

PI 3-30 
SHLO A77 


AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

1.00 .75 

1.75 1.50 


TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


76 16 


78A 5 


P4-135 

P13-14 


P4-235 
P13-29 


SHLO A78 
Ell 


P13-32 
SHLO A76 


P4-134 

P13-15 


P4-234 

P13-31 


SHLO A79 
E13 


1.00 ,75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


CODE IDENT 
NO. 

63230 


SCALE-NONE 


I SHEET 41 OF 


062067 _ 

*1*6 CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO (8| 


74R 

74Y 

75 16 

75A 5 

758 5 

75R 

75Y 

76 16 

76A 5 

768 5 

76R 


P4—138 
P13-10 

P4-238 

P13-23 


SHLO A75 
Ell 

P13-26 
SHLO A75 

P4-137 
P13-11 

P4-237 

P13-25 


SHLO A76 
Ell 

P13-13 
SHLO A76 

P4-136 

P13-12 

P4-236 

P13-27 


_ MIRINS HARNESS A _ 

TERM. JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 19 NO 

• 13 NO 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 hO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 

BRANCH 9 

8RAMCH 9 


BRANCH 9 

BRANCH 9 


BRANCH 9 

BRANCH 9 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

a 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 40 3F fO$ 


WIRING HARNESS A 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHLO LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

L 

EAO MAIL 

LEAO 

FkuM (A1 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


I 

OENT ITEM 

LG 

TO (81 

NO. LG 16 LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

798 5 


P13-38 


• 13 

NO 


30 





SHLO A79 


• 20 

NO 



A 

79R 


P4-117 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 




P13-63 


• 13 

NO 


30 


A 

79Y 


P4-217 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 




P13-62 


• 13 

NO 


30 


A 

80 9 



• 






A 

BOR 


PI-A17 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P13-81 


• 13 

NO 


30 


A 

BOY 


pi-Aia 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P13-56 


• li 

NO 


30 


A 

61 9 









A 

81R 


P1-A24 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P13-2 


• 13 

NO 


30 


A 

81Y 


PI-824 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P13-1 


• 13 

NO 


30 


A 

62 9 









A 

82R 


P1-C24 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P13-3 


• 13 

NO 


30 


A 

62Y 


P1-024 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 




P13-4 


• 13 
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NO 


34 

8RANCH 1 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 


WIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEN 

A 137R 

A 1377 
8 139 16 


CIRCUIT PT 
LEAO FROH (Al 
LG TO (B! 

P2-H21 

P4-316 

P2-K21 

P4-416 


139A 

5 

SHLO i 
P2-G22 

1398 

5 

E4 

SHLO i 

139R 


P2-H22 

P4-315 

1397 


P2-K2Z 
P4—415 

141 

4 

PI-C17 
• P8—L 

143 

11 


143G 


P1-F15 

P2-015 

14 3R 


P1-016 
P2-G15 

1437 


P1-F16 

P2-F15 


TERN.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 

1.00 


*75 

*75 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR # SHEET 56 OF 10$) | 


OIEHL 


062067 


WIRING 

HARNESS A 




6010677 

WIRE 

CIRCUIT PT 

TERM< 

»JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS * 

LEAO 

MATL 

LEAO FRUM (Al 

AREA 

STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE# 

ACCESS0R7 


IOENT 

IT EN 

LG TO (81 

N0« 

LG 

LG LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 


t 1496 

6 

P3-641 




• 19 NO 



BRANCH 6 



SHLO A149 




• 23 NO 




1 149R 


P1-B29 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-441 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 

1 1497 


P1-B28 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-541 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 

i 150 

16 



1.00 

.75 


SB 

37 






1.00 

• 75 


SB 

37 


l 150A 

5 

SHLO A150 




• 20 NO 






P1-C30 




• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

150B 

6 

P 3—343 




• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A150 




• 20 NO 




150R 


P1-C29 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-143 




• 19 NO 

' 

33 

BRANCH 7 

1507 


Pl-^B 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-243 




• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

151 

16 



1.00 

• 75 


SB 

37 






1.00 

• 75 


SB 

37 


151A 

5 

SHLO A1S1 




• 20 NO 

- 





P1-030 




• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

1516 

6 

P 3-643 




• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A151 




• 20 NO 




151R 


P1-029 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-443 




• 19 NO 


33 

BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR SA 

SHEET 58 3F 10$ 1 
















OIEHt 


062067 


MIRING HARNESS A 


6310677 


NIR6 ' CIRCUIT PT 

CE AO HATL LEAD PR ON (A) 
IOENT ITEM LC To (g| 


TERN.JKT SHU) LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO* LG LG LG LG TIN FIG 


RENARKS 

ACCESSORY 

ITENS 


151Y 


P1-028 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-543 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

152 

16 


1.00 

.75 


58 

37 





1.00 

.75 


58 

37 


152A 

5 

SHLO A152 



• 20 NO 






P1-F30 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

1528 

6 

* P3-345 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A152 



• 20 NO 




152R 


P1-F29 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P 3-145 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

152Y 


P1-F28 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-245 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

153 

16 


1*00 

.75 


58 

37 





1*00 

• 75 


68 . 

37 


153A 

5 

SHLO A153 



• 20 NO 






P1-G30 



• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

1536 

6 

P3-445 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A1S3 



• 20 NO 




153R 


P1-G29 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-445 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

153Y 


P1-628 



• 19 NO 


34 

BRANCH 2 



P3-545 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

154 

16 


1.00 

.75 


SB 

37 



1*00 *75 66 37 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

63230 

6010677 


| SCALE-NONE | 

| REV LTR 

/r SHEET 59 


DIEHL 062067 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAD FRON IAI 
IOENT IT EM LG TO (Bl 


MIRING HARNESS A 

—. .* 

TERN.JKT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


6010677 


INS NOTE 

STRIP ONE* 

LG TIN FIG 


RENARKS 

ACCESSORY 

ITENS 


A 

156R 


P1-C26 

P3-149 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


156V 


P1-C25 

P3-249 



• 19 NO 
•19 NO • 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


157 

16 


1.00 

1.00 

• 75 

• 75 


SB 

6 B 

37 

37 



157A 

5 

SHLO A157 
Pl-027 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 


157B 

6 

P 3-449 

SHLO A157 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 


157R 


P1-026 

P3-449 



•19 NO ' 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


157Y 


Pl-025 

P3-549 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


158 

3 

P1-A33 

P3-119 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 6 


159 

4 

P1-A34 

P3-422 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

34 

BRANCH 2 
BRANCH 6 


160 

16 


1.00 

1.00 

• 75, 

.75 


SB 

6B 

37 

37 



160A 

5 

SHLO A160 
P1-C37 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

A 

160 B 

5 

E1S 

SHLO A16C 



•19 NO* 

• 20 NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

60230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 




61 3 


60 10677 


_ MIRING HARNESS A 



LEAO 

IOENT 

MIRE 
HATL 
IT EH 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO IBI 

TERN.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO LEAO 
STRIP CUT 

LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

RENARKS 

A 

154A 

5 


SHLO A154 
P1-A27 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 


154B 

6 


P3-347 

SHLO A154 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 


154R 



P1-A26 

Pi—147 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


154Y 



P1-A25 

P 3—247 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


155 

16 



1.00 

1.00 

.75 
• 75 


SB 

SB 

37 

37 



155A 

5 


SHLO A155 
P1-B27 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 


155B 

6 


P3-447 

SHLO A155 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 


155R 



Pi-826 

P3-447 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


155Y 



P1-B25 

P3-547 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


156 

16 



1.00 

1.00 

• 75 

• 75 


SB 

SB 

37 

37 



156A 

5 


SHLO A1S6 
P1-C27 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

A 

1568 

6 


P3-349 

SHLO A156 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 

6010677 

L, SCALE-NONE | REV LTR j, f | SHEET 60 3F lC 9 


062C67 _ MIRING HARNESS A __6010677 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERN.JKT 

SHLO 

LB AO 

INS 


Note 


RENARKS 

LEAD 

HATL 

LEAO 

FROM |A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

IT EH 

LG 

TO (B) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITENS 



160R 



P1-037 



- 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-132 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


160V 



P1-F37 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-232 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


161 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 







1.00 

• 75 




SB 

37 



161A 

5 


SHLO A141 




• 20 

NO 








P1-C38 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


161B 

5 


E16 




• 19 

NO 








SHLO A141 




• 20 

NO 





161A 



P1-03B 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-432 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


161Y 



P1-F38 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-532 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


162 

16 



1.00 

• 75 




68 

37 







1.00 

• 75 




SB 

37 



16 2 A 

5 


SHLO A142 




• 20 

NO 








P1-C39 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


162B 

5 


El 5 




.19 

NO 



- 





SHLO A162 




• 20 

NO 





162R 



P1-039 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-133 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

A 

16 2Y 



P1-F39 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P 3-233 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

00230 

6010677 


SCALE-NONE 


REV LTR 




SHEET 62 OF 10$ 




















CIEHL 


06206 ? 


WIRING HARNESS A 


601067? 


WIRE 
LEAO NATL 
10ENT ITEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FAOM (A) 

TO (BJ 

TERH.JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
HO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

items 

REHARKS 

A 163 8 








A 163R 


H-F32 

PWC2 


• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 8 

A 163Y 


P1*632 

P4-202 


• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 8 

A 164 7 








A 164R 


P1-C32 

P13-7 


• 19 NO 

• 13 NO 


33 

30 

BRANCH 2 

A 164Y 


P1-032 

P13-8 


• 19 NO 

• 13 NO 


33 

30 

BRANCH 2 

A 165 8 








A 165R 


P1-A32 

P2-B23 


• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 4 

A 165Y 


P1-832 

P2-A23 


• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 4 

A 169 9 








A 169R 


P1-CI9 

P14-47 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 169Y 


P1-C20 

P14-48 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 


OHM 2C*4 REV 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

[ SCALE-NONE | REV LTR # A ! SHEET 63 OF 1 




062C67 WIRING HARNESS A 

. .* 


LEAO 

I0ENT 

WIRE 

MATL 

ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

TERH.JKT 
AREA STRIP 
NO* LG 

SHLO LEAO 
STRIP CUT 

LG LG 

INS 

STRIP 

LG 

TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 182 

4 


Pl-01 

PI 0-64 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 183 

4 


Pl-Fl 

P 1C—65 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 184 

4 


P1-02 

PI 0-40 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 185 

4 


P1-C2 

P10-39 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 186 

4 


P l—A3 

P10-85 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 187 

4 


P1-83 

P10-61 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 188 

4 


P1-C3 

P10-37 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

3Q 

BRANCH I 

A 189 

4 

• 

P1-A4 

PI 0-84 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 190 

4 


P1-A5 

P10-83 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 191 

4 


P1-C4 

P10-59 


- 

• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 19? 

4 


P1-B4 

P10-60 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 193 

4 


P1-D8 

P10-6 



• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

30 

BRANCH 1 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE | REV LTR ^ /) | SHEET 65 OF 10$ 


OIEHL 


062C6? 


WIRING HARNESS A 


6010677 


LEAO 

IOENT 

WIRE 
MATL 
IT EN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM |A) 

TO IB) 

TERH.JKT SHLO 

AREA STRIP STRIP 
NO. LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

i 170 

4 


P1-F14 

P14-49 



• 19 NO 

• 13 NO 

171 

10 






171G 



Pl-017 

P2-F9 



• 19 NO 

• 19 NO 

171R 



P1-C18 

P2-G8 



• 19 NO 

• 19 NO 

171Y 


* 

PI-018 

P2-G9 



• 19 NO 

• 19 NO 

174 

4 


P1-F17 

P4-652 



• 19 NO 

• 19 NO 

175 

4 


P1-F18 

P4-551 



• 19 NO 

• 19 NO 

176 

4 


PI-G17 

P4-651 



• 19 NO 

• 19 NO 

177 

4 


P1-G18 

P4-552 

* 


• 19 NO 
.19 NO 

179 

4 


Pl-Bl 

P10-62 



• 19 NO 

• 13 NO 

180 

4 


P1-B2 

P10-38 



• 19 NO 

• 13 NO 

181 

4 


Pl-Cl 

P10-63 



• 19 NO 

• 13 NO 


RENARKS 

ACCESSORY 

ITEHS 

36 BRANCH 1 

30 


33 

BRANCH 1 


33 

BRANCH 3 


33 

BRANCH 1 


33 

BRANCH 3 


33 

BRANCH 1 


33 

BRANCH 3 


34 

0. BRANCH 

1 

34 

BRANCH IQ 


34 

Qt BRANCH 

1 

34 

BRANCH 1C 


34 

Q* BRANCH 

1 

34 

BRANCH 1C 


34 

0. BRANCH 

1 

34 

BRANCH 1C 


34 

30 

BRANCH 1 


34 

BRANCH 1 


30 



34 

30 

BRANCH 1 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR S/f SHEET *4 OF \C$ 


OIEHL 062C67 


LEAO 

IOENT 

MIRE 
NATL 
IT EM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM I A) 

TO IB) 

l 194 

4 


Pl-07 

P10-20 

l 195 

4 


P1-F7 

P10-21 

i 196 

' 4 


Pi-Ge 

Pi 0-10 

198 

4 


P1-G7 

PlO-23 

199 

4 

* 

Pl-Ff 

P10-9 

200 

4 


P1-C5 

P10-36 

201 

4 


P1-06 
P10-35 

202 

4 


PI-F6 

P10-17 

203 

4 


P1-D5 

P10-19 

204 

4 


P1-G5 

P10-7 

205 

4 


P1-G6 

P10-6 

206 

4 

* 

P1-F5 

P10-18 


WIRING HARNESS A 


6010677 


TERM.JftT SHLO LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
HO. LG LG LG 


INS 


NOTE 


REMARKS 

STRIP 


ONE. 

ACCESSORY 


LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

0RANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 

• 13 

NO 


30 


• 19 

NO 


34 

BRANCH I 

• 13 

NO 


30 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR | SHEET 66 OF \0 <9 | 













0I6HL 


062C6? 


6010677 


WIRING HARNESS A 


LEAO 

IOENT 

WIRE 
NATL 
IT EN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM IA) 

TO (6) 

tern.jrt 

AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESS0R7 

ITEMS 

REMARRS 

A 207 

4 

' 

P 1—03 

P10-41 




• 19 NO 

• 13 HQ 


34 

30 

BRANCH 1 

A 208 

4 


P1-04 

P 10-22 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 209 

4 


P1-F2 

PI 0-66 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 210 

4 


P1-G3 

PIC-67 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 211 

4 


PI-F4 

P 1C—43 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 212 

4 


P1-G4 

P10-68 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 213 

4 


P1-F3 

P10-42 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 217 

4 


P1-85 

P10-82 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 218 

4 


P1-C6 

P 10-58 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH I 

A 219 

4 


P1-A6 

P10-57 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 220 

4 


Pi-86 

P10-34 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 


A 221 11 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

SCALE-NONE 

REV LTR ✓ A SHEET 67 OF 


< 


OIEHL 


062067 

MIRING 

HARNESS A 




6010677 

LEAO 

IDENT 

WIRE 
MATL 
I! EN 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM CAI 

LG TO (Bl 

TERN.JRT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

I NS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESS0R7 

ITEMS 

RENARRS 

A 232 

4 

P1-F13 

P10-45 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 233 

4 

PI-F12 

P10-25 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 234 

4 

P1-G10 

P6-3C 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 

A 235 

4 

P1-F9 

P6-52 




• 19 NO 
•13 NO . 


34 

29 

BRANCH 1 

A 236 

4 

* P1-09 

P6—77 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 

A 237 

4 

P1-010 

P6—76 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 

A 238 

4 

P1-F10 

P6-51 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 

A 246 

16 


1.00 

1.75 

.75 

1.50 



SB 

5 A 

37 

37 


A 248A 

5 

' SHLO A248 

E0 




• 20 NO 

• 19 fcq 




A 248B 

5 

Eli 

SHLO A248 




•19 YES 
• 20 NO 




A 248R 


P4-142 

P6-84 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 10 

A 2487 


P4-242 

P6-60 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 10 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 


- 

A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE REV 


SHEET 69 OF ic Q 


OIEHL 


062061 


WIRING HARNESS A 


6010677 


WIRE 

LEAD MATl LEAD 
IDENT ITEM LG 

A 221G 

A 221R 
A 2217 
A 224 13 

A 224G 

A 224N 

A 224R 

A 2247 

A 228 4 

A 229 4 

A 230 4 

A 231 4 


CIRCUIT FT 
FROM I AI 
TO < 61 

PI-A10 
P 1<H 16 

P1-610 
P10- 5 

Pi-All 
P10-15 


P 5-84 
PlO-i 

P 5-83 
P10-2 

P 5—31 
P10-11 

P 5-57 
P10-3 

P1-013 
P10-46 

P1-G13 
P10-70 

Pi-012 
P10-44 

P1-G12 

P10-69 


TERN* JR T SHU) LEAD 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS 

STRIP 


TIN 


NOTE 

ONE* 

FIG 


ACCESS0R7 

ITEMS 


RENARRS 



NO 

34 

BRANCH 

1 


NO 

30 




NO 

34 

BRANCH 

1 


NO 

30 



19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

13 

NO 

30 




• 13 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 
.13 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 No 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


29 

30 

29 

30 

29 

30 

29 

30 

34 

30 

34 

30 

34 

30 

34 

30 


BRANCH 1 
BRANCH 1 
BRANCH 1 
BRANCH 1 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

•0230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR jp SHEET 68 OF iO'j 


OIEHL 


062C6T 


WIRING 

HARNE 

Sj A 





6010677 


WIRE 

CIRCUIT PT 

TERN 

• JRT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARRS 

LEAO 1 

NATL 

LEAO FROM (A) 

AREA 

STRIP 

SIR1P 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EN 

LG TO (6) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 

* 


249 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 







1.75 

1.50 




SA 

37 



249A 

5 

SHLO A 249 





• 20 

NO 







E8 





• 19 

NO 





249B 

5 

E18 





• 19 

YES 







SHLO A249 





• 20 

NO 





249R 


P4-141 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 




P6—82 





• 13 

NO 


29 



2497 


P4—241 





.19 

NO 


34 

BRANCH 10 




P 6-58 





• 13 

NO 


29 



250 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 







1.75 

1.50 




SA 

37 



250A 

5 

SHLO A250 





• 20 

NO 







€10 





• 19 

NO 





2508 

5 

E19 





• 19 

YES 







SHLO A250 





• 20 

NO 





250R 


P V-140 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 




P6—81 





• 13 

NO 


29 



2507 


P4-240 





.19 

NO 


34 

BRANCH 10 




P6—56 





• 13 

NO 


29 



251 

9 










E 


251R 


P4-354 





• 19 

NO 


34 

E* BRANCH 10 




* P7-72 





• 13 

NO 


29 



SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO. 

S0230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

SHEET 70 OF 109 1 



I 




















OIEHL 


062C67 


WIRING HARNESS A 


WIRE 
LEAO MAIL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (Al 

TO (8) 

251V 


P4-454 

P 7*73 

252 9 



252R 


P 4-353 

P ?-48 

252V 


P4-453 

P7-28 

256 9 



256R 


P4-127 

P12-66 

256V 


P4-227 

P12-67 

258 9 



258R 


P4-340 

P12-27 

258V 


P4-448 

P12-28 

259 9 



259R 


P 4-347 


P12-47 


TERN.JKT 
AREA STRI 
NO. LG 


—i_ 

LEAO 

INS 

NOTE REMARKS 

CUT 

STRIP 

ONE. ACCESSORY 

LG 

LG TIN 

fig items 

• 19 NO 

34 E. BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


E. BRANCH 10 

• 19 NO 

34 E» BR ANCH 10 

• 13 NO 

29 

• 19 NO 

34 E. BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


G 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

33 


G 

• 19 NO 

34 G» BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


G 

• 19 NO 

34 G» BRANCH 9 


• 13 NO 

30 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

83230 

6010677 

' 


SCALE-NONE | REV LTW f ft [SHEET 71 OF \Qt} 


OIEHL 


062C6? 


WIRE 

LEAO NATL LEAO 
1DENT ITEM LG 

A 263V 


A 266 


CIRCUIT PT 
FROM € A » 

TO (d) 

P4-224 
P12-44 


WIRING HARNESS A 


6010677 


TERN.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS 
STRIP 
LG TIN 

• 19 NO 

• 13 NO 


NOTE 

ONE. 

FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 

34 

30 


REMARKS 

G. BRANCH 9 

G 


A 

266R 


P4-344 

PI 2-70 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

30 

G. BRANCH 9 


266V 


P4-444 

P12-71 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

30 

G» BRANCH 9 


267 

9 




G 


26 7R 


P4-343 

P12-45 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

30 

G. BRANCH 9 


267V 


P4-443 

P12-46 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

39. 

G. BRANCH 9 


268 

9 




G 


268R 


P4-342 

P12-25 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

30 

G. BRANCH 9 


268V 


P4-442 

P12-26 

< .19 NO 

• 13 NO 

34 

33 

G. BRANCH 9 


269 

9 




G 

A 

269R 


P4—341 

P12-24 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

30 

G. BRANCH 9 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

B0230 

6010677 


0E2C67 


6010 677 


WIRING HARNESS * 


WIRE 
LEAO MAIL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (Al 

TO (Bl 

TERM.JKT SHLO IE AO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 
IT EMS 

REMARKS 

1 259V 


P4-447 

P12-48 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

G. BRANCH 9 

1 260 9 







G • 

k 260R 


P 4-346 

P12-72 


.19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G» BRANCH 9 

260V 


P4-446 
P12-73 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G» BRANCH 9 

261 9 







G 

261R 


P 4-345 
P12-13 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G. BRANCH 9 

261V 


P4-445 

P12-29 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

G» BRANCH 9 

262 9 







6 

26 2R 


P4-125 

P12-C8 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G. BRANCH 9 

262Y 


P4-225 

P12-69 

- 

• 19 NO 

• 13 NO 

* 

34 

30 

G. BRANCH 9 

263 9 







G 

263R 


P4—124 

P12-43 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

G. BRANCH 9 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

6010677 


| SCALE-NONE | REV LTR <1? SHEET 72 3F ICQ 


062C67 _WIRING HARNESS * _ 6010677 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT IT EH 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (Al 

TO (Bl 

TERM.JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

SfRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 
IT EMS 

REMARKS 

A 269V 


P4-441 
P12-10 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

' G. BRANCH 9 

A 270 9 









G 

A 270R 


P4-340 

P12-4 




.19 NO 
• 13 NO 


34 

30 

G» BRANCH 9 

A 270V 


P4-440 

P 12-14 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G. BRANCH 9 

A 272 9 









N 

A 272R 


P4-133 

P 10-51 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

M. BRANCH 9 

A 272V 


P4-233 

P10-29 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

M. BRANCH 9 

A 273 9 









M 

A 273R 


P 4-132 
P10-75 




.19 NO 
.13 NO 


34 

33 

N. BRANCH 9 

A 273V 


P4-232 

P 10-74 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

N. BRANCH 9 

A 274 9 


• 







N 

A 274R 

• 

P4—130 

P 1C—49 

- 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

M. BRANCH 9 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

St>230 

6010677 




SCALE-NONE 


REV LTR 


SHEET 74 3F /© 
















°* 2067 _WIWIN6 HARASS * _6010677 


MIRE 
LEAO MATL 
10ENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO I 81 

TERM* JR T SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

fig 

ACCESS0R7 

ITEMS 

REMARKS 

\ 2747 


P4-230 

P10-73 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

H, BRANCH 9 

\ 275 9 







N 

i 275R 


P4-352 

PIG-72 

- 

• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

M, BRANCH 9 

i 2757 


P4-452 

P10-71 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

N, BRANCH 9 

i 276 9 







8 

> 2 76R 


P4-35B 

P7-74 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

E, BRANCH 10 

2767 


P4-458 

P7-49 


• 19 NO 
. .13 NO 


34 

29 

E, BRANCH 10 

277 9 







E 

277R 


P4-357 

P7-50 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

E, BRANCH 10 

2777 


P4-457 

P7-29 


• 19 NO 

• 13 NO 

* 

34 

29 

E, BRANCH 10 

278 9 







E 

278R 


P4-356 

P 7-76 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

E, BRANCH 10 


SIZE 


CODE 


DENT 


80230 


6010677 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 75 3F /, 




_-_L. 


I 


0IEHL 


062067 


WIRING HARNESS A 


6010677 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT if EH 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A! 

LG TO (Bl 


TERM.JKT SHLO LEAO INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG TIN 


NOTE 

ONE, ACCESSOR7 
FIG ITEMS 


REMARKS 



295 

4 

P4-502 

P 5—28 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

A, BRANCH B 


296 

4 

P4-402 

P 5-48 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

A, BRANCH B 


297 

4 

P4-404 

P5-2 

419 NO 
• 13 NO 

t 34 

29 

B, BRANCH B 


298 

4 

P4-304 

P5-9 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


299 

4 

P4-204 

P5-22 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


300 

4 

P4-605 

P5-41 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


301 

4 

P4-505 

P 5-66 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


302 

4 

PA-405 

P 5-3 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


303 

4 

tr 

o o 

1*1 *4 

■U 

a. a. 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH 6 


304 

4 

P4-2C5 

P5-23 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


305 

4 

P4-606 

P 5-42 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 

A 

306 

4 

P4-506 

P 5-67 

• 19 NO 

• 13 NO 

34 

29 

B, BRANCH B 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


*/9 


SCALE-NONE 


REV LTR 


SHEET 77 OF \c(J 


OIEHL 


062C61 


6010677 



LEAO 

IOENT 

WIRE 

MATL 

HEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (B) 

i 307 

4 


P4-406 

P5—12 

> 308 

4 


P4-306 

P5-11 

i 309 

4 


P4-206 

P5—24 

> 310 

4 


P4-6C7 

P 5-43 

311 

4 


P4-5C7 

P5—68 

312 

4 


P4—4CT 

P5—27 

313 

4 


P4-307 

P5—26 

314 

4 


P4—2C7 

P5-25 

315 

4 

• 

P4-6C8 

P5-44 

316 

4 


P4-5C8 

P 5—69 

317 

4 


P4-40B 

P5-18 

318 

4 

• 

P 4-306 
P5-47 


















OIEHL 062C67 


WIRING HARNESS A 


6010677 


LEAO 

IOENT 

WIRE 
MATL 
IT EM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM < A 1 

TO Ml 

TERM 

AREA 

NU. 

• JKT SHLO 

STRIP STRIP 
LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 
IT EMS 

REMARKS 


319 

4 


P4-208 

P 5—46 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

B v BRANCH 8 


320 

4 


P4-6C4 

P 5-45 




• 19 NO 
.13 NO 


34 

29 

B* BRANCH 8 


321 

4 


P4-609 

P5-70 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

B, BRANCH 6 


3 22 

4 


P«-4C9 

P5-J2 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

B* BRANCH 8 


323 

3 


P4-509 

P 5-7 




• 19 NO 

• 13 NO 


33 

29 

B* BRANCH 8 


324 

3 


P4-104 

P5-8 




• 19 NO 

• 13 NO 


33 

29 

8» BRANCH 8 


325 

3 


P4-1C8 

P5-1 




• 19 NO 

• 13 NO 


33 

29 

B* BRANCH 8 


326 

4 


P4-116 

PS-73 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

B* BRANCH 8 


327 

3 


P4-106 

P5—21 


• 


• 19 NO 

• 13 NO 


S3 

29 

B* BRANCH 6 


328 

9 


* 







G 


328R 



P4-126 

P12-42 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G* BRANCH 9 

A 

320Y 



P4-226 

P12-23 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

G* BRANCH 9 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

80230 

' 

6010677 


| SCALE-NONE | REV LTR j SHEET 79 31 


OIEHL 


062067 


WIRING HARNESS A 
- * 


WIRE CIRCUIT PT TERN.JKT SHLO IE AO 

LEAO NATL LEAO FROM IAI AREA STRIP STRIP CUT 

IOENT IT EH LG TO Ml NO. LG LG LG 


6010677 


INS NOrE REMARKS 

STRIP ONE* ACCESSORY 

U TIN FIG ITEMS 


A 

345Y 


P8-H 

.19 

NO 


•- 





Pll-A* 

• 19 

NO 

31 




346 

7 








346R 


P8-L 

.19 

NO 







Pil-L 

• 19 

NO 





346Y 


* P8-H 

• 19 

NO 







Pll-A* 

• 19 

NO 





347 

7 





- 



347R 


PB-L 

• 19 

NO 







Pll-H 

• 19 

NO 





347Y 


P8-H 

• 19 

NO 







Pll-B* 

• 19 

NO 





349 

7 








349R 


P2-G6 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 • 




Pll-Y 

• 19 

NO 

31 




349Y 


P2-G7 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 




PI 1-2 

• 19 

NO 

31 




350 

7 








A 350R 


P2-B6 

Pil-F* 


19 NO 
19 NO 


33 

31 


BRANCH 3 


OIEHL 


062C67 


WIRING HARNESS A 


6010677 



P1EHL _ 062067 _ WIRING HARNESS A _ 6010677 

WIRE CIRCUIT PT TERM.JRT SHLO LEAO INS NOTE REMARKS 

LEAO MAIL LEAO FROM Ml AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

IOENT ITEM LG TO Ml NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 




350Y 


P2-B7 

Pll-G* 

351 

7 


351R 


P2-F6 

Pll-U 

351Y 


P2-F7 
PI 1-0* 

352 

7 


352R 


P2-A6 

Pll-U 

35 2Y 


P2-A7 
PI 1-0* 

353 

T 


35 3R 


P2-A4 
• P8-K 

353Y 


P2-A5 

P8-J 

354 

T 


354R 


P2-84 


P8-* 


•1* NO 33 BRANCH 3 

•19 NO 31 


• 19 NO 33 BRANCH 3 

• 19 NO 

• 19 NO 33 BRANCH 3 

• 19 NO 


• 19 NO 33 BRANCH 3 

•19 NO 31 

• 19 NO 33 BRANCH 3 

•19 NO 31 


•19 NO 33 BRANCH 3 

• 19 NO 

• 19 NO 33 BRANCH 3 

• 19 NO 















OIEHL 062C67 


MIR6 CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAD FROM € AI 
I DENT ITEM LG TU (B | 


MIRING HARNESS A 

— . .» 

TERN.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN PIG 


_ 6010677 

RENARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


35 AY 



P2-B5 

P8-J 

355 

7 



355R 



P2-C4 
* P8-K 

35 5Y 



P2-C5 

P8-J 

356 

7 



356R 


* 

P2-D4 

PB-K 

356Y 



P2-D5 

P8-J 

357 

7 



357R 



P2-F4 

P8-K 

357Y 



P2-F5 
P 8-N 

358 

16 



358A 

5 


SHLO 


E16 


FORM 20*4 REV 3*7 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


1.00 

1.75 


.75 

1.50 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 

• 19 

NO 


32 


• 19 

NO 

* 

33 

BRANCH 3 

• 19 

NO 






SB 

37 




SB 

37 



• 20 NO 

• 19 NO 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

60230 

6010677 


SCALE-NONE 


REV LTR 


SHEET 63 0 


r 


OIEHL 062067 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAD NATL LEAO FROM (A) 
IDENT HEN LG TO IB) 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


364 

9 


364R 


P1-819 
P1A-43 

364Y 


P1-820 
P 14-44 

365 

4 

PI—019 
P14-45 

366 

2 

P3-236 
P8-C 

367 

2 

P3-436 
P8-C 

397 

8 


39 7R 


P2-H12 

Pli-P 

39 7Y 


P2-K12 

Pll-R 

398 

10 


398G 


P2-G11 

Pil-C 

398R 


P2-D11 

Pll-B 


MIRING HARNESS A 
■ 


6010 677 


TEAN.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE* ACCESSORY 



TIN FIG 

ITEMS 

19 

NO 

34 

13 

NO 

30 

19 

NO 

34 

13 

NO 

30 

19 

NO 

34 

13 

NO 

30 

19 

NO 

33 

19 

NO 


19 

NO 

33 

19 

NO 

32 


19 

NO 

33 

19 

NO 

31 

19 

NO 

33 

19 

NO 

31 

19 

NO 

33 

19 

NO 

31 


REMARKS 


BRANCH 1 
BRANCH I 
BRANCH 1 

BRANCH 6 

BRANCH 6 

BRANCH 9 
BRANCH 3 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 


33 BRANCH 3 

31 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


+ /1 


SCALE-NONE 


REV LTR 


SHEET 65 3F 


OIEHL 


062C67 

LEAO 

IOENT 

MIRE 
NATL 
IT EM 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM IA) 

LG TO (B) 

A 3586 

5 

P 7-83 

SHLO A358 

A 358R 


P 3-237 

P 7-82 

A 3587 


P3-337 

P 7-58 

A 359 

16 


A 359A 

5 

SHLO A359 
E16 

A 359B 

5 

P 7-60 

SHLO A359 

A 359R 


P3-437 

P 7-84 

A 359Y 


P3-537 

P 7-59 

A 360 

4 

P 3-611 
P4-622 

A 361 

7 


A 361R 


P2-H15 

P7-63 

A 3617 


P2HC15 

P7-36 


MIRING HAR)€S$ A 


6010677 i 


TERN.JKT SHLO LEAD INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


REMARKS 


•13 NO 29 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

1.00 .75 

1.75 1.50 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 



34 

BRANCH 6 


29 



34 

BRANCH 6 


29 


SB 

37 


SB 

37 



24 


34 

BRANCH 6 

29 


34 

BRANCH 6 

29 


34 

0* BRANCH 5 

34 

BKAMLH 6 


19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

13 

NO 

29 



19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

13 

NO 

29 





SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

60230 

6010677 


| SCALE-NONE | REV LTR /?/} SHEET 04 OF y0$ 


C » EH »- __ HIM NS HAHNESj * ___6010677 



MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESS0R7 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 3987 



P2-F11 




.19 

NO 


33 

BRANCH 3 




Pll-V 




• 19 

NO 


31 


A 399 

10 











A 399G 



• P2-G13 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 




Pil-E 




• 19 

NO 


31 


A 399R 



P2-013 




• 19 

NO* 


33 

BRANCH 3 




Pll-0 




• 19 

NO 


31 


A 3997 



P2-F13 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 




Pli-M 




• 19 

NO 


31 


A 400 

4 


P4-109 





NO 


34 

H* BRANCH 8 




P9-T 




• 13 

NO 


29 


A 401 

4 


P4-410 




• 19 

NO 


34 

H* BRANCH B 




P9—17 




• 13 

NO 


29 


A 402 

4 


P4-209 




• 19 

NO 


34 

H* BRANCH 8 




P 9-8 




• 13 

NO 


29 


A 403 

4 


P4—310 




• 19 

NO 


34 

H* BRANCH S 




P9—6 




• 13 

NO 


29 


A 404 

4 


P4-510 




• 19 

NO 


34 

H* BRANCH B 




P9—19 




• 13 

NO 


29 


A 409 

4 


P4-210 




• 19 

NO 


34 

H* BRANCH B 


* 


, P9—34 




• 13 

NO 


29 


A 406 

4 

. 

P4-610 




.19 

NO * 


34 

H* BRANCH 8 




P9—20 




• 13 

NO 


29 



i 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

1 

601067? 


r 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 


:0 













01EHI 


062C67 


WIRING HARNESS A 


6010677 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


REMARKS 


LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM I AI 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

IT EH 

LG 

TO < 81 

NO* LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

IT EMS 



A 407 

4 


P4-110 




• 19 NO 


34 

H* BRANCH 

8 




P9-18 




• 13 NO 


29 



A 408 

4 


P4-111 




• 19 NO 


34 

M» BRANCH 

8 




P9-35 




• 13 NO 


29 



A 409 

4 


P4-612 




• 19 NO 


34 

H* BRANCH 

8 




P9-38 




• 13 NO 


29 



A 410 

4 


P4-211 




• 19 NO 


34 

H* BRANCH 

8 




P9-36 




• 13 NO 


29 



A 411 

4 


P4-512 




• 19 NO 


34 

H» BRANCH 

a 




P9-37 




• 13 NO 


29 



A 412 

4 


P4-511 




• 19 NO 


34 

H* BRANCH 

8 




P9-59 




• 13 NO 


29 



A 413 

4 


P4-411 




• 19 NO 


34 

H* BRANCH 

8 




P9—61 




• 13 NO 


29 



A 414 

4 


P4-611 




• 19 NO 


34 

H* BRANCH 

8 




P9—56 




• 13 NO 


29 



A 415 

4 


P 4-311 




• 19 NO 


34 

H» BRANCH 

8 




P9-6C 




• 13 NO 


29 



A 417 

4 


P1-020 




• 19 NO 


34 

BRANCH 1 





P14-46 




• 13 NO 


30 



A 418 

3 


F2-M18 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 





P10-27 




• 13 NO 


30 



A 420 

4 


P2-620 




• 19 NO 


34 

P* BRANCH 

4 




P 4-625 




• 19 NO 


34 

BRANCH 9 



FO*M 20*4 *EV 3«J 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


^ | SHEET 67 OP fcQ 











OIEHL 

062067 

WIRING HARNESS A 

Tv*—' — - 




6310677 


WIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A3 

LG TO (BA 

TERM.JKT SHLO LEAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LA* 

INS 

STRIP 

LG 

TIN 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 


A 428Y 

P4-360 

P8—G 


• 19 

• 19 

NO 

NO 


33 

N* BRANCH 

10 

A 429 10 







N 


A 429G 

• P4-261 

P8-0 


• 19 

• 19 

NO 

NO 


33 

N* BRANCH 

10 

A 429R 

P4-259 

P8-F 


• 19 

• 19 

NO 

NO 


33 

N, BRANCH 

10 

A 429Y 

P4-260 

P8-G 


.19 
• 19 

NO 

NO 


33 

N* BRANCH 

10 

A 430 10 









A 430G 

P4-161 

P8-F 


• 19 

• 19 

NO 

NO 


33 

N* BRANCH 

10 

A 430R 

P4-159 

P8-E 


• 19 

• 19 

NO 

NO 


33 

N*BRANCH 

10 

A 430Y 

P4-160 

P8-G 


• 19 

• 19 

NO > 
NO 


33 

N* BRANCH 

10 

A 432 4 

Pi-88 

P6-54 

- 

• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

29 

BRAYCH 1 


A 433 4 

P1-A9 

P6-53 


• 19 

• 13 

NO 

NO 

’ 

34 

29 

BRAY CM 1 


A 434 4 

PI-A 8 

P6—78 


• 19 

• 13 

NO 

NO 


34 

29 

BRANCH 1 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

>3230 

...| 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 89 OF fc$ 



OIEHL 


062C67 

WIRING 

HARNESS A 


6010677 a 


WIRE 

CIRCUIT PT 

TERM.GKT 

SHLO 

LEAO INS NOTE 

REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO FROM 1 A! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT STRIP ONE* ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG TO (81 

NO* LG 

LG 

LG LG TIN FIG ITEMS 


A 435 

4 

P1-C10 



.19 NO 

34 

BRAYCH i 



P6—14 



• 13 NO 

29 


A 436 

4 

P1-C9 



• 19 NO 

34 

BRANCH 1 



P6-15 



• 13 NO 

29 


A 437 

4 

P1-C8 



• 19 NO 

34 

BRAYCH 1 



P6-32 



• 13 NO 

29 


A 438 

4 

PI-B9 



• 19 *0 

34 

BRAYCH 1 



P6-31 



.13 NO 

29 


A 439 

4 

Pl-Cll 



.19 HO . 

34 

BRANCH 1 



P6-7S 



• 13 NO 

29 


A 440 

4 

Pl-Oll 



• 19 NO 

34 

BRAYCH 1 



P6—80 



• 13 NO 

29 


A 441 

4 

P1-C12 



• 19 NO 

34 

BRAYCH 1 



P6—55 



• 13 NO 

29 


A 442 

16 


1.00 

• 75 

SB 37 





1.00 

.75 

SB 37 


A 442A 

5 

SHLO A442 

* 


• 20 NO 





P1-023 



• 19 NO 

33 

BRAYCH i 

A 442B 

6 

P3-646 



• 19 NO 


BRANCH 7 



SHLO A442 



• 20 NO 



A 442R 


P1-021 



• 19 NO 

34 

BRANCH 1 



P3-446 



• 19 NO 

33 

BRAYCH 7 

A 442Y 


P1-022 



• 19 NO 

34 

BRANCH 1 



P3-546 



• 19 NO 

33 

BRANCH 7 






SIZE CODE IDENT 








NO. 








A 80230 


6010677 






SCALE-NONE REV LTR 

SHEET 90 3F /£f 


i 


i 

kii 

9 

rtf 


F 

C 

h 











DIEHL 


062G6? 


HIRING MARtCSS A 


6010677 


HIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM < AI 
IOENT IT EH LG 


TO 


IB) 


TERN* JUT SHU) LEAO INS 
4REA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG TIN 


NOTE 

ONE * ACCESSORY 
FIG ITEMS 


REMARKS 


443 

16 


1.00 

.75 


SB 

37 





1.00 

.75 


6 B 

37 


443A 

5 

SHLD A 443 



• 20 NO 






P1-F23 



• 19 NO 


33 

BRANCH 1 

443B 

6 

P 3-348 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLD A443 



• 20 NO 




44 3R 


P1-F21 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1 



P 3—146 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

4437 


P1-F22 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1 



P 3-248 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

444 

16 


1*00 

.75 


SB 

37 





1.00 

.75 



37 


444A 

5 

SHLO A 444 



• 20 NO 



... 



P1-C23 



• 19 NO 


33 

BRANCH 1 

444B 

6 

P 3-648 



• 19 NO 



BRANCH 7 



SHLO A444 



• 20 NO 




444R 


P1-C21 



• 19 NO 


34 

BRANCH 1 



P3-446 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

4447 


P1-C22 



• 19 NO 

* 

34 

BRANCH 1 



P 3-548 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

445 

16 


1.00 

.75 


' 6 B 

37 





1.00 

.75 


6 B 

37 


445A 

5 

SHLO A445 



• 20 NO 





P1-B23 


• 19 NO 


S3 


BRANCH I 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

1 SCALE-NONE 

REV LTR jf SHEET 91 OF f 0$ 


I 


DIEHL 


062C67 

HIRING 

HARNESS A 

_ * _ 





6010677 


HIRE 

CIRCUIT PT 

TERN*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

HATL 

LEAO FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

U 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 449R 


P1-C31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P2-A29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 4497 


P1-031 




• 19 

NO 


34 

BR AM CM 2 



P2-B29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 450 

9 










A 450R 


P1-F31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P2-A31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 4507 


P1—€31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P2-B31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 451 

2 

P6-85 




• 13 

NO 


29 




£18 




• 19 

YES 




A 452 

4 

P1-611 




• 19 

NO 


34 

BRANCH I 



P6-74 




• 13 

NO 


29 . 


A 453 

4 

Pl-Fll 




• 19 

NO 


34 

' BRANCH 1 



P6-75 




• 13 

NO 


29 


A 454 

4 

P1-69 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P 10-24 




• 13 

NO 


30 


A 455 

4 

P1-C13 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P10-26 




• 13 

NO 


30 


A 456 

4 

P1-C7 




.19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P 10*33 




• 13 

NO 


30 


A 457 

4 

P1-B7 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 



P10-56 




.13 

NO 


30 



OIEHL 


042067 


6010677 



HIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARK S 

LEAD 

MAIL 

LEAO 

FROM |A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESS0R7 



IOENT 

IT EM 

LG 

TO (Bt 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

IT EMS 



445B 

6 


P3-346 





• 19 

NO 



BRANCH 7 





SHLO A 445 





• 20 

NO 





445R 



Pt-B2l 





.19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P 3—146 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


445Y 



Pi-822 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P3-246 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


446 

16 




1.00 

.75 




SB 

37 








1.00 

.75 




SB 

37 



446A 

5 


SHLO A 446 





• 20 

NO 








P1-B17 





.19 

NO 


33 

BRANCH 1 


446B 

5 


E4 





• 19 

NO 








SHLO A446 





• 20 

NO 





446R 



P1-B16 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P4-316 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


446Y 



Pi-815 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P4-416 





• X 9 

NO 


33 

BRANCH 6 


448 

9 



*■ 





• 





448R 



P1-A31 





.19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P2-A27 





, *19 

NO 


34 

BRANCH 4 


4487 



PI—631 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P2-B27 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

A 

449 

9 














SIZE 

CODE IDENT 




NO. 


. 

A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE 

NEV LTR SHEET 92 D F fC 0 1 



OIEHL 


062C67 


HIRING 

HARNE 

S$ A 





6010 6 7 7 

♦ 


HIRE 

CIRCUIT PT 

TERN 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 


LEAO 

MATL 

LEAO FROM I A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 




IOENT 

ITEM 

LG TO IB) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

U 

TIN 

FIG 

ITEMS 




45B 

4 

PI-A7 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





F10-81 





• 13 

NO 


30 




460 

16 



1.00 

• 75 




SB 

37 








1.75 

1.50 




6 A 

37 




460A 

5 

SHLO A46C 





.20 

NO 








E6 





• 19 

NO 






4608 

5 

E19 





• 19 

YES 








SHLO A460 





.20 

NO 






460R 


E44 





.30 

NO 



BRANCH 9*LARGE 

ENG 




P6-62 





• 13 

NO 


29 




460V 


E4S 





.90 

NO 



BRANCH 9*LARGE 

ENO 




P6-38 





• 13 

NO 


29 




461 

16 



1.00 

• 75 



■ *Y 

6 8 

37 






G' 


1.75 

1.50 




6 A 

37 




461A 

5 

SHLO A 461 





• 20 

NO 








E6 





• 19 

NO 






4618 

5 

E19 





• 19 

YES 








SHLO A461 





• 20 

NO 






461R 


E46 





• 30 

NO 



BRANCH 9*LARGE 

ENQ 




P6-64 





• 13 

NO 


29 




461V 


E47 





• 30 

NO 



BRANCH 9*LARGE 

END 




P6-39 





• 13 

NO 


29 



A 

462 

16 



1.00 

• 75 




7 

38 








1.00 

• 75 




SB 

37 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

$0230 

6010677 

SCALE-NONE 

REV LTR J? /) 

SHEET 94 OF 1C 5 















iffr 

i; 

ii* . 

Iff 


MIRE 
LEAO MATL 
It) ENT ITEM 

A 4620 5 

A 46 2R 


CIRCUIT PT 
LEAO f-RUM (Al 
LG TO IB) 

E6 

SHLO A462 

P1-035 
E44 


462V 


P1-F35 

E45 

463 

16 


46 3B 

5 

E6 

SHLO 4 

463R 


*1-036 

E46 

463V 


P1-F36 

E47 

464 

16 


464A 

5 

SHLO A 
E8 

4646 

5 

E21 

SHLO A 

464R 


P4-351 
P9—21 

464V 


PA-451 

P9-4C 


MIR I NS HARNESS A 

- - -— * 

TERM.JRT SHLO LEAO INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO* LG LG LG LG TIN 

• 19 NO 

.20 NO 

• 19 NO 

• 39 NO 

• 19 NO 

• 39 NO 


• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 30 NO 

• 19 NO 

• 39 NO 

1.00 .75 

1.75 1.50 

• 20 NO 

• 19 NO 

•19 VES 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


NOTE 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


6010677 

REMARKS 


BRANCH 2 

BRANCH 9*LARGE END 
BAANCH 2 

6RAMCH 9*LARGE ENQ 


BRANCH 2 

BRANCH 9.LARGE ENQ 
BRANCH 2 

BRANCH 9*LARGE ENQ 


BRANCH 10 
BRANCH 10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 89239 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

A SHEET 95 OP fO 9 


LEAO MATL LEAO FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO IB) 


!067 MIRING HARNESS A 

— " * 

CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

FROM (A) AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

TO IB) NO. LG LG LG LG TIN FIG 


A 468V 

A 469 4 

A 471 2 

A 472 9 

A 472R 

A 472V 

A 474 4 

A 475 2 

A 476 2 

A 477 15 

A 477A 5 

A 4778 5 


P4-660 

PB-G 

P2-B8 
P14- 50 


SHLO A477 
E4 3 


E20 

SHLO A477 


1.00 .75 

1.75 1.50 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 

REMARKS 


19 

NO 

33 

N* BRANCH 10 

19 

NO 

32 


19 

NO 

34 

BRANCH 3 

13 

NO 

39 



NO 

33 

BRANCH 3 

19 

NO 



.19 

NO 

34 

BRANCH 3 

13 

NO 

29 


19 

NO 

34 

BRANCH 3 

13 

NO 

29 


19 

NO 

34 

BRANCH 3 

19 

NO 

32 . 

- 

13 

NO 

29 

B 



93 


13 

NO 

29 

6 



93 



S B 37 



6 A 37 


20 

NO 



30 

NO 


LARGE ENO 


•19 VES 
• 20 NO 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 

SCALE-NONE I REV 


I SHEET 9? 3F | C g I 



roRM 















/¥ 





.&■ 


m 


















OIEHL 


062C67 

"" 

MIRINC HARNESS A 

~ '... 

.r 

--.—- .- 

6010677 ♦ 




LEAD 

I0ENT 

MIRE 

NAIL 

HEN 

CIRCUIT PT 
LEAD FROM ( A 1 

LC TO (0) 

TERN, 

AREA 

NO* 

iKT SHLO 

STRIP STRIP 
LC LC 

LEAD 

CUT 

LC 

INS N07 E 

STRIP ONE* 

LC TIN F1C 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

i 


A 

531 

4 

P4-555 

P6-49 




• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

J, BRANCH 10 




532 

4 

PA-556 

P6-20 




• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

J* 8RANCH 10 




533 

4 

P4-6C2 

P6—22 




• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

it 0RANCH 10 


* 


534 

4 

04-101 

P6-41 




• 10 NO 

• 13 NO 


34 

29 

J* 0RANCH 10 


1 

i 

1 


535 

4 

04-113 

P9—32 




• 10 NO 

• 13 NO 


34 

29 

Ct BRANCH 0 




536 

4 

04-112 

09-16 




• 10 NO 

• 13 NO 


34 

30 

C. BRANCH 8 




537 

14 



1.00 .75 

1.75 1*50 



6 0 

60 

37 

37 



* 


537A 

5 

SHLO A537 
E43 




• 20 NO 

• 30 NO 



LARGE END. 




5370 

5 

P 14-69 

SHLO A537 




• 19 NO 

• 20 NO 


30 





5377 


P2-G10 

P14-25 




• 18 NO 

• 13 NO 


33 

30 

BRANCH 4 




539 

4 

P4-538 

PA-637 




• 18 NO 

• 18 NO 


34 

34 




A 

540 

4 

PA-613 

P 7—66 




• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

0« BRANCH 9 









SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

00230 

6010677 


• 







SCALE-NONE | REV LTR 


SHEET 103 OF ICO I 


•\ L 

a - ■ — ■ i-.-;__ j 

i 

! 



j 


OIEHL _ 062067 _ MIRINC HARNESS 6 ___6010677 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• iKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 



LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

S7RI0 STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE# 

ACCESSORY 




I DENT 

IT EM 

LC 

TO IB) 

N3. 

LC LC 

LC 

LC 

TIN 

FIC 

IT EMS 




A 

576 

4 


P4-526 


* 


• 10 

NO 


34 

i» BRANCH 

10 





- 

P6-35 




• 13 

NO 


29 



i 


577 

4 


P4-519 




• 18 

NO 


34 

it BRANCH 

10 






P6-34 




• 13 

NO 


29 




578 

2 


E43 




• 30 

NO 



SMALL 840. 







P2-09 




• 18 

NO 


33 





579 

4 


PA-627 




• 18 

NO 


34 

Jt BRANCH 

10 






P6-57 




• 13 

NO 


29 



560 

4 


04-527 




• 18 

NO 


34 

it BRANCH 

10 





- 

P6-33 




• 13 

NO 


29 




581 

2 


E17 




• 19 

YES 



A 







SHLO A 




• 25 

YES 







562 

2 


SHLO A 




• 25 

YES 



A 







E35 




• 19 

NO 







583 

2 


E17 




• 19 

YES 



0 







SHLO 0 




• 25 

YES 







584 

2 


SHLO 0 




• 25 

YES 



0 







E35 




• 19 

NO 







585 

2 


E35 




• 19 

NO 



C " 


] 





SHLO C 




• 25 

YES 







586 

2 


SHLO C 




• 25 

YES 



c 


1 





E30 




• 19 

YES 






A 

507 

2 


E20 




• 19 

YES 



0 







SHLO 0 




• 25 

YES 







SIZE 
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00230 
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LEAO 

IDENT 

MIRE 
NATL 
IT EM 

LEAO 

LC 

CIRCUIT PT 
from (Al 

TO |B| 

TERM, JKT 
AREA STRIP 
NO. LC 

SHLO LEAO 
STRIP CUT 

LC LC 

INS 

STRIP 

LC TIN 

NOTE 

ONE* 

FIC 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

1 541 

4 


04-513 

0 7-67 



• 18 NO 

• 13 NO 

. 

34 

29 

0» BRANCH 9 

565 

2 


0 8-0 

P 0—F 



• 22 NO 

• 22 NO 




566 

2 


P0-O 

P8-F 



• 22 NO 

• 22 NO 


32 


567 

2 


P 8—E 

P8-F 



• 22 NO 

• 22 NO 




568 

2 


P 0—E 

P0-F 



• 22 NO 

• 22 NO 


32 

32 


569 

2 


P8-H 

P0—M 



• 22 NO 

• 22 NO 




570 

2 


P8-H 

P8-M 



• 22 NO 

• 22 NO 


32 


571 

2 


PB-J 

P8-N 



• 22 NO 

• 22 NO 




572 

2 


P 0-4 

P0—N 



• 22 NO 

• 22 NO 


32 

32 

• 

573 

4 


P4-628 

P6—83 



• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

it BRANCH 10 

574 

4 


P4-528 

P0—59 



• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

if BRANCH 10 

575 

4 


P4-626 

P6-36 



• 18 NO 

• 13 NO 


34 

29 

i« BRANCH 10 


FOHM 2094 REV 347 


SIZE 
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SHU) 
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LEAO 

MATL 
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STRIP 
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CUT 

STRIP 


ONE 9 
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IOENT 

IT EM 

LG 

TO IB) 

NO. 

LC 

LC 

LC 

LC 

TIN 

FIC 

ITEMS 



588 

2 


SHLO 0 





• 25 

YES 



o 





E37 





• 19 

NO 





589 

2 


E2C 





• 19 

YES 



E 





SHLO E 





• 25 

YES 





590 

2 


SHLO E 



* 


• 25 

YES 

. 


E 





E34 





• 19 

NO 





591 

2 


E37 





• 19 

NO 



F 





SHLO F 





• 25 

YES 





592 

2 


SHLO F 





• 25 

YES 



F 





E39 





• 19 

YES 





593 

2 


E36 * 





• 19 

NO 



C 





SHLO G 





• 25 

YES 





594 

2 


SHLO C 





• 25 

YES 



C 





E39 





• 19 

YES 





595 

2 


E3S 





• 19 

NO 



H 





SHLO H 





• 25 

YES 





596 

2 


SHLO H 





• 25 

YES 



H 





E38 





• 19 

YES 





597 

2 


E19 





• 19 

YES 



i 





SHLO i 





• 25 

YES 





598 

2 


SHLO i 





• 25 

YES 



i 





E34 





• 19 

NO 





599 

2 


E 22 





• 19 

VES 



N 




* 

SHLO N 





• 25 

YES 
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10 ENT 
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LG 

TO 
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LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 
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600 

2 


SHLO 

M 





• 25 

YES 



M 





E36 






• 19 

NO 





601 

2 


E34 






• 19 

NO 



N 




- 

SHLO 

N 





• 25 

YES 





602 

2 


SHLO 

N 





• 25 

YES 



N 





E42 






• 19 

YES 





603 

2 


E16 






• 19 

YES 



0 





SHLO 

0 





• 25 

YES 





604 

2 


SHLO 

0 





• 25 

YES 



0 





E37 






• 19 

NU 





605 

2 


E43 






• 30 

NO 



LARGE END 9 P 





SHLO 

P 





• 25 

YES 




606 

2 


SHLO 

P 





• 25 

YES 



P 





E37 






• 19 

NO 





607 

2 


P1-F19 





• IS 

NO 


33 

Q 





SHLO 

0 





• 25 

YES 




608 

2 


SHLO 

u 





• 25 

YES 



Q 





E34 






• 19 

YES 





609 

16 





1.00 

• 75 




SB 

37 









1.75 

1.50 




S A 

37 



609A 

S 


SHLO 

A609 





• 20 

NO 








E36 






• 19 

NO 




A 

609B 
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E21 






• 19 
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SHLO 
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• 20 

NO 
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16 



610 A 
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SHLO A610 
E36 

610B 

5 


E21 

SHLO A610 

610R 



E46 

P9—48 

610Y 



E47 

P9—49 

611 

2 


P4-129 

E44 

612 

2 


P4-229 

E45 

613 

2 


P4-128 

E46 

614 

2 


P4-228 
§47 


TERM.JKT SMLO LEAD INS 

AREA STRIP STRIP COT STRIP 

Nii* LG LG LG LG TIN 

.33 NO 

• 13 NO 

• 30 NO 

• 13 NO 

1.00 *75 

1*75 1.50 

• 20 NO 

• 19 NO 


NOTE 

CNE, ACCESSORY 
FIG ITEMS 

BRANCH 8,LARGE ENC 
30 

BRANCH SfLARGE ENG 
30 

SB 37 
5 A 37 


19 YES 

20 NO 


30 NO 
13 NO 


30 


BRANCH 6«LAAGE ENOl 


• 30 NO 

BRANCH 8,LARGE ENG 

• 13 NU 

30 

• 19 NO 

33 

• 30 NO 

SMALL ENO 

• 19 NO 

33 

• 30 NO 

SMALL ENO 

• 19 NO 

33 

• 30 NO 

SMALL ENO 

• 19 NO 

33 


• 30 NO 

SMALL BIO 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 
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0*€Hl _ 0t2C6l _ 'WIRING HARNESS 4 _ 6010677 

MOrE GENERAL NOTES 

NUMBER Ck SCRIP TUN 

1 SHIELO TERN INA TION FIGURES ARE PER ND1002071 FOR FIGURE 6A ANO 6B 
ANO N01002032 FUR FIGURE 7. 

2 INTERPRET OR AWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED 67 
MlL-D-7032 7. 

I INTERCONNECT CIST FOR THIS HARNESS IS 6010671 

6 PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHOWN* PREFIX WITH UNIT NUMBER 96 

FUR COMPLETE CIRCUIT POINT 

5 THE SUFFIX LETTER OF A CONOuCTCR IDENTIFICATION NUMBER IDENTIFIES 
A SHIELO LEAD. COLOR * OR MAR RE 0 LETTER* 

A- FROM EJO OF SHIELO 

B- TO END OF SHIELO 

C- GREEN 

A- BLACK 

L- BLUE 

N- BRUWN 

R- RED 

W- WHITE 

V- YELLOW 

6 ASTERISK DENOTES LOWER CASE LETTER* 


7 GRID MODULE ON PICTURE SHEET 1 

8 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FEA 
ARE LJCATEO WITHIN ♦JR - *29* 
ARE LOCATED WITHIN *12* 

9 YEN OLA ITEM- SEE SOURCE CONTROL 



OIEHL _ 06206 7 _ WIRING HARNESS * _ 6010677 

NOTE GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

11 ALL WLSEO CONTACT CAVITIES SHALL BE F1LLE0 WITH SEALING PLJGS AS 

FOLLOWS 

CONNECTOR SAP 8. USE ITEM NUMBER 36 
CONNECTOR 56PH, USE ITEM NUMBER 62 

CONNECTOR SAPS* 6* 7. 9* 10* 12* 13* ANO 1% USE ITEM NJMBER 35 


13 APPLY BONOING MATERIAL PER N01G021G7, TYPE I* USING ITEMS 53* ANO 
54 TO THE THREADED PORTION OF CONNECTOR ANO TO THE THREADED 
PORTION OF THE ADAPTER PRIOR TG ASSEMBLY* 

14 ALL SHIHOEO TERMINATIONS SHALL BE LOCATED BELOW REFERENCE LINE A* 
THERE SHALL BE NO EXPUSEO CONDUCTORS UR ACCESSORIES AT THE SJRFACE 
OF THE POTTING COMPOUND* 

15 BEFORE LAC INC HARNESS* APPLY 2 TURNS OF TAPE TO INOICATE CABLE 
CLAMP LOCATION* 

16 WRAP TAPE AROUNO HARNESS IN AREA SHOWN* AS REQU1RE0* TO BUILO UP 
OIAMETER TO FIT SHELL HOLE. 

19 MARK CHARACTERS *12 HIGH* BLACK* PER ND1G32019* SERIALIZE PER 
N01G02023* 

I 

20 continuity test per conjultor chart* resistance shall be less than 
1/2 OHM* TEST PER M1L-STD-202* RLTHaO 333* 



WIPING HARNESS A 


6010677 


GENERAL NOTES 


DESCRIPTION 

A* INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 103 MEGOHMS WITH 
500 VOC APPLIED BETWEEN 

1* I HE ASSEMBLY PINS ANO STRUCTURE GROUNO* WITH THE EXCEPTION OF 
THOSE PINS ELECTRICALLY CUNNEC TEO TO STRUCTURE GROUNO ANO THOSE 
PINS SPECIFIED IN PARA *• 

2. EACH PIN AND ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED. 
INCLUDING ALL SPARE PINS. 

TEST PER MIL-STD-202 • ME THOO 302. EXCEPT € LECTPI FI CAT ICN TIME NOT 
APPLICABLE* SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE LIMITED TO 15 MA* 


ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS PER N010022 36 
USING ITEMS 46 ANO 57* 

CONDUCTORS LISTED WITH A LETTER A THROUGH Q IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TJ BE ASSEMBLED AS SHOWN DN THE CONFIGURATI ON DRAW ING. 

GROUP SHIELDING- WRAP CABLE WITH ONE CONTINUOUS LENGTH OF SHiaOING 
TAPE* SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROX! MAI ELY 1/2 THE 
WIOTH OF THE TAPE. WITH A MINIMUM OF RIDGES ANO FOLDS• 

COMPLETELY COVER SHIELO WITH A MINIMUM OF TWO WRAPS OF INSULATION 
TAPE. ITEM 45. WRAP LAYERS IN OPPOSITE OIRECTIGN, CLOCKWISE* 

CJIH TER-CL3CKWISE • ETC* SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY 
APPROXIMATELY 1/2 THE WIOTH OF THE TAPE WITH A HINIHJM OF RIDGES 
AND FOLDS* 


CONDUCTORS SHALL ENTER C ON NEC TCP S 56P1.2.3* ANO 4 THROUGH THE 
BRANCH SPECIFIED IN THE REMARKS COLUMN. 


SIZE COOE IOENT 
NO 

^ 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


WIRING HARNESS A 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION* 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G RMS. LI Ml TEO TO 0*3 INCH Mf AK TO PEAK 
DISPLACEMENT* FROM 10 TO 2000 CPS AI A RATE UF 4 OdAVES PER 

M 1NUTE* 

B. VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FDR DI SCONT1NU1 TIES OF ID MICRO SECONOS OR GREATER 
OUR ING VIBRATION* 

?r , r, C I!?r t .!IL C ??I , ? 0,T ' r *** l«UUTiai MSI STANCE TEST INC NUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION* 

MARK CHARACTERS .10-.14 HPGH * BLACK* PER ND1002019* CENTRALIZE 
AS SHOWN 

ASSEMBLE INSULATION SLEE\€* ITEM 93* OVER EACH ELECTRICALLY 
CONNECTED PIN OF CONNECTORS PI* P2 * PI AND P4* POSITION SLEEVING 
ft.USE TO TOP OF NYLON INSULATOR* 

SOLDER PER N01002C71 USING ITEM 94 OR ITEMS 95 ANO 96* 

BONO TERMINAL LUG ANO SCREW TO THE ADAPTER PER NO! 332187* TYPE III 
USING ITEMS 53. 54. 97 AND 98* 

FABRICATE HARNESS PER NO 1002032* 

LACE HARNESS USING ITEM 101* 

ASSEMBLE CONTACTS ITEMS 33 AND 34 INTO INSULATORS PER N013D2136* 

COMPLETELY COVLR THE HARNE SS WIRING* EXPOSEO PR1538 POTTING* THE 
TOP OF CONNECTORS P2.P 3 ANO P4 AND THE StOE OF PI WITH A MINIMUM 
OF TW3 WRAPS Of ALUMINUM FOIL TAPE. WRAP LAVERS IN OPPOSITE 
DIRECTION. CLOCKWISE* CuUN TkR-tLOC KW1 SE * ETC. SUCCESSIVE T JR NS 
SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE WIOTH OF THE TAPE* * 


SIZE CODE IOENT 
NO 

A 83230 


6310677 


SCALE-NONE 








OIEHL 


06206? 


6010 67? 


' WIRING HARNESS A 


*UTE GENERAL. NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

39 HARK BAND KITH CONNECTOR REFERENCE DESIGNATION BY IMPRESSION 

STAMPING. .12 HIGH. CENTRALIZE A NO PILL IMPRESSION MITH BLACK 
INK PER NO 1002019. 


LIAO TOLERANCE 

CHART 





UNDER 3 INCHES 
3 INCH TO 3 FT 

LEAO 

LG 

♦ .12-.00 
♦ .50-. 00 

JKT 

STRIP LG 
♦ •06—. 06 
♦ .25—.25 

SHIELO 
STRIP LG 
♦•06-.06 
♦•2S-.25 

LEAO 

CUT LG 
♦.36—.36 
♦.25-.2S 

INS 

STRIP LG 
♦•36-.00 

3 FT TO 1C FT 

♦ 1.0C-.0C 





10 FT AND OVER 

♦2.00-•00 






APPLY A SMALL AMOUNT OP EPOXY ADHESIVE. USING ITEMS 109 AND 110 PER 
ND 1002203. TO THE. KNOTS OF ALL STARTING. FINISHING, AND SPOT TIES. 




SIZE 

CODE IDENT 



NO 



A 

B0230 

6310677 

[ SCALE-NONE 

REV LTR f* j SHEET 
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SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 



NUMBER 

ITEM 

GTE 

PART NO. 

DESCRIPTION ^ 



15 

1 

601C677-015 

MIRE PER 1010789-012. 24 AMG. YEL. REO. 
VEL OKI. 20 FT TOT LG 



16 

l 

601C677-C16 

HIRE PER 1013789-015. 2S AMG. YEL. REO. 
VEL JKT. 380 FT TOT LG 



IB 

1 

601C677- 01 • 

MIRE PER 1010789-013. 24AMG. YEL. REO. 
VEL JKT. 5 FT TOT LG 

GAN, 

9 

19 

1 

101CS29-101 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P5I 


9 

20 

I 

101CS29-102 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P6I 


9 

21 

1 

101C929-103 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P7) 



22 

1 

1010929-201 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P12I 



23 

1 

101CS29-202 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P10I 


9 

24 

1 

101CS29-203 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL (56P14I 


9 

25 

1 

1010929-204 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P13) 


9 

26 

1 

1C1C929-206 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL C56P9) 


9 

27 

1 

101C547- 205 

CJNNECTQR. PLUG. ELECTRICAL (56P11I 


9 

28 

1- 

101C947-101 

CONNECTOR. PLUG. ELECTRICAL I56P8I 


9 

29 

REF 

101C770- 1 

CONUCT PIN. SUPPLIEO MITN CONNECTOR 1010929 

9 

33 

REF 

101C770- 2 

CONTACT SOCKET. SUPPLIEO MITH CONNECTOR 

1010929 


31 

REF 

101C964- 2 

CONTACT SOCKET. SUPPLIEO MITH CONNECTUR 

1010947 

9 

32 

REF 

101C963- 4 

CONTACT PIN, SUPPLIEO MITH CONNECTOR 1013947 


size 

CODE IDENT 



NO. 


A 

83230 

6010677 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER ITEM QTV 

PART NO. 

OE SC A IF II ON 





2 

L 601C677-002 

HIRE PER 1013789-006. 

22 

AMG. 

VEL. 

25 FT TUI wG 

3 

1 601C677-003 

HIRE PER 1010789-001. 

24 

AMG, 

VEL. 

25 FT TOT .G 

4 

L 601C677-004 

HIRE PER 1013789-016 . 
720 FI TOT LG 

26 

AMG. 

VEL. 


5 

l 6010677-005 

HIRE PER 1013789-002. 
180 FI IOI LG 

24 

AHG, 

BLR. 


6 

L 601C677-0C6 

HIRE PER 10137 89-024. 
35 FT IGT LG 

25 

AUG. 

BLK. 


7 

601C677- 007 

HIRE PER 1010789-008. 
190 FT IOT LG 

22 

AHG. 

VEL. 

REO. 

8 

601C67T- 008 

HIRE PER 1013789-303. 
40 FI IUT LG 

24 

AUG. 

VEL. 

REO. 

• 

L 601C677-009 

HIRE PER 1013789-017. 
160 FI TOT LG 

25 

AHG. 

VEL. 

REO. 

10 

L 601C677-010 

HIRE PER 1013789-009. 
40 FT TOT LG 

22 

AUG. 

VEL. 

REO. GRN. 

11 

L 601C677-011 

MIRE PER 1013789-018. 
15 FI IGT LG 

26 

AHG. 

VEL. 

REO. GRN. 

12 

L 601C677- 012 

HIRE PER 1013789-005. 
BRN, 10 PI TUT LG 

24 

AMG. 

VEL. 

REO. GRN. 

13 

t 601C677-013 

HIRE PER 1013799-019. 
BAN. 10 PT TOT LG 

26 

AHG. 

VEL. 

REO. GRN. 

14 

L 601C677-014 

MIRE PER 1010789-011. 
TFT TCT LG 

24 

AMG. 

VEL. 

VEL JKT. 


SIZE 

CODE IDENT 
NO. 



r* 


A 

83230 



6313677 


| SCALE-NONE 
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SEE NOTE 



LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

Off 

PART NO* 

DESCRIPTION 

9 

33 

261 

101CS55- 1 

CONTACT. MALE 

9 

34 

605 

101CS55- 2 

CONTACT. MALE 

11 

35 

190 

101CS58- 1 

PLUG. PROTECTIVE (SEE NOTES 9 ANO 111 

11 

36 

6 

lOIOSSt- 5 

PLUS' PftOTECTIVE (SeV NOTES * ANO 1X1 


37 

232 

101C402- 2 

SLEEVE. SCLOER 

9 

38 

2 

101C490-110 

INSULATION. SLEEVING (HEAT SHRINKABLE! 


40 

2 

2014670- 4 

ADAPTOR. CONNECTOR 


41 

1 

201467C- 15 

ADAPTOR. CONNECTOR 


43 

AR 

HlL-I-23594 

TAPE. TEFLON. TYPE II. 1/4 INCH mIDE 


45 

AR 

MIL-T-235S4 

TAPE. TEFLON. TYPE II. 1 INCH HIDE 

9 

46 

AR 

1012503 

COMPOONO. POTTING. POLYURETHANE 


50 

1 

2014670- 1 

AOAPTOR. CONNECTOR 


51 

1 

201467C- 16 

ADAPTOR. CONNECTOR 

9 

53 

AR 

131C661 

EPOXY RESIN 

9 

64 

AR 

101C679 

ADHESIVE. ACTIVATOR 

9 

57 

AR 

10125C4 

PRIMER. METAL PARTS 


58 

1 

6014531-G21 

CONNECTOR ASSV. ELECT* I5SP1I 


59 

1 

6014532-021 

CONNECTOR ASSY. ELECT. (56P2I 


SIZE 

CODE IDENT 



NO 


A 

83230 

631067? 














OIEHL 
SEE NOTE 
NUMBER IT EM 


062061 ' WIRING HARNESS A 

• _ 


L 1ST Of MATERIALS 

r PART NO. OESCRIPTIO 


60 

1 

2014741-021 

61 

1 

2014749-021 

62 

7 

101C558- 2 

70 

17 

MS25C 36-52 

71 

17 

10C676J- 18 

76 

9 

202I2C3 

77 

9 

MS35333-69 

78 

9 

1006713- 93 

79 

AR 

101C989 

89 

6 

2014670- 11 

90 

1 

2014670- 13 

91 

5 

101049C-286 

92 

5 

1010945- 1 

93 

866 

101C490-114 

96 

AR 

SN60NKAP 

95 

AR 

SN 6C WS 

96 

Ak 

Nll-F-14256 
TYPE A OR W 

97 

AR 

10CEE22 


DESCRIPTION 
CONNECTOR PLUG* ELECT. 

CONNECTOR PLUS • ELECT. 

PLUG t PROTECTIVE ISEE NOTES 9 ANO 11) 

TERMINAL LUG 

SCREW. HUTTON HO 

TERMINAL LUG. SULOER 

WASHER. LUCK 

SCREW. BUTTON HO . 

TAPE. SHIELDING. EMI/RFI. 330 FT TOT LG 
ADAPTER. CONNECTOR 
ADAPTER. CONNECTOR 

SLEEVING. INSULATION CHEAT SHRINKABLE! 
SPLICE-REOUCER. 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK! 

SOLDER QO-S-Sri 
SOLDER 00*5-571 
FLUX. 

COLORANT. EPOXY BASE 

SIZE CODE (DENT 
NO 

£ 902 30 ( 

SCALE NONE ! R" : ‘ 


WIRE 
LEAD MATL 
I0ENT ITEM 


2067 WIRING HARNESS A 

" ■ - i_ 

CIRCUIT PT TERN.JKT SHLO LEAD 


LEAO FROM (A! 
LG TO (B! 


1A 5 

SHLO i 
P3-340 

18 5 

P 14-6 
JiHLO i 

1R 

P 3-140 
P14-17 

1Y 

P3-240 
Pt4-16 


2 16 
2A 5 


3 16 

3A 6 


SHLO A2 
P3-640 

P14-15 
SHLO A 2 

P3-440 
P l A* 5 

P3-5-0 
P14-14 


SHLO A3 
P 3-341 


AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1*75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


NOTE 

ONE. 

tin fig 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 




68 

37 



68 

37 

► 20 

NO 



.19 

NO 


33 

.13 

NO 


30 

.20 

NO 



.19 

NO 


34 

.13 

NO 


30 

.19 

NO 


34 

.13 

NO 


3D 



68 

37 



SB 

37 

20 

NO 



19 

NO 


33 

13 

NO 


30 

20 

NO 



19 

NO 


34 

13 

NO 


30 

19 

NO 


34 

13 

NO 


30 



SB 

37 



SB 

37 

20 

NO 



19 

NO 


33 


BRANCH 6 

BRANCH 6 


SIZE CODE IOENT 
NO. 

£ 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

Isheet 13 OF fog 


DIEHL 


062067 


WIRING HARNESS A 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

9 

98 

AR 

1006277 

SILICA. PULVEKI2E0 PYROGENIC 

9 

99 

28 

lOlCEll-002 

BANO. CABLE 

T 

101 

AR 

1008936-001 

TAPE .LACING ANO TYING 

* 

102 

AR 

1006937-001 

TAPE. ALUMINUM FOIL 

1 

10 3 

AR 

10C8937-002 

TAPE. ALUMINUM FOIL 

1 

104 

AR 

10C8S37- 003 

TAPE. ALUMINUM FOI L 

1 

10 5 

AR 

1008937-C05 

TAPE. ALUMINUM FOIL 

f 

106 

AR 

1008937-006 

TAPE. ALUMINUM FOIL 

1 . 

107 

AR 

1006937- 0C7 

TAPE. ALUMINUM FOIL 

1 

108 

10 

10C8940-001 * 

8ANO. MARKER 

1 

109 

AR 

1010748 

RESIN, EPOXY 

1 

110 

AR 

1010750 

CURING AGENT, POLYAMIDE 


SIZE COOE IDENT 
NO 

^ 60230 

SCALE-NONE [ REV LTR 


6010677 

& [sheet 12 OF 109 












OIEHi 


06206? 


6010677 


MIRE 

LEAD MAIL LEAD 
lOt NT ITEM LG 


CIRCUIT FT 
FROM |A) 

TO f 6) 


MIRING HARNESS A 

—. ■■. • 

TERN* JRT SHLO LEAO I NS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP LNt* ACCESSORY 

NO. LG LG LG LG TIN FIG ITEMS 


W P 3—242 

P16-24 


If NO 34 

13 NO 33 


6 16 


1.00 .75 

1*73 1.90 


SB 37 
SB 37 


6A 9 SMLO A6 

P3-642 


20 NO 

19 NO 33 


6B 9 P14-23 

SHLO A6 


13 NO 30 

20 NO 


REMARKS 


BRANCH 6 


BA A* CM 7 


6R 


P 3-442 

P 14-9 



67 


P 3-342 

P 14-22 



7 

16 


1.00 

1.79 

• • 

VI* 

O V» 

7A 

6 

SHLO A 7 

P3-343 



7B 

9 

P 14-29 

SHLO A 7 



7R 


P 3-143 

P14-13 



TV 


P3-243 

P 14-26 



a 

16 


o 

o 

• 

.73 


1.79 1.90 


»19 NO 


34 

BRANCH 7 

>13 NO 


30 


>19 NO 


34 

BRANCH 7 

>13 NO 


33 



SB 

37 



SB 

37 


20 NO 




19 NO 


33 

•RANCH 7 

13 NO 


30 


20 NO 




19 NO 



BRANCH 7 

13 NO 


30 


19 NO 



•RANCH 7 

19 NO 


30 



SB 

37 



SB 

37 



'0»M 


SIZE 

A 


CODE IDENT 
NO 

83230 


SCALE-NONE 


REV LTft 


6310677 

jf A |SHEET 13 3F 10 j 


_ 062067 _ MIRING HARNESS A __6010677 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM 1 A 1 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE • 

ACCESSORY 

10ENT 

IT EM 

LG 

TO m 

MU. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

1TEHS 


i 10R 



P 3-444 




• 19 

NO 


34 

BRANCH a 




PI 4-30 

• 



• 13 

NO 


30 


i 10V 



P 3-544 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 




P 14-31 




• 13 

NO 


30 

i 11 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1.75 

1.50 




SB 

37 


11A 

6 


SHLO All 




• 20 

NO 







P3-345 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 1 

lib 

9 


P 14-57 




• 13 

NO 


30 





SHLO All 




• 20 

NO 




HR 



P3-143 




• 19 

NO 



BRANCH 1 




P 14- 34 




• 13 

NO 


30 


11Y 



P3-243 




• 19 

NO 



BRANCH 1 




P 14-36 




• 13 

NO 


30 


12 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1.75 

1.50 




SB 

37 


12A 

6 


SHLO A12 




• 20 

NO 







P3-645 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 1 

12B 

9 


P 14-33 




• 13 

NO 


30 





SHLO A12 




• 20 

NO 




12R 


. 

P3-445 




• 19 

NO 



BRANCH 1 




P 14-32 




• 13 

NO 


30 

12V 



P3-54S 




• 19 

NO 



BRANCH 1 




P 14-35 




• 13 

NO 


30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO 


A 

80230 

^ 1 i - 

6019677 


SCALE-NONE REV LTR 


^/9 


SHEET 17 OF lO$ 


OIEHL 


06206 ? 


MIRING HARNESS A 


6010677 


MIRE 
LEAO MATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PI 
FROM (A) 

TO 1 B| 

TERM. JKT 
AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

IMS 

STRIP 

U TIN 

NOTE 

ONE* 

fig 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

BA 6 


SHLO AB 

P3-643 




• 20 MO 

• 19 MO 


33 

BRANCH 7 

SB 5 


P14-27 

SHLO AB 




• 13 NO 

• 20 MO 


30 


•R 


P3-443 
P14-12 




• 19 NO 
• .13 NO 


30 

BRANCH 7 

BY 


P3-543 

P14-26 




• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

9 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



SB 

SB 

37 

37 


9A 5 


SHLO A 9 

P3-344. 




• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

9B 5 


P 14-54 

SHLO A9 




• 13 NO 

• 23 NO 


30 


9R 


P3-144 

P 14-31 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 7 

9Y 


P 3-244 

P14-53 




• 19 NG 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 7 

10 16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 



6 B 

SB 

37 

37 


10A 5 


SHLC A1C 

P 3-644 




• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

10B 5 


P 14-52 

SHLO A1C 




• 13 NO 

• 20 NO 


30 



SIZE 

CODE IDENT 




NO 



A 

80230 

_ 

6910677 

| SCALE-NONE | MEV LTM 

S'/9 SHEET 


16 OF 109 


OIEHL _ 062067 _ MIRING HARNESj A _6010677_♦ 


MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


remarks 

LEAO l 

NATL 

LEAO 

FROM <AI 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IUEN? 

II EM 

LG 

TU (SI 

MO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


13 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1.75 

1.50 




6 B 

37 


13A 

6 


SHLO A13 




• 29 

NO 







P3-346 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

13B 

5 


P12- 57 




• 13 

NO* 


30 





SHLO A13 




• 20 

NO 




13R 



P3-146 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P12- 81 




• 13 

NU 


30 


13Y 



P 3-246 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P 12- 56 




.13 

NO 


30 


14 

16 



1.00 

• 75 




SB 

37 






1.75 

1.5C 




SB 

37 


14A 

6 


SHLO A14 




• 29 

NO 







P3-646 




.19 

NO 


33 

BRANCH 7 

14B 

5 


P12-E3 




• 13 

NO 


30 





SHLO A14 




• 20 

NO 




14R 



P 3-446 




.19 

NC 



BRANCH 7 




P12-B2 




• 13 

NO 


30 


14V 



P 3-546 




• 19 

NO 



BRANCH 7 




P12- 58 




• 13 

NO 

* 

30 


15 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1,75 

1*50 




SB 

37 


15A 

6 


SHLO A15 




• 29 

NO 







P 3—347 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE 

MEV LTM f j SHEET 18 Jf / ? j | 
















01 EMI 


062C67 


6710677 


WIRING HARNESS A 

— ■ t 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM |A) 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG 

TO 18) 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


156 

5 


P12-17 





.13 

NO 


30 





SHLO A15 





• 20 

NO 




15R 



P 3-167 





• 19 

NO 



BRANCH 1 




P 12-16 





• 13 

NO . 


30 


15Y 



P 3-267 





• 19 

NO 



BRANCH 1 




P 12-6 





.13 

NO 


30 















16 

16 




1.00 

.75 




SB 

3T 







1.75 

1.50 




S6 

37 


16A 

6 


SHLO All 





• 20 

NO 







P3-667 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 1 

166 

5 


P12-19 





• 13 

NO 


30 





SHLO A16 





• 20 

NO 




16R 



P3-667 





• 19 

NO 



BRANCH 1 




P12-18 






NC 


30 


16Y 



P3-567 





• 19 

NO 



BRANCH 1 




P12-36 





• 13 

NO 


30 


17 

16 




1.00 

.75 




SB 

37 







1.75 

1.50 




SB 

37 


17A 

6 


SHLO All 





• 20 

NO 







P 3-368 





.19 

NO 


33 

BRANCH 1 

176 

5 


P12-59 




* 

.13 

NO 


30 





SHLO A17 





• 20 

NO 




17R 



P 3-168 





• 19 

NO 



BRANCH 1 




PI 2-66 





• 13 

NO 


30 



SIZE 

CODE IDENT 


NO. 

A 

B0230 


SCALENONE REV LTR 


6010677 


+ A 


(SHEET 19 OF tO& 


OlEHt 062067 


WIRING HARNESS A 

-■ 


6010677 ♦ 


«I*E CIRCUIT FT 

IEAO NATL LEAO FROM (A) 
I0ENT ITEM LG TO (B) 


TERM.JKT shlo 
AREA STRIP STRIP 
NO. Lb LG 


LEAO I NS 
CUT STRIP 
tG LG TIN 


NOTE 

ONE* ACCESSORY 
FIG ITEMS 


REMARKS 


1 


20R 


P2-H11 

P 3-621 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 3 
BRANCH 6 

20Y 


P2-K 11 

P3-528 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 3 
BRANCH 6 

21 

B 

•4* 







21R 


P 2—HlO 

P 3-22 8 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 3 
BRANCH 6 

21Y 


P2-K10 

P 3-32 6 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

BRANCH 3 
BRANCH 6 

22 

16 


1.00 

1.00 

.75 

.75 


S 6 

66 

37 

37 


22A 

5 

SHLO A22 

P2-633 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 6 

22B 

5 

P 3-329 

SHLO A 22 



• 19 NO 

• 23 NO 


33 

BRANCH 6 

22R 


P2-635 

P 3-129 



• 19 NO 

• 19 NO 


36 

36 

BRANCH 6 
BRANCH 6 

22Y 


P2-836 

P 3-229 



.19 NO 
• 19 NO 


36 

36 

BRANCH 6 
BRANCH 6 

23 

16 


1.C0 

1.00 

• 75 
.75 


SB 

S 8 

37 

37 


23A 

3 

SHLO A23 

P2-033 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 6 


*<■«« nrv u: 


CODE IOENT 
NO. 

60230 


SCALENONE 


6010677 


A A I SHEET 21 OF |09 


Cl EMI 


062C67 


WIRING HARNESS A 


6010677 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM IAI 
IOENT ITEM LG TO 16) 


17V 

16 16 
16A 6 

166 5 

16R 


19R 

19V 

20 6 


P3-248 
P 12*60 


SHLO Ali 
P 3-666 

Pli-61 
SHLO A16 

P 3-668 
P12-62 

P 3-568 

P 12-36 


SHLO A19 
P 3-369 

P12-20 
SHLO A19 

P 3—169 
P12-21 

P 3-269 
P12-6 


TEAM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


1.00 .75 

1.75 1.50 


1.00 .75 

1.75 1.50 


INS NOTE 

STRIP ONE, 

LG TIN FIG 

• 19 NO 

• 13 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 




REMARKS 


BRANCH 7 


BRANCH 7 

ORANCH 7 


SIZE CODE IOENT 
NO 

A 60239 


SCALE NONE REV LTR 


6310677 

[sheet ?0~OF (09 


OIEHL 


WIRE 

LEAO MATL LEA 
IOENT ITEM LG 

I 236 S 


26 16 
26A 3 

266 3 

26R 

26Y 

25 16 

25A 3 

258 3 


MIRING HARNESS A 


CIRCUIT PI 

tern.gkt 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

FROM 1 A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

TO 18) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


P3-629 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

SHLO A23 




.20 

NO 




P2-035 




.19 

NO 


36 

BRANCH 6 

Pi-629 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 6 

P2-036 




• 19» NO 


36 

BRANCH 6 

P3-529 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 6 


1.00 

.75 




S 6 

37 



1.00 

.75 




SB 

37 


SHLO A 26 




• 20 

NO 




P2-G33 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

P 3—330 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

SHLO A26 




• 20 

NO 




P2-G35 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 4 

P 3—130 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 6 

P2-G36 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 6 

P3-230 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 6 


1.00 

.75 




S 6 

37 



1.00 

• 75 




SB 

37 


SHLO A25 




• 20 

NO 




P2-C33 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

P 3-630 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 

$HL0 A2S 




• 20 

NO 




P2-C35 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 4 

P3-630 




• 19 

NO 


36 

BRANCH 6 


SIZE CODE IOENT 
NO 

A *3230 


6010677 

jTA [sheet 22~OF 10 9 


SCALENONE 


REV LTR 













OIEHL 


062067 

MIRING 

HARASS A 





6010677 

HIRE 

CIRCUIT PT 

TERM. OR T 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD 

MATL 

LEAO From ( Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

SI RIP 


ONE. 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG TU 461 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


25Y 


P2-C3A 




• 19 

NO 


3A 

BRAMCH 4 



P3-530 




• 19 

NO 


3A 

BRANCH 6 

26 

16 


1.00 

.75 




SB 

37 





1.00 

.75 




SB 

37 


26A 

5 

SHLO A26 




• 20 

NO 



* 



P2-F33 




• 19 

NO 


33 

BRAMCH 4 

260 

5 

P3-331 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 



SHLO A26 




• 20 

NO 




26R 


P2-F35 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 4 



P3-131 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 6 

267 


P2-F3A 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 4 



P3-231 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 6 

27 

16 


1.00 

.75 




60 

37 





1.00 

• 75 




SB 

37 


27A 

5 

SHLO A27 




• 20 

NO 






P2-H33 




• 19 

NO 


33 

BRAMCH 4 

278 

5 

P3-631 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 



SHLO A27 




• 20 

NO 




?7R 


P2-M35 




• 19 

NO 


34 

ERAMCH 4 



P3-A31 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 4 

27V 


P2-H3A 




• 19 

NO 


34 

' BRAMCH 4 



P 3-531 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 6 

20 

16 


1.00 

.75 




SB 

37 





1.75 

1.50 




SB 

37 



SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 

B0230 

6010677 


SCALE-NOHE 




SHEET 23 OF 1C 


r 


OIEHL 062C67 


MIAE CIRCUIT PT 

LEAD HAIL LEAO FROM |AI 
106NT IT EH LG TO |B| 


HIRING HARNESS A 

- -- • 

TERM.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE. 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 


_ A310ATT _ 4 

REHARRS 

ACCESSORY 

ITEMS 


30R 


P 3-133 

P 7-16 

30Y 


P 3-233 

P 7-32 

"31 

16 


31A 

5 

SHLO A31 
’ £16 

31B 

5 

P7-57 

SHLO A31 

31R 


P3-433 

P 7-61 

31Y 


P3-533 

P 7-56 

32 

16 


32A 

5 

SHLO A32 
El 5 

32B 

5 

P 7-35 

SHLO A 32 

32R 


P3-134 

P 7—34 

32V 


P 3-234 

P 7-17 


1.00 .75 

1.75 1.50 


l.CO .75 
1.75 1.50 


• 19 

NO 



BRANCH 6 

• 13 

NO 


29 


• 19 

NO 



BRAMCH 6 

• 13 

NO 


29 




SB 

37 




SB 

37 


• 20 

NO 




• 19 

NO 




.13 

NO 


29 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


34 

BRAMCH 6 

• 13 

NO 


29 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 13 

NO 


29 




SB 

37 




SB 

37 


• 20 

NO 




• 19 

NO 




• 13 

NU 


29 


• 20 

NO 




• 19 

NU 


34 

BRAMCH 6 

• 13 

NO 


29 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 m 

• 13 

NO 


29 



SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 
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14BR 



P1-A29 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P 3—141 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


148Y 



P1-A28 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





Pi-241 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


149 

16 




1.00 

.75 




SB 

37 








1.00 

.75 




SB 

3? 



149A 

5 


SHLO A149 





• 20 

NO 








P1-630 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


SIZE 

COOE IOENT 




NO 



A 

60230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR # 

SHEET 


SCALE-NONE 


REV LTR 


OIEHL 


062067 


MIRING HARNESS A 


6010677 


M 1 

IRE 


CIRCUIT PT 

term.jkt 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS' 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM I A I 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT ITEM 

LG 

TO (B! 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


137R 



P2-H21 




.19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P4—316 




• 19 

NO 



BRANCH 8 

137T 



P2-K2I 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P4-416 




• 19 

NO 



BRANCH b 

139 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 






1.00 

.75 




6 B 

37 


I39A 

5 


SHLO A139 




• 29 

NO 







P2-G22 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

I39B 

5 


E4 




• 19 

NO 







SHLO A139 




• 20 

NO 




139R 



P2-H22 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P4-315 




• 19 

NO 


34 

BRANCH i 

139Y 



P2-K22 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 




P4-415 




• li 

NO 


34 

BRANCH B 

141 

4 


P1-C1T 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P6-L 




• 19 

NO 




143 

11 











143G 



P1-E15 




• 19 

NO 


34 

BRANCH i 




P 2-015 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 

14 3R 



P1-016 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P2-G15 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 

14 3Y 



PI-F16 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P2-F15 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 3 


SIZE 

A 

COOE IOENT 
NO 

80230 


6010 677 

| SCALE-NONE 

REV LTR 

✓ A 

SHEET 56 OF 100 i 


OIEHL 062C67 


MIRING HARNESS A 


6010 677 ♦ 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAD HATl LEAO FROM (A) 
IOENT II EH LG TO (•» 


TERN* JR T SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP UNE • 

NO* LG LG LG LG TIN El G 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


1496 

6 

P3-641 



• 19 

NO 



BRANCH 



SHLO A145 



• 23 

NO 



149R 


P1-B29 



.19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-441 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 

149V 


Pl-626 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P 3-541 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 

150 

16 


1.00 

.75 



5 B 

37 





1.00 

.75 



SB 

37 


150 A 

5 

SHLO A1SC 



• 20 

NO 






P1-C30 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 

1508 

6 

P 3-343 



• 19 

NO 



BRANCH 



SHLO A1S0 



• 20 

NO 



150R 


PI-C29 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P 3-143 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 

I50Y 


P 1—C28 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P 3-243 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 

151 

16 


1.00 

.75 



SB 

37 





1.00 

• 75 



SB 

37 


15 U 

5 

SHLO A1S1 



• 20 

NO 






P1-030 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 

1516 

6 

P 3-643 



.19 

NO 



BRANCH 



SHLO A151 



• 29 

NO 



151R 


Pi-029 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 



P3-443 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 


SIZE 

CODE IOENT 



NO 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE 


REV LTR 




SHEET 


58 3F 1C 9 











Oltm _ Q€20tl _ mm Hi MARNE S$ A _6310677 



M IRE 


CIRCUIT PT 

TERM. JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAO 

from iai 

AREA STRIF 

STRIP 

CUT 

SI RIF 


ONE* 

ACCESSORY 



I0ENT 

IT EM 

Lt 

TO (ft! 

NO. Lt 

Lt 

Lt 

LG 

TIN 

Fit 

ITEMS 


A 

151Y 



F1-028 




.19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P 3-543 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


152 

16 



1.00 

.75 




3ft 

37 







1.00 

• 75 




SB 

37 



152A 

5 


SHLO A152 




.20 

NO 



• 





P1-F30 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


152ft 

6 


P 3—345 




• 19 

NO 



BRANCH 7 





SHLO A152 




• 20 

NO 





152R 



P1-F29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





F 3-145 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


152Y 



P 1-F28 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





Pi-245 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


153 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 







1.00 

.75 




56 

- 37 



153A 

5 


SHLO Al*3 




• 20 

NO 








F1-G30 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


1538 

6 


P3-645 




• 19 

NO 



BRANCH 7 





SHLO A1S3 




• 20 

NO 





153R 



P1-G29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-445 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


153Y 



F1-G28 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 





P3-545 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


154 

16 



1.00 

.75 




Sft 

37 _ 







1.00 

• 75 




68 

37 m 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO 

63230 

6010677 

| SCALE NONE [ REV LTR JfT /Q '| SHEET 59 3F/CJ | 


uirm 


uc<vc v 


6310677 


HIRE 
LEAO NATL 
I0ENT IT EH 


CIRCUIT FT 
IEA0 FROM ( A I 
16 TJ (ft! 


TERM* JUT SMLO LEAD 
AREA STAIP STRIF CUT 
MO. It LG It 


INS MOTE 

STRIF ONE, 

LG TIN Fit 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


154A 

5 

SHLO A154 
F1-A27 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

154ft 

6 

F 3—347 

SHLO A154 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 

154R 


F1-A26 

PJ-147 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 

154Y 


F1-A25 

P 3-247 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 

155 

16 


1.00 

1.00 

.75 
• 75 


SB 

Sft 

37 

37 


155A 

5 

SHLO A155 
F1-B27 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

155ft 

6 

F 3-64 7 

SHLO A155 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 

15 5R 


F1-826 

P3-447 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 

155Y 


P1-B25 

P3-54? 



• 19 NO * 

• 19 NO 


34 

33 

BRANCH 2 
BRANCH 7 

156 

16 


1.00 

1.00 

.75 

.75 


Sft 

Sft 

37 
* 37 


156 A 

5 

SHLO A156 
F1-C27 



• 23 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 2 

156ft 

6 

P3-349 

SHLO A156 



• 19 NO 

• 20 NO 



BRANCH 7 


size 

A 


CODE IDENT 
NO 

B0230 


u* 


6010677 


SCALE-NONE MEV LTM 


+ * 1 SHEET 60 3F !Q$ 


DIEHL 


062067 


MIRING HARNESS A 


6010677 


MIRE CIRCUIT FT 

LEAD MATl LEAO FROM (A! 
10EMT ITEM LG TO (BI 


A 156R 

A 156Y 

A 157 16 

A 157A 5 

A 157ft 6 

A 157R 

A 157Y 

A 15ft 3 

A 159 4 

A 160 16 

A 160A 5 

A 160ft 5 


FI-C26 

P3-149 

FI-C25 
F 3-249 


SMLO A157 
Fl-027 

F 3-649 
SMLO A157 

F1-C26 

P3-449 

P1-C25 

F3-549 

F1-A23 

F3-119 

F 1-A34 

F 3—422 


SHLO A16C 
F1-C37 

El 5 

SHLO A16C 


TERN.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIF STRIF CUT 
NO. LG LG it 


1.00 

1.00 


• 75 

• 75 


1.00 

1*00 


.75 

.75 


INS NOTE 

STRIF ONE* 

LG TIN Fit 


• 19 NO 

• 20 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARKS 


>19 NO 


34 

BRANCH 2 

>19 NO 


33 

BRANCH 7 

>19 NO 


34 

BRANCH 2 

>19 NO 


33 

BRANCH 7 


Sft 

37 



58 

37 


20 NO 




19 NO 


33 

BRANCH 2 

19 NO 



BRANCH 7 

20 NO 




19 NO 


34 

BRANCH 2 

19 NO 


33 

BRANCH 7 

19 NO 


34 

BRANCH 2 

19 NO 


33 

BRANCH 7 

19 NO 


33 

BRANCH 2 

19 NO 


33 

BRANCH 6 

19 NO 


34 

BRANCH 2 

19 NO 


34 

BRANCH 6 


SB 

37 



6 B 

37 

* 

20 NO 




19 NO 


33 

BRANCH 2 


CODE IDENT 
NO. 

60230 


SCALE-NONE 


6310677 




SHEET 61 3F IO$ 


OIEHL 


062C67 

MIRING 

MARNE 

if A 





6010677 

MIRE 

CIRCUIT FT 

TERM. JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MAIL 

LEAO FROM (A! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


10ENT ITEM 

Lt TO (B! 

NO. Lt 

Lt 

LG 

LG 

TIN 

Fit 

1TENS 


A 160R 


F1-037 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 



F 3-132 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

A 160Y 


F1-F37 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 



F 3-222 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

A 161 

16 


1.00 

.75 




SB 

37 





1.00 

.75 




SB 

37 


A 161A 

5 

SHLO A161 




• 20 

NO 






F1-C3B 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

A 161B 

5 

E16 




• 19 

NO 






SHLO A161 




• 20 

NO 




A 161R 


F1-038 




.19 

NO 


34 

BRANCH ; 



F 3-422 




• 19 

NO 


33 

BRANCH < 

A 161Y 


F1-F3B 




• 19 

NO 


34 

BRANCH i 



F3-532 




• 19 

NO 


33 

BRANCH < 

A 162 

16 


1.00 

.75 




6 B 

37 





l.CC 

• 75 




SB 

37 


A 16 2 A 

5 

SHLO A162 




• 20 

NU 






F1-C39 




• 19 

NO 


33 

BRANCH ! 

A 162B 

5 

El 5 




.19 

NO 






SHLO A162 




.23 

NO 




A 162R 


F1-039 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 



F 3-133 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 

A 162Y 


P1-F39 




• 19 

NU 


34 

BRANCH 



F 3-233 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 


SIZE 

A 

. 

CODE IDENT 
NO 

83230 

6010677 

| SCALE-NONE 

REV LTR Jf/f [SHEET t2 OF 10 $ | 











CIEHL 

062067 

HIRING 

HARNESS A 





6010677 

MIRE 

CIRCUIT RT 

TERM*JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MAIL 

LEAO PROM I A) 

AREA STRIP 

STRIP 

cur 

SI RIP 


ONE. 

ACCESSORY 


I DENT ITEM 

LG TO 181 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

Fife 

ITEMS 


A 163 8 










A 16 3R 

R1-P32 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


R4-1C2 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 8 

A 163V 

R1-G32 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


R4-202 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 8 

A 164 7 










A 164R 

R1-C32 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


R13-7 




• 13 

NO 


30 


A 164Y 

R1-032 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


R13-6 




• 13 

NO 


30 


A 165 8 










A 165R 

R1-A32 




.19 

NO 


33 

BRANCH 2 


R2-B23 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

A 165V 

R1-832 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 2 


R2-A23 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 

A 169 9 










A 169R 

R1-C19 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 


R14-47 




• 13 

NO 


30 


A 169V 

R1-C20 




• 19 

NQ E 


34 

BRANCH 1 


R14-48 




• 13 

Ndr 


30 



SIZE 

COOE IDENT 



NO 


A 

83230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


&A _1 SHEET 63 DP too 


•cm M 364 »rv 


CI^HL 062C67 MIKING HARNESS A 

- ■■ ■ —. . — . . . .-- -. -. * 



MIME 


CIRCUIT RT 

TERM.JKT 

SHLO LEAO 

INS 


LEAO 

MATL 

LEAO 

PROM (A! 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 


I0ENT 

IT EM 

LG 

TO 181 

NO . LG 

LG LG 

LG 

TIN 

182 

4 


Pl-01 



• 19 

NO 




RIO-64 



• 13 

NO 

183 

4 


Rl-Pl 



• 19 

NU 




RiC-65 



• 13 

NO 

184 

4 


R1-02 



• 19 

NO 




P10-40 



• 13 

NO 

185 

4 


RI-C2 



• 19 

NO 




RlC-39 



• 13 

NO 

186 

4 


RI-A3 



• 19 

NO 




R10-85 



.13 

NO 

187 

4 


R1-83 



• 19 

NO 




R10-61 



• 13 

NO 

188 

4 


R1-C3 



• 19 

NO 




R10-37 



• 13 

NO 

189 

4 

• 

R1-A4 



• 19 

NO 




RIO-84 



• 13 

NO 

190 

4 


R1-A5 



• 19 

NU 




R10-83 



• 13 

NO 

191 

4 


RI-C4 



• 19 

NO 




R10-59 



• 13 

NO 

192 

4 


R 1-84 



• 19 

NO 




R 10-c0 



• 13 

NO 

193 

4 


R1-08 



• 19 

NO 




RIO-8 



• 13 

NO 


note 

ONE . 
PIG 


_ 6010677 

REMARKS 

ACCESSORY 


ITEMS 



34 

8ft A* CM 


3D 



34 

8ftAHCM 


30 



34 

BRANCH 


3D 



34 

BRANCH 


30 



34 

8ftAHCM 


30 



34 

BRANCH 


30 



34 

BRANCH 


30 



34 

branch 


30 



34 

BRANCH 


30 



34 

BRANCH 


30 



34 

BRANCH 


30 



34 

BRANCH 

1 

30 




SIZE 

CODE IDENT 


NO 

A 

80230 


6010677 


* A 


ISHEET 65 OK !0<J 


SCALE-NONE 


REV LTR 


OlEHi 


062C67 


6010677 


- - - - MIRING HARNESS * _ 

MIRE CIRCUIT RT TERNARY SHU) LEAD INS NOTE 

teA0 # *° ,t <A| kRtk **Rl* ***** CUT STRIP ONE, 

I0ENT ITEN LG TO <81 NO. LG LG LG Li TIN PIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


REMARK $ 


A 170 4 
A 171 10 
A 171G 

A 171R 
A 17IV 
A 174 4 

A 175 4 

A 176 4 

A 177 4 

A 179 4 

A 180 4 

A 181 4 


RI-R14 
R14-49 


R 1-017 
R2-P5 

R1-C18 

R2-G8 

R1-018 
R2-G9 

R1-P17 
R4-652 . 

R1-R18 

R4-551 

R1—617 
R4-651 

R1-G18 

R4-552 

Rl-Ml 
R10-62 

R1-82 
R10-38 

R1—Cl 
R10-63 


• 19 NO 

34 

BRANCH 1 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

33 

BRANCH 1 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

33 

BRANCH 1 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

33 

BRANCH 1 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

• 19 NO 

34 

0, BRANCH 1 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1C 

.19 NO 

34 

0, BRANCH 1 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1C 

• 19 NO 

34 

0, BRANCH 1 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1C 

.19 NU 

34 

3, BRANCH 1 

• 19 NO 

34 

branch 1C 

.19 NO 

34 

BRANCH 1 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

BRANCH l 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

BRANCH 1 

• 13 NO 

30 


CODE IDENT 



NO. 



80230 


60 10677 


SCALE-NONE | REV LTR 



LEAO 

10ENT 

MIRE 

NATL 

IV EM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT Rl 
PROM 1 A 1 

TO 4 B1 

194 

4 


R1-07 

R10-20 

195 

4 


RI-F7 

R10-21 

196 

4 


Rl-GP 

RiO-lO 

198 

4 


RI-G7 

R10-23 

199 

4 


R 1-Ff 

RIG-9 

200 

4 


R1-C5 

R 1C- 36 

201 

4 


R1-06 
RIO-35 

202 

4 


RI-P6 

RIO-17 

203 

4 


R1-05 
RIO-19 

204 

4 


R1-G3 

R10-7 

205 

4 


R1-G6 

R10-4 

206 

4 


R1-F5 

RIO-18 


TERM.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE, 

LG TIN PIG 


6010677 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


19 

NO 

34 

BRANCH 1 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

BRANCH i 

1) 

NO 

30 


19 

nct 

34 

•RANCH 1 

13 

NC 

30 


19 

NO 

34 

•RANCH 1 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

BRANCH I 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

•RANCH 1 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

•RANCH 1 

13 

NG 

30 


19 

NO 

34 

BRANCH 1 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

BRANCH 1 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

•RANCH 1 

13 

NG 

3D 


19 

NO 

34 

•RANCH 1 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

BRANCH 1 

13 

NO 

3D 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 83230 


SCALE-NONE 


REV LTR 


SHEET 66 OP 1C 





oie hi 


062C67 


HIAINS HARNESS A 


6010 677 


LEAD 

10ENT 

HIRE 
MATL 
IT EH 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (81 

TEKN.JKT SHLO LfcAO 

AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG LG 

INS 

strip 

LG TIN 

NOTE 

ONE • 
FIG 

ACCESSOR? 

ITEMS 

REMARKS 

A 20 7 

4 


P 1-03 

P 10* 41 


• 19 NU 

• 1) NO 


34 

30 

8KANCH 1 

A 208 

4 


Pi-04 

P 10-22 


• 19 NO 

• IS NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 209 

4 


P 1-F2 

P10-66 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 210 

4 


P 1—G3 

P 1C-67 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 211 

4 


P1-F4 

PIC-43 


• if NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 212 

4 


P 1-G4 

P 10*68 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 210 

4 


P 1-F3 

PIC-42 


• 19 NO 

• IS NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 217 

4 


P 1-85 

P10-82 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 218 

4 


P1-C6 

P 10-58 


• 19 NO 
.13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 219 

4 


P1-A6 

P10-5? 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 

A 220 

4 


Pi-86 

P 10-34 


• 19 NO 

• 19 NO 


34 

30 

BRANCH 1 


A 221 11 



SIZE 

CODE i DENT 




NO 



A 

80230 

6010677 


| SCALE-NONE j REV LTR Jf ft I sMEET 67 OF 


r 


0IEW4 - _ 062G67 HIRING HARNESS A 

"" "" —.. . . ... t 



LEAO 

IOENT 

HIRE 
MATL 
IT EM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM <A3 

TO (Bl 

TERM, 

AREA 

NO. 

► JKT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 
ONE » 
FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 

23 2 

4 


P1-F13 

P10-45 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 


233 

4 


PI-H2 

PlO-25 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 1 


234 

4 


P1-G10 

P6-3C 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 


235 

4 


P1-F9 

P6-52 





• 19 NO 
•13 NO . 


34 

29 

BRANCH 1 


236 

4 


P 1-09 

P6-77 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 


237 

* 


P1-010 

P6-76 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 


238 

4 


P1-F10 

P6-51 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1 


248 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 



Si 

SA 

37 

37 



248A 

5 

- 

SHLO A248 





• 20 NO 








E6 





• 19 NO 





2488 

5 


Eia 

SHLO A246 





•19 YES 
• 20 NO 





2488 



P 4—142 

P 6-84 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 10 

A 

2487 



P4-242 

P6-60 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 10 


♦ 


SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO 

•0230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR ^ >0 iSMEET 69 OF 1^0 1 
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HIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT SHlO LEAO 
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LEAO 

MATL 

LEAO 
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AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 


ONE * 

ACCESS0R7 

IOENT 

IT EM 

LG 

TO (Bl 

Nil* LG LG LG 

LG 

TIN 

FIG 

items 


221G 



P1-A10 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P 10-16 


• 13 

NO 


30 


221R 



P1-810 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P10-5 


• 13 

NO 


30 


2217 



Pi-All 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P 10-15 


• 13 

NO 


30 


224 

13 









224G 



P 5-84 


.13 

NO 


29 





P10-1 


• 13 

NO 


30 


224N 



P 5-83 


.13 

NO 


29 





P 10-2 


.13 

NO 


30 


224R 



P 5—31 


• 13 

NO 


29 





PlO-li 


• 13 

NC 


30 


2247 



P 5-57 


.13 

NO 


29 





P10-3 


• 13 

NO 


30 


228 

4 


Pl-011 



NO 


34 

BRANCH 1 




P 10-46 


III 

NO 


30 


229 

4 


P1-G13 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P10-70 


• 13 

NO 


30 


230 

4 


P 1-012 


• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P10-44 


• 13 

NO 


30 


231 

4 


P1-G12 


.19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P10-69 

10 

• 13 

NO 


30 



SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO. 

• 3230 

6010677 

| SCALE NONE | REV LTR yf fi j SHEET 68 OF (Oj 


* OIEHL 


062C61 

HIRING 

MARNE 
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6010 677 

LEAO 
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MATL 
IT EM 

CIRCUIT PT 
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NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 
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STRIP 

LG TIN 
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ONE* 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 249 

16 


1.00 

1.75 

.75 

1.50 



SB 

SA 

37 

37 


A 249A 

5 

SHLO A249 

E 8 




• 20 NO 

• 19 NO 




A 2498 

5 

E18 

SHLO Ai49 




•19 YES 

• 20 NO 




A 249R 


P 4—141 

P6-82 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 10 

A 2497 


P 4—241 

P6-58 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 10 

A 250 

16 


1.00 

1.75 

.75 

1.50 



SB 

S A 

37 

37 


A 2 50 A 

5 

SHLO A25C 
E1C 




• 20 NO 

• 19 NO 




A 2508 

5 

E1S 

SHLO A250 




•19 YES 
• 20 NO 




A 250R 


P 4-140 

P6-61 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1C 

A 2507 


P4-240 

P6-56 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 1C 

A 251 

9 








E 

A 251R 


P 4—354 

P7-72 




• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

E* BRANCH 10 


SIZE 
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6010677 
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NO* LG LG LG LG TIN FIG 


_ 6010 677 

REMARKS 

ACCESSORY 

HEMS 


251Y 


P4-454 
P 7-73 

252 

9 


252R 


P4-353 

PI-46 

252Y 


P4-453 
P 7-28 

256 

9 


256R 


P4-127 
P 12-66 

256Y 


P4-227 
P12-67 

25B 

9 


258R 


P 4—348 
P12-2? 

256* 


P4-446 
P12-28 

259 

9 


259R 


P 4-34? 

P12-47 




• tv in 


• 19 NO 

34 

E* BRANCH 10 

• 13 NO 

29 




E* BRANCH 10 

• 19 NO 

34 

6* BRANCH 10 

.13 RO 

29 


.19 NO 

34 

C* BRANCH 10 

.13 NO 

29 




G 

.19 NO 

34 

G* BRANCH 9 

.13 NU 

39 


.19 NO 

34 

G» BRANCH 9 

.13 NO 

33 




6 

>19 NO 

34 

G* BRANCH 9 

>13 NO 

30 


>19 NO 

34 

G* BRANCH 9 

13 NO 

39 




G 

19 NO 

34 

G* BRANCH 9 

13 NO 

30 



SIZE 
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NO. 


A 

83230 

6010677 


SCALE-NONE 


KEV LTR 
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HIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM < A 1 

IOENT ITEM 

LG 

TO 16) 

k 26 3Y 


P4-224 

P12-44 

k 266 9 

k 266R 


P 4—344 
P12-70 

k 266Y 


P4-444 

P12- 71 

i 267 9 

267R 


P4-343 



P12-45 

267Y 


P4-443 

P 12-46 

268 9 

268R 


P4-342 

P12-25 

268Y 


P4-442 

P12-26 

269 9 

26 9R 


P4-341 

P 12-24 


MIRING HARNESS A 
* 
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AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* ACCESSORY 

NU. LG LG LG Li TIN FIG ITEMS 


.19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

>13 

NO 

30 





6 

.19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

.13 

NO 

30 

* 

.19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

.13 

NO 

30 





G 

19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

13 

NO 

30 


19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

13 

NU 

30 





G 

19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

13 

NO 

33 


19 

NO 

34 

G. BRANCH 9 

13 

NO 

33 





G 

19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 

13 

NC 

30 



SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 

§3230 

6010677 


SCALE-NONE 


REV LTR 
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I0ENT ITEM LG TO (SI NO* LG LG LG LG TIN FIG 

A 259Y PA-447 .19 NO 

H*-*® .13 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


259Y 


P4-447 
P 12-48 

260 

9 


260R 


P 4-346 
P 12- 72 

2607 


P 4—446 

P 12- 73 

261 

9 


261R 


P 4-345 



P12-13 

261Y 


P4-445 
P12-29 

262 

9 


26 2R 


P 4-125 
P12-68 

262Y 


P4-225 
P12-69 

263 

9 


26 3R 


P4-124 


^ 12-43 


.19 NO 

• 13 NG 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 

SIZE CODE IOENT 
NO 

^ *0230 

SCALE-NONE TrEV LTR 


6010 677 


REMARKS 

G* BRANCH 9 

G 

G* BRANCH 9 

G* BRANCH 9 

G 

G* BRANCH 9 

G* BRANCH 9 

G 

G* BRANCH 9 
G* BRANCH 9 

G 

G» BRANCH 9 

6010677 


OIEHL 062C67 HIRING HARNESS A 


MIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHU) LEAO INS NOTE 

LEAO MATL LEAO FROM (A! AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

IOENT ITEM LG To (SI NO. LG LG LG LG TIN FIG 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 


269V 


P 4—441 

• 19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 


' 

P12-10 

• 13 

NO 

33 

270 

9 





G - 

270R 


P4-340 

• 19 

NO * 

34 

G. BRANCH 9 



P12-4 

.13 

NG 

30 


270Y 


P4-440 

• 19 

NO 

34 

G* BRANCH 9 



P 12-14 

• 1) 

NO 

30 


272 

9 





M 

272R 


P 4-133 

• 19 

NO 

34 

M* BRANCH 9 



P 10-51 

• 13 

NU 

30 


272V 


P4-233 

.19 

NO 

34 

M* BRANCH 9 



PIG-29 

.1) 

NU 

33 


273 

9 





M 

27 3R 


P 4-132 

• 19 

NO 

34 

N* BRANCH 9 



PIC-75 

.13 

NO 

33 

27 3Y 


P4-232 

• 19 

NO 

34 

M* BRANCH 9 



P10-74 

• 13 

NU 

33 


274 

9 





M 

274R 


P4-130 

• 19 

NO 

34 

M* BRANCH 9 



PIC-49 

• 13 

NO 

30 



SIZE CODE IDENT 
NO 

A 60230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 
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DIEHL 
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MIRING HARASS A 


6010677 


MIRE 


CIRCUIT PT 

LEAO MATL 
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PROM ( A ) 

IOENT ITEM 

LG 

TO 1 8) 

k 274Y 


P4-230 

P10-73 

l 275 9 

k 275R 


PA-352 

P 1C— 72 

i 275Y 


PA-A52 

PIC-71 

i 276 9 

i 276R 


PA-358 

P7-7A 

i 276Y 


P4-458 

P7-A9 

277 9 

i 277R 


PA-357 

P 7-50 

277Y 


PA-A57 

P 7-29 

278 9 

27SR 


PA-356 

P 7-76 


TERM. JR T SHL0 LEAD INS NOTE REMARKS 

AREA STRI P STRIP CUT STRIP ONE • ACCESSORY 

NJ. Lb LG LG LG TIN PIG ITEMS 


• 19 NO 

3A 

M» BRANCH 9 

• 13 NO 

30 




N 

• 19 NO 

3A 

N t BR ANCH 9 

• 13 NO 

30 


• 19 NO 

34 

M« BRANCH 9 

• 13 NO 

30 




E 

• 19 NO 

34 

£• BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

€• BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


v 


E 

• 19 NO 

34 

fet BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


• 19 NO 

34 

Et BRANCH 10 

• 13 NO 

29 



E 



• 19 NO 

• 13 NO 

34 E* BRANCH 10 

29 

SIZE 

CODE IOENT 



NO 


A 

03230 

6010677 


J 
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MIRE 


CIRCUIT PT 

TEAM, 
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NOTE 
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LEAO 

MATL 

LEAO 
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AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 



IOENT 

IT EM 

LG 

TO C BA 

NO. 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

PIG 

ITEMS 




295 

4 


P4-5C2 




• 19 

NO 


34 

A, BRANCH 






P 5-28 




• 13 

NO 


29 




296 

4 


P4-4C2 




• 19 

NO 


34 

A. BRANCH 






P 5—48 




• 13 

NO 


29 




297 

4 


P 4-404 




• 19 

NO 


*34 

it BRANCH 






P5-2 




• 13 

NO 


29 




298 

4 


P 4-304 




• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 






P 5-9 




• 13 

NO 


29 




299 

4 


P4-2C4 




• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 






P 5-22 




• 13 

NO 


29 




300 

•4 


P4-6C5 




• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 






P 5—41 




• 13 

NO 


29 




301 

4 


P4-5C5 




• 19 

NO 


34 

Bt BR ANCM 






P 5—66 




• 13 

NO 


29 




302 

4 


P4-405 




• 19 

NO 


34 

B« BR ANCM 






P 5-3 




• 13 

NO 


29 




303 

4 


P 4-305 




• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 






P5-10 




• 13 

NO 


29 




304 

4 


P4-2C5 




• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 






P 5-23 




• 13 

NO 


29 




305 

4 


P4-606 




• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 






P 5-42 




• 13 

NO 


29 




306 

4 


P4-506 




• 19 

NO 


34 

B« BRANCH 






P 5-67 




• 13 

NO 


29 





SIZE 

CODE IDENT 




NO 



A 

• 3230 

6010 677 
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OIEHL 
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MIRING HARNESS A 


6010677 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAD MATL LEAO PROM (A) 
IDENT ITEM L 6 TO IB) 


A 

27BY 


P4-456 
P7-75 


279 

9 



279R 


P 4—355 
P7-3C 


279Y 


P4-455 

P 7-51 


282 

4 

P2-H17 

P4-522 


284 

4 

P2-A22 

P4-623 


2B9 

4 

P4-603 

P 5-51 


290 

4 

P4-503 

P 5—78 


291 

4 

P4-4C3 

P5-77 


292 

4 

P4-303 

P 5-76 


293 

4 

P4-203 

P5-79 

A 

294 

4 

P4-103 

P5—49 


TEAM.JKT SHLD LEAD ins 

area STRIP STRIP cut STRIP 

MU. LG LG LG LG TIN 

• 19 NO 

• IS NO 


• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• IS NO 

.19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 HU 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


NOTE 

GNEt 

ACCESSORY 

REMARKS 

PIG 

items 



34 

Et BRANCH 10 


29 

c 


34 

Et BRANCH 10 


29 



34 

Et BRANCH 10 


29 



34 

Pt BRANCH 4 


34 

BRANCH 9 


34 

Pt BRANCH 4 


34 

BRANCH 9 


34 

At BRANCH • 


29 



34 

A* BRANCH B 


29 



34 

At BRANCH B 


29 



34 

A. BRANCH B 


29 



34 

At BRANCH 8 


29 



34 

A. BRANCH 8 


29 







SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO 

80230 

6010677 


SCALE-NONE 
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OIEHL 
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MIRING MARNE 

I- 
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. .. 7 — 
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♦ 


MIRE 

CIRCUIT PT 

TERM .JKT SHLD LEAO 
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LEAO PROM (A) 

AREA STRIP STRIP CUT 

STRIP 

ONE. 

ACCESSORY 



IOENT 

IT EM 

LG TO IB) 

NO. LG LG LG 

LG 

TIN PIG 

1TENS 



A 307 

4 

P4-406 



.19 

NO 


34 

Bt BRANCH 

0 



P5-12 



• 13 

NO 


29 



A 308 

4 

P4-306 



• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 

8 



P 5-11 



• 13 

NO 


29 



A 309 

4 

P4-206 



• 19 

NO 


34 - 

Bt BRANCH 

8 



P 5—24 



• 13 

NO 


29 



A 310 

4 

P4-6C7 



• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 

8 



P 5-43 



• 13 

NU 


29 



A 311 

4 

P4-5C7 



• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 

8 



P5-68 



• 13 

NO 


29 



A 312 

4 

P4-4CT 



.19 

NO 


34 

Bt BRANCH 

8 



P 5-27 



• 13 

NU 


29 



A 313 

4 

P4-3C1 



• 19 

NO 


34 

B« BRANCH 

8 



P5-26 



• 13 

NU 


29 



A 314 

4 

P4-2C7 



• 19 

NO 


34 

Bt BRANCH 

8 



P 5—25 



• 13 

NO 


29 



8 315 

4 

P4-6C8 



• 19 

NO 


34 

••BRANCH 

8 



P 5—44 



• 1) 

NO 


29 



A 916 

4 

P4-5C8 



• 19 

NO 


34 

••BRANCH 

• 



P 5-69 



• 13 

NO 


29 



8 ill 

4 

P4-40B 



• 19 

NO 


34 

••BRANCH 

8 



P5-18 



• 13 

NO 


29 



A 118 

4 

P4-3C8 



• 19 

NU 


34 

Bt BRANCH 

8 



P5-47 



• 13 

NO 


29 







SIZE 
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A 
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319 

4 


P4-2CB 




.19 

NO 


34 

it BRANCH 






P 3*46 




• 13 

NO 


29 




320 

4 


P4-6C4 




• 19 

NO 


34 

it BRANCH 






PS-45 




• 13 

NO 


29 




321 

4 


P4-609 




• 19 

NO 


34 

B« BRANCH 






P5-70 




• 13 

NU 


29 




3 22 

4 


P4-4C9 




• 19 

NO 


34 

it BRANCH 






PS-72 




• 13 

NO 


29 




323 

3 


P4-5C9 




• 19 

NO 


33 

it BRANCH 






P 5-7 




• 13 

NO 


29 




324 

3 


P4-104 




• 19 

NO 


33 

it BRANCH 






P5-8 




• 13 

NO 


29 




325 

3 


P4-1C8 




• 19 

NO 


33 

Bt BRANCH 






PS-1 




.13 

NO 


29 




326 

4 


P4-116 




• 19 

NO 


34 

B, BRANCH 






PS-71 




• 13 

NO 


29 




327 

3 


P4-1C6 




• 19 

NO 


33 

Bt BRANCH 






PS-21 




• 13 

NO 


29 




32* 

9 










G 



328R 


P4-126 




• 19 

NO 


34 

Gt BRANCH 






P12-42 




• 13 

NO 


30 




328* 


P4-226 

wm 



• 19 

NO 


34 

Gt BRANCH 






P12-2J 




• 13 

NO 


30 
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MIRE 
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TERN* JKT 
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LEAO NATL 
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CUT 

STRIP 


ONE# 
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IOENT ITEM 
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NO • LG 

LG 

LG 

U 

TIN 

FIG 

IT ENS 


A 345* 

P8-H 




• 19 

NO 





P1l-AP 




• 19 

NO 


31 


A 346 7 










A 346R 

P8-L 




• 19 

NO 





Pil-L 




• 19 

NO 




A 346* 

# P8-H 




• 19 

NO 





PI l-AP 




• 19 

NO 




A 347 7 










A 34 7R . 

P8-L 




• 19 

NO 
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NO 


33 
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• 19 

NO 


31 
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NO 
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•m 
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P2—At 




.19 

NO 


33 

BRANCH 

3 
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NO 
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3 
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NO 
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34 
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R 14-44 




• 13 

NO 


30 


A* 
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4 
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• 19 

NO 


34 
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• 13 

NO 
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2 
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NO 


33 

BRANCH < 
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NO 
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R 3-436 




• 19 

NO 


33 
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NO 
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33 
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• 19 
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33 

BRANCH 





Rll-R 




• 19 

NO 


31 
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.19 
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A 3587 



R 3-337 

R 7-58 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 6 

A 359 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


SB 

SB 

37 

37 


A 359A 

5 


SHLO A359 
Elt 



• 20 NO 

• 19 NO 




A 3598 

5 


R 7-60 

SHLO A359 



• 13 NO 

• 20 NO 


29 


A 359R 



R 3-437 

R 2-64 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 6 

A 359Y 



R 3-537 

R T—55 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

29 

BRANCH 6 

A 360 

4 


R 3-611 

R4-622 



• 19 NO 

• 19 NO 


34 
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A 399G 


R2-G13 




• 19 

NO* 


33 
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A 403 

4 

R4-310 




• 19 

NO 


34 

H. BRANCH 
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4 
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• 19 
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4 
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34 
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. R 9-34 
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29 
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29 
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P4-el2 
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H» BRANCH 8 
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29 
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4 
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• 19 

NO 


34 

H» BRANCH 6 




P9-36 
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29 


411 

4 
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• 19 

NO 


34 

H» BRANCH 8 




P9-37 
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29 

412 

4 
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• 19 

NO 


34 

H* BRANCH B 
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• 13 

NO 


29 

413 
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P4-4H 



• 19 
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34 

Ht BRANCH § 
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4 
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34 

Mb BRANCH B 




P9-56 



• 13 
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29 

415 

4 
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• 19 

NO 


34 

Hi BRANCH B 




P9-6C 



• 13 

NO 


29 

417 

4 


Pl-020 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 




P14-46 



• 13 

NO 


30 


419 

3 


P2-H16 



• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 
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• 13 
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30 
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Q 
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P4-361 
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34 
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29 
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34 
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NU 
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• 19 

NO 


34 

6RAYCH 1 
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• 13 
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29 
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4 
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• 19 

NO 


34 
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• 13 

NO 


29 
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SB 
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1.00 
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SB 

37 
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NO 
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• 19 

NO 


33 

BRAYCH 1 
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6 
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• 19 

NO 
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• 20 

NO 
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• 19 

NO 


34 
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P3-4A6 
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NO 


33 

BRAYCH 7 

A 

4427 



P 1-022 




• 19 

NO 


34 

BRAYCH I 





P3-546 




• 19 

NU 


33 

BRAYCH 7 


♦ 


SIZE 

CODE IDENT 



NO 


A 

• 3230 

6010677 


SCALENONE 


REV LTR 


S ft J SHEET 90 JF /cc 








DIEHL 


0e2C6? 


691067? 


WIRI NG HAKf€ SS A 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO Hi ON (At 
lot NT U Ert LG Til I 61 


TERN.JKT SHLU LEAJ 
IAEA STRIP STAIP CUT 
NO. LG LG LG 


INS NOTE 

STRIR ONE • 

LG TIN FIG 


ACCESSOR? 

(TENS 


REMARKS 



44 3 

16 


1.00 

.75 


SB 

37 






1.C0 

.75 


66 

37 



443A 

5 

SHLO A443 



• 20 NO 
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6 

R 3-346 



• 19 NO 



BRANCH 7 
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• 19 NO 


34 

BRANCH 1 
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13 

BRANCH 7 
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• 19 NO 


34 

BRANCH 1 
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• 19 NO 


33 
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1.00 
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37 
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.75 
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5 
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6 
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33 
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• 19 

NU 
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_ WIRING HARNESS 4 __ *0 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

SHIELO TERMINATION FIGURES ARE PER ND40020U FOR FIGURE 6A ANO 6B 

AND N01002032 FOR FIGURE 7* 

INTERPRET DRAWING IN ACCORDANCE WITH STANDARDS PRESCRIBED BY 

MIL-D-1032 7. 

INTERCONNECT LIST FOR THIS HARNESS IS 6010671 

PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHORN. PREFIX WITH UNIT NUMBER 56 

FOR COMPLETE CIRCUIT POINT 

THE SUFFIX LETTER OF A CONDUCTOR IDENTIFICATION NUMBER IDENTIFIES 

A SHIELO LEAD. COLOR* OR MARKED LETTER. 

A- FROM EJD OF SHIELD 
B- TO END OF SHIELD 
G- GREEN 
K- BLACK 
L- BLUE 
N- BRUWN 
R- RED 
W- WHITE 

• Y- YELLOW 

ASTERISK DENOTES LOWER CASE LETTER. 


GRIO MOOULE ON PICTURE SHEET IS 1 INCT TRUE POSITION 

UNLESS OTHERWIS€ SPECIFIED FEATURE CENTERLINES ON PICTURE SHEET 
ARE LJCATED WITHIN ♦OR - .25. ENDS OF HOOKUP WIRES OR ACCESSORIES 
ARE LOCATED WITHIN .12. 

VENDOR ITEM- SEE SOURCE CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 

SIZE CODE IOENT 
NO. 
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SCALE-NONE 


>2067 _ WIRING HARNESS A 631 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

A. INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN 103 MEGOHMS WITH 
500 VOC APPLIED BETWEEN 

1. THE ASSEMBLY PINS AND STRUCTURE GROUND* WITH THE EXCEPTION OF 
PINS E SPfcCIFIEO C lN , pARA V B CONN6CIEO ? ° STRUCTUR * «”***> ANO THOSE 

2. EACH PIN ANO ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED* 
INCLUDING ALL SPARE PINS. 

"^-STO-202. NEIHOO 302* EXCEPT ELECTRIFICATION TIME NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE L1N1TED TO 15 MA. 


ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS PER NOl002236 
USING ITEMS 46 ANO 57. 

CONDUCTORS LISTED WITH A LETTER A THROUGH Q IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TO BE ASSEMBLED AS SHOWN ON THE CONFIGURATION DRAWING. 

GROUP SHIELDING-WRAP CABLE WITH ONE CONTINUOUS LENGTH OF SHiaOING 
TAPE. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE 
W10TH OF THE TAPE* WITH A MINIMUM OF RIDGES ANO FOLDS. 

COMPLETELY COVER SHIELD Wl TH A MI NI MUM OF TWO WRAPS OF INSULATION 
TAPE* ITEM 45. WRAP LAYERS IN OPPOSITE 01RECTI0N* CLOCKWISE. 
COIHTER-CLQCKMI SE * ETC. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY 
APPROXIMATELY 1/2 THE W10TH OF THE TAPE WITH A MiNlttiM OF RIDGES 
ANO FOLOS. 


28 CONDUCTORS SHALL ENTER CONNECTERS S6P1.2.3, AND * THROUGH THE 

BRANCH SPECIFIED IN THE REMARKS COLUMN. 
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GENERAL NOTES 


NUMBER DESCRIPTION 

11 C0 * UCT CAVITIES SHALL BE FILLEO WITH SEALING PLUGS AS 

FOLLOWS 

CONNECTOR 56PS* USE ITEM NUMBER 36 
CONNECTOR 56PU* USE ITEM NUMBER 62 

CONNECTOR 56P5* 6* 7* 9. 10* 12* 13* AND 14 USE ITEM NUMBER 35 

13 APPLV BONDING MATERIAL PtR N0100218T, TYPE I. USING ITEMS 53, ANO 

PtWT,0N OF CONNECTOR ANO TO THE THREADED 
PORTION OF THE ADAPTER PRIOR TO ASSENBLV. 

14 5V~? H i EL0E0 T£RH,M * T,0N * SHALL BE LOCATED BELON REFERENCE LINE A. 
OF^TNE^POTTING 2J45SK° CONOOCT ° RS “CESSORIES *» THE SURFACE 


Si«Em%5 R ?lTs^^H“u." ““ SM0 “ N, “ " EQU,RE0 ’ T0 “ p 

MARK CHARACTERS .12 HIGH* BLACK* PER ND1032019* SERIALIZE PER 
ND1002023. 

“'JTINUUY TEST PER CONDUCTOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS IHaN 
1/2 OHM. TEST PER MIL-STD-202* METHOD 333. 
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>20*7 _ WIRING HARNESS A _603 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION a 

PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION. 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G RMS. LI NI TEO TO 0.3 INCH PEAK TO PEAK 
DISPLACEMENT* FROM 10 TO 2000 CPS AT A RATE OF 4 OCTAVES PER 
MINUTE. 

B. VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FOR D1SC0NTINU1 TIES OF 10 MICRO SECONDS OR GREATER 
OURING VIBRATION. 

0. COMPLETE CONTINUITY AND INSULATION RESISTANCE TESTING MUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION. 

NARK CHARACTERS *10 -.14 HIGH* BLACK* PER N01002019. CENTRALIZE 
AS SHOWN 

ASSEMBLE INSULATION SLEEtt* ITEM 93* OVER EACH ELECTRICALLY 
CONNECTED PIN OF CONNECTORS PI* P2 * PS AND P4. POSITION SLEEVING 
FLUSH TO TOP OF NYLON INSULATOR. 

SOLDER PER N01002071 USING ITEM 94 OR ITEMS 95 ANO 96. 

BONO TERMINAL LUG AND SCREW TO THE ADAPTER PER N01002IB7* TYPE III 
USING ITEMS 53* 54* 97 AND 98. 

FABRICATE HARNESS PER NO 1002032. 

LACE HARNESS USING ITEM 101. 

ASSEMBLE CONTACTS ITEMS 33 AND 34 INTO INSULATORS PER ND1302136. 

COMPLETELY COVER THE HARNESS WIRING* EXPOSEO PR1558 POTTING* THE 
TOP OF CONNECTORS P2*P3 ANO P4 AND THE S10E OF Pi WITH A MINIMUM 
OF TWO WRAPS OF ALUMINUM FOIL TAPE. WRAP LAVERS IN OPPOSITE 
DIRECTION* CLOCKWISE* COUNTER-CLOCKWISE. ETC. SUCCESSIVE TURNS 
SMALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE WIOTH OF THE TAPE. 


SIZE CODE IOENT 
NO. 

A 80280 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 6 3F to 9 





_ 0fe20 * 7 __HIRING HARNESS A 6010 


* 0TC GENERAL NOTES 

NUMBER DESCRIPTION 

39 NARK BAND KITH CONNECTOR REFERENCE DESIGNATION BY IMPRESS ION 
STAMPING, .12 HIGH* CENTRA LI 2E AND FILL IMPRESSION KITH BLACK 
INK PER NO 1002019« 

LEAO TOLERANCE CHART 

LEAD JKT SHIELD LEAO INS 

llki _ LG STRIP LG STRIP LG CUT LG STRIP LG 

UNOER 3 INCHES ♦ .12-.00 ♦ .06-*06 ♦•06-.06 ♦.36-.D6 ♦•06-.00 

3 INCH TO 3 FT ♦ .50-.00 ♦.2S-.25 +.2S-.25 ♦.25-.25 

3 FT TO 10 FT Pl.00-.00 

10 FT ANO OVER ♦2.00-.00 

40 APPLY A SMALL AMOUNT OF EPOXY ADHESIVE, USING ITEMS 109 AND 110 PER 
ND 1002203, TO THE fc KNOTS OF ALL STARTING, FINISHING, AND SPOT TIES. 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

E 1 SHEET 7 OF jQC 


OIEHL 


SEE NOTE 


0(2067 HIRING HARNESS A 

1 -- -—_V_ 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

Off 

PART NO. 

DESCRIPTION 




IS 

1 

601C677-015, 

HIRE PER 1010789-012* 24 AHG* YEL* RED* 
YEL JKT* 20 FT TOT LG 



16 

1 

601C677-C16 

HIRE PER 1010789-015* 25 AHG* YEL* RED* 
YEL JKT* 380 FT TOT U 



18 

1 

(0IC677- 018 

HIRE PER 1010789-013* 24AHG< 
YEL JKT* 5 FT TOT LG 

YEL* REO* CRN* 

9 

19 

1 

101CS29-101 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P5) 


9 

20 

1 

101C929-102 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P6) 


9 

21 

1 

101C929-103 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P7) 


9 

22 

1 

1010929-201 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P12I 


9 

23 

1 

101CS29-202 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

(56P10I 


9 

24 

1 

101C929-203 

CONNECTOR* 

FLUG* ELECTRICAL 

I56PU) 


9 

25 

1 

1010929-204 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P13) 


9 

26 


101C929-206 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

(56P9I 


9 

27 

1 

101G94 7-205 

CONNECTOR* 

PLUG* ELECTRICAL 

I56P1I) 


9 

28 

1- 

1010947-101 

CONNECTOR* 

PLUG. ELECTRICAL 

I56P8 9 


9 

29 

REF 

1010770- 1 

CONTACT PIN* SUPPLIEO HITH CONNECTOR 1010929 

9 

30 

REF 

101C77O- 2 

CONTACT SOCKET* SUPPLIEO HITH CONNECTOR 

1010929 


31 

REF * 

1010964- 2 

CONTACT SOCKET* SUPPLIEO HITH CONNECTOR 

1010947 

9 

32 

REF 

1010963- 4 

CONTACT PIN* SUPPLIEO HITH CONNECTOR 1010947 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


9 OF i c g 














OIEHL 


062067 


6010677 


WIRING HARNESS A 


SEE NOTE 



* LIST OF MATERIALS 

NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO* 


60 

1 

2014741-021 


61 

1 

2014749-021 

11 

62 

7 

101C958- 2 


70 

17 

HS25C36-52 

9 

71 

17 

1006783- 18 


76 

9 

20212C3 


77 

9 

MS35333—69 

9 

7S 

9 

1006713- 93 

9 

79 

AR 

101C989 


89 

4 

‘ 2014670- 11 


90 

1 

2014670- 13 

9 

91 

5 

101049C-286 

9 

92 

5 

1010945- 1 

9 

93 

866 

101C490-114 


94 

AR 

SN60WRAP 

! 

95 

AR 

SN 6C MS 


96 

AR 

MIL-F-14256 

TYPE A OR W 

9 

97 

AR 

10CCC22 


* 

DESCRIPTION 
CONNECTOR PLUS» ELECT* 

CONNEC TOE PLUS• ELECT* 

PL(JC» PROTECTIVE (SEE NOTES 9 AND 11) 

TERMINAL LUC 

SCREW* SUTTON HO 

TERMINAL LUC* SOLOER 

WASHER* LOCK 

SCREW* SUTTON HO 

TAPE* SHIELDING* EMI/RFI* 330 FT TOT LG 
ADAPTER* CONNECTOR 
ADAPTER* CONNECTOR 

SLEEVING* INSULATION (HEAT SHRINKABLE! 
SPLICE-REOUCER. 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK! 

SOLOER QQ-S-571 
SOLOER GG-S-571 
FLU*. 

COLORANT* EPOXY BASE 


FORM 20*4 REV J*7 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE 


+ 4 


11 OF 109 


r 


DIEHL 062067 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A! 

I DENT HEM LG TO IB! 


1 16 


1A 

5 

SHLO A1 
P3-340 

IB 

5 

P14-6 
SHLO A1 

1R 


P 3-140 

P14-17 

IT 


P3-240 

P14-16 

2 

16 


2A 

5 

SHLO A2 
P3-640 

28 

5 

P14-15 
SHLO A2 

2R 


P3-440 

P14-5 

2V 


P3-540 

P14-14 

3 

16 


3A 

6 

SHLO A3 


P 3-341 


WIRING HARNESS A _6010677 


TERM.JKT 

SHLO 

_ z_ 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 

NO* LG 

LG 

LG 

LC 

TIN 

FIS 

ITEMS 


1*00 

.75 




SB 

37 


1.75 

1.50 


• 20 

NO 

6 B 

37 





• 19 

NO 


33 

BRAYCH 6 




• 13 

NO 


30 





• 23 

NO 







.19 

NO 


34 

BRANCH 6 




• 13 

MO 


30 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 




• 13 

M3 


30 


1*00 

.75 




6 B 

37 


1*75 

1.50 


• 20 

NO 

SB 

37 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 




• 13 

NO 


30 





• 20 

NO 







• 19 

NO 


34 

9r 

BRANCH 6 




• 13 

NO 


30 





• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 




• 13 

NO 


30 


1.00 

.75 




SB 

37 


1.75 

1.50 


• 20 

NO 

SB 

37 

* 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


4 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6310677 


SCALE-NONE | REV LTR [sHEET 13 3F /<?9 


DIEHL 


062067 


WIRING HARNESS A 


6010677 


SEE NOTE 


LIST OF MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY - 

PART NO* 

DESCRIPTION 

9 

98 

AR 

1006277 

SILICA* TULVERUEO PYROGENIC 

9 

99 

26 

mem-002 

BANO* 

CABLE 

* 

101 

AR 

1008936-001 

TAPE*LACING A NO TYING 

f 

102 

' AR 

1008937-001 

TAPE. 

ALUMINUM FOIL 

1 

103 

AR 

1008937-002 

TAPE* 

ALUMINUM FOIL 

1 

104 

AR 

10C893T-003 

TAPE* 

ALUMINUM FOIL 

1 

10 5 

AR 

1008937-COS 

TAPE. 

ALUMINUM FOIL 

f 

106 

AR 

1008937-006 

TAPE* 

ALUMINUM FOIL 


107 

AR 

1008937-007 

TAPE* 

ALUMINUM FOIL 

<? 

108 

10 

10C8940-001 * 

BAND* 

MARKER 

* 

109 

AR 

1010748 

RESIN, 

EPOXY 

1 

110 

AR 

1010750 

CURING AGENT, POLYAMIDE 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

•0230 

6310677 

| SCALE-NONE 

REV LTR g SHEET 12 3F IC9 


PIEHL 062C67 WIRING HARNESS A 6010677 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. 

* JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A1 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG 

TO 181 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


1 38 

5 


P14-21 





• 13 

NO 


30 





SHLO A3 





• 20 

NO 




3R 



P 3-141 

v .‘: 




• 19 

NO 



BRAYCH 6 




P14-8 





• 13 

NO 


30 


3Y 



P3-241 





• 19 

NO 



BRAYCH 6 




P14-20 





• 13 

NO 


30 


4 

16 

• 


- 

1.00 

• 75 




SB 

’37 







1*75 

1.50 




SB 

37 


4A 

6 


SHLO A4 





.20 

NO 






* 

P 3-641 





• 19 

NO 


33 

BRAYCH 7 

48 

5 


P14-19 





• 13 

NO 


30 





SHLO A4 





• 20 

NO 




4R 


* 

P3-441 

* 




• 19 

NO 



BRAYCH 7 




P14-7 





• 13 

NO 


30 


4V 



P3-541 





• 19 

NO 



BRAYCH 7 




P 14-18 





• 13 

NO 


30 


5 

16 




1.00 

.75 




SB 

37 







1.75 

1.50 




SB 

37 


5A 

5 


SHLO AS 





• 20 

NO 







P 3-342 





• 19 

NO 


33 

BRAYCH 6 

58 

5 


P14-11 





• 13 

NO 


30 





SHLO A5 





• 20 

NO 




5R 



P 3-142 





• 19 

NO 


34 

BRAY CM 6 




P14-10 





• 13 

NO 


30 



SIZE 

CODE IDENT 
NO. 

A 

80230 


6310677 










LEAO 

IOENT 

WIRE 
NATL 
IT EN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A) 

TO (01 

TERN 

AREA 

NO* 

• JUT 
STRIP 
LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 
ONE t 
FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

RENARKS 

5Y 



P3-242 

PI 4-26 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BAANCH 6 

i 6 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 

* 


SB 

SB 

37 

37 


6A 

5 


SHLO A6 
P3-642 





• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

60 

5 


P14-23 

SHLO A6 





.13 NO 
• 20 NO 


30 


6R 



P3-442 

P14-9 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 7 

6T 



P3-342 

P14-22 





• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 7 

T 

16 




1.00 

1.75 

.75 

1.50 



SB 

SB 

37 

37 


7A 

6 


SHLO A 7 

P 3-343 





• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

70 

5 


P14-20 

SHLO A7 





• 13 NO 

• 20 NO 


30 


7R 



P 3-143 

P14-13 





• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

7Y 



P 3-243 

P14-20 





• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

6 

16 




1.00 

1*75 

.75 

1.50 



SB 

SB 

37 

37 




WIRI NG HARNESS A 


WIRE CIRCUIT PT 

EAO NATL LEAO FROM (A! 
OENT IT EH LG TO (01 


TERN.JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO* LG LG 10 Lft 


NOTE 
ONE » 
TIN FIG 


ACCESSORY 
IT EMS 


10R 


P3-444 

PI 4-30 

• 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 7 

10Y 


P3-544 

P14-SI 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

BRANCH 7 

11 

16 


1.00 

1.75 

.75 

1.50 


SB 

SB 

37 

37 


11A 

6 

SHLO All 
P3-345 



• 20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

118 

5 

P14-57 

SHLO All 



• 13 NO 

• 20 NO 


30 


HR 


P3-145 

P 14-34 



• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

lir 


P3-245 

P14-56 



• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

12 

16 


1.00 

1.75 

.75 

1.50 


SB 

SB 

37 

37 


12A 

6 

SHLO A12 

P3-645 



•20 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

120 

5 

P14-33 

SHLO A12 



• 13 NO 

• 20 NO 


30 


12R 


* P3-445 

P14-32 



• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 

12Y 


P3-545 

P14-55 



• 19 NO 

• 13 NO 


30 

BRANCH 7 
























WIRE 
LEAD NATL 
IOENT ITEM 


29 16 

29A 9 

29B 9 

29R 

29* 

30 16 

30A 9 

BOB 9 


CIRCUIT FT 
LEAD FROM (A! 

LG TO 4 B) 

SHLO A28 
El! 

RT-94 
SHLO A28 

R3-132 

R7-7B 


*3-232 

R7-53 


SHLO A29 
E16 

R7-80 
SHLO A25 

R 3-432 
R7-79 

R3-532 
R 1—95 


SHLO A3C 
E15 


R7-33 
SHLO A 30 


TERN* JR T SHLO LEAO INS 
AREA STRIR STRIR CUT STRI R 
NO* LG LG LG LG 


1.00 *79 

1.79 1.50 


1.00 *75 

1.75 1*50 


IMS NOTE 

STRIR ONE* 

U TIN RIG 


• 20 NO 
•19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 20 NO 


ACCESSOR* 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 


BRANCH 6 
BRANCH 6 


SIZE CODE IOENT 
NO. 

A >0230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

I SHEET 24 OR IOQ 



MIRE 
LEAO NATL 
IOENT HEN 

A 33 2 

A 34 2 

A 35 4 

A 36 4 

A 37 4 


A 41 16 

A 41A 5 

A 41B 5 

A 41R 


CIRCUIT RT 
LEAO RROM I A) 
LG TO (Bl 

R2-HI 
R3-136 

R2-KI 
R3-336 

• R 3-113 

R4-514 

R3-612 

R4—314 

R 3-512 
R4-414 

R3-412 
R4—614 

R3-312 
R4-313 

R3-112 

R4-412 


SHLO AA1 
R3-111 

C4 

SHLO A41 

R 3-311 
R4-515 


AREA STRIR STRIR CUT 
NO. LG LG U 


1.00 .75 

1*00 .75 


IS 


NOTE 


REMARKS 


RIR 


ONE* 

ACCESSOR* 



4 

TIN 

RIG 

ITEMS 



• 10 

NO 


33 

BRANCH 3 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 6 


• 19 

NO 


34 

Ot BRANCH 

5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 


.49 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


• 19 

NO 


34 

0. BRANCH 

9 

• 19 

NO 


34 

BRANCH B 


• 19 

NO 


34 

0. BRANCH 

5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH B 


• 19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 8 


• 19 

NO 


34 

0* BRANCH 

5 

.19 

NO 


34 

BRANCH B 




SB 

37 




I,,: 

SB 

37 



.20 

NO 





.19 

NO 


33 

BRANCH 5 


.19 

NO 





.20 

NO 





.19 

NO 


34 

BRANCH 5 


>19 

NO 


34 

BRANCH B 



SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 00230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010 677 

[sheet 26 DF 10$ 










#*** CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAD PROM (Al 
IOENT ITEM LG TO (61 


TERM. JR T SHLO IE AO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO. LG LG 16 


41 i 


P 3*211 

P4-615 



42 

16 


1.00 

• 75 




1.00 

• 75 

42A 

5 

SHLC A42 

P3-410 

■ 


42B 

5 . 

E7 

SHLO A42 



42R 


P 3-610 

P4-332 



42V 


P3-510 

P4-432 



43 

16 


1.00 

.75 




1.00 

• 75 

43A 

3 

SHLO A43 

P 3—110 



43B 

3 

E7 

SHLO A43 



43R 


P 3-310 

P4-330 



43V 


P3-210 

P4-430 



44 

16 


1.00 

• 75 


I NS NOT E 

STRIP ONE* 

Li TIN PIG 

• 19 HO 

• 19 NO 


• 10 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


6310677 


REMARKS 


BRANCH 5 
BRANCH 6 


A 

SCALE-NONE 


• 19 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NQ 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


CODE IDENT 
NO. 

B0230 


BRANCH 5 
BRANCH 9 

BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 3 
BRANCH 9 


| SHEET 27 OF to9 


HIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 

A 46A 

A 467 
A 47 16 

A 47 A 5 

A 47B 3 

A 47R 

A 47V 

A 48 16 

A 4BA 3 

A 488 3 

A 48R 

A 48V 


CIRCUIT PT 
LEAO PROM (Al 
LG TO (Bl 

P3-6C8 

P4-334 

P3-5C8 

P4-434 


SHLO A47 
P 3-108 


MIRING HARNESS A 

—. 

TERM* JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


6010677 


REMARKS 



E7 

SHLO A47 


P3-3C8 

P4-333 


p 3-208 

P4-433 


SHLC A48 
P 3-407 


E8 

SHLO A46 


P3-6C7 
P4-338 


P3-5C7 

P4-438 


UP 


ONE* 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


>19 

NO 


34 

BRANCH 5 

>19 

NO 


34 

BRANCH 9 

>19 

NO 


34 

BRANCH 5 

>19 

NO 


34 

BRANCH 9 



6 B 

37 




SB 

37 


>20 

NO 




>19 

NO 


33 

BRANCH 5 

>19 

NO 



‘ 

>20 

NO 




>19 

NO 


34 

BRANCH 5 

>19 

NO 


34 

BRANCH 9 

>19 

NO 


34 

BRANCH 5 

>19 

NO 


34 

BRANCH 9 



6 B 

37 




SB 

37 


.20 

NO 




19 

NO 


33 

BRANCH 5 

>19 

NO 




.20 

NO 




19 

NO 


34 

Branch 5 

19 

NO 


34 

BRANCH 9 

19 

NO 


34 

BRANCH 5 

19 

NO 


34 

BRANCH 9 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 83230 


SCALE-NONE I REV LTR 


REMARKS 



MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (Al 
IOENT ITEM LG TO (BI 


49 

16 


1.00 

• 75 




1.00 

• 75 

49A 

f 

SHLO A49 
PJ-1C7 



49B 

5 

EB 

SHLO A49 



49R 


P3-3CT 

P4-JJ7 



49V 


# * PI-207 





P4-437 



SO 

16 


1.00 

.75 




1.00 

• 75 

50A 

3 

SHLO A 50 

P3-406 



SOB 

3 

i? 

SHLO A50 



50R 


P3-606 
* P 4-336 



50V 


P3-5C6 

P4-436 



51 

16 


1.00 

.75 




1.00 

• 75 

51A 

5 

SHLO A51 

* 



TERM* JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA SIA1P STRIP CUT SIRIP ONE* 

LG LG LG LG TIN PIG 


• 20 NO 

• 19 NO 


6010677 


REMARKS 


ACCESSORV 
ITEMS 


• 19 NO 

• 29 NO 

• 19 NQ 

• 19 m 

• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• If NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 


BRANCH 3 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


BRANCH 3 
BRANCH 9 


BRANCH 3 
BRANCH 9 


BRANCH 5 
BRANCH 9 


SCALE-NONE 


631067? 

[sheet 30 OP \C< 









MIRE 
LEAD NATL 
I DENT IT Eft 

A 577 

A 58 16 

A 58A 5 

A 566 5 

A 58R 

A 587 

A 59 16 

A 59A 5 

A 596 5 

A 59R 

A 597 

A 60 16 


CIRCUIT FT 
LEAO FROM CAI 
LG TO (61 

FA-204 
P4—243 


SHLO A 58 
P3-403 


TERN.JKT SHLO LEAO INS NOTE 

AREA SIRIF STRIP CUT STRIP CiNE» 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 


1.00 .75 

1.00 .75 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


REMARKS 


BRANCH 5 
BRANCH 10 


E9 

SHLO A58 


P3-603 
P 4-148 


F 3—503 

P4-248 


SHLO A5S 
P3-103 


E10 

SHLO A59 


F3-303 

F4-147 


F3-2C3 

F4-247 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 1C 


BRANCH 5 
BRANCH 10 

BRANCH 5 
BRANCH 10 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

^ 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 33 OF 109 


6010677 


MIRE 


CIRCUIT FT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (At 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

IOENT 

ITEM 

LG 

TO I B1 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

1 55B 

5 


E10 




• 

• 19 

NO 





SHLO A55 





•20 

NO 


55R 



F 3-305 





• 19 

NO 


. 



F4-145 





• 19 

NO 


557 



F3-205 





• 19 

NO 





P4-245 





• 19 

NO 


56 

16 




1.00 

• 75 




6 B 






1.00 

.75 




6 B 

56A 

3 


SHLO A56 





• 20 

NO 





F 3-404 





• 19 

NO 


56B 

3 


E10 





• 19 

NO 





SHLO AS6 





• 20 

NO 


56R 



F 3-604 





• 19 

NO 

* 




P4-144 





• 19 

NO 


567 



F3-5C4 





• 19 

NO 





F4-244 





• 19 

NO 


i 57 

16 




1.00 

.75 




68 






1.00 

.75 




6 B 

57A 

3 


SHLO A 57 





• 20 

NO 





F3-104 






NO 


57B 

3 


EB 





• 19 

NO 





SHLO A57 





• 20 

NO 


57R 



F3-304 





• 19 

NO 





P4-143 





.19 

NO 



REMARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


39 BRANCH 5 

34 BRANCH 10 

34 BRANCH 5 

34 BRANCH 10 

37 

37 


33 BRANCH 3 


34 BRANCH 3 

34 BRANCH 10 

34 BRANCH 3 

34 BRANCH 10 

37 

37 


33 BRANCH 3 


34 BRANCH 5 

34 BRANCH 10 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

B0230 



6010677 

SCALE-NONE 

REV LTR 

S/9 

SHEET 


OIEHL ~ 062C67_MIRING HARNESS A_ 6010677 


MIRE 


CIRCUIT FT 

TERN.JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO MATL 

LEAO 

FROM (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EM 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


60A 

5 


SHLO A60 




• 20 

NO 







F3-402 




.19 

NO 


33 

BRANCH 5 

60B 

5 


E9 

* 



• 19 

NO 







SHLO A60 




• 20 

NO 




60R 



P3-6C2 

- 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




F4-152 




.19 

NO 


34 

BRANCH 10 

607 



F3-5C2 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




P4—252 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 10 

61 

16 



1.00 

.75 




6 B 

37 






1.00 

.75 




6 B 

37 


61A 

5 


SHLO A61 




.20 

NO 







P3-102 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 

61B 

5 


E9 




• 19 

NO 







SHLO A61 




• 20 

NO 




61R 



F 3-302 




.19 

NO 


34 

BRANCH 5 




F4-151 




• 19 

NO 

, ... 

34 

BRANCH 10 

617 


* 

F3-202 

* 



• 19 

NO 


34 

BRANCH 5 




F4-251 




• 19 

NO 

... • .. 

34 

BRANCH 10 

62 

16 


- 

1.00 

.75 



~ 

6 B 

37 






1.00 

• 75 




SB 

3? 


62A 

5 


SHLO A62 




.20 

NO 







P3-401 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 5 

62B 

5 


E9 




• 19 

NO 







SHLO A62 




• 20 

NO 





SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

B0230 

" i- 

6010677 

. —- .—.t.— 














OIEHL 


062067 


MIRING HARNESS A 


6010677 


WIRE 


CIRCUIT FT 

TERN.JKT 

SHLO LEAO 

INS 

NOTE 


RENARKS 

LEAD 

NATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA STRIP 

STRIP CUT 

STRIP 

ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

IT EN 

LG 

to let 

NO* LG 

LG LG 

U TIN 

FIG 

IT ENS 


62R 



P3-6C1 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-150 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

62V 



P3-5C1 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-250 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

63 

16 



1*00 

.75 


66 

37 






1*00 

• 75 


66 

37 


63A 

$ 


SHLO A63 



• 20 NO 







P3-ICI 



• 19 NO 


33 

BRANCH 5 

636 

5 


E9 



• 19 NO 







SHLO A63 



• 20 NO 




63R 



P3-301 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4-149 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

63V 



P 3-201 



• 19 NO 


34 

BRANCH 5 




P4—249 



• 19 NO 


34 

BRANCH 10 

64 

16 



1.00 

.75 


66 

37 

* 





1.75 

1.50 


56 

37 


64A 

6 


SHLO A64 



• 23 NO 







P 3-649 



• 19 NO 


33 

BRANCH 7 

646 

5 


P12-40 



• 13 NO 


30 





SHLO A64 



• 20 NO 




64R 



P3-449 



• 19 NO 



BRANCH 7 




P12-64 



• 13 NO 


30 


64V 



P3-549 



• 19 NO 



BRANCH 7 




P12-65 



• 13 NO 


30 




* 



SIZE 

CODE IDENT 



-:- 







NO. 









A 

83230 



6310677 






-1-.- 

SCALE-NONE | REV 

LTR 

*/? 

1 SHEET 35 



OIEHL 


062067 


KIRI NO HARNESS A 


6010677 






















01EHL 


062C67 


MIRING HARNESS A 


6010677 















OIEHL 


062C67 


WIRING HARNESS A 


6010677 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

• JKT 

SHLO 

LEAD 

INS 


NOTE 


REMARKS 

1§A0 NATL 

IE AO 

FROM (A! 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 



IOENT 

IT EM 

LG 

TO (8! 

NO. 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 




9AA 

5 


SHLO ASA 





.20 

NO 


' 







E13 





.19 

NO 






9AB 

5 


P13-52 





.13 

NO 


30 







SHLO AS4 





• 20 

NO 






94K 



PA-120 





• 19 

NO 


3A 

BRANCH 

8 





P13- 77 





• 13 

NO 


30 




947 



PA-220 





• 19 

NO 


3A 

BRANCH 

8 





P13- 76 





• 13 

NO 


30 




95 

16 




1.00 

.75 




58 

37 









1.75 

1.50 




SB 

37 




95A 

5 


SHLO AS5 





• 20 

NO 









E13 





• 19 

NO 






958 

5 


P13-5A 





.13 

NO 


30 







SHLO AS5 





• 20 

NO 






95R 



PA-121 





• 19 

NO 

* 

3A 

BRANCH 

8 





P13-53 





• 13 

NO 


30 




957 



PA-221 





• 19 

NO 


3A 

BRANCH 

8 





9 13-78 





• 13 

NO 


30 




96 

16 


. 


1.00 

.75 




6 B 

37 


*6 







1.75 

1.50 




6 B 

37 




96A 

5 


SHLO A96 





• 20 

NO 









E5 





• 19 

NO 



* 



96ft 

5 


P13-68 





• 13 

NO 


30 







SHLO A56 





• 20 

NO 













SIZE 

1 CODE 

IDENT 














NO. 













A 

80230 



6010677 










_1_ 

SCALE-NONE 

REV 

LTR 

_ r* 

SHEET 

47 OF 109 


OIEHL 062067 HIRING HARNESS A 6010A77 ♦ 1 

" . .... . . ' . . . * 


WIRE 


CIRCUIT PT 

TERM.JKT 

SHLO 

UAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAD MATL 

LEAD 

FROM (A! 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE, 

ACCESSORY 

IOENT ITEM 

LG 

TO IB) 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


I 1006 


P2-K31 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 4 



P14-4 




• 13 

NO 


30 


100N 


P2—K 30 




• 19 

NO 


33 

BRANCH A 



P1A-3 




• 13 

NO 


30 

100R 


P2-K29 




• 19 

NO 


33 

BRANCH A 



PiA-i 




• 13 

NO 


30 


100Y 


P2-K28 




• 19 

NO 


33 

BRANCH A 



P14-2 




• 13 

NO 


30 


101 13 











101G 


P1-G39 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 



P2-H31 




• 19 

NO 


34 

BRANCH A 

10 IN 


P1-G38 





NO 


3A 

BRANCH 2 



P2-H30 




119 

NO 


34 

BRANCH A 

101R 


P1-G37 




• 19 

NO 


3A 

BRANCH 2 



P2-H29 




• 19 

NO 


34 

BRANCH A 

101Y 

- 

P1-G36 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 


* . 

P2-H28 




• 19 

NO 


3A 

BRANCH A 

102 7 

* 










10 2R 


P2-K6 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 



Pll-E* 




• 19 

NO 


31 


102Y 


P2-K7 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 



Pll-HP 




• 19 

NO 


31 


SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

80230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR | SHEET A9 OF 10$ | 


062067 


WIRING HARNESS A 


6010677 


WIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FROM (A! 

TO (B) 

term.jkt 

AREA STRIP 
NO. LG 

SHLO 

STRIP 

LG 

UAO 

CUT 

16 

INS 

STRIP * 

LG TIN 

NOTE 

ONE, 

FIG 

ACCESSORY 

items 

REMARK S 

ft 96R 


PA-319 

P13-A3 



* 

• 19 NO 

•13 NO 


3A 

30 

BRANCH • 

ft 96Y 


PA-AI9 

P13-67 




• 19 NO 

• 13 NO 


3A 

30 

BRANCH • 

ft 97 16 



1.00 

1.75 

• 75 
1.50 



SB 

SB 

37 

37 


I 97A 5 


SHLO AS7 

E5 




• 20 NO 

• 19 NO 




* 97B 5 


PI 3-45 

SHLO A57 

* 



• 13 NO 

• 20 NO 


30 


1 97R 


PA-318 

P13-AA 




• 19 NO 

• 13 NO 


3A 

30 

BRANCH 8 

i 97Y 


PA-A18 

P13-69 

* 



• 19 NO 

• 13 NC 


3A 

30 

BRANCH 8 

i 98 3 


P2-619 

PA-52A 




• 19 NO 

• 19 NO 


33 

33 

P, BRANCH A 
BRANCH 9 

99 7 










99R 


P2-A2A 

P1A-60 

• 



• 19 NO 

• 13 NO 


33 

30 

BRANCH A 

99Y 


P2-A25 

, 16.61 




• 19 NO 


33 

BRANCH A 


100 12 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

a 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

s# f SHEET 48 OF 10$ 



WIRE CIRCUIT PT TERM.JKT SHLO UAO INS K NOTE 

LEAO MAIL LEAD FROM (A) AREA SVRIP STRIP CUT STRIP ONE, ACCESSORY 

IOENT ITEM 1.6 TO (ft! NO, EG LG 16 LG TIN FIG ITEMS 


6010677 


REMARKS 


103 

7 


10 3R 


P2-06 

P11-F6 

103Y 


P2-07 

Pll-G* 

10A 

7 


10 AR 

* 

P2-C6 

Pll-Y 

10 AY 


P2-C7 

P11-2. 

105 

2 

P2-F8 

Pll-A 

107 

7 


10 7R 


P 8—L 
Pll-M 

107Y 


P8-H 

PI 1-8* 

108 

10 


108G 


P2-P12 


>19 NO 
>19 NO 

33 

BRANCH 3 

>19 NO 
>19 NO 

33 

BRANCH 3 

>19 NO 
.19 NO 

33 

BRANCH 3 

.19 NO 
.19 NO 

33 

BRANCH 3 

19 NO 

33 

BRANCH 3 

.19 NO 

31 


19 NO 

19 NO 

31 


Si 

31 


19 NO 

33 

BRANCH 3 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 89230 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 50 OF 










MIRE 
LEAO NATL 
It)ENT ITEN 

A 113 2 

A 114 4 

A 115 4 

A 116 4 

A 117 4 

A 118 4 

A 119 4 

A 120 4 

A 121 4 

A 122 4 

I 123 4 

I 124 7 


CIRCUIT PT 
LEAO FROM I AI 
C6 TO 161 

P1-614 
Pll-X 

P1-833 
P3-620 

PI-834 
P3-121 . 


P1-C33 
P 3-221 


PI—C 34 
P3-321 


P1-033 
P3-421 


P1-034 
P3-521 


P1-F33 
P3—621 


P1-F34 

P 3-122 


P1-633 
P3-222 


Pi-634 

P3-322 


TERM.JKT SHU) LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO, L6 LA LA 


NS 


NOTE 


remarks 

TRIP 


ONE, 

ACCESSORY 


» 

TIN 

F16 

ITEMS 


• 19 

NO 


33 

BRANCH 1 

•25 

NO 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 18 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 2 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 80230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

[sheet 52 OF /C$ 

















601067? 


MIRE 
LEAD NATL 
I DENT ITEM 

A 154A S 
A 1*46 6 
A 1546 

A 154V 
A 155 16 

A 155A S 
A 1556 6 

A 1556 

A 155V 
A 156 16 

A 156A 5 

A 1566 6 


06206? _ 

CIRCUIT PT 
LEAO FROM (A) 

LG TO 161 

SHLO A154 
F1-A27 

P3-347 
SHLO A154 

P1-A26 
F3*147 . 

P1-A25 . 

P 3*247 


SHLO A155 
PI-627 

P 3-647 
SHLO A155 

P1-826 
P3-447 

Pl-825 

P3-54? 


SHLO A156 
P1-C27 

P 3-349 
SHLO A156 


_ HIRING HARNESS A _ 

TERM. JKT SHLO LE AO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE, 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 

• 20 NO 
•19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


1.00 .75 

1.00 .75 


1.00 .75 

1.00 .75 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

.19 NO 

• 19 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 20 NO 


REMARKS 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


•RANCH 2 
BRANCH 7 

BRANCH 2 
BRANCH 7 


BRANCH 2 
BRANCH 7 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 60230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

] SHEET 60 3F IQ$ 


MIRING HARNESS 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM. JKT 

SHLO 

LEAO 

INS 

Note 


REMARKS 

LEAO 

NATL 

LEAO 

FROM |A) 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 

ONE, 

ACCESSORY 



10ENT 

IT EN 

LG 

TO (81 

N0« LG 

LG 

LG 

LG TIN 

FIG 

ITEMS 

* 


160R 


* 

P1-037 



.... 

.14 NO 


34 

BRANCH 2 





P3—132 




• 19 NO 


33 

• BRANCH 6 


160V 



PI-F37 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 





P3-232 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 


161 

16 



1.00 

.75 



SB 

37 







1.00 

• 75 



68 

37 



161A 

5 


SHLO A161 




• 20 NO 








P1-C38 




• 19 NO 


33 

BRANCH 2 


1616 

5 


E16 




• 19 NO 








SHLO A161 




• 20 NO 





161R 



P1-03B 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 





P3-432 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 


161V 



P1-F38 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 





P3-532 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 


162 

16 



1.00 

.75 



68 

37 







l.CO 

• 75 



S 6 

37 



16 2A 

5 


SHLO A162 




• 20 NO 








P1-C39 




• 19 NO 


33 

BRANCH 2 


1628 

5 


El 5 




• 19 NO 








SHLO A162 




• 20 NO 





162R 



P1-039 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 





P 3-133 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 


162V 



P1-F39 




• 19 NO 


34 

BRANCH 2 





P 3-233 




• 19 NO 


33 

BRANCH 6 








SIZE 

CODE IDENT 












NO. 











A 

80230 



6010677 








_1_._ 

SCALE-NONE | REV 

LTR 

_ ** 
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01 EMI 


06206 ? 


MIRING HARNESS A 


6310677 


MIRE CIRCUIT FT 

IE AO NATL LEAO FROM <A! 
IOENT ITEM LG TO IB) 


TERN* JR T SHU) LEAO INS NOTE 

AREA STRIF STRIP CUT STRIP ONE* 

NO* LG LG LG LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 
IT ENS 


163 

B 





16 3R 


P1-F32 

• 19 NO 

33 

BRANCH 2 



P4-1C2 

* .19 NO 

33 

BRANCH 8 

163Y 


Pl-032 

• 19 NO 

33 

BRANCH 2 



P4-202 

• 19 NO 

33 

BRANCH 8 

164 

7 





16 4R 


P1-C32 

• 19 NO 

33 

BRANCH 2 



P13- 7 

• 13 NO 

30 


164Y 


P1-032 

• 19 NO 

33 

BRANCH 2 



P13-6 

• 13 NO 

30 


165 

a 





165R 


P1-A32 

• 19 NO 

33 

BRANCH 2 



P2-B23 

• 19 NO 

33 

BRANCH 4 

16 5Y 


P1-B32 

• 19 NO 

33 

BRANCH 2 



P2-A23 

•is ha 

33 

mrAncm 4 

169 

9 





169R 


P1-C19 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 



P14-47 

• 13 NO 

30 


169Y 


P1-C20 

• 19 NO 

34 

BRANCH 1 



P16-48 

• 13 NO 

30 



SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 63 3F 


OIEHL 


062C6? 


MIRING HARNESS A 


6010677 




MIRE 


CIRCUIT PT 

TERM 

.JKT SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

LEAO 

MATL 

LEAO 

FROM (A) 

AREA 

STRIP STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (B) 

NO* 

LG LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

ITEMS 


A 

182 

4 


Pl-01 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





PI 0-64 




• 13 

NO 


39 


183 

4 


Pl-Fl 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





PIC-65 




• 13 

NO 


30 



184 

4 


P1-02 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P10-40 




• 13 

NO 


39 


185 

4 


P1-C2 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





PIC-39 




• 13 

NO 


30 



186 

4 


P1—A3 




• 19 

NO 


34 

BRANCH i 





P10-65 




• 13 

NO 


30 


187 

4 


P1-B3 




• 19 

NO 


34 

BRANCH I 





P10-61 




• 13 

NO 


30 


188 

4 


P1-C3 





NO 


34 

BRANCH 1 





P10-37 




• 13 

NO 


30 



189 

4 

• 

P1-A4 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P 10-84 




• 13 

NO 


30 


190 

4 


P1-A5 




• 19 

NO 


34 

BRANCH i 





PIC-83 




• 13 

NO 


30 


191 

4 


P1-C4 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P10-59 




• 13 

NO 


30 


192 

4 


P1-B4 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





PlO-eO 




• 13 

NO 


30 


193 

4 


P1-08 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 1 





P10-8 




• 13 

NO 


30 


« 

SIZE 

CODE IOENT 




NO. 



A 

80230 

6010677 


| SCALE-NONE [ REV LTR # £ | SHEET 65OF/09 i 


OIEHL 062C6? 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (A) 

IOENT ITEM LG TO fg| 

I 170 6 P1-F14 

PI4-49 

> 171 10 


_ MIRING HARNESS A _ 

TERM* JKT SMLO LEAO INS 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP 

NO. LG LG LG LG TI 

• 19 NO 

•13 NO 


_ 6010677 

NOTE REMARKS 

ONE* ACCESSORY 
N FIG ITEMS 

34 BRANCH 1 

30 


171G 


F1-017 
P2-F9 

171R 


F1-C1B 

P2-C8 

17IY 


P1-018 
P2-G9 

174 

4 

P1-F17 

P4-652 

175 

4 

PI—FIB 
P4-551 

176 

4 

Pi-617 

P4-651 

177 

4 

Pi-618 

P4-552 

179 

4 

Pl-Bl 

P10-62 

180 

4 

P1-B2 

P1O-30 

181 

4 

Pl-Cl 

P10-63 


• 19 

NO 

33 

BRANCH 1 


• 19 

NO 

33 

BRANCH 3 


• 19 

NO 

33 

BRANCH 1 



NO 

33 

BRANCH 3 



NO 

33 

BRANCH 1 



NO 

33 

BRANCH 3 



NO 

34 

0* BRANCH 

1 


NO 

34 

BRANCH 10 



NO 

34 

0* BRANCH 

1 


NO 

34 

BRANCH 10 



NO 

34 

0* BRANCH 

1 

• 19 

NO 

34 

BRANCH 1C 


• 19 

NO 

34 

Q* BRANCH 

1 


NO 

34 

BRANCH 1C 



NO 

34 

BRANCH I 



NO 

30 




NO 

34 

BRANCH 1 



NO 

30 




NO 

34 

BRANCH 1 


• 13 

NO 

30 




FO.M 20»4 *EV J«7 


SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE | REV LTR f/) | SHEET 64 0 F !c$ 


OIEHL 062C6? 


MIRING HARKgS^ A 


6010677 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM I A) 
IOENT ITEM LG TO IB) 

A 194 

A 195 

A 196 

A 198 

A 199 

A 200 

A 201 

A 202 

A 203 

A 204 

A 205 

A 206 


TERN* JKT SHLO LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG LG TIN 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 
.13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

.19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


NOTE 


REMARKS 

ONE* 

ACCESSORY 


FIG 

ITEMS 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 

♦ 

30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



34 

BRANCH 1 


30 



4 Pl-07 

P10-20 

4 P1-F7 

P10-21 

4 P1-G8 

P10-10 

4 P1-G7 

P10-23 

4 ' P1-F8 

PJLO-9 

4 PI-C5 

P10-36 

4 P1-06 

P10-35 

4 P1-F6 

P10-17 

4 P1-D5 

P10-19 

4 Pl-65 

P10-7 

4 P1-G6 

P10-6 

4 P1-F5 

P10-1S 





SIZE 

CODE IOENT 


» 


NO. 


* 

A 

B0230 

-r—■ 

6010677 

"" . ■ . .i .- 




SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 66 Of lC<j 

















OIEHL 062C67 


NINE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM (A) 

I DENT ITEM LG TO IB) 


MIRING HARNESS A 

— . * 

TERN.JKT SHLD LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 


_ 6010 677 _♦ 

RENARKS 

ACCESSORY 

ITEMS 


A 


A 


A 


A 

A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


251Y 



P4-454 
P 7—73 

252 

9 



252R 



PA-351 

PI-48 

252Y 



PA-453 

P7-28 

256 

9 



256R 



PA-127 
P12-66 

256Y 



PA-227 
P12-67 

258 

9 



258R 



PA-348 

P12-27 

258Y 



P4-448 
Pi 2-28 

259 

9 



259R 



PA-347 


P12-47 


FORM 20*4 (*cv 3*7 


.19 NO 

34 E. BRANCH 10 

• 13 NO 

29 

* 


E. BRANCH 10 

• 19 NO 

34 E. BRANCH 10 

• 11 NO 

29 

• 19 NO 

34 E. BRANCH 10 

• 13 NO 

29 


G 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


C 

• 19 NO 

34 Gt BRANCH 9 

.13 NO 

30 . ; 

• 19 NO 

34 Gt BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


G 

• 19 NO 

34 Gt BRANCH 9 


• 13 NO 

30 

SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE 


REV LTR 




SHEET 7| OF 10 ^ 


OIEHL 062C67 

I-"- 

MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FROM I A) 

I DENT ITEN LG TO IB) 


MIRING HARNESS A 

- ' * 

TERN.JKT SHU) LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO. LG LG LG LG TIN FIG 


_ 6010677 

RENARKS 

ACCESSORY 
IT ENS 


♦ 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


26 3Y 


P4-224 
P12-44 

266 

9 


266R 


P4-344 
PI 2-70 

266Y 


P4-444 
P12-71 

267 

9 


26 7R 


P4-343 
P12-45 

267V 


P4-443 



P12-46 

268 

9 


268R 


P4-342 
P12-25 

26 BY 


* P4-442 
P12-26 

269 

9 


269R 


P4-341 
P12-24 


• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


G 

• 19 NO 

34 G* BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


G 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• 19 NO 

34 G. BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


6 

• 19 NO 

34 Gt BRANCH 9 

• 13 NO 

30 

• 19 NO 

34 Gt BRANCH 9 

• 13 NO 

30 


6 

•19 NO ’ 

34 G» BRANCH 9 


• 13 NO 

30 

SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE I REV LTR 


*/? 1 SHEET 73 OF /C?9 


RENARKS 


MIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRON IA) 

TO (B) 

TERN.JKT 
AREA STRIP 
NO. CG 

SHLO LEAO 
STRIP CUT 

LG LG 

INS 

STRIP 

LG TIN 

NOTE 

ONE. 

FIG 

ACCESSORY 

ITEMS 

REMARKS 

A 259V 


P4-447 
P12-48 


* 

.1* NO 
.19 NO 

* 

34 

33 

G. BRANCH 9 

A 260 9 








G • 

A 260R 


P4-346 

P12-72 



.19 NO 
.13 NO 

... 

34 

30 

G. BRANCH 9 

A 260Y 


P4-446 . 

P12-73 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

Gt BRANCH 9 

8 261 9 








G 

A 26IR 


P4-345 

P12-13 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

Gt BRANCH 9 

A 26IV 


P4-445 

P12-29 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

G« BRANCH 9 

A 262 9 








G 

A 262R 


P4-I25 

P12-68 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

6 « BRANCH 9 

A 262V 


P4—225 

P12-69 

- 


• 19 NO 

• 13 NO 


34 

30 

Gt BRANCH 9 

A 263 9 








G 

A 263R 


P4-124 

P12-43 



• 19 NO 

• 13 NO 


34 

33 

G. BRANCH 9 


ro.M 20*4 *ev 167 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

80230 

6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


SHEET 72 OF 


OIEHL 


062C67 


MIRING HARNESS A 


6010677 


MIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FRON I A) 
IOENT ITEN LG TO IB) 


TERN.JKT SHU) LEAO INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
NO. LG LG LG 


LG 


NOTE 
ONE. 
TIN FIG 


ACCESSORY 
IT ENS 


RENARKS 



269Y 


P4-441 

• 19 NO 

34 

*" G. BRANCH 9 




P12-10 

• 13 NO 

30 


270 

9 




G 


270R 


P4-340 

• 19 NO 

34 

Gt BRANCH 9 




P12-4 

• 13 NO 

30 


270Y 


P4-440 

• 19 NO 

34 

Gt BRANCH 9 




P12-14 

• 13 NO 

30 


272 

9 





N 


27 2R 


P 4-133 

.19 NO 

34 

N. BRANCH 9 




P10-51 

• 13 NU 

30 


272V 


P4-233 

• 19 NO 

34 

N t BRANCH 9 




P10-29 


• 13 NO 

30 


273 

9 




N 


27 3R 


P4-132 

• 19 NO 

34 

N. BRANCH 9 




PIC-75 

• 13 NO 

39 


27 3Y 


P4-232 

• 19 NO 

34 

N v BRANCH 9 




P10-74 

.1) NO 

30 


274 

9 

. : 



N 


274R 


P4—130 

• 19 NO 

34 

M v BRANCH 9 




PIC—49 

• 13 NO 

30 





SIZE 

CODE IDENT 








NO. 







A 

8b230 


6010677 


SCALE-NONE REV LTR 


SA SHEET 74 OF ioq 












DIEHL 


06206? 


MIR I NO HARNE SS A 


6010677 



REMARKS 









CIEHl 


062C67 


HIRING HARNESS A 


6010677 


HIKE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAD FROM (A) 
IOENT ITEM LG TO <BI 


A 

329 

9 



329R 


P4-339 
P12-11 


329Y 


94—439 

912-12 


337 

4 

94-115 

P5-75 


336 

3 

\ P4-302 

95-30 


360 

4 

P4-3C9 

P5-71 


346 

10 



344G 


P2-014 
911-0 


344R 


P2-G14 

911-E 


344Y 


92-F14 

Pll-M 


349 

7 


A 

349R 


P6-L 


911-L 


ro*M 2004 Ntv 107 


TERM.JKt SHLO LEAD INS 
AREA STRIP STRIP CUT STRIP 
*0. LG LG LG LG TIN 


• 19 NO 

• 13 AO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 


• 19 NO 

• 19 NO 


NOTE 


REMARKS 

ONE* 

ACCESSORY 


FIG 

ITENS 




G 

- 

34 

G» BRANCH 9 


30 


- - 

34 

Gt BRANCH 9 


30 



34 

A» BRANCH 8 


29 



33 

At BRANCH B 


29 



34 

8t BRANCH B 


29 



33 



33 



33 



n 


SIZE 

CODE IOENT 



NO. 


A 

•0230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR I SHEET 


80 3F 


OIEML 062067 


HIRE CIRCUIT PT 

LEAO NATL LEAO FRONIAI 
IOENT II EH LG TO 18) 


HIRING HARNESS A ' 


6010677 


TERN.JKT SHLO LEAO 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO* LG LG LG 


INS NOTE 

STRIP ONE • 

LG TIN FIG 


REMARKS 

ACCESSORY 

ITENS 


A 

350Y 


P2-B7 

Pll-G* 


351 

7 



351R 


P2-F6 

Pll-U 


351Y 


P2-F7 
PI 1-0* 


352 

7 



35 2R 


P2-A6 

Pll-U 


352V 


P2-A7 

911-06 


353 

7 



35 3A 


P2-A4 

* P8HC 


IS JV 


P2-A5 

P8-J 


354 

? 


A 

354R 


P2-84 


P8-K 



• 19 NO 

• 19 NO 

33 

31 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

31 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

31 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 


• 19 NO 

• 19 NO 

33 

BRANCH 3 

SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO. 

80230 

6010677 






o62C67 __ WIRING HARNESS A _.__6010677 


WIRE 
LEAO NATL 
IOENT HEN 

LEAO 

LG 

CIRCUIT PT 
FRON ( A) 

TO (61 

TERN.JRT SHLO 

AREA STRIP STRIP 
NO* LG LG 

LEAO 

CUT 

LG 

INS 

STRIP 

u ri n 

NOTE 

ONE* 

FIG 

ACCESSORY 
IT ENS 

RENARRS 

3547 


P2-B5 

P8-J 



• 19 NO 

• 19 NO 

• 

33 

BRANCH 3 

355 7 




. 





35 5R 


P2-C4 
‘ P8-* 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 3 

3557 


P2-C5 

P8-J 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 3 

354 7 









356R 

* 

P2-D4 

P 8-K 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 3 

3567 


P2-05 

P8-J 



.19 NO 
• 19 NO 


33 

BRANCH 3 

357 7 









35 7R 


P2-F4 

P8-R 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

32 

BRANCH 3 

3577 


P2-F5 

P8-H 



• 19 NO 

• 19 NO 


33 

BRANCH 3 

358 16 



1*00 *75 

1*75 1*50 



SB 

68 

37 

37 


358A 5 


SHLO A358 
E16 



• 20 NO 

• 19 NO 





FOUM 20*4 »EV 3*7 


SIZE 

CODE IOENT 



NO 



A 

60230 

6010677 

1 SCALE-NONE 

REV LTR | SHEET 63 OF 


OIEHL 062067 


WIRE CIRCUIT PT 

LEAO MATL LEAO FROM (A) 
IOENT HEN LG TO (81 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


364 

9 


364R 


P1-819 
P14-43 

3647 


Pl-820 

P14-44 

365 

4 

Pl-019 
P14-45 

366 

2 

P3-236 

PB-C 

367 

2 

P3-436 
P8-C 

397 

8 


39 7R 


P2-H12 

Pli-P 

1977 


P2-R12 

Pll-A 

398 

10 


398G 


P2-G11 

Pil-C 

39 8R 


P2-011 
Pll-8 


WIRING HARNESS A 


TERN* JR T SHLO LEAO INS NOTE 

AREA STRIP STRIP CUT STRIP ONE* 

NO* LG LG 


ACCESSORY 


RENARRS 


LG 

LG 

TIN FIG IT ENS 

— 


.19 

NO 

34 

BRANCH 

1 

.13 

NO 

30 



.19 

NO 

34 

BRANCH 

I 

• 13 

NO 

30 



• 19 

NO 

34 

BRANCH 

I 

• 13 

NO 

30 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

6 

• 19 

NO 




• 19 

NO 

33 

BRANCH 

6 

• 19 

NO 

32 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

• 19 

NO 

31 


• 

• 19 

NO 

33 

BRANCH 

t 

• 19 

NO 

31 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 

• 19 

NO 

31 



• 19 

NO 

33 

BRANCH 

3 


• 19 

NO 

31 



SIZE 

CODE 

IDENT 1 





NO. 




A 

80230 


6010677 











SCALE-NONE I REV LTR 


SHEET 65 3F 


RENARRS 



WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN.JRT 

SHLO 

LEAO 

INS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON (Al 

AREA STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 



IOENT 

IT EN 

LG 

TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG ^ 

TIN 


358B 

5 


P7-83 




• 13 

NO 





SHLO A358 




•20 

NO 


358R 



P3-237 




• 19 

NO 





P7-82 




• 13 

NO 


3587 



P3-337 




• 19 

NO 





P7-58 




• 13 

NO 


359 

16 



1.00 

.75 









1.75 

1.50 





359A 

5 


SHLO A359 




• 20 

NO 





€16 

* 



• 19 

NO 


3598 

5 


P 7—60 




• 13 

NO 





SHLO A359 




•20 

NO 


359R 



P3-437 




• 19 

NO 





P 7-84 




• 13 

NO 


3597 



P3-537 




• 19 

NO 





P T—59 




• 13 

NO 


360 

4 

* 

P 3-611 




• 19 

NO 





P4-o«2 




• 19 

NO 


361 

7 









361R 



P2-H15 




• 19 

NO 





P7-63 




• 13 

NO 

A 

3617 


* 

P2-R15 




• 19 

NO 




% 

P7-38 




• 13 

NO 


NOTE 

ONE* 

FIG 


66 

66 


ACCESSORY 
IT ENS 

29 


36 

29 

34 

29 

37 
37 


29 


34 

29 

34 

29 

34 

34 


33 

29 

33 

29 


BRANCH 4 
BRANCH 4 


BRANCH 4 

BRANCH 6 

O* BRANCH 9 
BRANCH 6 

BRANCH 3 
BRANCH 3 


SIZE 

A 

CODE IOENT 
NO. 

80230 

6010677 

SCALE-NONE 

4 - 

REV LTR SHEET 04 OF 


i 


CIEHL - 062067 _WIRING HARNESS A _ 6010677 




WIRE 


CIRCUIT PT 

TERN 

• JRT 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


RENARRS 


LEAO 

NATL 

LEAO 

FRON (Al 

AREA 

STRIP 

STRIP 

CUT 

STRIP 


ONE* 

ACCESSORY 


IOENT 

ITEM 

LG 

TO (81 

NO* 

LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

FIG 

IT ENS 




3987 



P2-F11 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 






Pll-V 





• 19 

NO 


31 




399 

10 














399G 



P2-G13 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 






Pil-E 





• 19 

NO 


31 




399R 



P2-013 





• 19 

mr 


33 

BRANCH 3 






Pll-0 





• 19 

NO 


31 



3997 



P2-F13 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 3 






P llrW 





• 19 

NO 


31 




400 

4 


P4-1C9 





• 19 

NO 


34 

H* BRANCH 






P9-7 





• 13 

NO 


29 



401 

4 


P4—410 





• 19 

NO 


34 

H* BRANCH 






P9-17 





• 13 

NO 


29 



402 

4 


P4-209 





• 19 

NO 


34 

H* BRANCH 






P9—8 





• 13 

NO 


29 



403 

4 


P4-310 






NO 


34 

H* BRANCH 






PS-6 





III 

NO 


29 




404 

4 


P4-510 





• 19 

NO 


34 

H* BRANCH 






P9—19 





• 13 

NO 


29 




405 

4 


P4-210 





• 19 

NO 


34 

H» BR ANCH 




* 


4 P 9-34 





• 13 

NO 


29 



406 

4 

• 

P4-610 





• 19 

NO ' 


34 

H* BRANCH 






P9—20 





• 13 

NO 


29 



SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO. 

00230 

6010677 

| SCALE-NONE | REV LTR /? | SHEET 06 OF /CO 1 





OIEHL 


042C67 


WIRING *4ARNE SS A 


6010677 




WIRE 
LEAD NATL 
IOENT ITEN 

A 436 4 

A 436 4 

A 437 4 

A 438 4 

A 439 4 

A 440 4 

A 441 4 

A 442 16 

A 442A 3 

A 4428 6 

A 442R 

A 4427 


CIRCUIT PT 
IEAO FROM I A! 

LG TO (81 

P1-C10 

P6-14 


TERN.JKT SHLO LEAQ 
AREA STRIP STRIP CUT 
NO# LG LG LG 


Pl-Cli 

P6-7S 

P 1-011 
P6-80 

P1-C12 

P6-55 


SHLO A442 
P1-023 

P3-646 
SHLO A 442 

P1-021 

P3-446 

P1-022 
P 3-546 


s 


NOTE 


REMARKS 

RIP 


ONE » 

ACCESSORY 



TIN 

FIG 

ITEMS 


»19 

NO 


34 

ORAM CM 1 

.13 

NO 


29 


.19 

NO 


34 

BRANCH 1 

► 13 

NO 


29 


► 19 

NO 


34 

BRAMCH 1 
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GENERAL NO IE S 
DESCRIPTION 

SHIELO TERMINATION FIGURES ARE PER NOi0020 71 POR FIGURE 6A ANO 6B 

ANO N01C02032 FOR FIGURE 7* 

INTERPRET OR AWING IN ACCORDANCE MIN STANDARDS PRESCRIBED BY 

MIL-D-7032 7. 

INTERCONNECT LIST FOR THIS HARNESS IS 6010671 

PARTIAL CIRCUIT POINTS ARE SHOWN. PREFIX WITH UNIT NUMBER 56 

FUR COMPLETE CIRCUIT POINT 

THE SUFFIX LETTER OF A CONOUCTCR IDENTIFICATION NUMBER IDENTIFIES 

A SHIELO LEAD* COLO*. OR MARKED LETTER. 

A- FROM EJO OF SHIELO 
B- TO ENO OF SHIELD 
G- GREEN 
K- BLACK 
L- BLUE 
N- BROWN 
R- RED 
W- WHITE 

» V- YELLOW 

ASTERISK DENOTES LOWER CASE UTTER. 


GR 10 NODULE ON PICTURE SHEET I S 1 INC! TRUE POSITION 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FEATURE CENTERLINES ON PICTURE SHEET 
ARE LJCATED WITHIN ♦ OR - .25. ENDS OF HOOKUP WIRES OR ACCESSORIES 
ARE L3CATED WITHIN .12. 

VENDOR ITEM-SEE SOURC: CONTROL OR SPECIFICATION CONTROL DRAWING. 


FORM 1044 ftCV ! 
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NOTE 

NUMBER 

21 


23 

26 

25 
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2B 


GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

A. INSULATION RESISTANCE SHALL BE GREATER THAN ID) MEGOHMS WITH 
500 VOC APPLIED BETWEEN 

1. IHE ASSEMBLY PINS AND STRUCTURE SROUMO. WITH THE EXCEPT ION OF 
THOSE PINS ELECTRICALLY CONNECTED TO STRUCTURE GROUNO ANO THUSE 
PINS SPECIFIED IN PARA B. 

2. EACH PIN ANO ALL OTHER PINS NOT ELECTRICALLY CONNECTED* 
INCLUDING ALL SPARE PINS. 

TEST FER MIL-STD-202« METHOD 302* EXCEPT ELECTR1FICATION TIME NOT 
APPLICABLE. SHORT CIRCUIT CURRENT SHALL BE LIMITEO TO 15 NA. 


ENCAPSULATE BACK OF CONNECTORS PER NOI002236 
US MG ITEMS 66 ANO 57. 

CONDUCTORS L1STE0 WITH A LETTER A THROUGH 0 IN THE REMARKS COLUMN 
ARE TO BE ASSEMBLED AS SHOWN ON THE COftFIGURATION DRAWING. 

GROUP SHIELDING-WRAP CABLE WITH ONE CONTINUOUS LENGTH OF SHIELDING 
TAPE. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1/2 THE 
WIOTN OF THE TAPE* WITH A MINIMUM OF RIOGES ANO FOLDS. 

COMPLETELY COVER SHIELD Wl TH A MINIMUM OF TWO WRAPS OF INSULATION 
TAPE. ITEM 65. WRAP LITERS IN OPPOSITE OIRECTICN. CLOCKWISE* 

CJIHTEA-CLOCKWISE# ETC. SUCCESSIVE TURNS SHALL OVERLAP BY 
APPROXIMATELY 1/2 THE WIOTH OF THE TAPE WITH A MINlftJM OF RIOGES 
ANO FOLDS. 


CONDUCTORS SHALL ENTER CONNECTORS 56PI*2*3* AND 6 THROUGH THE 
BRANCH SPECIFIED IN THE RE MAR K$ COLUMN. 
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30ET _ WIRING HARNESS * _601 

. GENERAL NOTES 
DESCRIPTION 

ALL IMLSEO CONTACT CAVITIES SHALL BE FILUO WITH SEALING PLJGS AS 
FOLLOWS 

CONNECTOR 56PB*' USE ITEM NUMBER 36 
CONNECTOR S6P1L# USE ITEM NUMBER 62* 

CONNECTOR 56P5* 6* 7* 9. ID* 12* 13* ANO 1* USE ITEM NUMBER 35 

APPLY BONO IMG MATERIAL PER N010021G7* TYPE I* USING ITEMS 53* ANO 
56 TO THE THREADED PORTION OF CONNECTOR ANO TO THE THREAOEO 
PORTION OF THE ADAPTER PRIOR TO ASSEMBLY. 

ALL SHiaOEO TERMINATIONS SHALL BE LOCATED BELOW REFERENCE LINE A. 
THERE SHALL BE NO EXPOSEO CONDUCTORS OR ACCESSORIES AT THE S JR FACE 
OF THE POTTING CONPOUNO. 


WRAP TAPE AROUND HARNESS IN AREA SHOWN. AS REOU1REO* TO BUILD UP 
OIAMETER TO FIT SHELL HOLE. 

MARK CHARACTERS .12 HIGH* RLACR# PER NOI052019, SfPfALITE PER 
N01002023. 

GONllNUlIV TESI PEA CUNDUL TOR CHART. RESISTANCE SHALL BE LESS THAN 
1/2 OHM. TEST PER MIL-STD-202* METHOD 3)3. 
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NO. 

A 


SCALE-NONE REV LTR 


c 1 SHEET 4 3F IC$ 


2067 _ WIRING HARNESS * 601 

GENERAL NOTES 
DESCRIPTION ■ 

PERFORM WORKMANSHIP VIBRATION. 

A. SINUSOIDAL SWEEP AT 3.5 G APS. LIMITEO TO 0.3 INCH PEAK TO PEAK 
DISPLACEMENT* FROM 10 TO 2000 CPS AT A RATE OF 6 OCTAVES PER 
M1MUTE. 

B. VIBRATION ALONG THE X AXIS OF THE SPACE CRAFT. 

C. MONITOR FDR DISC0NT1NUI TIES OF 10 MICRO SECONOS OR GREATER 
OURING VIBRATION. 

0. COMPLETE CONTINUITY AND INSULATION RESISTANCE TESTING MUST BE 
ACCOMPLISHED AFTER VIBRATION. 

NARR CHARACTERS .10 -.16 HIGH* BLACK* FER K010020L9. CENTRAL IIE 
AS SHOWN 

ASSEMBLE INSULATION SLEEVE* ITEM 93* OVER EACH ELECTRICALLY 
CONNECTED PIN OF CONNECTORS FI* P2 * Pi AND P6. POSITION SLEEVING 
FLUSH TO TOP OF NYLON INSULATOR. 

SOLOER PER N01002071 USING ITEM 94 OR ITEMS 93 ANO 96. 

BONO TERMINAL LUG ANO SCREW TO THE ADAPTER PER NDI0021B7* T7PE III 
USING ITEMS 53* 56* 97 AND 9B. 

FABRICATE HARNESS PER NO 1002032. 

LACE HARNESS USING I TEN 101. 

ASSEMBLE CONTACTS ITEMS 33 AND 36 INTO INSULATORS PER N0D02136. 

COMPLETELY COVER THE HARNESS WIRING* EXPOSEO PR153B POTTING. THE 
TOP OF CONNECTORS P2.F3 AND P6 AND THE SIOE OF Pi WITH A MINIMUM 
OF TWO WRAPS OF ALUMINUM FOIL TAPE. WRAP LAYERS IN OPPOSITE 
OiftECTlU*. CLOCKWISE. COUNTER-CLOCKWISE. ETC. SUCCESSIVE IJRNS 
SHALL OVERLAP BY APPROXIMATELY 1 it THE WIOTH OF THE TAPE. 
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LIST. OF MATERIALS 
FART NO. 

661C677-002 

6010677-003 

6Q1C677-004 

6010677-005 

6010677-006 

601C 6 77-007 

601C677-008 

601C677-009 

6C1C677-010 

601C677-011 

601C677-012 

601C677-013 

60LC677-014 


DESCRIPTION 

MIRE FER 1012?69-004 * 22 AMO* TEL* 25 FT TUT 16 
MIRE FER 1010769-001* 24 AMO* TEL* 25 FT TOT .6 
MIRE FIR 1013769-014. 26 6*6* TEL* 


MIRE FIR 1013769-014. 26 6*6* 
720 FI TOT LS 

MIRE FER 1010769-002* 24 AMS* 
ISO FI TOT L6 

MIRE FFR 1010769-024* 26 AMS* 
35 FT TOT L6 

MIRE FER 1010769-006* 22 AMS* 
190 FT TOT U 

MIRE FER 1010769-003* 24 AMS* 
40 FT TOT LS 

MIRE FER 1010769-017* 26 AMS* 
160 FT TOT LS 

MIRE FEF 1010769-009* 22 AMS* 
40 FT TO? tS 

MIRE FER 1010769-016* 26 AMS* 
15 FT TOT LS 

MIRE FER 1010769-005 * 24 AMS* 
6RN* 10 FT TOT LS 

MIRE FER 1010799-019* 26 AMS* 
RRN* 10 FT TOT LS 

MIRE FER 1010769-011* 26 AMS* 
7 FT TO T LS 

I SIZE ( CODE IDENT 
NO. 
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15 
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2014670- 

16 

AR 
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AR 
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6014531-621 
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021 


DESCRIPTION 
CONTACT* MALE 
CONTACT* MALI 

Ft US. FROTECTIVE ISEE NOTES 9 AMO 111 
FLUS* FROTECTIVE ISEE* NOTES 9 AND 111 
SLEEVE* SCLOER 

INSULATION* SLEEVING (NEAT SHRINKABLE! 
AO A F TOR « CONNECTOR 
AO A F TOR* CONNECTOR 

I AF6* 6 6S40N* 6 »F6 41* 4*6. -4NSH #106 

TAFE* TEFLON* I INCH TV IDE 
CONFOUND* FOTTINS* FOLTURETHANE 
AO A F TOR* CONNECTOR 
AOAFTOR* CONNECTOR 
EFOXV RESIN 
AOHESIVE* ACTIVATOR 
FRINER* NETAL FARTS 
CONNECTOR ASSY* ELECT. (56 FI I 
CONNECTOR ASSY* ELECT. (56F2I 
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06206? 


WIRING HARNESS A 


6013677 


SEE NOTE 



1 LIST OP MATERIALS 

NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART MO. 


60 

1 

2014741-021 


61 

1 

2014149-021 

11 

62 

? 

101C95B- 2 


70 

1? 

MS25C36-52 

9 

71 

IT 

10C6763- IB 

| 

76 

9 

20212C1 


7? 

9 

MS3S313-69 

9 

76 

9 

1006711- 91 

9 

79 

AR 

101C9B9 


B9 

4 

' 2014670- 11 


90 

1 

2014670- 11 

9 

91 

5 

1010440-206 

9 

92 

5 

1010945- 1 

9 

91 

B66 

101C490-114 


94 

AR 

SM60WRAP 


95 

AR 

SN 6C WS 


96 

AR 

M H-P-14256 

TYPE A OR W 

9 

97 

AR 

1006622 


DESCRIPTION 
CONNECTOR PLUG* ELECT. 

CONNECTOR ALU* 9 ELECT. 

PLUG. PROTECTIVE (SEE MOTES 9 AMO 11) 

TERMINAL LUO 

SCREW* RUT TOM HO 

TERMINAL LUO* SOLDER 

HAMER* LOCK 

SCREW* RUT TOM HO , 

TAME* SHIELDING* CMI/RFI* 100 FI TOT LG 
ADAPTER* CONNECTOR 
ADAPTER* CONNECTOR 

SLEEVINBi INSULATION (HEAT SHRINK ABLE I 
SPLICE-ftEOUCER. 

INSULATION SLEEVING (HEAT SHRINK) 

SOLOER 00-S-SF1 
SOLDER GO-S-571 
PLUX* 

COLORAAT* EPOXY BASE 


rO.M 7 C»« NCV Ji7 


SIZE 

CODE IDENT 



NO. 


A 

00210 

601067? 


SCALE-NONE MEV LTM 


+ 4 SHEET 11 OP tO9 


j 


4 


OIEHL 06206? WIRING HARNESS A 

■ ■ .-....... ... , M I !■—. 


WIRE 
LEAD RAIL 
IOENT IT EM 

LEAD 

LG 

CIRCUIT PT 
PROM (A) 

TO (61 

TERM.JKT 
AKtA STRIP 
NO* LG 

&LO 

SIR1P 

LG 

LE AO 

CUI 

LG 

A 1 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


A 1A 

5 


SHLO A1 

P1-140 



' 

A 10 

5 


P14-6 

SHLO A1 




A 1R 


. 

Pl-140 

P14-1? 




A 1Y 



P1-240 
P14-16 




A 2 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


A 2A 

5 


SHLO A2 

P3-640 




A 20 

5 


P14-15 

SHLO A2 




A 2R 



P3-440 

P14-S 



; 

A 2V 



P3-540 

P 14-14 

* 

- 


A 1 

16 



1.00 

1.75 

.75 

1.50 


A 3A 

6 


SHLO A3 





ri-m 


601067? 6 


INS 


NOTE 


REMARKS 

SIMP 


ONE* 

ACCESSORY 


LG 

TIN 

PIG 

HENS 




SO 

3? 




SO 

17 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


11 

0RA9CH 6 

• 11 

NO 


10 


.22 

NO 




.19 

NO 


14 

BRANCH 6 

• 11 

NO 


10 


• 19 

NO 


14 

BRANCH 6 

• 11 

NO 


10 




60 

17 




SO 

17 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


)) 

BRANCH 6 

• 11 

NO 


30 

- 

• 20 

NO 








* 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 11 

NO 


30 

** ■ 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 ' 

• 11 

NO 


10 




SB 

17 




SO 

17 


• 20 

NO 



* 

• 19 

NO 


31 

BRANCH 6 



SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

B2210 

6210677 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 13 3P 109 


OIEHL 


062061 


6010677 



SEE NOTE 



LIST OP MATERIALS 


NUMBER 

ITEM 

OTY 

PART NO. 

DESCRIPTION 

9 

9B 

AR 

1006277 

SILICA* PULVERI2E0 PYROGENIC 

9 

99 

2B 

101CI11-002 

BAND* CABLE 

* 

101 

AR 

1000936-001 

TAPE*LACING A NO TYING 


102 

AR 

100B91T-001 

TAPE* ALUMINUM FOIL 

1 

101 

AR 

1006937-002 

TAPE* ALUMINUM POI L 

* 

104 

AR 

10C6937-003 

TAPE* ALUMINUM TOIL 


10 5 

AR 

100693V COS 

TAPE* ALUMINUM FOIL 

f 

106 

AR 

1006637-006 

TAPE* ALUMINUM POI L 

* 

107 

AR 

100693V007 

TAPE* ALUMINUM POI L 

<? 

10B 

10 

10C9940-001 * 

BA NO* MARKER 

* 

109 

AR 

1010748 

RESIN. EPOXY 

1 

110 

AR 

1010750 

CURING AGENT. POLYAMIDE 











OIFHi 


0620*1 


6010677 


MiRINS HARNESS 6 

-. ■ 



MIRE 


CIRCUIT AT 

TERM 

JRT 

»4iO 

iEAO 

INS 


NOTE 


REMARKS 

iEAO 

MAT L 

iEAO 

FROM (Al 

AREA 

STRIA 

STRIA 

CUT 

STRIA 


ONE# 

ACCESSORY 


lOt NT 

ITEM 

it 

TO (Ml 

NO. 

it 

U. 

It 

it 

TIN 

fit 

ITEMS 


A 9V 



• 3-262 





• 19 

NO 


96 

•RANCH 6 




• 16-26 





• 13 

NO 


30 


6 

16 




1.00 

.79 




SB 

37 






, 

1.79 

1.90 




66 

37 


6A 

9 


SHiO A6 





• 20 

NO 







• 3-662 





• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 

68 

S 


• 16-23 





• 13 

NO 


30 





SHiO A6 





• 20 

NO 




6R 



• 3-662 






NO 


36 

•RANCH 7 




• 16-9 





• 13 

NO 


30 


6V 



• 3-962 





• 19 

NO 


36 

■RANCH 7 




• 16-22 





• 13 

NO 


30 


7 

16 




1.00 

• 79 




66 

37 







1.79 

1.90 




69 

37 


7A 

6 


SHiO A 7 





• 20 

NO 







• 3—363 





• 19 

NO 


33 

•RANCH 7 

78 

9 


• 16-29 



* 


• 13 

NO 


30 





SHiO AT 





• 20 

NO 



* * 

7R 



• 3-163 





• 19 

NO 



•RANCH 7 




• 16-13 





• 19 

NO 


30 


TV 



• 3-263 





• 19 

NO 



■RANCH 7 



*. 

• 16-26 





• 13 

NO 


30 


1 • 

16 




1.00 

• 79 




66 

37 







1.79 

1.90 




SB 

37 




SIZE 

A 

CODE IDENT 
NO 

•0230 

6910677 


SCALE-NONE 

REV LTR ft 

SHEET 19 3f 109 1 






T 

| 


OlgHi _ 062061 _ MIRINS WAHI6SS 6 __6010671 




MIRE 


CIRCUIT AT 

TERM .OK? 

*UD 

IEAO 

INS 


NOTE 


RENARKS 


i 

EAO 

RAT k 

iEAO 

•RUM (Al 

AREA STRIA 

STRIA 

CUT 

STRIA 


ONE « 

ACCESSORY 



1 

OENT 

ITEM 

it 

TO (•» 

NO. it 

it 

it 

it 

TIN 

fit 

HENS 



A 

10R 



• 3-664 




• 19 

NO 


36 

•RANCH 7 






• 16-30 




• 13 

NO 


30 



A 

10V 



• 3-966 




• 19 

NO 


36 

•RANCH 7 






• 16-91 




• 13 

NO 


30 



A 

11 

16 



1.00 

.79 




SB 

37 




* 




1.75 

1.90 




SB 

37 



A 

11A 

6 


SHiO All 




• 20 

NO 









•3-369 




• 19 

NO 


33 

BRANCH 7 


A 

116 

9 


• 16-9? 




• 13 

NO 


10 


i 





SHiO All - 




• 20 

NO 





A 

HR 



• 3-169 




• 19 

NO 



•RANCH 7 






• 16-36 




• 13 

NO 


30 



A 

11V 



• 3-269 




.19 

NO 



BRANCH 7 






• 16-94 




• 13 

NO 


30 



A 

12 

16 



1.00 

.75 




SB 

37 








1.79 

1.50 




S • 

37 



A 

12A 

6 


SHIO A12 




• 20 

NO 









• 3-649 




• 19 

NO 


33 

•RANCH 7 


A 

126 

9 


• 16-33 




• 13 

NO 


30 

• 






SHiO A12 




• 20 

NO 




i 

A 

I2R 


• 

• 3-669 




• 19 

NO 



BRANCH 7 






• 16-32 




• 13 

NO 


30 


: 

A 

XZf 


* 

• 3-969 




• 19 

NO 



■RANCH 7 

5 





• 16-99 




• 13 

NO 


30 




SIZE 

CODE IDENT 




NO. 



A 

•0230 

6010677 


1 



SCALC-NONt REV LTR 


* /9 


SHEET IT OF IC$ 



MIRE 


CIRCUIT AT 

iEAO 

MATi 

iEAO 

•ROM (Al 

IOENT 

I? EM 

it 

TO (81 

ft BA 

6 


SHiO Afl 
•3-663 

1 88 

5 


• 14-27 

SHiO AB 

1 8R 



• 3-463 

• 16-12 

1 8V 



• 3-963 

• 16-26 

i 9 

16 


• 

i 9A 

5 


SHiO A9 
• 3-366 

i 98 

5 


• 16-96 

SHiO A9 

! 9R 



• 3-166 

• 16-31 

t 9Y 



• 3-244 

• 16-93 

i 10 

16 


- 

10A 

5 


SHiO AlC 
• 3-666 

108 

5 


• 16-92 


TE*M.i*T MiO iEAO IMS NOTE 

ARfA STRIA STRIA CO? STAIR CNE f 

%Q. it U it it TIN FIS 

• 20 NO 

• 19 NO 

• II 00 
*20 NO 

• It NO 


1.00 .79 

1.79 1.90 


ACCESSORY 

ITEMS 


1.00 .19 

1.75 1.90 


SHiO AlC 


»13 NO 


30 

il9 NO 



>13 NO 


30 


SB 

37 


SB 

37 

>20 NO 



>19 NO 


33 

>19 NO 


30 

>23 NO 



>19 NO 


36 

>13 NO 


30 

>19 NU 


36 

>13 NO 


30 


6B 

37 


SB 

37 

20 NO 



19 NO 


33 

11 NO 


30 

20 NO 




6010677 


REMARKS 


OR At CM T 

•RANCH T 


•RANCH T 

■RANCH T 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A •0210 


SCALE-NONE REV LTR 


6010*7 7 

[sheet 16 OF 109 


HIRE 
if AO MATE 
IDENT ITEM 

A II 16 

A 13A 6 

A lit 9 

A 13R 

A lit 

A 16 16 

A I6A 6 

A 14B 5 

A 16R 

A 16V 

A 19 16 

A 19A 6 


CIRCUIT Of 
ICAO fRON I Al 
Lt TO (•) 


SHiO All 
• 1-166 

• U-91 
SHiO AU 

• 1-166 

• 12-A1 

• 9-266 

• 12-96 


SHiO A16 

• J-666 

• 12-11 
SHiO A16 

• 3-666 

• 12-A2 

• 3-966 

• 12-9A 


SHiO A19 
• 3-36T 


MIR I NS HARNESS A 


TfftN.JRT HiO (JE AO INS 
AREA STRIA STRIA CUT STRIA 
NO. it it IS it 

1.00 .79 

1.75 1.90 


1.00 .19 

1.79 1.50 


1.00 .79 

1.79 1.90 


NOTE 
ONE# 
TIN fit 


6010 677 


REMARKS 


ACCESSORY 

ITEMS 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 19 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 

• 19 NO 

• 13 NO 


•20 NO. 
• 19 NO 


• 13 NO 

• 20 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 19 NO 

• 13 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 


•RANCH 7 

•RANCH 7 


•RANCH ? 

•RANCH 7 


SIZE COOE IDENT 
NO 

A •0230 


SCALE-NONE REV LTR 


6010677 

[sheet 18 3f /; j 















DIEHL 


042041 


HI•»INC HARNESS A 


6110677 


HIRE 
LEAO NATL 
, IOENT IT fc* 

156 9 

I9R 

15V 

16 16 
16A 6 

166 9 

16R 

16V 

17 16 

17A 6 

176 9 

1TR 


CIRCUIT RT 
LEAO MUM I Al 
LS TO lit 

R11*17 
SHLO AI5 

R1-147 
R15-16 

R1-247 
R12-4 


SHLO A16 
R1-667 

R12-19 
SHiO A16 

R1-447 
R12-16 

Rl-547 

R12-14 


SHLO A17 

R 1-144 


R12-S9 
SHLO A17 


TERN* JR V »4iO LEAO 
AREA STAIR STAIR CUT 
NO* LS LS LS 


1.00 *75 

1*75 1*50 


1*00 .75 

1*75 1*50 


INS NOTE 

STAIR ONE* 

U TIN RIS 

• 11 NO 

• 20 NO 

•19 NO * 

•11 NO . 

.19 NO 

• 11 NO 


ACCESSORY 

1TENS 


BRANCH 7 
BRANCH 7 

•RANCH 7 

•RANCH 7 
MUNCH 7 


Rl-144 
R12-44 


BRANCH 7 


SIZE CODE IDENT 
NO. 

A 


SCALENONE AEV LT* 


6010677 

|sheet 19 OR tC9 



MIRE CIRCUIT RT TERN.JRT 'SHLO LEAO INS NOTE 

LEAO NAIL LEAO HUM 4AJ ARtA STAIR STAIR CUT STAIR ONE* ACCESSORY 

IOENT IT EN LS * TO IBI NO« LS LS LS U TIN RIS ITEMS 


20R 

20V 

21 • 

21R 

21V 

22 16 
22A 9 

22B 9 

22R 

22V 

21 16 

21A 9 


R2-HU 
R1-424 

R2-R11 
RJ-52B 


R2-M10 
R1-22 4 

R2-R10 
R1-324 


SHLO A22 
R2-B19 

R1-129 
SHLO A22 

R2-B39 

R9-129 

R2-B14 
R1-229 


SHLO A21 
R 2-011 


6010677 


RENARRS 


10 

NO 

11 

•RANCH 

1 

19 

m 

11 

•RANCH 

6 

19 

NO 

11 

BRANCH 

1 

19 

NO 

11 

•RANCH 

6 


19 NO 


11 

BBANCH 1 

19 HO 


11 

BRANCH A 

19 NO 


11 

BRANCH 1 

19 NO 


11 ' 

BRANCH 6 


6 • 

17 



6B 

17 


20 NO 




19 NO 


11 

BRANCH 4 

19 NO 


11 

•RANCH 6 

23 NO 




19 NO 


14 

BRANCH 4 

19 NO 


14 

BRANCH 6 

19 NO 


14 

BRANCH 4 

19 NO 


14 

BRANCH 6 


Si 

37 



SB 

17 


20 NO 




19 NO 


11 

•RANCH 4 


CODE IDENT 
NO. 

BO 210 


SCALE-NONE REV LTR 




SHEET 21 OR 109 


MIRE 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 


IB 16 
1BA 6 
IBB 9 
1BR 

1BV 

19 16 

19A 6 

|9§ 9 

19R 

19V 

20 B 


CIRCUIT RT 
LEAO RRUN I A* 
LS TO 161 

R1-241 
R12-60 


SHLO ALB 

R3-644 

R15-41 
SHLO A1B 

R3-44B 

R15-42 

R1-94B 

R12-14 


SHLO AI9 
R1-149 

R12-70 
SHLO A19 

R1-149 • 

R12-21 

R1-249 
R12-B 


_ MINI NS MARNE SS A 


TERN* JR T 04 LO LEAO 
AREA STAIR STAIR CUT 
NO. LS LS LS 


1.00 .79 

1.75 1*90 


1.00 .79 

1*79 1.50 


INS NOTE 

STAIR ONE* 

LS YIN RIS 

• 19 NO 

• 11 NO 


• 20 NO 

• 19 NO 

• 11 NO 

• 20 NO 

• 19 NO 

• 11 NO 

• 19 NO 

• 11 NO 


• 20 NO 

• 19 NU 

• 11 NC 

• 20 NO 

• 19 NO 
•11 NO 

• 19 NO 

• 11 NO 


ACCESSORY 

ITEMS 


6010677 


RENARKS 


BRANCH 7 

BRANCH 7 
BRANCH 7 


BRANCH 7 
•RANCH 7 


A ? 

SCALENONE 


CODE IDENT 
NO. 

•0210 



M*IR€ 
LEAO NATL 
IOENT ITEM 


CIRCUIT RT 
LEAO RRON I At 
LS TO IBI 


MB!NS HARNE 


TERN* JR T 04 LO LEAD 
AAEA STAIR STAIR CUT 
NO. LS IS LS 


6010677 

[sheet 20 OR /Ol 


210 

f 

R1-629 
H40 A21 

2M 


R 2-019 
RJ-4J9 

21V 


R2-014 

01-929 

24 

16 


24A 

9 

SHLO A26 
R2-S11 

240 

t * 

R 9-110 
SHLO A 24 

24R 


R2-S39 

R9-110 

24V 


R2-014 

R 9-210 

29 

16 


29A 

9 

HLO A2I 
R2-C31 

25B 

5 

R 9-410 
|HLD A2S 

29R 


R2-C39 

RJ-410 


6010 6 7 7 


It 


NOTE 


RENARRS 

roiR 


ONE* 

ACCESSORY 


► 

TIN 

RIS 

ITEMS 


• 19 

NO 


11 

•RANCH 6 

• 20 

NO 




• 19 

NO 


14 

•RANCH 4 

• 19 

NO 


14 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 4 

• 19 

NO 


14 

BRANCH 6 



Sft 

37 




SB 

17 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


11 

•RANCH 4 

• 19 

NO 


11 

BRANCH 4 

• 20 

NO 




• 19 

NO 


14 

BRANCH 4 

• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 

• 19 

NO 


14 

•RANCH 4 

• 19 

NO 


14 

BRANCH 6 

•- 


SB 

37 




SB 

17 


• 20 

NO 




• 19 

NO 


11 

BRANCH 4 

• 19 

NO 


11 

BRANCH A 

• 20 

NO 




• 19 

NO 


14 

BRANCH 4 

• 19 

NO 


14 

BRANCH 4 


SIZE CODE IOENT 
NO. 

A 02210 


SCALE-HONE REV LTR 


6010677 

__ | SMCET 22 OR to 9 













01 EMC. 


062047 


WMWft HARNESS 4 


6710677 


WIRE 


Cl ACLIT 7T 

TERN. JUT 

SHLO 

LEAO 

INS 

NOTE 


RENARKS 

LEAO NATL 

LEAO 

7* ON 1 A1 

AREA STR17 

STR17 

CUT 

STRI7 

ONE. 

ACCESS0A7 


IOENT HEN 

LG 

70 161 

NO* LG 

LG 

LG 

LG TIN 

7IG 

IT BIS 


257 


72-C34 




.19 NO 


34 

BRAYCH 4 



7 3*530 




• 19 NO 


34 

6RANCH 6 

26 16 



1.00 

• 75 



16 

37 





1.00 

.75 



66 

37 


26A 5 


SHLO A26 




.20 NO 






7 2-733 




• 19 NO 


33 

BRAYCH 4 

266 5 


73-331 




• 19 NO 


33 

BRANCH 4 



SHLO A26 




• 29 NO 




26R 


72-735 




• 19 NO 


34 

BRANCH 4 



73-131 




• 19 NO 


34 

BRANCH 4 

267 


72-734 




• 19 NO 


34 

BRANCH 4 



73-231 




• 19 NO 


34 

BRANCH 6 

27 16 



1.00 

.75 



66 

37 





1*00 

.75 



66 

37 


?7A 5 


5H10 A27 




• 20 NO 






72-H33 




• it NO 


33 

BRANCH 4 

276 5 


7 3-631 




• 19 NO 

» 

33 

BRANCH 6 



SHLO A27 




•20 NO 




27* 


7 2—H35 




• 19 NO 


34 

BRANCH 4 



73-431 




• 19 NO 


34 

BRANCH 6 

277 


72—H34 




• 19 NO 


34 

BRANCH 4 



73-531 




• 19 NO 


34 

BRANCH 6 

26 16 



1.00 

.75 



66 

37 



1.75 1.50 


60 


37 


SIZE 

CODE IOEHT 



HO. 


A 

60230 

6010677 


SCALENONE HEV LTA 




SHEET 23 07 109 


FORM 2044 *CV 5# ' 


OIEHL 

062C67 

MIRING 

MARKSS A 

_K_ 





6010677 

WIRE 

CIRCUIT 77 

TERN.9KI 

SHLO 

LEAO 

INS 


NOTE 


AE4AAKS 

LEAO NATL 

LEAO 7* ON 1 A1 

AREA STRI7 

STR17 

CUT 

SIRS 7 

* 

ONE* 

ACCESSORY 


IOENT IT EN 

LG TO (61 

NO. LG 

LG 

LG 

LG 

TIN 

716 

ITEMS 


A 30A 

73-133 




• 19 

NO 



BRANCH 6 


7 7-14 




• 13 

NO 


29 


A 307 

71-231 



- 

• It 

NO 



BRANCH 6 


7 7-32 




• 13 

NO 


29 


A 31 14 


1.00 

.75 




66 

37 




1.75 

1.50 




66 

37 


A 31A 3 

SHLO A31 




• 20 

NO 





* E16 




at 

NO 




3 316 3 

77-57 




.13 

NO 


29 



SHLO A31 . 




• 20 

NO 




A 31R 

7 3-431 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 


77-61 




• 13 

NO 


29 


A 317 

73-533 




•it 

NO 


34 

BRANCH 6 


7 7-56 




• 13 

NO 


29 


3 32 16 


1.00 

• 75 




64 

37 




1*75 

1.50 




66 

37 


3 32A 5 

SHLO A32 




• 20 

NO 





E15 




•19 

NO 




3 326 5 

77-35 




• 13 

NO 


29 



SHLO A32 




• 20 

NO 




A 32R 

73-134 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 


7 7-34 




• 13 

NO 


29 


A 127 

73-234 




• 19 

NO 


34 

BRANCH 6 


7 7-17 




• 13 

NO 


29 




SIZE 

CODE IOEHT 




HO 



A 

60230 

6010477 


r A 


SCALE-HONE REV LTR 


SHEET 25 37 !o<) 


Oil? HI 


062061 


6010677 


HIKE 
LEAP NATl 
I DENT IT£ft 

A 2SA 5 

A 266 5 

A 266 

A 287 

A 26 16 

A 26 A f 
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